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ALAIMO 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial, Agropecuaria, 
Inmobiliaria, Financiera 
y de Mandatos 
. Registro N« 12.972 

CONVOCATORIA 
. Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abrilde 1971, 
ft las 20 hs., en el local de la calle Es- 
meralda 848, piso 6° : Dto. "C", para 
considerar el siguiente' 

ORDEN DEL DÍA: 
I o Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General, Cuenta d< Ganancias y 
pérdidas, Inventario, Anexos e Infor- 
ffies del Síndico correspondientes al dé- 
cimo Ejercicio Económico de la Socie- 
dad, cerrado el 31 de diciembre de 1970. 
29 Distribución de Utilidades. 
39 Honorarios de Directores y Sín- 
dicos. 

4' Aumento del número de Directo- 
res y Elección de Síndico titular y su- 
plente. 

59 Designación de dos Accionistas 
para firmar el Acta de Asamblea. 
v *ta: Se publica nuevamente c»n razón 
de haber aparecido con error de 
imprenta en el Boletín Oficial del 
19 al 23I4|71. 
$ 120 e. 26]4 N9 31.992 v. 30;4!71 



ACONCAGUA 

Sociedad en Comandita 
por Acciones 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores Bocios y ac- 
cionistas a la Asamblea General Ordi- 
naria a celebrarse el 3 de mayo de 1971 
a las 19 horas,- en Chacabuco 145, 2 o 
piso, Of. 22, Capital, en primera con- 
vocatoria, y a las 20 horas, en el mis- 
mo local, en segunda convocatoria, a 
efectos 'de tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1° Consideración de la Memoria', el 
Balance General, el Cuadro de Ganan- 
cias y Pérdidas y el Informe del Sín- 
dico, al 30 de noviembre de 1970. 

2* Consideración incremento del Ca- 
pital Social y emisión de acciones. 

3 o Consideración asignaciones a so- 
cios- administradores y Síndico por el 
ejercicio cae comienza el 1? de diciem- 
bre de 1970. 

4"? Elección de Sindico (Art. 13 del 
Contrato Social). 

59 Elección de dos asambleístas para 
que aprueben y firmen el acta. 

Se recuerda a los señores accionistas 
las disposiciones del Art. 11, Inc. c), 
punto d),del contrato social. — Bue- 
nos Aires, 21 de abril de 1971. 

$ 120 e. 26|4 N9 38.228 v. 30!4|71 

AMALTEA 

Sociedad Anónima 
Comercial e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 

Se convoca a Asamblea General Or- 
dinaria para el día 30 de abril de 1970 
a las 18.30 horas, en el local social de 
Avda. Córdoba 744, 49 piso, Dto. "H", 
Capital Federal, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1' Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General, Inventarior Cuadro de 
Ganancias y Pérdidas e Informe del 
Síndico correspondiente al ejercicio ce- 
rrado el día 31 de diciembre de 1970. v 

2? EJección de tres Directores, Sín- 
dico y Síndico suplente. 

'Sf Designación de do? accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

$ 90 e. 2S\4.m 38.204 v.'30]4|7l 



ASOCIACIÓN DE BASQUETBOL 
DE BUENOS AIRES . 

CONVOCATORIA 

Atento a lo que dispone el Art. 38 
del Estatuto se convoca a Asamblea 
Ordinaria, para oí día 29 de abril de 
1971 a las 19 horas, en el local social, 
calle Rodríguez Peña- 507, 5° piso. Ca- 
pital, a fin de considerar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración del Balance Gene» 
ral de Jastos y Recursos, Inventario e 
Infojrme de la Comisión Revisora de 
Cuentas, correspondiente al Ejercicio 
vencido el 31 de diciembre de 1970. 

29 Presupuesto de Gastos y Recursos 
para el añc 1971. ; 

39 Elección de 6 vocales titulares pa- 
ra integrar el Consejo Directivo por el 
término de 2 años. 

Elección de 6 vocales suplentes por. el 
té. mino de 1 año. 

4 Elección de la Comisión Revisora 
de Guentas (3 titulares y 2 suplentes). 



5' Elección de 8 miembros para inte- 
grar el Tribunal de Penas por el tér- 
mino de 2 años. 

6° Cambio de denominación social del 
club de Gimnasia y Esgrima de Lanas, 
por el de Social Country Lanúa. 

7° Reconsideración expulsión jugador 
Carlos Aldo Ertreo. 

S9 Designación de 2 delegados pre- 
sentes para firmar el acta de la asam- 
blea. — Alberto López, presidente; Héc- 
tor M. Carretto, secretario. 

Art. 7 del Estatuto: Las instituciones 
que constituyen la Asociación, se agru- 
pan en las categorías siguientes: Acti- 
vas: Las que poseen personería jurídi- 
ca. Adherentes: Las que earecen de per- 
sonería jurídica. 

Art. 41 del Estatuto: Las asambleas 
se celebrarán válidamente aun en caso 
de reforma del estatuto y de disolución 
social, sea cualquiera el número de en- 
tidades representadas, una hora después 
de la fijada en la convocatoria para la 
iniciación de la misma, si antes no se 
hubiese reunido ya la mitad más uno 
de los votos correspondientes al total 
de las afiliadas. 

Art. 42 del Estatuto: A los efectos 
de la constitución de las asambleas los 
delegados representantes de las "Ins- 
tituciones Activas" tienen voz y dos 
votos y los de "Instituciones Adheren- 
tes" voz y un voto'. 

Nota: Deberá comunicar nombre del 
delegado que representará a esa 
entidad en la Asamblea. 
$ 28,80 e. 26|4 N9 38.202 v. 28|4|71 



ALELSA 

S. A. C. I. F. I. y A. 

CONVOCATORIA 
Por resolución del Directorio, convó- 
case a Asamblea General Ordinaria pa- 
ra el día 8 de mayo de 1971 a las 18 
horas en, Hubac 4736, Capital Federal, 
para considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración y aprobación de la 
Memoria, Balance . General*, Inventario. 
Cuenta de Ganancias y Pérdidar e In- 
forme ael Síndico y distribución de uti- 
lidades, correspondientes al 10 ejercicio 
económico, terminado el 31 de diciem- 
bre de 1970. 

2 Ratificar lo actuado por el Di- 
rectorio. 

3 o Remuneraciones al Directorio. 

4 o Determinación del número de Di- 
rectores y elección de los mismos por 
un año. 

59 Designación de Síndico titular y 
suplente por un año. 

6f Designación "de dos accionistas pa- 
ra suscribir el acta respectiva en re- 
presentación de la Asamblea. — El 
Directorio. 

* 120 e. 26|4 N9 37.076 v. fi0|4|71 
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ARMANDO VAGNOZZT 
S. C p. A. 

Se convoca a los señores accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria que 
tendrá lugar el día 30 abril 1971 a las 
17 horas, en la Oficina Alfredo R. Bú- 
fano N9 207>, Capital, tratar aproba- 
ción Balance ejercicio año 1970. 

$ 7,50 e. 2614 Ni 38.090 v. 26|1|7? 



BUSCHIAZZO 

OiV.Ai 

— Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971. « 
las 11 hs., en juncal *<¡*r> cfopltaL rara 
tratar el siguiente: ORDEN DisL DÍA: 
t* Consideración de la memoria, inven- 
tario, balance general y Cuenia de per- 
didas y ganancias, y distribución de las 
utilidades del ejercicio 3i|12¡'¿0. — 2? D&¡ 
signación de dos socios comanditarios 
para firmar el acta. .<. 

f 36.— e. 2614 N? 38.247 v. 28;4¡71 

BEKTONCDÍI " 
S.A.I.C.I.F. y M. 

RegUtro N* »<M46 

Convocase señores accionistas, Asam- 
blea General Ordinaria, 6 de mayo 1971, 
19 horas, Biné. Mitre 2363, 1» piso, Oí. 1, 
Capital federal, para considerar: 

1» Documentación Art. 347, tnc 1? del 
C. de C, ejercicio al 30J6J70. 

2? Aprobación de los honorarios asig- 
nados al Directorio y Sindicatura. 

3? Distribución de utilidades y retribu- 
ción a airectores y síndicos. 

4» Determinación del número de direc- 
tores según Art. 7» estatutos. 

5? Elección de directores, síndicos y dos 
accionistas para firmar acta y registro. 

— El Directorio. 

$ 90.— e. 26¡4 N» 87.256 v. 30Í4J71 

BASILE HNOS. 
S.A.C.A.I. 

(En liquidación) 
N* Registro 12.886 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria a realizarse el día 8 de mayo dé 
1971, a las 8,30 horas, en Ramón L. 
Falcón N? 7170, Capital, para tratar el 
siguiente ORDEN DEL DI A: 1? Conside^ 
rar oocumentos Art. 34; Inc. 1? del Có- 
digo de Comercio, correspondientes al pe* 
riodo ae liquidación y 10' ejercicio anual, 
cerrado al 31 de diciembre de 1970. — 
2» Designación de directores y síndicos. 

— 3* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. — El Di- 
rectorio. 

Nota: Recordamos a los señores accio- 

nistas la obligación de depositar 

las acciones con tres días de anr 
ticipaciún por lo menos a la reali- 
zación de la asamblea. ■' 
$ 90.— e. 26|4 N? 38.128 v. 30¡4j71 
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CAPROL 

Compañía Argentina de Productor»' 
de Leche, Sociedad . Anónima 
Industrial, Comercial, 
Inmobiliaria y Financiera 
CONVOCATORIA 
Convócase a los señores Accionistas de 
la Sociedad a la Asamblea Generai Or- 
dinaria que £e celebrara el dia 30 de abril 
de 1971, a la* 15 horas, en la calle Perú 
689, 2? pisp, oficina 12, para tratar : ei 
siguiente ORDEN DEL DIA: 1? Conside- 
ración de le* documentos proscriptos en 
el articuio 347, inciso 1? del Código de Co- 
mercio, correspondientes al Declmcsegun- 
do Ejercicio cerrfdo el 31 de diciembre 
de 1970; 2« Fijación del número y elec- 
ción de Directores, Síndicos" y dos accio. 
nistas para firmar el Acta — El Direc- 
torio. 

t 75 e.26¡4 Ñ» 34.584 v.30¡4|7l 

Nota: Se publica nuevamente en razón 

— — de haber aparecido con error de 

imprenta en el Bole f in oficial <M 

•20 al 261417' 
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CON., ADUCCIONES EELDMA1C S. A. 

ComeiciaL, Ind-striaL. 

Einn.ngieut,, junio binaria,, 
CoaBijaiotnnv. y ágiopeíaiaria 
Convocase a Asainuüia «je^er-. Ordina- 
ria paiá el oía"» ae moyo oe ixm, a ias 
10,úU ñoras, en la cañe tíatrntUr 'iü, Ca- 
pital, a, electos a& cánsmerar ex si- 
guiente: 

ORDEN; BEL DIA: 
1? Conslueiacion- ua ws ai/v.iinentos del 
ArC áüi ina;, l*- del Cüdi&o áecuinetctaj, 
conesponu¿entes ai ejercicio cenauo el 31 

Cíe rt>f-.»mhrft, flfi; UútK 

2? n^ecEMJir ae dnectores ttCuluies y atu 
pientes. 

'aV üeociónr de síndico, titular y, sn> 
pleniei, 

4v Designación de dos accionistas para 
firma-r él acta de la asamblea. — JSi Di- 
rectorio. 

* 106.— e. 26J4 N« 37.885 V. 30l4|71 

CAÑADA MAETA 

, Financiera^, In<nnhiHnrin„ 
* A'gxájáa^ Ciánnrirr.r,, CJanerciaE - 
e industrial' SbcieuaU Anomaia 

M?- &4k& 
qra-aiKTTTA. C33KOT¡HS^QRIAV 
P© resolución del Directoría, dé acuer- 
do a lo pxescripto por los Éstuíu.tos, con. 
trocase a Asa -u.» Geneíai Ord-naria pa- 
ra el día 8T de mayo de rail, s las V¿ ho>- 
ras, en el' local de la calle Vianr.oi~e 3s3, 
ler. piso, Oi "4", de ía Capital Federal 
para tratar -" siguiente ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración de los doxnmcainis pra» 
criptos por el Art. 347 del Código de Co> 
mercio. cüirespanmentes:. ai Ejercicio; ce- 
rrada) eü ZL de diaiemnre? de-lasa: 29 Filíu 
don del' numera de miBmbim. del Dlrec»- 
tirio y elección, de las: mismas: ■* B3eu> 
clónr de Sindicas, titular- y sap iente: 4? 
Designación da dos acsitmisras para flc- 
mar el Acta-de Ib AaanniBa. —.EL DU- 
rectoria. 

JE 63! K 6|45 l*>3Bi2277 V-2B]4}71 

CASA JTARSE 
S.A.I.C. 

Constitución 2550 - Capitül 

Convócase a Asamblea: General Ordi- 
naria pa»ra el dia » de maya de 1STL, en 
et ioeaL ae. Cansfltucióri. 2&¿0¡ a la? 10' 
horas, paia 'tratar.: - 

iv consideración documentos articu- 
la 347 Código- Camercia al 31 de alcienr- 
bre 19,0. 

L? D.stribucián de utilidades. 

3? Elección Dheccoria, sindico y dbsac 
cioni&kjs. paxa firmar el' acta, — EL Di- 
rectorio. 

$,W.— e. 2B]4< W 3T.27H v. 30)4171 

CRÉDITO ONIEEa 

S. A. da Finanzas ' 

CON V OCATJQRLé* 

Convócase: ae las. ¿eñaies accionistas ic 
la Asaml-iea General. Extraordinaria qu«r 
se efectúala ei día 7 de mayo de VXti, 
a las 19 horas, en Ramón L u alean. <07B. 
ORD£N DEL DIA: 1? Ratificación del. 
convenio de fusión con Crédito; Víteme 
López Sociedad: Anónima Di j aria. 
Flniureiera. y Comercial; y aprobación dfill 
Balance Consolidad' al¡ 31 de dicemure 
de -vytU; ZP Designación: de dos acelanis- 
fes para firmar el Acta. — El Directorio. 

Nota: Se recuerdan las= dispusicJones ?" 

los Estatutos sobre iepósi' o- dte acciones* 

£ T5 7 e.2634 ^38:058" v.3014{7ll 



CONSIGNA S.A. 

(En liquidación) 
AL T. ce Alvear S347 • Capital 
CONVOCATORIA 
Convócase a los seno.es accionistas de. 
Coiióigna S.A. (en liquidación), a Asam- 
blea General Extraordinaria para ei dia 
7 de mayo ae 1&71, a las 13 horas, en el 
locar social,, KÉT. de Alvear 2347, Capi- 
tal, para tratar el siguiente ORDEN DEL 
DÍA: £? Renuncia del liquidador. — ü9 
Desgnnrriñni de dos accionistas para fir- 
mar el' actx.. — El sindico. 

$ 52,50 e. 2S|4 W 38.318 V. 30|4|71 

CORVEY 
S.ALCF.I. y A. 

Qmvócase a los señores Accionistas a 
ff,v-inu>Iea General Ordinaria paia el dia 
5 de mayo de 1971, en Oro 2781, a las 
17 ñoras, para tratar: 

ORDEN DEL DIA: 

Inconsideración documentación articu- 
lo 347 Código de Comercio, Ejercicio al 
31|12J7flü - 

lV; Eijar. número: de Dlreotorea - elee.- 
dort de los: mismas y de Sindicas- titular 
y suplente por un año 

3? Designar dos- acnianísías para: flr¿- 
maTr el ft<***- , — El DltEatarla 

ST 7F g"P]4 W 3F.283 5 r.30!4171' 
CELIA 

S. A. C. I. A. 1. • 

1 " CON VOCXTORfA 

EL Directoría ie- acuerda a. las, dispasl- 
cianes legales y estatutarias, resuelve Ha- 
mar a Asamblea- General' Ordinaria, para 
el dia 8 de mayo de 197T, a. las 1T mr» 
ras. en el Iccal'- de TucumáTr» 1559, 7*, 71, 
Capital, para tratar el siguiente, " 
ORDEN DELUDÍA:; 

I o f7cn<:Mp-T>'ón ^ocu^entarión articu- 
lo 34T. del CócTgo da Comereloj 

2 3 Modificación, de los Estatutos bo- 
cia*es 

3V Designación de Directores Titulares 
y suplentesi 

4? Designación de Sindico titular y ¿sn> 
plentu. 

59 Designación; de dos acolanlstae para 
firmar. eL acta; — El Dlrector.a 

1 SO e.26|4 N9 37.C77 V.30¡C71 

CEINTCA DEE DrAGROSTTCty 
Y TRATAMIENTO GARCÍA 

ScdedatC Anónima 
E-ipte.. SltSi 

CONVOCATORIA 
Convocase, a los señores acción istaa a 
Asembíea General Ordinaria, para el oía 
T de mayo de ia7L, a las 11 horas, en el 
local de Rodríguez Befia 1464, para tra- 
tar el sigu'em*. 

ORDEN DEL DIA: 
r# Consideración documentos Art 347. 
Inc. 1* CSdigo de Comercia; ejerclalb 31i 
12¡7ff. — 2? F jaclan. numera de miemtiros 
del directorio y elección de los mismos 
— 29 Eección Síndicos titular y suplente 
. y dos accionistas, para firmar el acta. — 
Et Directorio. 

$ 6T.50 e2814 N* 3T.T02 V.S(D4!71 
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CHELVO 

S.A.C.I.1.F.C y A : 

2da. CONVOCATORIA. 
Convócase a¿ Asamulea. G.nmal Exítav 
ordmana para* et 35 de maya> m las ia 
horas, en Flatída SB, QliciniE Q7, Cav 
pital, para consideras ed. siguiente, 
ORDEU; DEL. ildA:: 
a) Reorgani¿aaiárt del directorio. — 6J 
Consideración, de; llu gestlúin de ios ■ mam- 
datarlos. — O Designaaión de; ates asam» 
bleistas para firmmr eli acta. — El . Sin> 
dico. 

f 2T e.2B]l N? 38.29F v.2814]71 



rectório y elección de los mismos — . V 
Elección del Sindico Titular y subiente. 
— 4« Dpsignación. de dps accümistas itaxa • 
criblr el acta de -la Asamblea. — -.En 151". 
rectório - - • > < <.-•' 

$ 58;5A. e. 26J4, NS 38122* Tt.SSl^Ja- 
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DEVENIR 

Soc.edad AnónQmt Cbmemlál,, 
lndu^triaU. Finamñerai mmDbilIaiJx 
y Agioneciiariai ■■■ 
RegistaE Ni'. i£.ui 

CONVOCATORIA ' 

Convocase a." Asunüieaí Gengra3< EsCEav 
j ftrdintrriff . ue aceujiisiaia pm^ . gji áfm a> de 
mayo de 19 il, a las h ñoras, en la calle Al. 
sina. 145Q,. 49 piso, "A", Capital Federa., 
para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Deteinnnación del numeiQ,y elecalón 
de directoies. — 29 Eleccibn de Síndicos 
titular y súpleme. — 3' DesigrmBian de 
dos accionistas para firmar eli aetav, — El 
Directorio. 

5c 00,— e. 2filá='N9 38.092, Vi. 30l4j71 



EDKDNT CONSULX S.. A. . - 
CONVOCATORIA. . 
Cinyóease a AsamJbieai General Extraor. 
dinaTiadeajsdanisrasBaia el 7 de mayo, de 
líTJi ai laa 3 tax-asi erii el local social de la 
calle Vianrcnre-liaT, fita., piso. Capital- Fe- 
deral; para tratar el siguiente? > 
• ORDEN: DEL, DIA: . • ■ -: 
íF Reformit de Estatutos. 
29 Designación de dos accionistas para 
redactar y firmar el acta. — El Presidente. 
$ 7a.— e. 2BJ4 W° 37.117 v. 3üMl71 
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CADüTE 

gAC.IF.L A. 

CONVOCATORIA 

Convocase' a los señores acc'ünistaa a: 
Iat Asamblea General ardinaria. que se= 
celeorará. el dia 1C de mayo de 1871, ai 
las S horas, en la sede social; Agüero 20L 
Capital' Federal", para tratar el siguiente,, 
ORDEN" DEL DES; 

Inconsideración de la Memoria. Ba- 
lance General, Cuadro Demostrativo de 
Ganancias y Férdidas. Inventario e In- 
forme del Síndico al 31 de diciembre de 
1970: — 2' Elección del D'rectorio. Sin- 
dico y Síndico Suplente. — 39 Distribu- 
ción de utilidades — 4« Designación de 
dos accionistas para firmar el' acta. — EL 
Directorio: 

( 76" e.2B14 5 N« 3£L08T v;3Dl4i71í 

CALERA PTnEYRREDOrí 

Saciedad Anónima 
rndustr'ar. Comerciar, 
Inmobiliaria y Fínancféra - 

Convócase a Asamblea Generar. Ordl- 
Barla de Acclonlstaf el día 30" de qbrll 1 de 
1971, a las lff.Sff horas, en la. sedV socl&l 
Efe Solivia 5243", Capital,, para, tratar la 

siguiente • 

ORDEN' DEL DTX: 

L» Considerar Slemorl&. Balance Gene 
rar y Cuadro: de Resultados, dir c-nf^mlL 
dad ?on¡ te- dlfenuesK por eT A>t. 3iT ttr- 
tfew l**del CC^lgo de Oome'clo: 

29 Retribución del Directorio y Stoft- 

37 ETeoclóri de Srhdlcc* titular S *°- 
^ente, 
4* Désienar dos acdonlfelEaff par» llr. 
el -Acta. — F Dlrecíórtb. 

$ 90 e.2614 N« 38.290 V.30/r71 



¡CRU^ATTA AMTGOS DE LOS NIÑO» 

Entidad Renéfica. creada: eii 1»|3|1958 
Con. BersonEna Xuridicaj N? 001649 
CONVOCATORTA 
Convócase a los señores asociados a la 
Asamblea General Ordinara, a efectuar- 
se el dia 10 de mayo de 1971, a las 'JO 
horas, en nuestra secretaría calle- Laüan- 
c'én 102|110, esouina Patagones, para tra- 
tar el slgutent» 

ORDEN DEL DÍA: 

iv Consideración de la memoria, y ba- 
lance; correspondiente al' ejercicio- cerrar- 
do ai 31 de diciembre de 1970 

27 AproBación da- la propuesta de la. 
C. D de los sccios adhe rentes que? pasan 
a la categoría: de activos. 

39 Elección de un presidente, vicepresi- 
dente, s ec reta r io, y prosecretario; tesore- 
ra y protesorera y cuatro vocales por. el 
término de dos años. — Elección de cua- 
tro, vocales, suplentes y dos revisores de 
cuenta por el término de un. año. 

4? Nombramiento der dos socios para 
firmar el' acta. — El Presidente. 

S 2,40 e.26|4 N9 33.101 v26|4]71 

CASA ZUBILLAGA 

S.átCAi. r. Y. 

ReroHímMa 185, 4.* piso. 
Capital. Federal 

CONVOCATORTA 
Buenos Aires, abril 21 de 1971. 
Convócase a Asamblea General' Ordi- 
naria, para el día T de mayo de 1971. 
a las II horas, en el local de la calle 
Reconquista: 185, 4? pisa. Oficina 409, 
Capital Federal, para tratar el siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 
U> Consideración de la Memoria, in- 
ventarlo. Balance General, Cuadro De- 
mostrativo - de Pérdidas y Ganancias e 
Informe del Síndico, carrespondlentes al 
Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
19.70. 

1 2^ Distribución de utilidades del Ejei- 
icifeta 

t 3P ETecclón de Directores Titulares, un 
Sindico Titular y un Sindica Suplente 
,aor el: término dfe' un afiot 

4? Designación de dos. accionistas para 
i aprobar y firmar el acta de asamblea 
El Presidente. 
$ 90 e.26¡4 N« 38.143 V.3014J71 



ESTABLECIMIENTO SAN EUGENIO 

Agrícola»; Ganauern, 
Socieaaa Anónima 
N* iti.&¿3 
Sx.dui>iUA COÜVQCATQRIA 
Por resolución aei DireeioiiO, ue acuer- 
do a lo p-eiCiiyio por ios- uibcatuw»), con- 
vocase a Asamo^ea. uenerai «tramaría pa^. 
ra el día a. de mayo ae iit'ií. a. la& íi^ou 
horas,. en lacaile Viamonte.ü3i 1? pisauoL 
"*". de Capital lreueíaí, paras tratar a. w 
guíente. 

ORDEN DEL DÍA; 
iv Consideración ae ios documentos 
prese* iptos poi ei. axu. j47 dei C0a.ga de 
Comercio, correspondiente ai e^eruiCiu ce- 
rrado el 31 de ciieiemDre ue iaiu» — W 
Elección de Sinaicoa, ticulac y sup.ente. 

— ;>? Designación ae. das. accionistas, para 
firmar el acta, de la Asamblea;. — Ei Di- 
rectoría. 

í 54.— e. 26|1 N? 38i226 V» 2814)71 

ESTANCIA ELISA 

Sociedad' Anónima, Agrfcosr, 
Ganadera, Comercial y ae Mandatos 
N« 14.599 
SEGUIDA CONVOGATQíÜAs 
Por resolución del. Directorio, ae acuei. 
do ai Art. Décimo Octavo y siguientes, de 
los Estatutos, convócate & Asumcea Ge- 
neral. Ordinaria pata, el día-, ir. ae mayo 
ae; 1311 a las s*i3U ornas; enei ineai¡ de; la 
calle Layalie 39t, '*? pisa, aa ifli Capital 
Feneral, para, tratar eii siguiente; 
ORDEN DEL. UiA:. 
1' consiaeracion de ios aocuroentfs 
prescriptos por. ei. art. aii del CouigO' de 
Comercio. ccnesBondíentes al ejercicio ce- 
rrado el 31 de dicienrore de 19j0í.- — 29 
Fijación ael numera ae m¡nmln uí¿ del; Dt- 
lectoria y. elecdonj de ios mismi^v. — 1" 
Elección; del Sindica Titulan y Suplente?. 

— 4? Designación, de das accionistas para 
suxeribir. el acta de la. Asamblea^. — El 
Directoiio. 

Í.5A.— é. 2814' NS 35.225 V. 28¡417T. 



FIFACO 

Fin. FaBv. Comí Si A. 
&£ comunica e ios señores 'accioíilStas 
que el punía 2' del Orden de! Dit "de la 
Asamblea Ordinaria a realizarse fel 28|4I* 
19.71; será: "Consideración de !a> renftme-' 
rmn fmi»s- a. los Directores .TurresnniCifie^' 
Ves a£ ejenacio Hiiaürada e^ '31 Ürtam, 
percibidos en exceso (* lj0^35,43.) tiéJ í^-. 
mite del 25b,o de las utilidades ti jane pi* . 
■el Art^ 15, de los estatutos". — El Dlrefc*; 
torio. ., ^ . 

$36 e. 26|4 N9 38.115 V. 28i3[71 

FRANCISCO SANTUCC1 . ! ' 

S. A. C. I. F. I. ' 

CONVOCATORIA, 
Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el día £0 de abril de 1971,, a» a; 19,i0 bo- 
iras, en Avda. La Pieta 414i Capi.tr" Fe- 
deral, para considerar eL siguiente 
i ORDEN DEL DIA: 

i 19 Los documentos del Art. 347 del Có- 
idigo de Comercio, del Ejercicio N« 7 (Bie- 
!te>. 

j, 29 Asignaciones de Directores por ta- 
ire as realizadas. 

39 Disminución del capital social. 
4F Elegir Directores, Síndicos y .-fesig" 
nar Accionistas para firmar íl Acta. — 
El Directorio. 

$ 90 e. 26|4 N* 38.174 v. 30|4|7I. 

F E L F U R 

Si. &.. Comerciar, Industrial; 
Earauxieni. s Inrcobiüariai 

Cünvíicas2 a Asamh.ea General ítoliw 

rraria para el dia 8 de mayo de ISÍT a 

las 8 horas, en la calie Pasteur 724, Ca- 

pU;al, a efectos de considerar ül slguienta 

ORDEN DEL DÍA" 

19 Consideración de ¿os documentos 'del 
Art. 347, Inc. 19 del Código Je Comercio- 
correspondientes al ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 1970. 

2" Eicclon de Síndico Titular y Sindico 
Suplente. 

¿9 Designación de dos accionistas para 
firmar eT acta, de la Asamblea. — SI Dl- 
' rectório. 
I $ 90 e. 26j4 N9 37.884 v. 304i7X 

FTTND ACIÓN EMPRESAR1A 
CONVOCATORIA 

Convócase a la Asamblea General OrdL, 
nana para el día t0 de abril de 1971, & 
"las 20 horas,, eri. Rodríguez. Peña 11 \ 10JS 
piso, Dto. A. para trata r el iguiente 
! OEDENT DEL. DIAc 

I Tí> Consideración de la Memoria, Jívenv 
Itarlbi, BftlPTfce- General, Cuenta de Gis- 
nancias y Férdidas del Ejercicio, icrrado 
¡el SO de noviembre de 1970.- 

29 Elección de autoridades, «vrtículo 79 
I de Estatutos^ 

39 Designación de dos miembro para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 3,60 e. 26|4 N? 38.138 V, 2^4J» 



ELIQ' FILOMENA 

S\ A. 1. €. I. F. A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el 7|5|1I, n horas, en Corrientes ¡om,. W 
piso, para tratar: 

19 consideración documentos art. 347, 
me. I 9 , Código de Comeicio, ejercicio 30. 
9|70; — *9 Elección DlrecKJies-, Síndicos y 
¿os accionistas para Armar ei acta. — El 
Directorio. 

y 45;— c. 26|* NP^ 3T.252. T. 3(S4\71 

EST-1NCEV Sx\N FRANGISCa 
Scciedad'. Anónima Agrícola, 
Ganadera Comercial y de Mandatos 

N? 2L334 
SEGUNDA CONVOCATORIA 

Por resolución del Directorio, de señen. 
do al. articulo Déeimo Séptimo y concor- 
dantes de los Estatutos, convócase; a 
Asamhl'ea General Ord inaria- - para' el día 
8 de mayo de 1971. a las 10.30. horas, en 
eli local de la calle Lavalle 392; 79 plsoí, de 
la Capital; Federad para, tratar el si- 
guiente: „ 

op.nKN DEL DIAr 

t? Consideración de los dhewnentos 
prescriptos por eL art. 34T déli Código- de 
Comercio. coTrespondVen-tes aveleTcafitoce- 
rrade eP 31 de dlMemore &,T&UÍ>. — 2? 
Fijación del numero de, mteaiferps del DI- 



FERÍAS BOLITAE 

S. A..C. I. F. y dV 3C y 'SL 

Iteconquistar 16?, 49 pii9o> 

Capital Federal 

CONVOCATORrA. 

Convócase a. Asamblea General Ordina. 
ría de Accionistas parar el día . de mayo 
de I37r„ a- ias II horas, en la calle Re- 
conquista 165, 49- piso, oficina 403, Cepita* 
Federal, a los efectos de- ^onsideraír • di 
siguiente 

, ORDEN DEL DIAi 

1 19 Consideración: de la. Etonorla, Balan- 
ce GeneraL Guanta, de Pérdidas 3 Ga- 
nancias e Informe det Sindico, corres- 
ipondlentes al eje rcicio cerado e. 31 de? 
dlclémrbre de I97Ü. 

2? Elección de Directores Citulareí y 
Suplentes y Sindica Titu,'ar y SupíentR. 

3? c DistTibnnlñn de las utilidades deh 
Ejercicio cerradj: el 31 de dlniemBre de 
19.70; 

49" Designación de dos accionistas para: 
firmar, y aprobar el acta de AsamUeai 
• $ 105. e. 2B]4 N? 38:14f %. 3Ci4i71 

jFIDUSSE 

Sbcfedxd Anónima 
C L. F- L. A. Gt 

Registro! 34.702. 

CONVOCATORXA 
ET Directoría de la Saciedad convoca 
a Asamblea General ExtraardJ-arí: x>a*a 
'el 6 dp mayo de 19.71-, a las -8 hora' en 
Ste Martür- 232? Capltetl . Federa?, para 
tratar el siguiente 
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ORDEN DEL DÍA: t 

1» Reconsideración de la reforma del 
estatuto dispuesta por la Asamblea cele- 
brada el día 27¡7|70 con relación a los ar- . 
. tículos 5, .6 y 7; & Reconsideración de 
(a determinación del número de Director- 
res y. su designación;' 3» Ratificación de 
. lo actuado por $1 Directorio; 4' Ratifica- 
Dtóa del aumento del capital estable- 
cido por la Asamblea de fecha 2/| 
STO y elección del mismo; 5* Rectifi- 
ón del destino de la emisión de cuaren- 
ta mil pesos resuelto por la Asamblea de 
fecha 27|7|70. . * . ' 

' Buenos Aires, 21 de abril de 1*71. — El 
Directorio. 

' $ 90 e. 26¡4 N« 38.145 T. 30i4|71 



1NDALTRA • 

Sociedad Anónima Industrial, 
Comercial y Financiera 
Registro 12.684 

■ Convoca a Asamblea General Ordina- 
ria para el día 30 de abril de 197T, a las 
19 horas, en General Hornos 848, Capi- 
tal, para tratar: 

IV Consideración de los documentos art. 

■ 9V del Código de Comercio y distribu- 
ción de utilidades para el ejercicio ce- 
rrado al 31 de diciembre de 1969 y 31 de 
diciembre de 1970. 

V Elección del nuero Directorio. 

2* Elección del Sindico Titular y Sin- 
dico Suplente. 

4» Designación de dos accionistas para 

firmar el acta. , ,_. 

$ 93.- e.26|4 N9 38.249 V.30j4¡71 

IGLESIA ANGLICANA DE 
SAN SALVADOR 

(St. Savfour'a AngUcan Chruch) 

Arda. Cramer 1816, T. E. 0373, 

Belgrano 

Buenos Aires, S. 28 

CONVOCATORIA 
De acuerdo con el artículo 23, Capitu- 
lo IV, de los estatutos, se convoca a to- 
dos los miembros de la Institución Igle- 
sia Anglicana de San Salvador, Belgra- 
no, a la Asamblea General Ordinaria que 
tendrá lugar el martes 4 de mayo de 1971, 
á las 21 horas, en el salón de actos de 
ta Iglesia, calle Cramer 1842, Buenos Ai- 
tes, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1* Lectura y aprobación de la memo- 
ria del Consejo, Inventario, Balance Ge- 
neral, Cuenta de Gastos y Recursos e 
Informe del Sr. Tesorero Honorario, co- 
trespondientes al ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 1970. 

2» Nombramiento del Guardián de los 
Miembros por el término de dos años, 
en .reemplazo del Sr. E. A. Stocks, que 
finaliza su mandato. Elección de cinco 
consejeros por el término de dos años, 
en reemplazo de los señores C. L. E. 
Seward. J. C. H. Woolcock, P. A. S. Mi- 
les, S. E. Ratcliff y G. E. Philpotts, que 
finalizan sus mandatos. 

3* Designación de dos miembros de la 
Institución para firmar el acta de la 
Asamblea Juntamente con el presidente 
y uno de los Guardianes. — D. H. Bur- 
ton, presidente; C. E. Thornton, secreta- 
do honorario. , .. 
* 19,80 e.26|4 N» 31.190 V.28|4J71 
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JOYERÍA ARVAL 
S.A.O.I.F. e I. 

Espediente N? 30.563 

CONVOCATORIA 
Convócase a los accionistas a la Asam- 
blea General .Ordinaria para el día 30 
da abril de 1971, a las 18 horas, eñ la 
sede de ia calle Boedo 966, Capital Fe- 
deral, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración de los documentos 

rotta el Art. 347, Inc. V del Código 
Comercio, correspondiente al segundo 
ejercido cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 

2» Elección de directores y síndicos por 
«n año. 
8» Distribución de utilidades. 
4' Designación de. dos accionistas para 
que suscriban el acta de Asamblea. — 
M Directorio. 

$ 90.- e.26¡4 N9 38.303 v.30¡4j71 

TOAN 0. BIMOLDI E HIJO 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial, Financiera 
Registro N* 13.155 

CONVOCATORIA 
Cítase en primera convocatoria a la 
Asamblea General Ordinaria de Accio- 
nistas para el día 8 de mayo de 1971, 
a las 10 horas, en la sede, calle Corrien- 
tes 2148, Capital Federal, para conside- 
rar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
. V Aplicación del Revalúo Contable, Ley 

•1W35. _„ , 

. V Estados que prescriben los artículos 
341 y 361 del Código. de Comercio al 31 
de diciembre de 1970. - 
3* Distribución de utilidades. 
4? Fijación de emolumentos a Direc- 
tores. Delegados. " ; ' w. 

5» Nombramiento de Síndico Titular p 
Suplente.- J .' 



& Designación de dos accionistas para 
firmar el acta di Asamblea. — Buenos. 
Aires, 15 de abril de 1971. — El Direc- 
torio. 

$ 120.- e.26¡4 N* 37.189 v.30i4|71 
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LA MONUMENTAL 

Sociedad Anónima de Capitalización 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- , 
naria para el día Í9 de abril de 1971, a 
las 19 horas, en Rivadavia 954, piso o', 
Capital Federal, para tratar 
ORDEN DEL DÍA: 
1? consideración de la documentación 
artículo 347; inciso 1», del Código de Co- 
mercio, ejercicio concluido el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

29 Destino del capital por Revalúo Con- 
table, Ley 17.335. 

3? Remuneración del Directorio y Sin- 
dico y distribución de utilidades. 

4? Elección de Directores, Sindicos y 

dos accionistas para firmar el acta. — 

El Directorio. _ -«,.,-, 

$ 90.- e.26[4 N» 33.069 v.29¡4¡71 

Nota: Se publica nuevamente en razón 

■ , de haber aparecido con error de 

imprenta en el Boletín Oficial del 

19 al 23|4[71. 

LA MISIONERA 
3. A. Industrial, 
Comercial y Financiera 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 6 de mayo del año 1971, 
a las 17 horas, en el local social, Malpu 
71, 4» piso, Capital Federal, para tratar 
el siguiente ■> _ ta 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración de documentos art. 
347, Inc. 1», C. de'C, correspondiente al 
ejercicio terminado al 31 de diciembre 
de 1970 y remuneraciones. 

29 Elección de Directores y Síndicos y 
dos accionistas para firmar el acta. — 
El Director^ ^^^ ^ ^^^ 

LA TAPERA e , 

Sociedad Anónima 

Comercial, Industrial, 

Agropecuaria y Mandataria 

Tupumán 1438 - P. 6? - 

Of. 605 - Capital 
Convócase a los señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el día 30 de abril de 1971, a las 
10 horas, en el local de la calle Tucu- 
máa 1438, P. 6*. Of. 605. Capital Fe- 
deral, para considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: t it 
1» Consideración de la documentación 
prescripta Art. 347, inciso 1' del Código 
de Comercio, Ejercicio finalizado el 311 
■12170. — 29 Elección de Directores. — 
3? Elección de Síndico Titular y Su- 
plente. — 4» Ratificación aumento de 
capital y modificaciones estatutarias. — 
5? Nombrar dos accionistas para firmar 
el Acta. — Buenos Aires, abril 21 de 
1971. — El Presidente. „»,,,„, 

$ .75. e.26!4. — N» 38.270 V.30Í4J71 

LIORNA 

S.A.C.I.F.I.A , _ Jt 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 11 de mayo de 1971. a 
las 17 horas, en Oro- 3034, piso 1'. Ca- 
pital Federal, nara tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1» Ratificación de las Resoluciones del 
Directorio. — 2» Consideración de la do- 
cumentación del artículo 347 del Código 
dé Comercio, por el ejercicio al 30 de 
septiembre de 1970. — 39 Elección de 
Directores y Síndicos. — 49 Designación 
de dos accionistas para firmar el Acta. 
— El Directorio. - „«,;,— 

$ 45. e.26|4. — N» 38.300 v. 30¡4171 

LUIS STEINBERa E HIJOS 
S.A.C.I.I.A. 

Rioja 3137 - Capital 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 5 de mayo de 1971, a 
las 20 horas, en la calle Rioja 3137, Ca- 
pital, a efectos de tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de los documentos 
establecidos en el Art. 347 del Código de 
Comercio, al 31 de enero de 1971. — 2» 
Designación de dos accionistas para apro. 
bar y firmar el Acta. — El Directorio, 
f 60. e.26|4. — . H» 38.140 V.30[4|71 



5? Ratificación del compromiso asumi- 
do por el Directorio en el artículo Vi 9 
del contrato de Debeutuies, íeallzado cen 
el Banco Induítiial tíe la República Ar- 
gentina. 

6» Nombramiento del Síndico Titular 
y Suplente. 

7* Designación del Contador que cer- 
tificará los estados contables y su res- 
pectiva remuneración. 

8? Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el Acta de Asamblea 
— El Directorio. 
Nota: Se previene a los señores Accio- 

nistas que para concurrir a 1» 

Asamblea, deberán depositar sus 
acciones o el recibo del depósito 
bancario de las mismas, en la 
sede social de la sociedad, calle 
Ayacucho 1045, Capital Federal. 
, Con una anticipación mínima de 
3 días hábiles al señalado para 
la Asamblea, venciendo el 26 de 
abril, a las 18 horas. — Horario 
de 14 a 18 horas. 
Nota: Texto modificado por la sociedad 
a partir de la edición del 26i4|71, 



% 160. e.21|4, Nros. 36.117-37.786 y 38.272 

▼.2714171 
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MATAFUEGOS DRAGO 
S.A,C.I.F. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el día 30 de 
abril de 1971, a las 19 horas, en Ayacu- 
cho 1045, Capital Federal, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Considerar les documentos mencio- 
nados en el artículo 20 de los Estatutos 
Sociales y el Informe del Síndico, co- 
rrespondientes al 13» Ejercicio cerrado 
el día 31 de diciembre de 1970. 

2f» Designación Síndico "Ad-hoc". 

3» Remuneraciones del Directorio. 

49 Designación de nuevo Directorio. 



MARTÍNEZ, FERNANDEZ i. v.^>. 
l.A l.C. 

CONVOCATORIA ' 

Convócale e. Asamblea General Or£tl« 
naiia el día « de mayo de 1971, a las 31 
horas, en Tellier 45i49. Capital, para tra-. 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
V consideración de los documentos a quo 
se refiere el Art. 347 del ^ódigo de Co- 
mercio. Ejercicio 31¡12!70. 

2» Destino de las utilidades del ejerci- 
cio; _ 

3? Ratificación de las asignaciones dis- 
puestas jor el Directorio como retribución 
mensual para los miembros titulares que 
se desempeñan en tareas ejecutivas en 
forma permaiente. 

49 Designación de Síndico titular y su- 
plente por el término de un (1) ano. 

6» Designación de dos (2) accionistas 
para firmar el Acta. — Buenos Aires, 1» 
de abril de 1971. — El presidente. 

8 106 e.26'4 N« 33.985 v.30|4|7l 
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MIGUEL R. VENTURA 

Sociedad Anónima 

Comercial y Financiera 

Luis M. Campos 348¡50 • Cap. 
Convócase a los señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse e] día 30 de abril de 1971, a' las 
9 horas, en el local de la calle Tucu- 
mán 1438, P. 6?, Of. 605, Capital Fede- 
ral, para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración de la documentación 
prescripta Art. 347, inciso 1» del Código 
de Comercio, Ejercicio al 31 de diciem- 
bre de 1970 y Distribución de Utilidades. 
— V Elección de Directores Titulares 
y Suplentes. — 3» Elección de Síndico 
Titular y Suplente. — 4' Nombrar dos 
Accionistas para firmar el Acta. — Bue- 
nos Aires, abril 21 de 1971. — Miguel R. 
Ventura, presidente. 

$ 67,50. e.26|4. — N» 38.271 V.30]4|71 

MELLOR - ABENGOA 
S.A.I.C.F. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el día 28 de 
abril de 1971, a las 11 horas, en el lo- 
cal de la Avda. Paseo Colón 221, 6' 
piso. Capital Federal, a los efectos de 
considerar los siguientes puntos del 
ORDEN DEL DÍA; 

1» Documentos artículo 347. inciso 1« 
del Código de Comercio, correspondien- 
te al Ejercicio cerrado al 31 de diciem- 
bre de 1970. 

29 Fijación del número de Directores 
y elección de los mismos. 

3» Elección de Síndico Titular y Su- 
plente. 

4? Designación de (2) dos accionistas 
para suscribir el Acta de Asamblea. — 
El Directorio. 

f 75. e.26|4. — N» 29.282 v.28|4|71 
Nota: Se publica nuevamente en razón 

de haber aparecido con error de 

imprenta en el Boletín oficial del 
16 al 22|4|71. 



MANUEL REICK 
S.A.C.I.A. e I. 

Reristro 17.386 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria para el día 8 de mayo de 1971. a las 
12 horas, en el local de la calle Corrien- 
tes 2263, Capital Federal. ORDEN DEL 
DÍA: 1» Consideración y aprobación de la 
Memoria, Balance General. Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas, informe del Sin- 
dico y Planillas Anexas; 2» Fijación de 
honorarios a Directores. Garantía que 
deberán dar los señores Directores con- 
forme establece el Art. 7» del Estatuto; 
3? Fijación del número de Directores ti- 
tulares y suplentes para integrar el Di- 
rectorio; 4* Elección de Directores titula- 
res y suplentes teniendo en cuenta el pun- 
to anterior; 5» Elección del director que 
desempeñará el cargo de presidente y su 
reemplazante; 69 Elección de un Síndico 
titular y un suplente; 7* Designación de 
dos accionistas para firmar el Acta. — 
El Directorio. 

$ 97.50 e.26!4 N« 38.177 v.30]4|71 

MUNDITAS 8. A. 

Comercial, Industrial, 
Financiera y de Mandatos 
Registro N* 5878 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 7 .de mayo de 1971, a las 
10.30 horas, en Esmeralda 846, s« piso. 
Dentó. "J"> para considerar lo siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 
1* Los documentos del Artículo 347 inci- 
so l* del Código de Comercio del Ejerci- 
cio vencido el 31 de dlclemb: ue 1970. 
2' Distribución de utilidades; 
3* Elección de Directores y Síndicos y 
dos accionistas para firmar ?1 Acta; 

49 Modificación del Artículo 11 de los 
Estatutos de la Sociedad. — El Directo- 
rio. 

$ 90 e.26!4 W 37.960 V.30I4I71 



NECCHI ARGENTINA . 

Sociedad Anónima 

Industrial y Comercial 
¿«gfetre N* 5536 

CONVOCATORIA > 

Convócase u los señores Accionistas a 
Asamblea General Extraordinaria, para 
el día 6 de mayo de 1971, a las" 10 ho- 
ras, di el local social Bernardo de Irlgo- 
yen 308, piso 119, para considerar el si- 
guiente ORDEN DEL DÍA: 1» Designa- 
ción de dos accionistas para firmar con- 
juntamente con el señor Presidente el 
Acta de Asamblea; 2» Consideración del 
Revalúo Contable de los Bienes de Uso de 
la sociedad. — Nota: El domicilio donde 
los tenedores de acciones podrán efectuar 
el depósito de las mismas o certificados 
representativos de depósitos en Institucio- 
nes Bancarias, es el de la calle Bernardo 
de Irigoyen 308, piso 11», Capital, dentro 
del horario de 14 a 18 horas. El Libro de 
Depósitos de Acciones y Registro de Asis- 
tencia a Asambleas Gcner^'.ee se cerrara 
el día 29 de abri" de 1971, a las 18 horas. 
— Buenos Aires, 21 de abril de 1971. — 
El Directorio. 
Nota: Texto modificado por la sociedad 

a partir de la edición del 26'4'71. , 

% 123 e.23¡4 Nos. 37.979 y 38.325 v.29;4|71 

NÁUTICA APPOR ' 

S.A.I.C.I.F. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria de Accionistas para el día 30 de abril 
de 1971, a las 18.30 horas, en la sede so- 
cial de la calle Esmeralda 1075, 29 piso, 
oficina 30, a efectos de considerar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de los documentos le- 
gales prescriptos por el artículo 367 del 
Código de Comercio, correspondientes al 
Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 

2» Remuneraciones a fijar a directo: es 
y .«índicos. 

39 Designación de dos accionistas para 
suscribir el Acta de Asamblea. 

Se recomienda a los señores Accionis- 
tas la presentación y depósito de las ac- 
ciones o del respectivo certificado ban- 
cario en la sede, tres días antes del fijado 
para la Asamblea General Ordinaria. — 
El Directorio. 

$ 120 e26¡4 N9 38.148 v.30í4|7l 



-'O* 



'i 



OR-AS 
S.A.C.I.F. 

San José 131 . Capital *» 

CONVOCATORIA 
De acuerdo con lo dispuesto por los 
estatutos, convócase a los señores accio- 
nistas a la Asamblea General Extraordi- 
naria para el día 5 de mayo de 1971, a 
lee 19 horas, en San José 131, Capital 
Federal, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 
19 Aumento de capital. 
29 Modificación del Art. -4 de los es- 
tatutos. 

39 Elección de dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

I 60.— e. 26|4 N9 38.32? T. 3C{4|71 



ONDA 

Sociedad Anónima 

Comercial, Agrícola, • • 

Ganadera y Mandataria 
De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 16 
inc. 11 de los estatutos, se convoca a loa 
señores accionistas a la Asamblea Ge- 
neral Ordinaria que tendrá lugar el día 
8 de mayo próximo,- a las 17 horas, en 
el local, calle Riobamba 251, Capital, para 
tratar lo siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Lectura y consideración de la me* 
moría, inventario, balance general j 
cuenta de ganancias y pérdidas, corres- 
pondiente al 119 ejercicio comercial, ter- 
minado el 31 de enero de 1971 e informo 
del síndico. 
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2? Elección del presidente y vicepresi- 
dente, i-or aos a-ños. 

'¿'■- jueccíón de tres directores titulares, 
por aos años. 

4 U ü.e:CiOn de dos diiectcres suplentes, 
po« ^xs anos. 

o° E.eccA>n del síndico titular y suplen- 
te p^ia ei ejercicio 1971:72. 

u' J DoalgcacjOn de dos accionistas par» 
firmai el acta de la asamblea. 
Nota: Se íecuerda a los señores acclo- 

nistas, lo aispuesto por ei Art. 20, 

ae los estatutos: "Para poder asis- 
tir a las asambleas, los accionis- 
tas depositarán sus acciones en 
la caja social hasta tres días an- 
tes de la fecha o bien certificados 
q.¡e acrediten el depósito bancario 
ae las mismas*. 
Buenos Aires, 8 de abril de 1571. — 
El Directorio. 

$ 120.— e. 26¡4 N? 36.480 V. 30¡4¡71 

OSIAS BRUDNO E HIJOS 

Sociedad Anónima 
Comercial é Industrial 

Ge convoca a los señores accionistas a 
te Asamblea General Ordinaria, que se 
realizará el día 6 de mayo de 1971, a las 
10 horas, en el local social de la calle 
Lope de Vega 1540, Capital, para consi- 
derar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Lectura, consideración y aprobación 
de la memoria, inventario, balance gene- 
ral, cuenta de ganancias y perdidas e in- 
forme del sindico, correspondientes al 
ejercicio económico cerrado el 28 de le- 
trero de 1971, distribución de utilidades, 
y fijación de las remuneraciones al Di- 
prectorio y síndico. 

2? Elección de cinco directores titula- 
ses y cuatro suplentes. 

3? Elección de un sindica titular y un 
■índico suplente. 

4? Designación de dos accionistas para 
•probar y firmar el acta de la asamblea. 
— El Directorio. 

S 112,50 e. 2614 N? 38.131 7. 30¡4J71 

ORGANIZACIÓN ITAB 

Sociedad Anónima 
Comercial e Industrial 
N* de Inscripción, 28.057 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 10,30 horas, en Ciudad de La Paz 1461, 
á? piso, Dto. 22, Capital Federal, para 
tratar: 

19 consideración de la documentación 
Art. 347 del Código de Comercio, corres- 
pondiente al Ejercicio N? 3, cerrado el 
Sl|12|70. 
39 Distribución de utilidades. 
39 Elección de sindico titular y sindico 
tupiente. 

49 Designación de dos accionistas para 
refrendar el acta de la asamblea y el re- 
gistro de accionistas asistentes a la 
misma. — El presidente. 

$ 90.— e. 26[4 N9 38.153 v. 30J4J71 



.•*)» 



PIPMAN 
B.A.I.C. 

Convocase a- Asamblea General Ordt- 
n&rianaria de la sociedad para el día 
80 de abril de 1971, a las 8 horas, en 
Lavadle N? 3748, Capital Federal, para 
tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Documentos artículo 347 del Código 
ed Comercio, ejercicio al 31 de diciem- 
bre de 1970. 

29 Elección nuevo Directorio, síndicos 
y dos accionistas para firmar el acta. — 
El Directorio. 

$ 75.— e. 26|4 N« 38.230 V. 30¡4|71 

FIAR 
B.A.A.C. e I. 

CONVOCATORIA 

El Directorio de Piar S.A.A.C. e I , 
convoca a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar» 
se el día 8 de mayo de 1971, a las nue- 
ve horas, en la calle Alsma 043, 6? piso. 
Capital Federal, para tratar el siguiente: 
, ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración de los elementos y do. 
«omentos a que se refiere el Art. 347 
del Código de Comercie, correspondien- 
tes al ejercicio económico cerrado el 15 
de enero de 1971. 

29 Asuntos varios y consideración de la 
labor del Directorio. 

39 Elección de síndicos y directores su- 
plentes. 

4* Designación de los dos accionistas 
■ara firmar el acta. — El Directorio. 

$ 90.— e. 26¡4 N» 38.258 T. 30J4|71 

PLATEADO ~~~~ 

& A. 

. CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas de 
Plateado &. A., a la asamblea General 
Ordinaria que se celebrará el día 7 de 
■ayo de 1971, a las 9 horas, en la calle 
Bragado 5252, Capital Federal, para tra- 
lar el siguiente, 



ORDEN DEL DÍA: 
1? Lectura y consideración de la Me- 
moria, Inventario, Balance General, Cua- 
dro Demostrativo de Ganancias y Pérdi- 
das e Informe del Sindico, correspondien- 
tes al ejercicio cerrado el 31 de diciem- 
bre de 1970. — 2« Elección de nuevo 
directorio y síndicos por expiración del 
mandato. — 3» Designación de dos ac- 
cionistas para firmar el acta de Asam- 
blea. — El Directorio. 

$ 67,50 e.26¡4 N? 37.553 V.30!4¡71 

PUERTAS Y VENTANAS 

Comercial, Industrial, Inmobiliaria, 
Financiera, Agricolo Ganadera 
y Minera, Sociedad Anónima 
Expte. 21.541 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA 

Se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Extraordinaria, para 
el día 8 de mayo de 1971, a las nueve ho- 
ras, en la sede social calle Talcahuano 
316, piso 3', oficina 302, Capital, para el 
siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Elección de dos accionistas para fir- 
mar el acta — 2' Ratificación de la ac- 
tuación del Directorio hasta la fecha — 
39 Fijación del número de directores, 
elección de éstos, elección de síndicos 
titular y suplente, fechas de vencimien- 
tos de mandatos. — El Directorio. 

1 75 e.26|4 N9 37.680 v.30¡4¡71 

PASONARA 

S. A. Com., Ind., Fin,, Agrop. 
y de Mandatos 
CITACIÓN A ASAMBLEA ORDINARIA 
Se convoca a Asamblea Ordinaria pa- 
ra el día 6 de mayo de 1971. a las 18 
horas, a realizarsp en la oficina 303, 
Montevideo 665, Capital, para considerar 
el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración de Memoria, Balan- 
ce e informe del Sínd'co, correspondien- 
te al ejercicio finalizado el 31 de diciem- 
bre 3e 1970. 
29 Elección de Síndicos. 
39 Designación de d03 accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Presidente. 

i 75 e.26¡4 N9 33.896 V.30!4|71 



"R" 



RENA-WARE 

DISTRIBUIDORES DE ARGENTINA 

Sociedad Anónima Comercial 
N-35956 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Extraordinaria, pa- 
ra el día 7 de mayo de 1971, a las 12 
horas en el local sito en Carlos Pelle- 
grinl 885, 3er. piso. Capital Federal, pa- 
ra tratar el siguiente. 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Aumento de capital autorizado y emi- 
sión de acciones. — 2? Reforma del es- 
tatuto. — 39 Conferir autorizaciones con 
relac'ón a los puntos 19 y 29 — 49 De- 
signar dos accionistas para que en nom- 
bre y representación de la Asamblea 
aprueben y firmen el acta. — El Direc- 
torio. 

t 67,50 e.26|4 N9 38.046 T.80J4171 



«gj 



SAUBA 

Sociedad Anónima Industrial, 
Comercial, Financiera, Inmobiliaria 
y Agrícola Ganadera 
Convócase a Asamblea General Ordi. 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
a las dieciocho horas, en la sede social, 
calle Jujuy 729, Capital, para tratar el 
siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 
1' Consideración de la documentación 
prescrlpta por el Art. 347, del Código de 
Comercio. 
29 Elección de Directores. 
3» Designación de Síndico Titular y Sín- 
dico suplente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — Se recuerda el art 12 
del Estatuto Social. — El Directorio. 

$ 90 e.26|4 N9 38.207 V.30!i)71 

8ELFIN 
8.A.C.I.F.A.I. 

Expediente N» 31.S91 

CONVOCATORIA 

Convócase a los accionistas a Asam- 
blea General Ordinaria, para el día 30 
de abril de 1971, a las 18 horas, en la 
sede social, calle Libertad 330. Capital 
Federal, para tratar el siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 

iv Consideración de los documentos que 
cita el Art 347. Inc. 1* del Código de 
Comercio, correspondiente al segundo 
ejercicio cerrado el SI de diciembre 
de 1970. 

29 Elección de Directores y Síndicos. 

39 Distribución de utilidades. 

49 Designar dos accionistas para que 
suscriban el acta de Asamblea. — El 
Directorio 

$ 90 e.26f4 W 38.304 v^0J4)71 



SAN BALTASAR 

Agrícola, Ganaderas 
Sociedad Anónima 
N» 20.292 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

Por resolución del Directorio, de 
acuerdo a lo prescripto por los estatu- 
tos, convócase a Asamblea General Or- 
dinaria para el día 8 de Mayo de 1971, 
a las 12,30 horas, en el local de la calle 
Lavalle 392, 79 piso, de la Capital Fede- 
ral para tratar rl siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de los documentos 
prescriptos por el Art 347 del Código de 
Comercio, correspondientes ai ejercicio 
cerrado el 31 de Diciembre de 1970. — 
2? Fijación del número de miembros del 
Directorio y elección de los mismos. — 
3 o Elección del Síndico Tituiar y Su- 
plente. — 4» Designación de dos accio- 
nistas para suscribir el Acta de la Asam- 
blea. — El Directorio. 

* 54.— e.26¡4 N9 38522 V.28J4171 

SINTARYC 

Sociedad Anónima < 
Industrial y Comercial 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 7 de Mayo de 1971 
a las 18 y 30 horas, en Lezlca 4092, 
Capital, para considerar el siguiente 

ORDEN DEL DD1: 

19 Consideración de la documentación 
del Art 347, Inciso 1° Código de Comer- 
cio, balance al 31 de enero de 1971. — 
29 Distribución de utilidades del 8« ejer- 
cicio. Remuneración de los Directores y 
Síndicos. — 3» Fijación del número de 
Directores Titulares y Suplentes y elec- 
ción de los mismos y del Síndicu Titu- 
lar y Suplente. — 49 Designación de dos 
accionistas para firmar el Acta. — El 
Directorio. 

$ 67,50 e.26¡4 N9 37.973 V.30]4[71 



UNIVERSIDAD POPULAS 
DE B4LGBANO 
"ALFREDO FAZIO" 

Cumpliendo lo prescripto en los ártico- 
los 29 inciso g) y 39 de los Estatutos, 
se convoca a los señores asociados de la 
Universidad Popular de Belgrano -Al- 
fredo Fazlo" a la Asamblea Ordinaria 
Anual que se efectuar en nuestra sede 
de Ciudad de La Paz 1972, el día 29 de 
Abril a las 19 horas, con el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General, Inventario, Cuentas de 
Gastos y Recursos e Informe de la Co- 
misión Revlsora de Cuentas, cuyo pe- 
riodo comprende desde el 1° de Enero 
hasta el 31 de diciembre de 1970. ' 

29 Elección de 6 miembros titulares y 
dos revisores de Cuentas para reempla- 
zar a: Vicepresidente, José Pedro Slenra, 
Dora Main de Urqulza, Elena S. de Co« 
lonna, Alberto Gunther, Frleda J. de 
Girón y Haydée de Lucius y Revisores 
Señores Luis Sampietro y Enrique Pérez. 
39 Designación de 2 asambleísta? para 
aceptar y. firmar el acta -— CneL <R> 
Gerardo Gemetro. Presidente. — Dora 
Mam de Urqulza, Secretarla. 
Nota: En las Asambleas, el quorum ml- 

nlmo será la mitad más une del 

total de socios activos y vitali- 
' cios con derecho a voto. SI no se 
obtiene el quorum indicado, la 
Asamblea podrá celebrar reunión 
válida con el número de socios 
presentes media hora después de 
la fijada en la citación. 

$ 23,40 e.26|4 No 36.524 v.28]4{71 



•up>. 



TREDUNION 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial y Financiera 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

El Directorio convoca a los Señores Ac- 
cionistas a la Asamblea General Extra- 
ordinaria que tendrá lugar el 7 de mayo 
de 1971, a las 19 horas, en el local de la 
sociedad Lavalle 1646. 109 piso, Capital, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Aumento del Capital Autorizado.— 
29 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — Se recuerdan disposi- 
ciones artículo 16» Estatutos Sociales. — 
El Directorio. 

$ 52,60 e.26»4 N9 37.601 7.3014171 



TEXTILES MACARA 

Sociedad Anónima 
Industrial, Comercial, 
Inmobiliaria y Financiera 
Registro N» 14.156 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 8 de Mayo de 1971 
en la calle Santiago del Estero N9 286, 2> 
Piso, Oficina 5 de esta Capital, a las 9 
horas, para tratar: 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Considerar documentos art 347. Inc. 
1», del Código de Comercio. Ejercicio al 
30 de Junio de 1970. 

29 Elección de Directores y Síndicos. 

39 Designación de dos Accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 75.— e.26f4 N« 33.083 V.30|4|71 



TRANSFERENCIAS 



nuevas 



SE PUBLICAN POR 
ORDEN ALFABÉTICO i 




"U" 



UPTON 

S. A. Comercial, Industrial, 
Inmobiliaria, Financiera, 
Constructora y Agropecuaria 
CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas a 
a la Asamblea General Ordinaria para 
el día 9 de Mayo de 1971 a las 10 horas, 
en la calle Güemes N9 4044, piso 29, Dto. 
"A", para tratar: 

ORDEN DEL DÍA: 

1« Consideración de la Memoria, In- 
tentarlo, Balance General, Cuenta de 
Resultado e informe del Sindico corres- 
pondiente el 19 ejercido cerrado al 31 
de Diciembre de 197D 

29 Fijación del número de Directores y 
elección de los que corresponda por un 
año. 

8» Designación de Sindico titular y su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directoría 

t «Ol— e.36j4 N* 33.765 T.30J4J71 



José B. Vázquez y da. & A. (de la 
Asociación de Balanceadores y Martilie- 
ros Públicos) representada por José B. 
Vázquez, martiliero público, oficinas Pa- 
raná 116, T. E. 35-816018966, avisan: Con. 
fltería Rond Pomt Sociedad Colectiva, in- 
tegrada por José Gil, José María Rodrí- 
guez, Máximo Antonio Bordi, Máximo Gó- 
mez, José Novoa y Juan Domingo Grecco 
vende libre de deudas y|o gravámenes a 
"Confitería Rond Point S.R.L." (en for. 
maclón) su negocio de Confitería, Casa 
de Lunchs, Despacho de Bebidas Alcohó- 
licas, Venta de Helados, Restaurante y 
permiso 20 mesas en acera, denominado 
•'Rond Polht". sito en AVENIDA PRESI- 
DENTE FIGUEROA ALCORTA N9 3009 
esquina TÁGLE, Capital. Oposiciones ley 
y domiciuo partes nuestras oficinas. 

' $ 90 e.26|4 N9 38.309 v.30!4¡71 



Por cinco días avisa al comercio que 
el señor Antonio González transfiere 6U 
negocio de Despensa y Fiambraría, sito 
en ANDONAEGU1 3309 de esta C >ita! 
Federal, Ubre de deudas y gravámenes, a 
José Emeterio Padilla Rechunos de Ley 
en el lugar donde las partes constituyen 
domicilio, Bollvia 269, 1er. piso, departa. 
mentó "A", Capital Federal 

$ 45 t.26¡4 N» 38.167 T-30¡4|71 

Humberto Vulrll, comunica que de co- 
mún acuerdo entre las partes, queda nu- 
la y sin efecto la compra átl Quiosco 
Venta CTgarrUIr* y Golosinas Envasadas 
sito en la AVDA. CORRIENTES N* 3783, 
Capital, que le comprara a Manuel Lo- 
delro Castro. Reclamos de Ley y domicilio 
partes. Corrientes 3783, Capital. 

t 37,50 e.26}4 N» 38.107 TJMiifl 
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Santiago Geldsteln, por Farmacia Vt- 
qulza Sociedad en Comandita, comunica 
que ha comprado la farmacia Urqulza, 
- sita en GENERAL URQUIZA 566, Capi- 
tal Federal, a don Samuel Germán. Re- 
■ clamos de Ley y oposiciones en Oral., Re 
v drlguez Peña 426, 7» piso. 

$ 30 e.26|4 N« 38.162 v.30¡4|71 



«jjn 



Ceras S.R.L., Balanceadores y Marti- 
lieros Públicas matriculados con oficinas 
en Avda. Mitre 474, piso 2», Depto, "D", 
Avellaneda. Por intermedio del martilie- 
ro Roberto Francisco Rulz avisa Que el 
señor Julio Guerrero vende su tercera 
parte indivisa a las señores Enrique Ru- 
fino Pérez y Ernesto Guerrero, el negocio 
de Panadería Mecánica ubicado en Ir ca- 
lle HOLMBERG N? 1146, Capital Federal. 
Haciéndose cargo los compradores del 
Activo y Pasivo. Reclamos de Ley y do- 
micilio de las partes nuestras oficinas. 

$ 60 e.26|4 N° 38.310 v.30!4|7l 



"Y" 



Al Comercio: Hijos de Aragón Valer» 
6.A.C. y M.. representada por el marti- 
liero público José Aragón, ücinas en 
Bartolomé Mitre N* 853, 1er. piso, Capi- 
tal. T. E. 49-5079 y 7183, .avisan que Ra- 
món Bouzas, Luis Bouzas, Emiliano Bou- 
xas, Manuel Bouzas, Manuel Bouzas (h.), 
y Camilo Bouzas, venden a Manuel Pal- 
me y Miguel Fernández, el negocio de 
Restaurante, Casa de Lunch y Despacho 
de Beb'das, site en esta Capital, calle 
VERBAL W 2602(04106 esquina BOUVIA 
N» 100, domicilio de ambas partes. Re- 
clamos de Ley en nuestras oficinas. 

$ 60 e.26¡4 N» 38.132 V.30J4I71 



REMATES 
COMERCIALES 






NUEVOS 



L 



SE PUBLICAN POR 
0R9EN ALf ABÉTICO 




Natalio Kittner, Martiliero Público Na- 
cional coa oficinas en la calle Córdoba 
6049, Capital, T. E. 772-7461, ávtea que 
el día 11 de mayo de 197i, a las 15 ho- 
ras, rematará Almacén y Bar El Interna, 
eiona!. sito en esta Capital, calle JORGE 
NEW \ Y 1711, por cuenta y orden de 
Ramón ieijo y Modesto' Cándenlo, Re- 
clamos de Ley mis oficinas. 

t 45 e.26|4 N« 38.146 v.30¡4|71 



Los documentos que aparecen en 
el BOLETÍN OFICIAL DB LA 
REPÚBLICA ARGENTINA serán 
tenidos pot auténticos f obllgat©-~ 
rtos' por el efecto de esa pufelica- 
efón f pot comunicados i suflden- 
cemente circulados dentro de todo 
d territorio nacional i Decreto nú- 
mero 65911947). 



AVISOS- 



COMERCIALES ' • 



nuevos 



SE PUBLICAN POR 
ORDEN ALFABÉTICO wJ* 



AGRAMAR 

S.A.C.I.F.I.A. . , 

Se comunica que el Directorio ha re- 
suelto emitir las series 2, 3, 4 y 5 de ac- 
ciones ordinarias clase "A", de 5 votos 
por acción, por un total nominal de 
treinta y dos mil pesos. 

La integración deberá hacerse al con- 
tado. Los accionistas podrán hacer uso 
del derecho de preparación". — El Di- 
rectorio. 

% 36.- e.26¡4 N» 38.233 V.28j4|71 



"D" — — 



DROGUERÍA fuchs 

Sociedad Anón. Com., Ind. y Fin. 
Se comunica señores accionistas, que a 
partir del día 27 de abril de 1971, están 
a disposición en sede social, Moreno 1633, 
los dividendos correspondientes al ejer- 
cicio finalizado el 30 de setiembre de 
1970, del 12o|b en efectivo, a las accio- 
nes preferidas y del 4 ojo en acciones, de 
las respectivas clases & las acciones or- 
dinarias "A" y "B". — El Directorio. 

$ 18.- e.26¡4 N« 38.116 v.2714|71 



•«E" 



AUTO AGRO FINANCIERA 

S. A. de Crédito y Ahorro 

Para Fines Determinados 

COMUNICA SU OCTAVA 
ADJUDICACIÓN 

Con fondos al día 31 de marzo de 1971 
slresp. por Acta Directorio N* 43 — Cer- 
tificado N» 2374 por valor $ 15.000; Cer-, 
tificado N» 2553, por valor $ 15.000; Cer- 
tificado N« 2326, por valor $ 8.0Q0; Cer- 
tificado N» 2221, por valor $ 5.000; Cer- 
tificado N« 1678,, por valor $ 3.000; Cer- 
tificado N» 1366, por valor $ 4.000; Cer- 
tificado N* 1525, por valor * 5.000; Cer- 
tificado N« 1668, por valor $ 10.000; Cer- 
tificado N» 1711, por valor $ 4.000. Total 
de la adjudicación, $ 69.000. — El Presi- 
dente. 

* 13,50 e.26]4 N» 38.185 T.26!4¡71 



CARPENTER 
S.A.I.C. y F. 

Registro N» 10.680 

EMISIÓN DE ACCIONES 

Se comunica a los señores accionistas 
la emisión de acciones liberadas al por- 
tador por valor de pesos ley 18.188 319.500 
(trescientos diez y nueve mil quinientos 
pesos). — Buenos Aires, abril 21 de 1971. 
— El Directorio. 

$ 22,50 e.26|4 N« 38.108 v.2814¡71 

CODEMSA 
S.A.C.I.F.I. 

Registro 9803 

■ Por tres días comunica que se ha au- 
mentado el capital autorizado de pesos 
2.500.000 a $ 4.500.000 o sea las series "A" 
251 a "A" 450 y "B" 251 \ "B" 450. De 
las mismas se han emitido las series "A" 
251 a "A" 300 ambas inclusive en accio- 
nes ordinarias tipo "A" de cinco votos por 
acción, valor nominal y a la par c* $ 1 
cada una. Esta emisión será destinada al 
pago de lo resuelto por la Asamblea Ge- 
neral Ordinaria del 20 de octubre de 
1970. Por. el remanente tendrfn derecho 
preferente de suscripción los actuales te- 
nedores e:. proporción a sus. tenencias, 
derecho que deberá ser ejercido dentr? de 
los quince dias corridos a partir dé la 
Última de estas publicaciones. Condicio- 
nes: Al contado, »n efectivo yiu otros bie- 
nes. Las acciones tendrán derecho a divi. 
rtendo a partir de las respectivas integra- 
clones. Uruguay 765 2» piso martet y 
viernes de, 17 a lí horas — El Directorio 
$ 63 e.26'4 N» 27 153 v.28;4!7l 
Nota: Se publica nuevamente en razón 
_j de haber aparecido c< error de 

imprenta en -íl Boletín Oficial del 

22 al 24¡3j71. 



ESTANCIAS DEL OESTE 
S. A. Ganadera, 

Agrícola y Comercial ' 

PAGO DE DIVIDENDOS 

Se comunica a los señores accionistas 
que el Directorio ,ha resuelto poner a su 
disposición, a partir del 5 de mayo de 
1971, el dividendo del ejerciólo 1969¡70, 
del cinco por ciento (5o|o> en efectivo, 
pago que se hará contra entrega del Cu- 
pón- N» 11, en la Caja de la sociedad, 
calle Reconquista N? 468, piso 1?, de lu- 
nes a viernes, en el horario de 14.30 a 
17.30 horas. — El Directorio. 

$ 36.- e.26¡4 N? 38.264 *;28¡4|71 

ERRE ERRE 
S.A.C.I.C.F.I. 

Registro N? 35.513 
Se comunica a los señores accionistas 
que el Directorio ha resuelto la emisión 
de ocho series de acciones al portador, 
con derecho a cinco votos por acción e 
integración al contado, por un total, de 
pesos ley 18.188 80.000. El derecho de 
preferencia deberá ser ejercido dentro de 
los quince días de esta publicación. 

$ 27.- e.26'4 NO 38.203 V.28¡4¡71 



"Y" 



FIAMINGO 
S.A.C.I.M. 

DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS 
Se hace saber a los señores accionistas 
que se encuentran a disposición los di- 
videndos en acciones ordinarias al por- 
tador* de la sociedad por 75.000 pesos, 
aprobado por la Asambiea del 30 de Ju- 
nio de 1970, pudiendo ser percibidos los 
mismos en las oficinas de la calle Av. 
del Trabajo 4818, Capital, previa pre- 
sentación del cupón N? 1, a partir del 2 
de mayo de 1971. — El Directorio. 

$ 36.- e.26j4 N« 38.165 V.28J4J71 



"H* 



HORIZONTAL 
CONSTRUCTORA INTEGRAL 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial, Financiera, 
Inmobiliaria y Agropecuaria 

Se comunica a los señores Accionistas 
que c' Directorio en su reunión de fecha 
3 de setiembre de 1970 resolvió la emisión 
de 750.000 acciones ordinarias de $ 1 con 
derecho a 5 votos por acción series 51? a 
125* ambas inclusive, Importando un ca- 
pital nominal de $ 750.000. Los señores 
Accionistas podran ejercer el derecho de 
preferencia que les acuerda el artículo 6? 
de los Estatutos por 15 días en el local si. 
to en la Avda. Corrientes Nc 1386, 5? piso, 
Of. 524. 

$ 45 e.26¡4 N' 38.292 v.28¡4¡71 



•m* - 



METALES PRECIOSOS 
S.A.I.C. y F. 

Registro N' 39.464 
Se comunica a los señores accionista* 
4ue el Uirectorio emitió las series 3 a 10 
ue acciones orumanas al portaaor ciase 
-A" (a votos.», de $ lo cada una, por un 
total nominen ae * bO.OuO, cuya suscep- 
ción qaeaa a disposición ue los señores 
Accionistas, con integración al contado. 
— El Directorio. 

$ 27 e.26|4 N? 38.173 v.28¡4¡71 



MAXIMINO PÉREZ E HIJOS 
S.A.I.C.F.I. y A. 

Se comunica a los señores Accionistas 
que el Dir «torio ha resuelto la emisión 
ae las series 74 a 75 de acciones ordina- 
rias de la clase "B"' al portador, por un' 
total de ( 24.000 vin., destinadas al pago 
del dividendo en acciones correspondlen. 
tes al Ejercicio duodécimo, cerrado el 301 
611070. — El Directorio. 

$ 36 e.¿6j4 W 38.214 V.2814¡71 



"N" 



NUEVA CERVECERÍA ARGENTINA 

S. A, (en liquidación) 

Se comunica a los Sres. accionistas que 
por Asamblea General Extraordinaria del 
16 dé marzo de 1971, se resolvió poner 
al pago el saldo reembolso de capital 
equivalente al 5 ojo del valor nominal de 
las acciones contra presentación del cu- 
pón 6 y el dividendo de liquidación equi- 
valente al 80o[o del .valor nominal de 
las acciones contra presentación del cu- 
pón número 7. Estos pagos se efectuarán 
en las oficinas de la cabe Avda. Leandro 
N. Alem 424, 4*? piso, Of. 401, de esta 
Capital, los dias martes y "jueves, duran- 
te el horario de 14 a 17 horas. 

$ 75.- e.26'4 N» 38.261 v.30[4¡71 



*B 



«ÍTJ» 



INVAD S. A. DE INVERSIONES 
V ADMINISTRADORES 

AUMENTO DEL CAPITAL 
AUTORIZADO 
Se comunica a los señores Accionistas 
que por resolución de la Asamblea Gene- 
ral Extraordinaria celebrada el 29 de 
marzo de 1971, se aprobó aumentar el 
Capital Autorizado de la Sociedad a la 
suma de C 2.600.000. o sea un aumento de 
¥ 100.000 representado por 100.000 accio- 
nes Ordinarias de la clase '"A" con dere- 
cho a cinco (5) votos por acción, y se 
delegó en el Directorio la .oportunidad 
y forma de emitir dicho aumento. — El 
Directorio. 

$ 40,50 e.2614 'N» 38.106 V.28S4i71 



ROTISERÍA ARTIGAS 

José G. Artigas 361, Capital < 

Se hace saber por un día, al comer- 
cio en general, lo siguiente: t<ue por acto 
privado de fecha 29 de mar ¿o de 19/1, 
retroactivo al 1* de mara>, don Ailredo 
Tinghitella, cede, vende y transfiere todos 
los derechos y acciones que tiene en la 
sociedad de hecho colectiva "Rotisería 
Artigas", de la caUe José G. Artigas 261, 
Capital, a favor de los señores Ángel 
Luis Bonin, Julio César Bonin y Roberto 
Canos Bonin, domiciliados en José Q. 
Artigas 261, Capital, quienes absorben 
el activo y pasivo de la misma y des- 
obligan expresamente al cedente, con res- 
pecto a ellos y frente a terceros, por 
actos societarios del pasado, del presente 
o del futuro, eximiéndolo de toda res- 
ponsabilidad. Reclamos de ley en el do- 
micilio de las partes, José G. Artigas 261, 
Capital. Esta cesión se realiza por el pre- 
cio de pesos ley 18.188 dos mil quinientos. 
— Buenos Aires, abril de 1971. 

$ 24.- e.26¡4 N? 38.298 V.2614|71 
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t •■ 



TAP^.A 

¿ocíedad Anónima 

Comercial. Industrial, 

Agropecuar'a- y Mandaiaria 

Tucumán 1438, P. 6*. Of. 605. Capital 
Comunícase la em'sión de las Serles 11* 
•.'".Of del Caro'M Autorizado por 10.0J| 
cadT una Cada serie está repreraitatp 
rcr J0 00C ficción*;?- al portador. Clase "A" 
v9 r. 1 c!u con derecho a 5 , votos El 
f-.#-»i ^ cpnlta' KmifM/n alcanza a 'a 
fecha a $ SOO.OO'V - El n-ep'dente 

$ 27 e.26|4 N' 38.269 v.28¡4'71 



SOFINCA 

Sociedad Anónima Comercial, 
Inmobiliaria y Financiera 

Se llama a suscripción e integración, 
por la suma de ciento sesenta y siete 
mil pesos ley 18.188 correspondiente a 
las series 9a. a 175a., en acciones ordi- 
narias, nominativas, de v$n. 1.- cada una. 
Derecho de preferencia: hasta quince dias 
después de la última publicación, en 1» 
sede social, Avda. Roque Sáenz Peña 
530. — El Directorio. 

* 36.- e.26[4 N* 38.291 v.28¡4¡71 

STILKA 

S.A.C.I. 

Libertad 1134 — Cerrito 1139, 
Capital 

PAGO DE DIVIDENDOS 
Se comunica a los señores accionistas 
que el Directorio de la sociedad ha re- 
suelto poner a disposición de los accio- 
nistas el 30o¡o dividendo en efectivo, 
correspondiente al ejercicio cerrado a! 
30|4|1970. — El Presidente. 

$ 22,50 e.26|4 N? 38.142 T.38|4|71 

SOL-JET 

Sociedad Anónima de Hoteles 
y Turismo N 

Anunciase aumento de capital autori- 
zado de $a. 4.500.000 en 450 serl«s de 
$a. 10.000 cada una, de acciones ordi- 
narias al portador, clase "A", de cinco 
(5) votos, emisión de $a. 4.800.000. Can- 
gallo 535, 9* piso, Capital Federal. — El 
Directorio. 

t 27.- e.26¡4 N« 38.268 V.2814J1» 
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AMF DE ARGENTINA 

8oetedad Anónima 
Industria, y Comercial 
N» 15.17. 

CONVOCATORIA 

CpnvuCuse ■• «os señares Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
SO de abril dr 1911 a las 17 ñoras, en el 
local sito en Carlos Peilegnn¡ 887 pisó 
3*. Capital Federai, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* considerar -os documentos que cita 
el articulo 347 inciso 1* del Código de 
Comercio, correspondientes ai ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 1970 

2" Reforma dei estatuto. 

3» Fijar número de Directores y elec- 
ción de los mismos y de Síndicos. 

4» Designar dos Accionistas para que 
en nombre y representación de la Asam- 
blea aprueben y firmen el Acta. — El 
Directorio. 

$ 75 e. 2014 N» 35.531 v. 26» 71 

ASLAT Y EZCURBA 

Sociedad Anónima 
Constructora Inmobiliaria» 
Financiera, Industrial 
y Comercial 
N» 8.829 
Convócase a Asamblea General Ordi. 
nana para e: día 30 de abril de 197 1 a 
las 18 horas en ta sede de la Sociedad, 
Zabala 1901. Capital, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1* consideración de la documentación 
determinada en e? Art 347 del Código de 
Comercio. 

2* Retribución Directores, caso Art. 
19, Estatuto.- 
V Deotlno di las Utilidades. 
4? Elección de Directores y Síndicos. 
59 Elección de dot Accionistas para fir- 
mar el Acta de Asamblea. — El Direc- 
torio. 

$ 90 e. 2014 N» 35.578 V 264:71 

A. G H. CORT 

B. A. C. I. F. 

; Hierros para la Industria 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 a 
las 19 botas en &• local de Salcedo 3502, 
Capital, pan tratar el stgu-ente 
ORDEN DEL DÍA: 
l* ConslderacKm documentos Art. 347. 
del Código de Comercio y distribución 
utilidades ejercicio cerrado el 31 de di* 
elembre de 1970. 
2' Elección de Directores y Síndicos. 
3' Deslgnaciór. de dos accionistas para 
firmar el acta - Buenos Aires, 13 de 
abril de 1971. — El Directorio. 

S 60 e. 2014 Ni 35.620 V 26471 

ARKO 

Sociedad Anónima 
IndurtriaL Comercial, 
Inmobiliaria * Financiera 
Registro N» 7.231 

CONVOCATORIA 
Citase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el 30 - abril de 1971 a las 11 ñoras. 
en Malpt 93i Capital Federal, a efec- 
tos de considerai e 1 siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración documentos al 3U12 
1670 Art 34*i. Código de Comercio. 

29 Capitalización Revarúo Contable Ley 
17.335. 

39 Designación de Síndicos titular y 
tupiente y de do. accionistas para apro- 
bar y firmar el acta de la Asamblea - 
El Directorio. 

% 60 e. 2014 N« 35.663 V. 26|4|71 



APA 

Asesores Petroleros Asociados 
Sociedad Anónima 
Comercial de Transportes 
y Servicial . 

Saipaen. 858. 5' piso. Dto. "C" 
Capital Federal 
ExpedTent. N* 37.968 
Se convoca a ios señores Acclón'stas 
de APA. Sociedad Anónima, a Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas, que 
se ' llevará a cabo' el día 30 de abril de 
1971 a tas 1C nofas en ei local de ta ca- 
lle Sulpacb: 85» piso 5» Dto ~C" Ca- 
pital Federal, pare tratar el siguiente . 
• ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración de la Memoria,. Ba- 
lance General, inventarlo Cuentas dé 
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin- 
dico, correspondientes al Ejercido al 31 
de dlclembre.de 1970. 

2» FUaciói del número de Directores y 
su elección. 

1° Elecciói de Sindico titular y su. 
píente 

«° Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta de Asamblea' — El Di- 
rectoric 

t 90 e. 204 N* 35.653 V. 264|71 

AUTOMOTORES SEMA 

Sociedad Anónima 

Comercial y Financiera 
. Expediente N» 14.993 
Convócase ' a Asamblea Generar Ordi- 
nal ia para el d:a 30 de abril de 1971, a 
las 18 horas, en Rlvadaviá 2057 P B 
Dto •*F*\ Capital, para tratar el siguien- 
te ORDEN DEL DÍA: 1* Ratificación de 
>o actuado par el Directorio nasta ia te- 
cha 29 Consideración documentos ai 31 
diciembre 1970. Art 347 Código de Co- 
méelo. 39 Fijación numero de Directo 
rer y sus designaciones y Sindico 'titular 
y suplente).- 4* Designación de do* accio- 
nistas para firmar el acta — Buenos Ai- 
res, abril de 1971 - El Directorio. 

$ 75.— e.204 N« 33.975 V.26¡4|7 

A1.MARRA 

Socleda Anónima 
Comercial, Inraobülarla 
y Agropecuaria 
Ugartecb 2889, 2* piso 
T. E. 71-7314 - Buenos Aires 
Convocase a Asamblea Gei.eral Ordi- 
naria el dia 30 dt abril de 1S71 a las 19 
horas, en Ogarteche 2889. piso 2», Capi- 
tal Federal, a tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
, 19 Consideración documentos Art. 347 
Código Comeicic ejercicio al 31' de di- 
ciembre de 1970. 
2» Distribución de utilidades. 
39 Elecc ón Directores y Síndicos. 
4° Deslgnaciói de dos accionistas pa- 
ra aprobar y suscribir el acta — El Di- 
rectorio. 

$ 75 e. ^204 N» 35.548 v. 2614t71 

A F E L E C 
C.l F.A M.S I. 

Sociedad Anónima 

CONVOCATORIA 
Convócase a los seno; es acciocsltas a 
ia Asamblea General Ordinaria para ei 
día 30 de abril de 1971, a las 19 31 ñoras 
en Av. Roque S. Peña 607. Caoitai Fe 
deraL para tratar el siguiente ORDEN 
DEL DIA: 19 Considerar los documentos 
aue cita el articulo 347 mciso 19 dei Có- 
digo de Comercio, correspondiente ai ter- 
cer ejercicio, cerrado el 31 de diciembre 
de 1970. 29 Distribución de utilidades 3< 
Fijar ei numero de - miembros dei Direc- 
torio, elegir Directores y S.ndicos y apro 
bar sus remuneraciones 49 Designar dos 
accionistas para aprobar y firmar ei ac- 
ta. — Ei Directorio.. 

» 75— e.204 N9 83.710 V. 264)71 

ALLIANI HERMANOS 

Sociedad Anónima Industrial, 
Comercial y Agropecuaria 

Convócase a Asamblea Genera; Ordi- 
naria para el dfa 30 de abril de 1971 a 
las 18 horas, en Vallejos 2747, Caplta. 
Federal. 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos Art. 347 
Código de Comercio, ejercicio 3M2I7G 

21 Elección Sindico titular y «upiente 

39 Designación de dos accionistas par» 
firmar el acta. — El Directorio. 

t 60— e.20|4 N« 33.661 ?.26|4|71 

ARGENPER 

Sociedad *i Anima Comercial 
Importadora y Exportadora 
Registro N» 22-159 

CONVOCATORIA 

Citase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el 30 de aoril de 1971, a ias 8.30 ñoras en 
Rivadavia 10026. Capital, a fin de tratai 
la siguiente ORDEN DEL DÍA: 1* Con- 
sideración doc Art. 347. tnclso 1* del Có 
digo de Comercio, ejercicio a) Sltisno 
Distribución de utilidades 2« Aumento de 
capital autorizado 3? -Remuneración* Di- 
rectores y Sindico. «9 Designación de Sin- 
dico titular y suplente. 59 Designación de 
de* accionistas para firmar el acta. — El 
Directorio. 

$ 67,50 e.20J4 N9 33.720 T.264t71 



A N S 

8A.CI.FI 

Dr. Beiáústegui 1640 
Capital Federal 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Genera; Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971 a 
tas 19 horas, en la calle Dr Luis Be¿aus 
tegui 1640, Capital, para tratai éi si- 
guíente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración documentos Art. 347, 
inciso 1». del Código de Comercio. Ejer- 
cido cerrado el 31 de diciembre de 19'<0 
29 Distribución de utU'dades. 
39 Remuneración Directores y Sindica 
49 Elección de Directores. Síndicos ti- 
tular y suplente y dos accionistas para 
fumar el acta. — El Directorio 

$ 82.50 e.204 N9 33.989 V.26|4i71 

APA 

Asesores Petroleros Asociados 
Sociedad Anónima , 
Comercia, de Transportes 
y Servicios 

Suipacha 858, 5* piso. Dto. "C* 
Capital Federal 
Expediente N" 37.968 ' ' 
Se convoca a ios señores Accionistas de 
APA, Sociedad Anórrma a Asamblea Ge- 
nera] Extraordinaria de Accionistas, que 
se llevara a cabo ei día 30 de abril de 
1971 a las 11.3b ñoras, en ei local de ia 
calle Suipacha 858. piso 5«. Dto. "C. 
Caplta] Federal para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Ampliación dei objeto social. 
2* Designación de dos accionistas para 
firmar 21 Acta de Asamblea. — El Di- 
rectorio 

S 60 e. 2014 N9 35.654 v. 204|71 

A S Ü N G E R 

Sociedad Anónima 
Inm.. Fin, Com. e Ind. 
Registro N» 6449 
Coavócase a Asamblea General Ordi- 
naria para ei dia 30 de abril de 1971, a 
tas 19 horas en Junin 1029 de 35ta eu- 
dad, para tratar el slgu ente 
ORDEN DEL DIA: 
1* Considerar los documentos del Art 
347. Inciso 19. del Código de Come- do. de> 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
1970. 
29 Fijación del número de Diroctores 
39 Emoción de Dlrec-crea síndicos y 
dos accionistas para firmar el acta. — E. 
Directorio. 

S 90— e.204 N? 33.042 V.2«J4|7i 

AROSMO 

Sociedad Anónima Comercial. 
Industrial y Financiera 

CONVOCATORIA 

Se convoca a ios señores accionistas 
a la Asamblea Genera. Ordinaria jue 
se realizara el dia 28 fie abril oe i97l 
a las 10 horas, en el local de .a calle 
Lsvalle 1473, oficina 107 Capital Fede- 
ral, para tratar el siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración de ios documentos 
que establece e) Código de Comercio en 
s. art. 347, ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

29 Ratificación de lo actuado por el 
Directorio. 

39 Elección de Directorio y síndicos, 
titular y suplente 

4? Designación de dos accionistas pa- 
ra suscribir el acta de la asamblea — 
El Directo .1a 

$ 109.— C204-N» 85.232 ».264i71 

A1CON 
S.A.C.IF.I. 

Registro N« 32.117 

CONVOCATORIA 

Citase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordir-arta a realizar- 
se el 30 de abril de 1971. a ras 9 no as. 
en Pueyrredón 463, 99, Of. 63. Capital, 
para tratar e) siguiente. 

ORCEN DEL DÍA: 

V Consideración documentos ai 3Ü12; 
1970. Art. 347 Código dt Comercia 

29 Elección de directores, síndicos 

39 Designación dos accionistas para 
firmar el acta. 

Buenos Aires, abril 13 de 1971. — El 
Directorio. 

$ 52.50 C2014-N9 35.294 V.264171 

AYRPA 
S.A I.C.I.F. 

Centenera 320115 - Capital 
Exnte. N9 30.109 
Se convoca a Asamblea General Or- 
diñarla de Accionistas para el dia 30 de 
abril de 1971, a las 1650 horas, en Sar- 
miento 1426 49 piso. Capital Federal, 
para tratar ei siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1* Consideración y aprobación de los 
documentos del '• Art. 347 dei Código de 
Comercio, correspondientes ai ejercicio 
terminado el dia 31 de diciembre de 
1970. — 2* Determinación del numero 
y elección de Directores. - 39 Elección 
de Síndicos titular y suplente. - 49 De- 
signación de dos acctorüstas para firmar 
el Acta — El Directorio. 

• 82.60. e.204. — N» 32.734 7.26j4]71 



ARROCICO 

8. A. C.l. I. y F. ' 

Convócase a. Asamblea Ordinaria para 
ei día ¿O de abril de 1971, a las -18 hsj, 
en Granaderos 748, pa.a considerar: 
ORDEN DEL DIA: 

1« Documentos. Art. 147. inciso 1* del 
Código de Cemerclo. por el ejercicio ca- 
rrado 31 diciembre 1970. - 

29 Sueldos a directores que ejercen 
tareas permanentes. 

39 Remuneración directorio y sindico 
y distribución utilidades. 

49 Elección directores, síndicos ' y ios 
accionistas para firmar el Acta. -' Él 
Directorio 

* 90. e.2014. — N9 32.450 v.264|7l 

ACENAL1A 

S.A.F.I.C. ti. ■<,. 

Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971; 
a las 10 ñoras, en Cerrito 512, 3? P* 
Dpto. 4, para tratar: 

19 Documentación Art. 347 Cód Com. 
al 31(12170. — 29 Elección Síndicos y Ac- 
cionistas para el Acta. •?- £1 Directorio. 
% 37,50. e.2014.- - N* 32.709 *-.264471 

ACUAREL , 

Sociedad Anónima > - . , , ■;; , 
Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el dia 30 de 
, abril de 1971, a las 11 horas, a efeo 
tuarse en Carlos PeLegrini 53, 89 piso, U 
a fin de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Aprobación documentos Art. 347 del 
Código de Comercio, ejercicio cerrado el 
31 12IV0. — 29 Elección Directorio y -SU*- 
dlcatura. — 39 Designación de dos Ac- 
cionistas para firmar el Acta. — £3 Di- 
rectorio. 

S 60. e.2014. - N9 32.710 V.26j4j7l 

ALTEB KOZ3CKI 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial 
y Agropecuaria 
N* de Registro: 22.218 

CONVOCATORIA 
Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para ei 30 de abrij de 1971 19 
horas, en Corrientes 1312. piso 12. contra, 
frente, Capital, para tratar: 
ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración y aprobación docu- 
mentos articulo 347 del Código de Co- 
meicio, ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970 

2° Remuneración de Directores y Sta- 
dices. 

39 Elección de Directores, 8indicos J> 
dos AccionL-tas para firmar el Acta. — 
El Directorio 

$ 90. e.204. — N9 32.716 V. 264(71 

A. D. P. S. 

INSTITUTO DE ESTUDIOS 
SOBRE SISTEMATIZACIÓN 
í AUTOMACIÓN 

Sociedad Anónima Comercia] 
CONVOCATORIA 

Convocase a los señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria en prime- 
ra convocatoria, para el 30 de abril de 
1971. a las 19 horas, en Hipólito Yrigo- 
yen 1628 69 piso, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración a los documentos 
prescrlptos por el Art. 347 del C de 
Comercio, correspondientes al ejercido 
cerrado el 3M2|1971. ' 

29 Fijación del numero de Directores 
y su elección, por un año. 

39 Elección de los Sindicas titular f 
suplente 

49 Designación de dos accionistas pan 
firmar el Acta. — El Directorio. 

t 90. e.2014. - N? 34.171 V.264|71 

ARGENPAPER 

Sociedad Anónima ... 

Come.cial e Industrial 
Registro N» N-19.184 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, para el dia 30 de abril de 1971, 
a las 20 ñoras, en la sede social. caJJe 
Moreno 634, de esta Capital, para trata? 
ei siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Considerar documentos Articulo 347 
del Código de Comercio, por ejercido 
a] 31!12'70. 

29 Retribución del Directorio y Síndi- 
cos, y distribución utilidades ■ 

39 Elección de Directores y Sindico 
Titular y Suplente. 

49 Designación de dos accionistas pan 
firmar el Acta. — El Directorio. 

I 75. e.2014. - N9 34.179 v.26|4|71 

A 1 D 1 L 

Sociedad Anónima 
Agropecuaria. Inmobiliaria 
y Comercial 

Convócase a Asamblea Genera] Ordi- 
naria para él viernes 3041971. a las 16, 
en Alsina 1439. Capital 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración Doc. Art. 347, tnclso 
19 c. C. al 31112 1970 - i 9 Fijación nume- 
ro y elección Directores y Síndicos. .— 3* 
Nombrar- dos accionistas firmen Acta. — 
El Directoría 

$ 45. e.20|4. — N? 34.830 T.26l4|71 
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AUTOMOTORES SAN TELMO 
8.A.C. y F. 

CONVOCATORIA 

Coavócase a Asamblea Genecal Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
• las 17,30 horas, en el local de la calle 
Avda. Montes de Oca W 1147|57, Capital 
Federal, para considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Designación de dos accionistas para 
firmar .el Acta de Asamblea. 

2» Considerar documentos Art. N« 347 
del Código de Comercio, correspondiente 
•1 tercer ejercicio comercial, cerrado el 
SI de diciembre dé 1970. 

8» Distribución de utilidades y remu- 
neración de Directores y Síndicos. 

4» Fijación del número y elección de 
Directores y Síndicos. — El Directorio. 

$ 90. e.20j4. — N9 34.828 V.26|4|71 



ACOIÍf-t 



S.A C.I 



7 f- 

CONVOCATORIA 



ATLANTIS 

Sociedad -Anónima de 
Préstamos y Edificación 
Nac, 1.6Í8 • Buenos Aires 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores Accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria que 
ae celebrará er día 30 de abril de 1971, 
en el local de la callé San Martin 199, 
f, las 16 boras. a fin de . tratar el sl- 
juiente . 

»«UEN DKL DÍA . 

1» Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General, Inventario y Cuadro de 
Ganancias y Pérdidas al 31 de diciem- 
bre de 1970. — Informe del Sindico. 
■ 2» Aplicación párela] del Capital por 
Revalúo Contable, Ley 17.335, para ab- 
sorber la pérdida del Ejercicio. 

39 Determinación del número de Di- 
rectores Titulares y elección de los que 
correspondiere; elección de Directores 
Suplentes y Síndico Titular y Suplente. 

4» Designación de los Accionistas para 
gue firmen oí Acta de la Asamblea. — 
El Directorio. 

f 105. e. 2014. - N? 34.941 V.26¡4¡71 



Convócase a los señores Accionistas a 
la Asamblea General ortl'naria que se 
celebrará el 29 de abril de 1971, a las 
19 horas la que se realizará en su sede 
social, sita en la calle Cangallo 1651, 
P. B., Dpto B, Capital Federal, para 
considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. 

2? Consideración de la Memoria, el m 
ventarlo, el Balance General el Estado 
Demostrativo de Ganancias y Pérdidas 
y el Inlorme del Síndico, correspondien- 
te al 1er. ejercicio económico finalizado 
el 31 de diciembre de 1970. 

3? Ratificación del Directorio. 

4? Elección de Síndicos. — Buenos Al- 
res, 7 de abril de 1971. — El Directoría 
$ 105. e.20!4. — N» 34.786 v.26|4|71 



A. FERRAROTTI DE GOMES 
Sociedad Anónima 
Industrial, Comercial 
e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 

7 Convócate a los señores Accionistas de 
A. Ferrarotti de Gomes S.A.I.C. e I., a 
Asamblea General Ordinaria, para el día 
30 de abril de 1971. a las 9 horas, en 
el locai de la calle J. A. Roca 672, Ca- 
pital Federal, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración de la documentación 
indicada en el Art." 347 del Código de 
Comercie al. 31 de diciembre de 1970. 

2» Elección de Síndicos, titular y su- 
plente. 

3» Auinento de Capital. 

4* Designación de dos accionistas para 
filmar el Acta. — El Directorio. 

$ 75. e.20[4. — N* 34 7f>4 v.2614171 

A. T. R. I. A - 

S. A. 
' Agrícola, Ganadera, inmobiliaria, 
Industrial y Comercia] 

Convócase a los señores accionista* a 
asamblea general ordinaria para el 30 
de abril de 1971, a las 17 y 30 ñoras, en 
la sede social Sarmiento 412 de la Capi- 
tal Ped^r." ' para tratar el siguiente 
..RDEN DEL DÍA: 
— consideración de la memoria, ta- 
llarlo, balance general, cuadro demos. 
ativo de pérdidas y ganancias e Infor 
ce del síndico, correspondientes al 17 
(jercicio de la, sociedad cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. 
• 2. — Distribución de utilidades. 

3. — Elección de un síndico tituiar y 
tn sindico suplente. 

4. — Designación de dos accionistas 
presentes para firmar el libro de actas. 

El Directorio. 

% 90 e.20|4 Nf 32.332 V.2614171 

ALCLAVfc 

Sociedad Anónima 

Metalúrgica y Comer*». 

Inscrip. N» 4.687 
Convócase a los Accionistas »• Asam- 
olea General Ordinaria a efectuarse el 
día 30 de Abril de 1971, a las 19 ñoras y 
39 minutos, en Av. Caseros 4035 planta 
baja, para considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

• 1* — Consideración de la Memoria, Ba. 
lance General, Cuenta de G anan c i as y 
Pérdidas Inventarlo e Informe del Sin- 
dico, correspondientes al Vigésunosesto 
Ejercicio vencido el 31 de Diciembre de 
1970. . 

2» — Elección de Síndicos titulai y 
suplente. 

89 — Designación de dos Accionistas pa 
ta firmar el acta de esta Asamblea. 
El Directorio. 
$ 90 e.20¡4 N9 31.407 V.26J4171 



ARFALSA CAIP1 
S.A.C.I.F. 

Promoción del Intercambio 
Argentino Israelí 
Expte. 4.756 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el 3014171, a 
las 19 horas, en Corrientes 127, V piso. 
Capital para tratar: 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración documentos Art. 347, 
Inciso 19 q. de C, Ejercicio al 31112170. 
— 29 Designación Directores, Síndicos, 
titular y suplente y dos Accionistas para 
firmar el Acta de Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ 52,50. e.20!4. - N9 34.77» v.26!4|71 

ALFA BETA 
S.A.C.I.F. y S. 

CONVOCATORIA 
Buenos Aires, 12 de abril de 1971. 
Se convoca a losacclonistas la asam- 
blea general ordinaria" que endra lugar 
en Mellan 3136/38, Capital federal, el 
día treinta de abril; a las dieciocho ho- 
ras, para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración de la Memoria In- 
ventario, Balance General. Cuadro De- 
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e 
Informe del Sindico ¡orrespondlente al 
quinto ejercicio social cerraG- el 31/12/ 
1970 y destino del resultado. 

2? Núrnero y elección de miembros 
de directorio y del síndico par» el nue- 
vo período conforme a los artículos siete, 
ocho y nueve de los Estatutos, Sociales. 
39 Remuneración de directores y sín- 
dicos. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta de la Asamblea. 

El Directorio. 
• $ 90 e.20i4 N' 34.175 ..26'4I71 

AGROAR 
S.A.I.C. y F. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para él día 30 de abrL de 1971, 
a las 21 horas, en el local social de 
José León Suárez 5656, Capital, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de los documentos 
que determina el artículo N« 347, Inci- 
so 19 del Código de Comercio, corres- 
pondientes al ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. - 

29 Elección de ' cuatro directores. 

39 Elección de Síndicos, titular y su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 82,50 e.20)4 N* 34.083 v.26¡4)71 

ALBE IMPRESORES 
S. A. C. 1. y F. 
Registro 39535 

CONVOCATORIA 
Cítase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el 30 de abril de 1971, a las "8 hs., en 
General Eustaquio Frías 348, Capital, pa- 
ra tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración documentos al 31|12J 
1970, Art. 347 Código de Comercie. — 2» 
Elección de Directores, iíndicos. — 3» Dis- 
tribución de utilidades. — 4 o "designación 
dos accionistas para firmar ei acta. 

Buenos Aires. 12 de abril de 1971. — El 
Directorio. 

$ 60 e. 2014 N» 33.9*1 v. 2614171 



AUGUSTO PIZZO 
TRANSPORTES 

S.A. 

(N9 10.641) 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el 30 de abril de 1971, a las once horas, 
en California 1275, Capital, Tara tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Documentos Art. 347, inciso 19, có- 
digo de Comercio, Balance al 31 de di- 
ciembre de 1970. 

2* Fijación y elección Directores, ti- 
tulares y suplentes; Síndicos, titular y 
suplente. 

39 Elección de dos Accionistas para fir- 
mw el Acta. • 

t 60 e.2014 N9 34.144 v.26!4j71 



ARENERA SAIS ANTONIO 
S.A.M C 1.1. y A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, para el día 30 de abril de 1971, 
a las 8 horas, en Avda. Costanera Ra- 
fael Obligado s/n., Dársena F. Puerto 
Nuevo, para considerar: 

19 Los documentos del inciso 1*. ar- 
ticulo 347 del Código de Comercie del 
Ejercicio 31/12/70. 

29 Consideración de resoluciones del 
Banco Nacional de Desarrollo. 

39 Elección de Directores ¿ Síndicos y 
designación de Accionistas >ara firmar 
el Acta. — El Directorio. 

$ 52.50 e.20|4 N9 34. «5 v.26¡4|71 

ARENERA SAN ISIDRO 

S.A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, para el día 30 de abril de 1971, 
a las 10 horas, en Avda. Costanera Ra- 
fael Obligado s/n„ Dársena F. Puerto 
Nuevo, para considerar: 

19 Los documentos del inciso 1* del 
Art. 347 del Código de Comercio del 
Ejercicio 31/12/70. 

29 Ratificar resoluciones del Banco 
Nacional de Desarrollo. 

39 Elección de Directores y Síndicos 
y designación de Accionistas para fir- 
mar el Acta, — El Directorio. 

$ 52,50 e.2014 N9 34.094 V.2614171 

A. LISCOVSKY E HIJOS Y CÍA. 
S.A.C.I.F. y A. 

CONVOCATORIA 
Citase a Asamblea General Ordinaria, 
en primera convocatoria, para el día 30 
de abril de 1971, a las 8 horas, en Juan 

B. Justo 5816, 39, Capital, a los efectos 
de considerar: 

19 Los documentos del Inc. V del ar- 
ticulo 347 del Código de Comercio, por 
el ejercicio 31/12/70. 

29 Aumento de capital. 

39 Reforma de estatuto. 

49 Fijación del número de Directores y 
su elección por °\ término de un año. 

59 Elección de Síndicos y designación 
de accionistas para firmar ei acta. 

El >irectorio. 
$ 67,50 e.20,4 N? 34.15 r V.2&4171 

ANTONIO MANENTE 

Sociedad Anónima 
Constructora, Inmobiliaria, 
Financiera, Industrial, 
Agropecuaria 7 Comercial 
N9 18.09Í 
Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el 30 de abril 
de 1971, a las catorce horas, en Bolívar 
218, oficina 35, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración de los documentos 
prescriptos por el Art. 347, del Código de 
Comercio, del ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. 

29 Fijación número y elección Direc- 
torio y Sindico Titular y Suplente. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta de Asamblea. — -El Di- 

$ 75 e.20|4 N9 34.335 v.26|4[71 

ALTIMAR 

Sociedad Anónima 

ES Directorio convoca a Asamblea Ge- 
neral Ordinaria para el día 30|4j71 a las 
11 hs., en Viamonte 1646, Capital, para 
considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración documentos Art. 347 
del Código de Comercio por ejercicio fi- 
nalizado el 3ljl2¡70. — 29 Designación da 
Sindico y dos accionistas para firmar el 
Acta de Asamblea. — El Directorio. 

$ 52,50 e.20|4 N9 34.347 v.26¡4J71 

ANGRIMAN MADERAS 
S. A. Com. y Forestal 

Se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea Ordinaria para el 30 de abril 
de 1971, N a las 10 horas, en Junta 2563. 
19 fe* Capital Federal, para tratarr 

19 Documentos del art 347, ínc. 1* 
del Código de Comercio del ejerelclo N» 
7. cerrado el 31I12J70. 

29 Distribución de utilidades y retri- 
bución al Directorio y Sindicatura. 

39 Elección miembros Directorio y Sin- 
dicatura. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra que firmen el acta. — El Directorio. 
$ 60.- e.2014 N9 34.128 V.26|4|71 

AUTOMOTORES VTMAR 
Sociedad Anónima 
Expediente N' 21322 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 20 hs., en Rivadavla 2057, P. B„ 
Dpto. "F", Capital para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Ratificación de lo actuado por la 
Comisión Liquidadora hasta la fecha; 
29 Consideración documentos al 31!DIc! 
70, Art 347 Código de Comercio; 39 De- 
signación de Directores y Síndico; 49 
Designación de dos accionistas para fir- 
mar el acta — Buenos Aires abril de 
107i. _l- El Directorio. 

* 75.- e.204 N' 34.139 v 26'4'TI 



ARMANDO A1AZZARHSU.C ■ 
S. A. Comercial, 

Inmob 1 ,.f. 3 Constructora 
CONVOCATORIA 
Convocase a Asamblea General Ordl- 
uaria para ei día 30 de abril de 1971. • 
las 10 hs.. en la sede legal Tucuman 
1748, 6 o pito, Capital, para considerar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA; 
1 ? Documentos prescrlptce art. 347 del 
Código de Comercio ejercicio cerrado d 
31 d8 diciembre de 1970. 

29 Nombramiento de Directores y Sín- 
dicos. 

39 Aumento de capital autorizado Dta. 
852-55. 

49 Designación de dos accionistas pa- . 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

S 75.- e.20|4 N9 33.266 v.26|4|7l 

ALFALEGRfc 

S. A. .Agrícola Ganadera 
Registro N? 25.108 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el 36 
de abril de 1971, a las 10 horas, em 
Florida 671, piso 29, Oí. 208. para tra« 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 considerar documentación art S4T 
del Código de Comercio, ejercicio cerra» 
do el 31 de diciembre de 1970; 29 Elec- 
ción de Directores, Síndicos y dos accio- 
nistas para firmar el acta. — El Dl« 

$ 60.- e.20¡4 N9 33.257 T.2614|T1 

AUTOMOTORES MARIANO ACOSTA 
S.A.C.I.F.I.A.G. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA • 
GENERAL ORDINARIA 
Convocase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el 30 de abril de 1971, a las 19.39 
hs. en Av. General Paz 11574176, Capi- 
tal Federal, a lo? efectos de considerar 
el siguiente 

ORDEN UEL DÍA. 
19 Consideración de la Memoria. Ba- 
lance General, Cuadro de Ganancias y 
Pérdidas, Inventario e Informe del Sín- 
dico correspondientes al Segundo Ejer- 
cicio Económico cerrado el 31 de diciem- 
bre de 1970; 29 Distribución de utihda* 
des; 39 Fijación de3 número de Direc- 
tores y su elección por un año; 49 De. 
slgnaclón de Sindico Titufar y Síndico 
Suplente; 59 Designación de dos accio- 
nistas para firmar el acta de la Asam- 
blea. — El Directorio. ' 
$ 90.— e 20¡4 N9 33.252 V 26'4|7l 

.JDESA .. _ . 

Aerotransporte dw Ejecutivos S. A. 
CONVOCATORIA 

Convócase a los señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el 30 
de abril de 1971, a 'as 17 horas, en Pa- 
seo Colón 357, 9' piso, Capital Federal, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Designación de dos acclon-stas para 
actuar como escrutadores y firmar et 
acta. 

2» Consideración de los documentoa 
prescriptos por el Art. 347, tac V del 
Código de Comercio, correspondientes al 
69 ejercicio cerrado el 31 de dlcle ^re 
de 1970. - , . , _. 

3» Fijación de los honorarios de! Di- 
rectorio y Síndico. ■ • 

49 Elección de Síndico titular y Sin- 
dico suplente. — El Directorio. 

$ 105.— e.20|4-N« 34.951- 26|4|71 

ARPE - TEMÍ 
S. A. C. L F. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971. a la* 
20 horas, en la calle Nueva York 4501, 
Capital Federal, para tratar; 

19 consideración de los documentos art* 
34T C Comercio del ejercicio cerrado el 
31112170. 

29 Modificación estatuto: aumento ca- 
pital autorizado. 

39 Fijación del número de dlrectorea 
y elección de los mismos. 

49 Elección del sindico titular y su. 
píente. 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. — El Di- 
rectorio, 

$ 60.— e.21J4 N9 3S.964 V.27|4|71 

A. R. DELACROEC TALLERES 
METALÚRGICOS 

Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 
Registro N» 15.133 1 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordl> 
naria para el día 30 de abril de 1971. a 
las 18 horas, en la calle Washington 3678, 
Capítol Federal, a los efectos de consi- 
derar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración de los documentos que 
establece el art. 347, Inc. 19 del Código da 
Comercio, correspondientes al ejercióte 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección de directores y síndicos f 
designación de dos accionistas para fir- 
m¡» T «i acta — El Presidente. 

4 82.50 e.2114 N" 36.529 V.27i4¡lt 
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ALVABEZ aNOS. 
6. A. 

Comercial e Industrial 
Buenos Aires 

CONVOCATORIA 
Por resolución del Directorio convócase 
• Asamblea General Oruma^a paia e 
dia 30 de abril de 1971, a las 18.30 no- 
ras, en el local socla; calle Pasco 255, 
Capital Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración y aprobación de la 
Memoria, Balance General, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas e Informe del 
Sindico, correspondientes ai ejercicio ce- 
irado al 31 de diciembre de 1970. 

£? Elección de la totalidad de ios Di- 
lectores titulares. 

3? Elección de la totalidad de los Di- 
rectores suplentes. 

4? Elección de Síndicos, titulares y su- 
plente. 

5^ Designación de dos accionistas pa- 
ra aprobar y firmar e) acta, — El Di- 
rectorio. 

$ 120 e. 2 014 W 30.919 V. 26|4j73 
ARTES 

Soc. Anón. Inmob., Indust, 
Comercial y Financiera 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Ordinaria para 
ti 30 de abril de 1971, 12 horas en O. 
Peliegrini 455, para tratar: 

1* Consideración Doc. ,Art. 347, Inc. 1*. 
Sjerc. 31|12¡70. 

2* Elegir Directores, Síndicos y dos ac- 
cionistas para firmar el Acta. — El Di- 
rectorio. 

$ 45 e.20|4 W 34.338 v.26¡4|71 
A. CHlUCHiCn 
Expte. N» 21.702 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asammea General Ordi- 
naria de accionistas para el día 30 de 
abril de 1971, a las 16 ñoras, en ei -oca* 
toclal Pola 2231, Capital, para tratar ei 
ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General, Cuentas de Ganancias y 
Pérdidas y sus Anexos, Inventarlo v el 
Informe del Sindico, corespundiente aJ 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
1970. 

2? Elección de 1 <un) Director su- 
plente y distribución de cargos. 

3« Elección de Sindico titular y sin- 
tico suplente. 

4' Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

$ 97,50 e. 20i4_NV 33.281 V. 26¡4j71 
AGENCIA DE TRANSPORTES 
MOORE M. CORMACK 
8. A. 
Beftores Accionistas: 

te convoca a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, a 
las 11 ñoras, en su local scctai. calle San 
Martin 483, piso 7? para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

1» Aprobación del procedimiento para 
la convocatoria a Asamblea. 

29 Consideración de la Memoria, In- 
ventario, Balance General, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin- 
Aleo corespondientes ai ejercicio vencido 
ti 31 de dicembre de 1970. 

3? Ratificación de las remuneraciones 
■cordadas a los miembros del Directorio 
por sus tareas en la Administración So- 
ala.. 

49 Elección de Directores. 

59 Elección de Sindico y Sindico su- 
plente. 

6» Designación de dos» accionistas pa- 
ra firmar el acta de la asamblea — El 
Directorio. 

Mota: Los señores accionistas deberán 
v_ — depositar sus acciones o certifica- 
dos de deposito bancano en la Ca- 
ja Social, tres días antes del fi- 
jado para la asamblea. 
$ 150 e. 2014 NV 30.845 V. 26[4¡71 

AZINTEQ 
l.A.l.C. 

CONVOCATORIA 
Convócase a ios señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a efec- 
tuarse el 30 de abril de 1971, a las 17 36 
toras, en Mendoza 4460, Capital, a fin de 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
lt Consideración documentos art. 347, 
guiso l 9 del Código de Comercio. — 
ejercicio cerrado el 31:12170. 

3» Elección de Directores, Síndicos y dos 
•colonistas para firmar el acta,. — El 
Directorio. 

■ % 75 e. 2014 N? 30.873 v.26¡4|71 

AZ1NTEC 
t.A.I.O. 

CONVOCATORIA 
Convócase a ios señores accionista* a 
h Asamblea General Extraordinaria a 
efectuarse el 30 de abril de 1971. a las 
tt toaras, en Mendoza 4460. Capital a fu» 
4* tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1« Reforma dei Estatuto, aumento dei 
•tpital autorizado. 

7> Designación de dos accionistas pa 
la firmar el acta de a sa mbl ea. — El 
Directorio. "* r W~\ 

% 67,50 «. S0¡4 N* S0.8W T. 26J4J71 



AGANA 

S.A.C.C.I.F I A. y de Mandatos 

Directorio 5033 CaoUai lederaJ 
CONVOCATORIA 

De conformidad con lo establecido por 
ios estatutos, se convoca a los señores 
accionistas a Asamblea General Ordi- 
naria, que tendrá lugar el dia 30 de 
abril de 1971, a las 19 ñoras, en la ca- 
lle Directorio 6075. Capital, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1? Aumento del capital autorizado. 

2' Consideración del Balance General 
cuenta de Ganancias y Pérdidas Me 
moría del Directorio e Infoime del Sin- 
dico corresppondientes al 3er. ejercicio 
cerrado el 31|12|70. 

39 Elección de Directores y Síndicos 
titular y suplente 

49 Fijación ae ia remuneración a los 
Directores y Síndico. 

59 Designación de dos accionistas na 
ra firmar el acta de Asamblea. — Bue- 
nos Aires, abril 12 de 1971. — El Pre- 
sidente. 

* 90.- e.20!4 N? 33.202 V. 2614171 

ANGLO FRANC 

Comercial, Industrial, 
Sociedad Anónima 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

la. CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971 a las 
10 horas, en Leandro N. Alem 1110, pa 
ia tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

29 Consideración de la Memoria. Ba- 
lance General. Cuentas de Ganancias v 
Pérdidas e Informe del Síndico al ejer. 
ciclo cerrado el 31 de diciembre de 1970 
39 Elección de Directores titulares y su- 
plentes. 

49 Elección de Sindico titular y Sin- 
dico suplente. 

El Directorio. 

Nota: Se recuerda a los señores accionis- 

tas que de acuerdo al art 17 de' 

estatuto deberán ser depositadas 
las acciones con tres días de antl. 
cipación en la Caja de la Sociedad 
$ 105 e 2014 N* 30.955 V. 26)4171 



ACYMAR , 

S A.C.l F.l.A. 

N? 11.793 

Convócase a los Sres. accionistas a' 
Asamblea General Ordinaria para el día i 
¡ 30 de abril de 1971 a las 20 ns., en Can- 
gallo 2709. Capital Federal, a fin de tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Designac.on de 2 accionistas para 
firmar el Acta. 

29 Consideración documentos proscrip- 
tos por artículo 347. inciso 19 del Código 
de Comercio correspondiente al ejsrclclo 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

39 Fijación del número de Directores 
y designación del Directorio y del Sin- 
dico Titular y Suplente. 

49 Remuneración del Directorio. 

59 Distribución de utilidades. — £3 Di- 
rectorio. 

$ 90 e.20|4 N9 34.914 V.26|4|71 



ALTA SELECCIÓN TEXTIL 
RAYÓN ALGODÓN 
A.S.T.R.A. S. A. 

Industrial y Comereial 

Registro N* 19.239 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971 a las 10.30 ns. en 
el local de la sociedad Lavalle 1763, 5 9 p„ 
of. 2, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

l' Consideración y aprobación de la 
Memoria, Inveníario, Balance General 
y Cuadro Demostrativo de Ganancias y 
Pérdidas e Informe del Sindico corres- 
pondiente al séptimo ejercicio social ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección de Directores, Síndicos y 
dos accionistas para firmar el acta. 
El Directoría 
$ 90.— e.20¡4-N9 35.030-V.26J4171 



AFGENTINA *OTOPRHVT 

Sociedad Anónima 

Industrial y Comercial 

San Martín 170. Capital federal 

Registro N» 28.818 

CONVOCATORIA 

Ocmvórase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 a las 
19.30 horas, en la calle San Martü 170, 
pisii 69, Capital Federal, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DIa: 

1» Consideración de la documentación 
del' Art. 347. inciso 19 del Código de Co- 
mercie, fijeicicio N' 2, cerrado el 31 de 

ríi/»'nmh*o Ja 1 OTA ^ 



ANTONIO E. CASELLA 
S. A. C. I. F. I. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971 
a las 18 ñoras, en la sede social, calle 
Daniel Cern 1372, Capital, para tratar el 
siguiente Orden del Dia: 19 Considera- 
clon art. 347 Código de Comercio. e]er- 
ciclo al 31112(70. — W Fijación remune- 
ración Directorio y Sindico. — 39 Nom- 
bramiento Síndico titular y suplente — 
49 Designación dos accionistas para fir- 
mar acta. — El Directorio. 

$ 60 e. 204 N9 31.016 V. 2C|4|71 



ALCAMAY S. A 

Inmobiliaria, Agrícola, 
Ganadera, Financiera, 
Comercial e Industrial 
<N» 6.068) 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
30 de abril de 1971, a las 9.30, en el 
local social, Viamonte 1155, Capital, pa- 
ra tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

l 9 Considerar documentos articulo 347, 
Código de Comercio, Ejercicio 31 '12 '70. 

2* Ratificar Honorarios de Directores. 

39 Elegir Directores, Síndicos y dos ac- 
cionistas para firmar el acta. 

El Directorio. 
$ 75.— e.20!4-N9 34.905-v.26¡4i71 



AGENTES MANUEL ROMERO 
Y COMPAMA 

Saciedad Anónima 

Comercial 

Expte.: N« A 31.832 

CONVOCATORIA 

Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el dia 30 de 
abril de 1971, a las 18 ñoras, en Can- 
gallo 683, Capital Federal, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Celebración de la Asamblea fuera 
de término. 

29 Aprobación de lo actuado por el Di- 
rectorio. 

39 Documentación Art 347 del Código 
de Comercio. 

49 Remuneración al Directorio y Sin- 
dico. 

59 Destino de las utilidades. 

69 Designación del nuevo Directorio y 
Sindicatura. 

7 Aumento de capital autorizado y 
emisión de acciones. 

89 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 82,50 e.2014 N9 34.912 VJ2614|71 

ALGODONERA VINCA S. A. 

Industrial y Comercial 
Registro N9 5826 

CONVOCATORIA 
De conformidad con el Art. 17 de los 
Estatutos se convoca a los señores accio- 
nistas a la Asamblea General Ordinaria 
que se celebrará el 30 de abril de 1971, 
a las 11, en el local social calle Lavalle 
1763, 59 piso, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración y aprobación de !á 
Memoria. Inventario. Balance General, 
Cuenta de Ganancias v Pérdidas e In- 
forme del Sindico, correspondientes al vi- 
gésimo ejercicio vencido el 31 de diciem- 
bre de 1970. 

29 Determinar La remuneración a los 
Directores 'Art. 14 de los Estatutos). 

3 Elección del Sindico Titular y Sin- 
dico Suplente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta de la Asamblea. — El 
Directorio. 

* 105 e.20¡4 N9 35.028 v.26¡4¡11 



ALBERTO DBBELOBDE & CÍA. 

Sociedad Anónima Comercia) 
y de Representacionea 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores Accionistas a 
.u Asamblea General Ordinaria que ten- 
drá lugar ci día 30 de abril de 1971, .» 
las 1* horas, en nuestras oficial. *«, «a 
calle Pavón 405355, Capital, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos exl. 
gidos por el Art. 347 del Código de Oo- 
cercio por e> E.ercicic terminado el 31 
de diciembr de 1970; resolver sobi? la 
distribución de utilidades y las retribu- 
ciones estatutarias 

2» Elección de cinco Directores por trj 
años y de un Sindico titular y Otro su- 
plente por un año. 

39 Designación de dos accionistas pst- 
.a quñ firmen el Acta. — El Directoría 

$-90 e.r0!4 N« 33.406 .26|4|71 

ARGEMOFIN S. A. 

Cía. Financiera de Concesionarios 
de General Motors Argentina 
CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrará el 30 de abril de 1971, a las 
10 horas, en el local social, Esmeralda 
339, 1er. piso. Capital Federal, para con- 
siderar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. 

29 Consideración de la Memoria y de- 
más documentos mencionados en el Art. 
347 del Código de Comercio y distribución 
de utilidades correspondientes al ejerci- 
cio terminado el 31 de diciembre de 1970. 

3~9 Remuneración del Directorio y Sin- 
dico. 

49 Elección de 5 Directores Titulares y 
1 Suplente en reemplazo de los Sres. 
Eduardo F. Ruesta, Roberto M. Impé- 
rtale. Luis Costlnovsky. Federico H Pas- 
quet Raúl H. Pifia y Alfredo F. Arroyo, 
que renunciaron, a los efectos de aplicar 
el Art. 79 del Estatuto SocIaL Elección 
de Sindico Titular y Suplente. — El 
Directorio. , 

t 90/- e.20|4-N9 31396-T5614Í71 



diciembre de 1970. 

2» Elección de Directores (lijando su 
número). 

3° Elección de síndicos tltuiar 3 su- 
plente, 

4» Designación de dos accionista! pa- 
••a filmar el Acta da Asamblea, ■- El 
Directoría 

$ 83.50 e.20¡4 N9 31.814 T.26I4I71 

ADE3TA 

Administradora de Estancias 
Sociedad Anónima, Inmobiliaria, 
Comercial y Financiera 

Convócase a Asamblea General urdí» 
'-aria para e¡ dia 30 de abril de 1971. a 
las 11 hora en Avda. L. N. Alem 1074, 
79 piso, Bueno- Aires, para tratar si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración de la documentación 
Art 347 ínc.'jo 19 del Código de Comer- 
cio, correspondiente al 9» Ejercicio ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Determinación de los honorarios del 
Directorio y Síndico. 

39 Fijación del número de Dir*ctor« 
v su elección 

4» Designación de Sindico titular y 
Síndico suplente. 

59 Designación de dos Accionista* pa- 
ra firmar el Acta de la Asamblea — El 
Directorio. 

$ IOS e.20|4 N» 31.950 v.26¡4|71 

ARENAL SOCIEDAD ANÓNIMA 

Comercial Industrial. Inmobiliaria, 
Financiera y Constructora 
CONVOCATORIA 
Convócase a los señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria alt- 

earse ei 3. de abril de 1871. a las 16 ñe- 
ras, en el local de Avenid Comentes 
1145, piso 19, Capital, con el fin -*é tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración documentos Art. 34? 
del Código de Comercio, correspondiente* 
1 Ejercicio finalizado el dia 31H2H970. 

2» Fijación del número de Direc'ores y 
slecolón de los mismos y de Sindico 
tular y suplente, por un año. 

39 Designación de dos accionistas 'ara 
aprobar y firmar e Acta. — El Directo- 
ría 

$ 105 e.20[4 N* 31.034 v.2«*(4J7Í 

AERORTJTAS 

Sociedad Anónima 
de Transportes Aéreos 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Gen3ral Ordl- 
n ..a de Accionistas, en primer conyo» 
cstor'a nnr? e> dia 30 de abril de 1971, 
a las 8.30 horas, en el local de Avenidí 
Corrientes 1H¡>. piso i». Capital, a eíec- 
tos de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos Art 347 
del Código de Comercio, Ejercicio finall- 
t 1o el 31H2I197C. 

29 Elección de Directores para l Ejer- 
cicio 197i. fijando previamente su núme 
ro, como también dos síndicos Titular, 
un Síndico Suplente y dos accionistas pa. 
ra firmar el Acta. — El Directorio 

$ 90, e.2014 N« 31.033 v.26|4|7I 

ANNIKIAN E HIJOS 

Sociedad Anónima Comerei. 
e Industrial 
N» 21.216 

Se convoca a los señores acdonlst. 
la Asamblea General Ordinaria que 
realizara el dia 30 de abril de 1971, 
las 19.30 horas, en el local social de la 
calle Zafiartú 1193 Capital, cara ce*. 
elderar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: ■ 

19 Lectura, consideración y aprobación 
de la memoria. Inventario, balance ge- 
neral, cuenta de Ganancias y Pérdidas, 
e- miarme del Síndico, correspondientes 
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 1970. distribución de utilidades y fi- 
jación de las remuneraciones del Direc- 
torio y Sindico. 

29 Elección del Directorio. 

39 Elección de Síndicos Titular y Sa- 
piente. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la Asamblea — 
B Directoría 

t 105.- «¿0)4 «9 331» T3CJ4H1 
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APEX B. A. 

Comercial, Industrial, 

Exportado! j e Importadora 

Con. Asambl. Ord. 30¡4'71, 11 he., tratar 

art. 347 C. C. al 3019170. Elecc. Sindico? 

y autoi Directorio emisión nueva series 

y a acc firmar acta — El Directorio. 

$ 30 e. 22(4 N? 3T.S80 v 28¡4i71 

ACFOR 

S.A.C. 

CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA 
Convócase a los señores accionistas de 
Acfor S.A.C, a la Asamblea Genera' 
Ordinaria a celebrarse el dia 30 de abril 
de 1971, a las 16 horas, en el local de la 
socedad ubicado en la calle 24 de No- 
viembre 675, piso 2« Capital Federal 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de asamblea. 

2? Consideración de la documentación 
del articulo 347, inciso 1', del Código de 
Comercio, correspondiente al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 1970. 

39 Distribución de utilidades. 

49 Fijación del número de Directores 

S» Elección de Directores y Síndicos. 

— El Directorio. 

Nota: Se recuerda que el articulo 35 del 

— ■■ - Estatuto dispone que para tenei 

acceso y formar parte de la asam- 
oiea de accionistas es imprescindi- 
ble la presentación de las acciones 
o certificado de depósito boncaric 
de las mismas. 
. t 139 e. 32!4 N» 37.558 V. 2814FI1 

A T.A.l.C.A. 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Financiera y Agropecuaria 
Expediente 19.897 
Convócase a Asamblea Ordinaria pa 
ra el 30 de abril de 1971, a las 9 horas. 
«i corvalán 876, Capital, para tratar: 

19 Documentación art 347 Código Co- 
mercio al 31|12!70. 

29 Nombramiento de tres directores ti- 
tulares y tres suplentes. 
3» Elección de Síndicos. 
4* Designación de dos accionistas pa- 
ís firmar el acta. — El Directorio 

$ 75 <3. 22 ,'4 W 37.562 V. 2814Í71 

AVIACIÓN S. A. *" 

Comercial, Industrial, Financiera 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria el So de abril de 1971, a las 17 
horas,' en Avda. Roque S. Peña 852. i" 
piso. Capital Federal, para tratar: 

ORDEN DEL DIA: 
l" 7 Consideración documentos art. 347 
inc. 1? del Código de Comercio. — EJer. 
ciclo 31|12|70. 
2» Elección Directores y Síndicos. 
3? Elección de dos accionistas para 
firmar ej acta. - El Directorio. 

$ 75 e. 22,4 N» 37.532 . 28:4171 

ÁTICA S. A. 

Constructora, Inmobiliaria, 
Comercial y Financiera 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Convócese a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, 
. a las 8 horas, en el local social de Ática 
S..A. Constructora, inmobiliaria, Comer- 
cial y Financiera, callo Cerríto 1070, 5? 
piso. Capital, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA' 
1* Lectura y consideración de la Me- 
moria. Inventarlo, Balance General, Cua- 
dro Demostrativo de Ganancias y Pér- 
didas y planillas anexas, del ejercicio 
cerrado el Si de diciembre de 1970. 

2* Elección de Directores titulares v 
.tupientes y Sindico Titular y Suplente. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta respectiva. — E] Direc- 
torio 

«»>4 . N« 37.774 'v.28!4I71 

Atl^AluioBES CANEPA 

Sociedad Anónima 
C.I.F, e I. 

Conv.Asambl. Ord. 3014(71, 19 hs., Ca- 
llao 7«, tratar art. 347, C. C. al 31|12|70 
Elecc. Directores y Síndicos y dos aecs. 
firmar acta. — El Directorio. 

$ 30 e. 22(4 N? 37.577 v. 2814171 



TIGOM ASTRO 
' C.I.F. e I. 
Registro 19298 

CONVOCATORIA . 

cítase a ios señores Accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el 30 de abril de 1970, a las 8 horas, 
en Directorio 1240, Capital, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1* consideración documentos Art. 34< 
C. di Com., E tercíelo N* 5. cerrado ei 
31¡12i7& — 2? Elección 4 Directores Ti- 
tulares. 2 Suplentes, Sindico Titular y 
Síndico Suplente. — 3' Designación dos 
Accionistas paTa firmar el Acta. — Bs. 
Aires, 13|4jíC. — El Directorio. 

t 67.50. e.22;4. — N» 37.821 T.2814m 



ASOCIACIÓN DE LOCATARIOS 
DEL MERCADO MAYORISTA 
"CONCENTRACIÓN BORREGO 

CONVOCATORIA 

Sr. asoclaao: 

Conforme a lo que disponen nuestros 
Estatutos, en su artículo 20. la Comisión 
Directiva de la Asociación de Producto- 
res, - Consignatarios y Comerciantes Ma 
yorlstas del Mercado Mayorista Dorrego 
ex Asociación de Locatarios de! Mercad' 
Mayorista Concentración Darrego. convo- 
ca a Asamblea Genera. Ordinaria pan 
el día 30 de abril de 1971, a las 18 horas 
en Coronel Niceto Vega 6079 de esta Ca 
pltal, para considerar: 

ORDEN DEl DIA: 

19 Lectura del acta anterior. 

2« Lectura y aprobación de la Memo 
ría. Balance, Cuenta de Recursos y Gas- 
tos e Inventario del ejercicio 19 ae ene 
to al 31 de diciembre de 1970 

3? Elección de: 1 Presidente. 1 Vlce 
presidente, 1 Secretarlo, 1 Tesorero. ; 
Vocales titulares, 5 Vocales sup'entes. to- 
dos por 2 años y S Revisores de Cuenta? 
poi el término de 1 año 

49 Elección de dos socios para firmar 
e! acta en representación de la Asam- 
blea. 

Artículo SI: Las Asambleas se celebra, 
tan válidamente, aun en caso de reforma 
de los Estatutos y de disolución soca!, sea 
cual fuere el número de asociados con- 
currentes, una hora después de lo fijado 
en la convocatoria, el antes no se hu- 
biese reunido ya la mitad mas uno de 
Iof asociados con derecho a voto 

Federico Lena» presidente; Osear Es- 
pílez, secretarlo. 

* 20,70 e.2314 N« 37.886 ?.27|4j71 

ASOCIACIÓN CALABRESA 

Mutual y Cultural 

Sede social: Casa Di Calabria. 

Hipólito Frifoyen N? J928, 

Buenos Aire» 

Registro N» 8.098 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores socios a Asam- 
blea General Ordinaria para el 9 de ma- 
yo de 1971, a tas 10 horas, en •& sede 
social, Casa di Calabria, calle Hipólito 
Yrlgoyen N» 3922. para trataT el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración del inventarte Me- 
moria. Balance Genera!, Cuenta de Gas- 
tos y Recursos e Informe de la Comisión 
Revisora de Cuentas, correspondientes ai 
439 ejercicio de nuestra sociedaa ceira- 
df el 31 de diciembre de 197a 

29 Elección de ocho consejeros titúla- 
les, por dos años, 2 por un año. tres su. 
p¿ entes y tres miembros de la Comisión 
Revisora de Cuentas por un año 
8» Fijación de las cuotas soclaies. 
49 Fijación de condiciones para admi- 
sión de socios honorarios y vita'lclos, o 
nombramiento de los mismos, o de una 
comisión honoraria. 

5' Nombramiento de dos socios para 
firmar el acta 

OBS.: SI a la hora Indicada no estu- 
vieran piesentes socios en numere supe- 
rior a la mftad, ia Asamblea funcionara 
validamente una hora después con cual- 
quier número de socios presentea — La 
Comisión Directiva. 

t 9. -6.2314 N» 37.920 v.27i4J71 

ARAMASI 

Sociedad Anónima Comercial 

e Industrial 

Giiemes 3302, 2» P. B, Cap. Federal 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los Señores Accionistas 
b Asamblea General Or cunarla, p?ra e\ 
dia 30 de abril de 1971 a las 19 horas, 
en las oficinas sitas en t a calle Viamon- 
te 2617, piso 59 TT Capital Federal 
para tratar e- siguiente 

ORDEN DEl DÍA: 

1' Consideración de ion documentos 
prescripto3 por el articule 847 del CM«- 
go de Comercio, correspondientes al *ier 
elcio cerrado' al 31 de diciembre de 1970 

29 Fijación del número de Directores 
y elección de los mismos y de Síndico* 
Titular y Suplente. 

3« Designación de dos Accionistas pa 
ra firmar el acta. — El Directorio 

$ 97.50 C22I4 N9 27.640 v.2814171 



AUSTTN - SUDAMER1CA 
S. A. I. C. I. y F. 

N° 32.361 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el día 30 de 
abril «te 1971. a las 18 horas, en la sede 
Boclal calle Sulpacha 1111. piso 18, Ca- 
pital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de lea documentos 
prescrtptos por el Art 347, Inciso I o del 
Código de Comercio, correspondientes al 
5« ejercicio cerrado el SI de diciembre 
de 1870. 

2? Fijación del numero y elección ún 
directores y síndicos, titulares y suplentes. 

39 Remuneración a directores. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ 80.— «. 22J4 N? "37*45 T, 281l|71 



ACEROS ALPE 
8.A.C.I.F.I. 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
«I dia 3 de mayo de 1971, a las 19,30 
horas, en la sede legal, calle Av. Bel- 
erano 1404. 49 piso, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración de la Memoria, In- 
ventarlo Balance General. Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas e Informe del 
¿indico correspondientes a los ejercicios 
cerrados el 31 de diciembre de 1969, y 
*l 31 de diciembre de 1970. 

2» Retribución de los Directores y Sín- 
dicos v distiibuclón de utilidades. 

39 Elección de Directores y Síndicos, 
titulares y suplentes: 

4i Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta - El Directorio. 

t 105. e.2214. — N« 37.783 V.28|4|71 

ASOCIACIÓN TÉCNICA 
ARGENTINA DE CERÁMICA 

Convoca a Asamo ea tienerai Ordinaria 
29 de abril de 1971, 19 ñoras, en la cañe 
Alsina 1607. Capital Federal, para tratar 
ORDEN DEL DIA: 

1* Designación dos socios para firmar 
acta asamblea. 

29 Lectura acta anterior. 

3* Consideración memoria, inventario 
oalance general, cuenta de gastos y' re- 
cursos e Informe Comisión Revisora Cuen- 
tas, 99 ejercicio al 31 de diciembre de 1970. 

49 Elección presidente y miembros Co- 
misión Directiva. 

59 Elección Comisión Revisora de Cuen- 
tas. — Comisión Directiva. 

$ 10.80 e 2214 H° 37.164 T 26.1 Ü71 

ALQUIFOL 

S. A. C I. F. I. A. 
Registro N» 11.046 

CONVOCATORIA 

Convocase a los señores accionista? a 
Asamblea General Extraordinaria para el 
dia 3 de mayo de 1971, a las 9 horas, en la 
calle Moreno 1628, 5« P», oí. 51, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Aumento del capital autorizada 
2* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

% 45.— e.2214-N» 37.136 v.28¡4171 

AEROFOTOGRAMETRICA 
DEL PLATA 
i. A C.I F.l 

Registro N» 15.670 

CONVOCATORIA 
Citase a Asamblea General Ordina- 
ria para el dia 30 de abril de 1971, a las 
9 horas, en la calle Saavedra 742 pi- 
so 2*, Capital Federal, para tratar: 

19 Consideración documentos Art 347, 
Inciso 1* del Códijrt de Comercio. Ejer- 
cicio 51)12170. — 29 Designación de dos 
Accionistas nara firmar el Acta — El 
Presidente. 

$ 5250. e.2214. - N* 37.611 v.28i4|71 

ATT ANTE GAS S. A. 

Comercial. Industrial, 
Financiera. Inmobiliaria 
y Mandataria 

CONVOCATORIA 

De acuerdo con el Art 10 del Esta- 
tuto, el Directorio convoca a los seño- 
res Accionistas a la Asamblea General 
Ordinaria paTa el día 29 de abril de 
1971. a las 11 horas, en el domicilio de 
la Sociedad, calle 25 de Mayo N9 35, 9° 
plr\ de la Caoltal Federal, para tratar 
el slgu'ent 

ORDEN DEL DIA: 

19 consideración de la Memoria Ba- 
lance General, Cuadro Demostrativo de 
Gr.aancias y Pérdidas, Inventarlo. Des- 
tino de las Utilidades e Informe del 
Síndico, correspondientes al Tercer Ejer- 
cicio de la Sociedad, vencido el 31 de 
dicieir.Dre de 1970. 

29 Fijación de la remuneración para 
Dlicctores y Síndico. 

3« Elecciór de Sindico y Sindko Su- 
plente 

49 Consideración de la resolución de 
la Asamblea General Ordinaria, del 30¡4i 
1971. refertot* al Art 4' del Estatuto 

59 Modificarían del Art. 4'. 

6' Cambio fecha cierre ejercicio social. 

79 Garantías que deben dar los Di- 
rectores. 

S'' Designación de dos Accionistas para 
firmar el Acta. 

Para asistir a la Asamblea, los seño- 
res Acc.onlstas deberán depositar sus ac- 
ciones o certificación de sus depósitos 
Mtendldf por una institución banc*rla 
a a las oficinas de la Sociedad con una 
anticipación de cuando menos tres iías 
hábiles a la fecha fijada por la Asam- 
blea — Uiienos Aires, 16 de abril de 
1971. — El Directorio. 

$ 165. e.22]4. — N? 37.655 v.28¡4|71 

ARENERA ANTÁRTIDA 
á, A. C, e I. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asammea General Ordi- 
naria de accionistas para el día 30 de 
abril de 1971, a las 17,30 horas, en el local 
de Sarmiento 767, 6? piso Capital Federal, 
para tratar el síeuíent« 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración documentos art 347 
del Código de Comercio, correspondientes 
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 1970 



2« Elección de director presidente. 

39 Determinación del número de dlree* 
tores y su elección. 

49 Elección de síndicos, titular y su- 
plente. 

59 Designación de dos accionistas para 
rirmar el acta. — El Directorio. 

$ 82.50 e. 22¿4 N9 37.168 V. 28J4J71 

ALPARGATAS 
S.A.I.C. 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

No pudiéndose celebrar la Asamblea 
General ordinaria convocada para el dia 
22 de abril de 1971, por no haberse de- 
positado el número requerido de accio- 
nes, el Directorio cita a ios señores Ac- 
cionistas para el día 30 de abril, del 
corriente año, a las 17,30 horas en el 
salón de actos de la Sociedad, entrad» 
por .a calle Azara 841. Capital Federal. 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 considerar la Memoria el Inventa- 
rio, el Balance General, el Cuadre De- 
mostrativo de Ganancias y Pérdidas, y 
ei Informe del Sindica correspondientes 
al Ejercicio terminado el 31 de diclem. 
tare de 1970. 

29 Resolver sobre la propuesta de als- 
crlbución de utilidades que formula el 
Directorio. 

39 Considerar la capitalización parcial 
de la Reserva General mediante la emi- 
sión de trece millones doscientas, mil 
acciones ordinarias liberadas i20o)o del 
capital en circulación) con derecho a 
dividendo a partir deC V de enero de 
1971. 

49 Determinar el número de tnteeran- 
tes del Directorio y elegir Directores Ti- 
tulares y Suplentes. 

59 Elegir Sindico y Síndico Sup'ente y 
fljai su remuneración. 

69 Designar Contador certificante del 
Balance General, Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas y Anexos del Ejercicio co- 
menzado el 1' de enero de 1971: v fijar 
bu retribución. 

79 Designar dos Accionistas para apro- 
• bar y firmar el Acta de esta Asamblea. 
1 Depósito, de Acciones o Certificados: 
Se previene a los señores Accionistas crie, 
de acuerdo con el articulo 28 del Esta, 
tuto, para tomar parte en la Asamblea. 
deberán depositar sus acciones, o certi- 
ficados Canearlos de depósito de las mis- 
mas, en la Caja -3e la Sociedad, calle 
Olavarrla 1258, Capital FedeTal dentro 
de este horario. 9 hs a 12 hs., y 14 ha 
a 17 hs.. de lun«s a viernes: y que el 
.' 26 de abril próximo, a las 17 horas, ven- 
cerá el término para efectuar el referido 
depósito. _ 

— Buenos Aires, abril ir de 1971. - El 
Directorio 

$ 166,50 e.2214 N9 37.737 ?.26¡4|71 

ALT AMAR 
S A. 

Comercial, Industrial 
Financiera, Inmobiliaria 
y Agropecuaria 
N9 11.5?9 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamb'ea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 a 
las 19 hs., en Avda. Córdoba 1525, piso 13. 
Capital, para tratar: 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos articulo 
347. C C. *1 31112170. 

29 Elección de directores, síndicos y dos 
accionistas para firmar el acta. — El Di- 
rectorio. 

$ 90.— e. 2214 K9 37 146 T. 2814¡71 

ATLÁNTICA 
S. A 

Financiera, Comercial, 
Industrial e InmoWiaria 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para e) dia 30 de abrU de 1971, a 
las 10 horas, en Cangallo 564, piso 29, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos del articu- 
lo 347. Inciso 19, del Código de Comercio, 
del ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 1970. 

29 Elección de síndico y sindico su- 
plente 

d 9 Designación de dos accionistas para 
oue firmen el acta. — El Directorio. 

$ 90.— e. 2214 N' 37.193 v. 23¡4!71 

ASOCIACIÓN MUTUAL 
DEL PERSONAL DE ODOL 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

Convócase a los señores asociados a 
Asamblea General Ordinaria, a realizarse 
el viernes 30 de abril de 1971, a las 17 
horas, en 1p. sede social, calle Vlamonte 
1465, a fin de considerar el siguiente, 
ORDEN DEL DI.V 

19 Aprobación de Memoria. Inventarlo 
General, Balance General, Calculo de 
Gastos y Recursos e Informe del Órgano 
de F.scalización, correspondiente al ejer- 
cicio vencido el 31 de diciembre de 1970 

29 Aumente de la cuota social. 

39 Reforma Indicada por el Departa- 
mento de Mutualidades de la Nación a in- 
troducirse a los Arts. 33 y 35 del estatuto 
social, a fin de ajustarlo a las disposi- 
ciones de la Ley 17.376. proyectándose *■' 
siguiente texto: 
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Art. ¿i. — k Nuevo Texto): El lla- 
mado a asamblea se efectuará me- 
diante la publicación de la convocato- 
ria y orden del día, en uno de ios 
diarlos de mayor circulación de esta 
Capital, durante tres dias, debiendo 
la comisión directiva poner a dispo- 
sición de los asociados con diez días 
hábiles de anticipación a la íecüa 
convocada en la Secretaria de la Aso- 
ciación, la respectiva memoria, in- 
ventarlo, balance general, cuentas de 
gastos y recursos, informe del Órga- 
no de fiscalización y detalle comple- 
to de cualquier otro asunto Incluido 
en la convocatoria. 

Art 35, Inciso 1* (A crearse): Has- 
la cinco días hábiles anteriores al 
acto electoral, la Comisión Directiva 
procederá a oficializar las listas de 
candidatos a ocupar cargos ya sean 
directivos o de fiscalización, debiendo 
efectuarse la propuesta por no me- 
nos de veinte asociados con derecho 
a voto, y la conformidad escrita de 
los candidatos propuestos. — La Co- 
misión Directiva, deberá expedirse 
' dentro de las veinticuatro horas de la 
presentación de cada una de las lis- 
tas. — Los componentes de cada lis- 
ta tienen derecho a designar un fis- 
cal para el control del acto eleccio- 
nario. Los fiscales juntamente con el 
Secretario de la Comisión Directiva, 
se constituirán en Junta receptora y 
. escrutadora de los votos emitidos, de- 
biendo labrar un acta dando cuen- 
ta de su cometido al presidente de la 
asamblea". 
49 Facultar al presidente para aceptar 
las modificaciones que el Departamento 
fie Mutualidades de la Nación imponga 
con motivo de las reformas precedentes. 
5? Designación de dos asociados para 
aprobar y suscribir el acta de la asam- 
blea, en representación de ésta. 
Nota. Se ruega a los señores asociados 

— concurrir, haciéndose presente que 

de acuerdo a- lo que determina el 
- art. 34 del estatuto social, la 
asamblea se constituirá y sesiona- 
rá a la hora convocada siempre 
que concurriere la mitad más uno 
.de los socios con derecho a voto, 
de no ser asi se constituirá y se- 
sionará una hora después con cual- 
quier número de socios asistentes, 
siendo válidas las resoluciones que 
se adopten. 

Femando Wilensky, presidente. — Enrl- 
«me Dinzelbacher, secretario. 

■ $ 21.60 e.22,4 N* 37.665 v.26¡4|71 



ALANTAY 
SACIFI y A- . 

(Expediente N' 9 17.621) 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
Convócase Asamblea General Oí diñaría 
pa a. el dia 30 de abril de 1971, a las 19,30 
horas, en Av. Fovcst 36á, C»p. para tra- 
tar: 

1 Documentos art. 347 tac. 1? C* O al 
SO :: 1970. 

2* Elegir directores, síndico titular y 
suplente. 

3? Accionistas firmar el acta. — El Di- 
rectorio. 

$ 36.— e.22 4 K' 37.714 v.26;4|71 



ACTU& 

Sociedad Anónima Comercial, 

Industrial e Inmobiliaria 
CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el 30 
de abril de 1971. a las doce (12), en 1« 
convocatoria. Eh caso de no lograrse quo- 
rum se convoca en 2* convocatoria para 
las trece (13) horas, en la sede de la so- 
ciedad, calle 25 de Mayo 7S6. piso 11, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1» Lectura y consideración de la memo- 
Ha, inventario, balance general, cuadro 
demostrativo de pérdidas y ganancias, dis- 
tribución de utilidades e informe del se- 
ñor síndico, correspondiente al 13er. ejer- 
cicio económico, cerrado el 31 de diciembre 
de 1970; 

2» Designación de seis (6) directores 
titulares, un (1) sindico titular y un (1) 
jíndico suplente, por el término de 'un 
(1) año; 

3? Designación de dos (2) señores ac- 
cionistas para firmar el acta de la asam- 
blea. — El Directorio. 

$ 120.— e.22¡4 N? 37.516 V.28|4¡71 

ACETOGEN DISTRIBUIDORA 

Sociedad Anónima Comercial 
Registro N? 25548 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Extra- 
ordinaria que se celebrará el día 30 de 
abril de 1971, a las 10 facras. ep Avda. 
Boque Sáenz Peña 1110, Capital, para 
considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
1» Venta Inmueble de la sociedad. - 
* 29 Elección de los accionistas para fir 
mar el acta. — El Di-ectorio. 

$ « -€- 22¡4 Ni. 37.211 V. 28J4J71 



ARYTOR 

Sociedad Anónima 
Comercial e Industrial 
Registro N» 29.839 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día tres de mayo de 1971, 
a las 19 horas, en la calle Viamonte nú- 
mero 1636, piso 7?, Dto. B, para tratar: 
Orden del Día: 1* Consideración de la 
Memoria, Balance General, Cuenta y 
Pérdidas e Informe del Síndico corres, 
pondientes al ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 1970 — 2? Designación 
de Directores en reemplazo de los que 
terminan su mandato, Síndico titular y 
Sindico suplente. — 3? Designación de 
dos accionistas para firmar el acta. — El 
Directorio. 

* 45 e. 22,4 Ni 37.303 V. 2614171 



AOTEX 

S. A. C. I. L F. A. 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Extraordinaria para el 
día 3 de mayo de 1971, en Lima 131, piso 
59 "J" a 10 hs., para tratar 
ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración constitución .definiti- 
va y ratificación o designación nuevo di- 
rectorio y sindicatura. 

2? Aumento del capital autorizado. 

3' Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

I 45.— e.22¡4 N? 37.550 v.28¡4|71 

ANTES 

8. A. 

CONVOCATORIA 
Por resolución del Directorio se con. 
voma a ios señores accionistas a la Asam- 
blea General Ordinaria anual, que ten- 
drá lugar el día 30 de abril de 1971, a 
las 18 ñoras, en el local social de la ca- 
lle Santa Fe 1390, para tratar el siguien- 
te 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de lá Memoria, Ba- 
lance General, Cuadro Demostrativo de 
Pérdidas y Ganancias y el Informe dei 
Síndico correspondiente al ejercicio ce- 
rrado al 3i de diciembre de 1970. 

29 Elección de Directores y de Síndicos. 

39 Designación de dos acionlstas para 
firmar el acta de asamblea. — El Di- 
rectorio. 

* 9o e. 3214 N« 37.363 v. 3814(71 

AISEN 
S.A.C.I.I. 

N» de Registro 18.682 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordl- 
naria para el día 2 de mayo de 1971, a 
las 10 horas, en Moreno 970, 29 piso, ofi. 
ciña 22, de Capital Federal, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1? Consideración de ios documentos 
del articulo 347, Inciso 19, del Código de 
Comercio, del ejercicio N9 6, cerrado el 
31 de diciembre de 1970 y distribución de 
las utilidades. 

2* Autorizar al Directorio, la adquisi- 
ción de mi inmueble para ser destinado 
a uso industrial. 

39 Fijación del número y elección de 
Directores. 

4» Elección ó> Síndicos titular y su- 
plente. 

59 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de esta asamblea — 
El Directorio. 

$ 105 e. 22¡4 N9 37.410 v. 38¡4|71 

ÁNSAR 

S, A. I. C. C. e I. 

Registro N» 20.233 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
' Cítase a los señores accionibtas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el 30 de abril de 1971, a las 17 hs., en 
Bmé. Mitre 1192, Capital, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA 
19 Consideración documentos al 31112170, 
art. 347 Código Comercio. 
29 Elección de síndicos. 
39 Designación dos accionistas para fir- 
mar el acta — El Directorio. 
Buenos Aires, 19 de abril de 1971. 

í 31,50 e.22|4 N9 37.549 v.26!4|71 

ASFALTECH 

Sociedad Anónima 
Comercial e Industrial 

CONVOCATORIA 
Convócase a los accionistas a Asamblea 
General Ordinaria a celebrarse el 29 
de abril de 1971, a las 10 horas, en la se- 
de social de la calle Belgrano 53i> déci- 
mo piso, para considerar la siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 
19 Designación de dos accionistas pa 
ra aprobar y firmar el acta de la Asam 
blea. 

29 Consideración y aprobación de la do 
cumentaclón preseriptn por el art. 347 
del Código de Comercio del ejercióle ce 
rrade el 31 de diciembre de 1969. 

39 Remuneraciones de los Directores y 
del Sindico. 



49 Elección del Directorio en el nu- 
mero que fije la Asamblea y designación 
de las personas para ocupar las vacantes. 

59 Elección del Síndico Titular y del 
Síndico Suplente. — El Directorio. 

$ 105.— e.2214 N<? 37.475 v.28|4¡71 

AUTOMOTORES CADEMA 

Soc, Anón., Ind., Comeré, e Inmobil. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971, en 
sede scolal Carabobo 350, Capital, para 
tratar: 1' Consideración documentos 
art. 347 Código Comercio. — 2» Elección 
Directores, Síndicos y de dos accionistas 
para firmar el acta, — El Directorio. 

$ 45 e. 22J4 N» 37.049 v. 28¡4J71 

ACADEMIAS 
S. A. 

Registro N» 20.878 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
ta Asamblea General Ordinaria a reali- 
zarse el 30 de abril de 1971, a las diez 
y treinta horas, en Santa Fe 2450, Ca- 
pital, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

- 19 Consideración documentación al 31, 
12J70 art. 347 Código de Comercio; — 
29 Elección de Directores titulares y su- 
plentes y Síndico titular y suplente por 
un año; - ír? Designación de dos accio- 
nistas para firmar el acta. — Buenos 
Aires, 16 de abril de 1971. — El Directo- 
rio. 

$ 67,50 e. 2214 N9 37.248 v. 28Í4171 

ARTES GRÁFICAS 
DELTA 

S. A. I. C. 

N» 27.961 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
29 de abril de 1971, a las 16 horas, en 
México N» 6G7. Capital, para tratar el 
siguiente: ' 

ORDEN DEL DIA: 

19 consideración de los documentos 
previstos en el artículo 347 del Código 
de Comercio, ejercicio vencido el 31|12! 
1970. 

29 Elección de Directores y Síndicos y 
de dos accionistas para firmar el acta — 
El Directorio. 

$ 75.— e.22;4 N9 37.233 V.28|4|71 

ALMA 

S. A. C. 1. F, A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria qup se ce- 
lebrará el día 30 de abril a las 19* horas, 
en Las Heras 4025. piso 18, "D". para 
tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración y aprobación de los 
documentos prescriptos por el Art. 347 del 
C. de Comercio, correspondiente al se 
gundo ejercicio social cerrado al 31 de 
diciembre de 1970. 

2* Elección del Directorio cuyo nume- 
ro de miembros determinará la Asam- 
blea. Elección de Sindico Titular y Su 
píente. 

39 Designación de dos asambleístas para 
suscribir y aprobar el acta de Asamblea 

— El Directorio. „»,,.„, 
$ 105.— e. 22¡4 N9 37.208 v. 28|4|71 

AMEHITRONIC 

Sociedad Anónima 

Comercial, Industrial,. 

Financiera, Inmobiliaria y 

Agropecuaria 

CONVOCATORIA 
Por resolución del Directorio y de 
acuerdo a lo dispuesto por los Estatutos 
Sociales se convoca a los señores accio- 
nistas, a Asamblea General Ordinaria, 
la que tendrá lugar él día 30 de abril 
de 1971, a las 11 horas, en Campichuelo 
N 9 1350, Capital Federal, con el objeto 
de tratar el siguiente Orden del Día: 19 
Consideración de la documentación re- 
lacionada con el artículo 347 del Código 
de Comercio al 31 de diciembre de 1970 
—29 Elección de Directores y determina- 
ción de su número. — 3 9 Designación de 
Sindico titular y suplente. — 49 Desig- 
nación de dos accionistas para firmar 
el acta. — El Directorio. 

$ 60.— C22¡4-N9 37.380-v.28[4|71 



,ijj, 



BELART 

S. A. I. C. e L 

Registro N» 9.167 

Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria, para el 30 de abril de 1971, a la¿ 
18.30 horas, en Avda. Corrientes 222, pise 
11, para tratar: 

19 Considerar documentación art. 347 
del C. de Comercio al 3l|12¡70. y distrl 
buclón de utilidades. 

29 Elegir directores y síndicos. 

39 Designación de accionistas para fil- 
mar el acta. — El Directorio. 

$ 60.- e.21)4 N9 35.S13 T.27|4|71 



BOEHLER HNOS. 

S. A. Argentina de Comercia 
y Mandatos 

CONVOCAORIA 
Convócase a ios señores accionistas- 1 
Asamblea General Ordinaria para el 3» 
de abril de 1971, a las 9 iaoias, en e 
local social de la Avenida Belgrano 481 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Documentos art. 347' C. -C, 30 eje* 
cicio. 
29 Remuneración Sindico. 
39 Elección Directores y síndicos. 
49 Designación dos accionistas firma 

acta. — El Directorio 

$ 75- e.22|4 N9 37.782 V.28J4|?1 

BONGIOVANNI Y CÍA. 

H.A.C.I.C.I.F. 

Expediente 24.750 

Convócase a Asamblea General Ordtaa. 
da día 30 de abril de 197L a las 8 ho- 
ras, en Holmberg 1925, Capital, para tra* 
lar el iguiente 

ORDEN DEL DÍA. 

' 1» Consideración documeu -ación Art 
»47 del Código de Comercio;.^ Ratifica, 
clon de las características de las accio- 
nes a emitir según resolución de la Asam. 
blea del 21 de agosto de 1969; 3? Remu- 
neración Directorio y Sindici; 49 Distri- 
bución de utilidades; 5* Fijación número 
de directores; 6» Elección dLectores; 7* 
Elección Síndicos titular y suplente; 8» 
Elección dos accionistas firmen el Acta. 

— Buenos Aires, 16 de abril de 1971. -? 
El Directorio. 

Para tener acceso a- la Asamblea toe 
señores Accionistas deberán depositar sus 
acciones o certificados respectivos tres 
días antes de su realización. 

$ 105 e,22¡4 Ñ9 37,361 V.28;4|71 

BÁSICA 

Sociedad Anónima - 

Inmobiliaria, Financiera 
Comercial e Industrial 

- N» 14.647 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril.de 1971, a 
las 17,30 horas, en el local-social de la 
calle Viamonte 2533, Capital Federal. 
para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos ar« 
tlculo 347, Inc. 19 del Código de Comer- 
cio, del noveno ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1970.. 

29 Elección de Directorio.. 

39 Elección de sindico titular y su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar, el acta de la asamblea. — El Di- 
rectorio. 

9 90.— e. 22¡4 N9 37.467 t. 28¡4|71 

BOEtf ~~~' 

S.A.C.I.F.I. 

Convoca a Asamblea .General Ordlna^ 
ría para el día 30 de abril de. 1971, a 
las 21 horas, en la calle Cánning 685, 
Capital, para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Cancelación de los documentos quo 
prescribe en el articulo 347 del Código 
de Comercio, correspondiente al ejerc}. 
cío finalizado el 31 de diciembre de 1970; 
29 Fijación del número de Directores y 
Síndicos, y elección de los mismos; 3' 
Designación de los accionistas para fir- 
mar el acta. — El Presidente. 

$ 62,60 e, 22|4 N9 37.731 v. 28)4)71 

BALDWIN ARGENTINA 
S.A.C.I.I.F.I. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971, a fcús 

18 horas, en Tose Cubas 2142. capital, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos art. 343 
c. de Comercio, ejercicio al 31 diciem- 
bre 1970. 

29 Elección de diretocres y síndicos. 

39 Remuneraciones Directorio. y 6íb< 
dico. - , 

49 Designación de dos accionistas paJjft 

ilrmar el acta. — El Directorio. V 

$ 72.- e.2214 N9 37 5*6 v.38|4J% 

BEW1 

S.A.I.C.i. 
N» 19.853 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General de a 
cionistas, para el 30 de abril de 1971, 
la hora 8.30, en Uruguay 654, quinto p. 
so, oficina 511. de la Capital Federal, pa- 
ra tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

19 Documentación Art. 347 Código de Co- 
mercio, sexto ejercicio económico, cerra- 
do el 30 de noviembre de 1970; 2? Au- 
mento del Capital Autorizado a la su- 
ma de setecientas cincuenta mil pesos 
Ley 18.188; 3* Distribución de: resultado 
del Ejercicio; 49 Fijación del núnv " de 
directores; 59 Elección de ilrecto-es y 
síndicos; 69 Designación de dos accionis- 
tas para firmar el Acta de la Asamblea. 
— El Directorio 

$ 54 e.22J4 N» 37.288 fMAftl 
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BAJDÉR & CROZZOLO 
8.A.C.I.F. 

CONVOCATORIA 
■. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para , el día 30 de abril de 1&71 a 
las 19.Ü0 horas en eJ local social. Galicia 
1860, Capital, para tratar el siguiente, 

' ORDEN DEL OÍA: 
1* Consideración de los documentos 
del articulo 347, Inc. V del Código de 
Comercio, correspondientes al ejercicio al 
31 de diciembre de 1970. 

2" Remuneración de Directores y sá- 
dico. 
3» Elección de Directores y Sindico. 
4* Elección de dos accionistas para fir- 
mar el acta. 

El Directoría 
. 9 82,50 e. 2014 N» 34.174 v. 26J4|71 

BABBEX N 

8.A.C.I.F.A. cL 

CONVOCATORIA 

.. Convocase a Asamblea General Ordt- 
parla de Accionistas para el día 30 de 
efcrfl de 1971, a las 18,30 ñoras, en la 
6ed£ social de la calle Venezuela 1416, 
Capital Federal, para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 
. 1 ? Consideración de ios documentos 
que prescribe ei art. 347 y concordantes 
del Código ae Comercio, corresponaien- 
tes al octavo ejercicio social, cerrado eJ 
3i de diciembie de 197a Remuneración 
de los Directoi es Geientes. 

2? Fijación del número de Directores 
Titulares y suplentes y su elección. Elec- 
ción de Sindico Titular y de Sindico Su- 
plente. 

3* Designación de un accionista para 
Urina* el acta de la Asamblea. 

El Directoría 
% 90 e. 2014 N« 34.010 V. 26l4|7l 

BLANDENGUES 
S.A C.I.F.I. y A. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Genera] ordfna. 
- ría- —en primera convocatoria— para el 
día 30 de abril de 1971. a tas 8 ñoras, 
en Juan B. Justo 5816, 3? piso, Capital, 
' a efectos de considerar ei siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
I» Los documentos del toe. l» del Art 
847 del Código de Comercio para el ejer- 
cicio cerrado el 31J12J70. 
; 2? Elección de directores titulares y su. 
pientes y fijación de su número. 

3» Elección de síndicos y designación 
de dos accionistas, para firmar el acta de 
Asamblea. — £3 Directorio. 

$ 75.— e.2014 NV 34.096 T.SSWl 

BELL- AGRO 
8. A. A. e L 

Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
a tas 10 horas, en la sede social. Tu. 
cuman 1755, Capital Federal, para con. 
Biderar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

iv Documentos piescrlptos Art. 347 dei 
Código dé Comercio ejercicio cerrado ei 
31 de diciembre de 1870. — 2* Nombra- 
miento de directores y síndicos. — 3 o 
Designación de dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directoría 

f 52.50 e.2014 N? 33.290 T.26)4|7l 



BBICAf 

EL1CL1. 

Medrana 8S7, 69 piso, Dto. 21, 
Capital Federal 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Acionlst-s, en Comentes nume- 
ro 3989. 3» piso, oficina 8. Capital Pede- 
rak para eí día 30 de abril de 1371. a 
las 12 horas, con el siguiente 
ORDEN OV OTA- 
.1» Considerar documentos articulo 347. 
inciso 1* del Código de Comercio rela- 
tivos ai Segundo E;erclcio eerrado el 31 
de diciembre de 1970 <— 2* Dt^trlb clon 
de utilidades. — 3» Elección de direc- 
tores, síndicos y dos accionistas para fu- 
mar el acta. — Buenos Aires. 16 de mar 
zo de 1971. — EJ Directorio 

t 60.— e.20i4 N» 30.222 v.?6|4i7 

^RDíA 

Sociedad Anónima 
Comercial. Ind"Strial, 
Financiera, Inmobiliaria 
t Agropecuaria 
Regristr« V" •» < »i 

CONVOCATORIA 

Citase a ios señóles accionistas a i: 
amolea Generaj O: diñarla a reatizarF- 
l 30 de abril de 1971. a las 12 lis., et 
\vda..- Ro^re ,aenz Peña 1119. oí. 7 n 
Capital parp tratar el siéntente 
ORDEN DEL D*A: 
1* Consideración de la memoria, oa 
anee generaj. cuadro demostrativo de gr 
oanct as v pérdidas e informe del sin 
dice, correspondientes al e'errtnr <?* 
do el 31. de diciembre de 1970. — T r> 
tenntnaclón del numero de directores 
elección de los mismos para et Dróxh» 
•lerciclo — 3 o EiMclón de síndicos t< 
'llar y sun'ente — «" ETeceion rí* ?■ 
-*íionista.c opr» flirn«T ei acta de Asan- 
'•«i. — E) Di'prtorlo 
"■enes A«»es. « o> abril de 1971. 
* 8X50 e.2014 N» 31.795 r.26X4f71 



BALÁIS 

o. A. C. L F. L A, 
Expdle. 25.444 

Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas a celebrarse el día 
30 de abril de 1971. a las 20 horas, eñ 
el local de la calle Rodríguez Peña 1534, 
para tratar ei siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

V> Consideración docuu.entación Art. 
347 C C, balance cerrado al 31|12|i9¡0. 
— 29 Renovación directorio, síndicos ti- 
tular y suplente, todos por eJ termine 
de un a-ño. — 3» Designación de dos ac- 
cionistas para firmar ei acta. — El Di- 
rectorio. 

$ 60.— e.20|4 N« 33.333 V.26|4|71 

B. T. RIO DE LA PLATA 

S. A. C. L 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el 301411971. a las 15 horas en Cerrito 
836, piso 5«. Cap. para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Documentación Art. 347, tac. 1» del 
Cód. de Comercio (ejercicio 3l|12|l970» y 
distribución de utilidades. — 29 Hono 
rarios directores y sindica — 3* Pija- 
don del numero de miembros del Direc- 
tor to y su elección. — , 4' Elección de 
síndicos titular y suplente.' 5« De- 
signación de 2 accionistas para firmar 
el acta. — El Directorio. 

$ 67¿0 e.2»4 N» 31.785 V.26]4|7l 

BARTJFFETTI & CÍA. 8. A 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General ordinaria que se 
realizará el día 30 de abril de 1971 * 
las 11 horas, en el local social de la ca- 
lle Sarmiento N» 1190. 6» piso. Capital 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

l*> Elección de dos accionistas para 
firmar el acta. 

Vi Consideración de la memoria, ba- 
lance general, cuenta de ganancias v 
pérdidas e tníurme del sindico del ejer- 
cicio cerrado e] 31 de diciembre de 1970 

3°) Elección de directores y sindico* 
titular y suplente - El Directorio. 

$ 90 e. 20)4 N» 35.440 S. 26¡4f71 

BEGTJE 8. A. 

Constructora inmobiliaria 
Registro N» 7319 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, e: día 30 de abril de 1971. a ia* 
8 hs., en Junin 1721. Capital, para tratar 
e: siguient» 

ORDEN DEL DÍA: 

1«> Consideración de memoria y dema* 
efectos de) ejercicio N* 16 cerrado el 3n 
12170 (art 347 c C.) 

2*» Retribución del directorio y sin- 
dico 

3») Aumento del capital autorizado a 
t 50.000. 

4'> Emisión de acciones ñor valor de 
$ 40.000. 

- 5>) Elección del directorio y sindica 
tura 

6») Designación de dos accionistas pa 
ra firmar el acta — si Directorio. 

$ 90 8. 20:4 N» 35.345 ▼. 2614171 

BYBD 

Sociedad Anónima Comercial 
Industrial Financiera 
Constructora e Inversor» 
Registro N» 2546 

CONVOCATORIA 
Citase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar 
se et 30 de abril de 1971. a las 22 hs. 
en Corrientes 3019. 4» piso. Capital pa 
ra tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1»> Consideración documentos al 31. 
J2I7D. art. 347. Código de Comercia 
2') At*>nento del capital autorizado 
3») Elección <te sindico^ 
4°> Designación eme accionistas para 
firmar el acta. 

Buenos Aires, abril de 197L — El Di 
rec torio 

S 67.50 & 2014 NV 35.347 V. 26i4(7. 

BERESINA 

Sociedad Anónima Financiera. 
Comercial e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 

Convocase a Asamblea Oeneral Ordi 
liarla para el 30 de abril de 1971 a la- 
15,45 horas, en 25 de Mayo 401 Capita 
para tratar 

ORDEN DEL DÍA. 

l«> Consideración documentos art. 34. 
del Código de Comercio, ejercicio a) 3 
de diclembie de 1970. 

2»i Distribución de utilidades. 

3*) Remuneraciones al dlréctoric 
sindico 

4«» Determinación del numero de d 
rectores y su elección narta el momen* 
que asuman ios liquidadores. 

5»» Elección de tíndW titular v su 
píente 

6°> Designación ae * accionistas par» 
aprobar y firmar el acta de la asambie» 
E) Directorio. 

* 105 O. 204 N» 35.733 ?. 2&W1 



BENAP S. A 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30.de abril de 1971 a 
las 17,30 ñoras, en Chacabuco 77. pri- 
mer piso, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DtA: 

1*) Considerar documentos ,art. 347, 
lnc. 1* de) Código de Comercio, corres- 
pondiente ai ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. 

2'i Elegir directores, síndicos y dus 
accionistas para firmar el acta,' — B 
Directorio. 

$ 67,50 e. 2014 N? 35.500 V 261411 

BORSA 

Sociedad Anónima 

Com. Ind. Fin. Inmoto, y Agrop. 

Registro 8676 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ord; 
narla, 30 de abril de 1971. 11J30 ñora: 
Beigrano 427. 6* piso, para considerar 
1*) Designación secretario y dos a< 
Monistas firmar acta asamblea. 

2») Documentación art 347. toe. I 9 Ce 
digo Comercio. 13 ejercicio económico a 
31 de diciembre de 1970. 

3') Distribución utilidades; retrfbu 
clon directorio y sindico. 

4'» Fijación numero directores y p 

elección, nombramiento síndicos. — Re 

coérdase accionistas art 8* estatutos so 

ore depósito acclonfs, — El Directorio 

S 82J30 e. 20'4 N9 34J891 T. 2fil4l'< 



BRITANNIA 

Sociedad Anónima 
Inmobiliaria Financiera 
y de Mandatos 
Convócase a Asamblea General ordi 
naria, para el 30 de abril de 197 L a ia 
18 hs. en el local de Cerrito 840. p. o 
B, a fin de considerar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
19) Considerar documentación art 34. 
y concordantes del Código de Comercio: 
3* ejercicio. 

2») Elección de directores y síndicos y 
de dos accionistas para firmar el acta 
— El Directorio. 

S 67.50 e. 2014 N* 35.616 V. 26(4l71 



BERMVDA8 
S. A. C. I. F. I. y A. 
Registro N* 8978 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores acclonistai a 
Asamblea General Ordinaria para éi día 
30 de abril de 1971 a tas 18 hs.. en e 
tocal social de la calle Bernardo de Ir; 
goyen 1386. 5' piso A. para tratar lo si- 
guiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1«) Consideración de los documento- 
dei art. N° 347 del Código de Comercio 
por el 13 ejercicio cerrado el 30 de di- 
ciembre de 1970. 

29 1 Fijación del numero de directores 
y elección de los mismas; elección d*J 
smd'co titular s suplente. 

39) Retribución de los directores y sin- 
dico. 

"9 Reserva legal 

S9> Designación de dos accionistas o* 
ra firmar el acta - FJ Directoría 

S 90 e. 2014 N' 35.657 v. 26J41Ü1 

BAHÍA COLORADA 

Sociedad anónima Comercial, 
Industrial, Finnnctera, 
Inmobiliaria y Agropecuaria 
CONVOCATORIA A A8AMBLEA 

Convócase a los señores Accionista* i 
Asamb'ea General Ordinaria de acuerdo 
con los Articu'os 347 del Códigc de Co- 
mercio v 10 de ios Estatutos Socla es, 
la que se <*elebrarft el día 30 de aoril 
del año 1971. a las 17 30 horas, en la 
calle Lavalle N< 1523 piso 29. Cap.t*l 
Federal a rfecto- de tratar ei siguiente. 
ORDEN DE1 DÍA 

1« Consideración de 'a Memoria. Ba- 
tanee General. Cuadro de Pérdida* y 
Ganancias y dictamen del Sindico, co. 
rresponaicnte al ejercicio eerrado et 31 
ae diciembre de 1970. 

2° Elección de tres Directores con man. 
dato a un año. v dos Directores Sv 
ptentes, por igual periodo. 

3° E'ecclón de un Sindico Fltuiai v 
de un Sindico Suplente, con mandato per 
un año. 

4* Designación de dos accionistas, para 
que en reprPE<»ntaclón de la Asamblea 
redacten y rtrmen juntamente con el 
Presidente y et Secretario, el acta res- 
pectiva — E Director*.. 

t 105.— O20I4.N9 33^84 V.26)4i71 

B A N T A N 
S.A.I.C. 

CONVOCATORIA 

Convocase a Asamblea General Extra 
ordinaria de Acciohist?? a celebrarse et 
día 30 de abril de 1971. a laa 15 na. 
en el iccaí «odaj de España 1714 Ca- 
pnai. para tratar el 3iEulente. 
ORDEN DEL DtA 
1« Aumento de* capilai autorizado 
29 Autorización aj Directorio para mp 
decid»: oportunidad. Upe v núnifrr áe 
acciones que se emitirán 

$ 60.— e^0¡4JÍ' 33J39 tlStVél 



BRODERIE SUIZO ARGENTINO 
S. A. , 

Industrial. Comercial j Financiera 
CONVOCATORIA 

Convócase, a los señores Acclonistai 
a tá Asamblea General Ordinaria a ce. 
lebrarse el dia 30 de abril de 1970, a 
las 18 horas, en el - local soclai, Salta 
22ü, piso 39. o'fc. 4, Buenos Aires, para 
tratar la siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración y aprobación de la 
Memoiia. inventarla Balance General, 
Cuadro Demostrativo de Ganancias y 
Perdidas e Informe del Sindico corres, 
pendiente al 9' Ejercido cerrado al 31 
de diciembre de 19.0. 

29 Elección de Directores, Sindico Ti- 
tular y Suplente. 

39 Designación de dos accionistas pa. 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

% 00.— &2014.N9 33.282 v.26¡4j7l 

BELTRAN 

ORTOPEDIA Y ÓPTICA 
S.A. C.I.F.I. 

Resisto N» 2U52 

CONVOCATORIA 

Convocase a ios señores accionistas a 
Aíamblea General Ordinaria a realizar- 
se el 30 de ahrfl de 1971. a laa 19.30 
horas en Paraguay 1826, Capital, para 
tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración documentos Art. 347 
Código de Comercio, ejercicio al 31 da 
diciembre de 1970 

29 Distribución de utilidades. 

S 9 Determinación del numero y elec- 
ción de Directores y Sindico Titular y 
Suplente. 

*> rteiorma de los Estatutos, modifl. 
cacion del Art. 49 por aumento de ca. 
pital autorizado. 

S 9 Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta. — El Direc- 
torio. 

S 9a- e.20í4-N* 33.638 .TJ26i4i71 

B I B A B O 

Sociedad Anónima Industrial, 
Comercial. Agropecuaria, 
Financiera, e Inmobiliaria 
Convocase <■ Asamaea General Ordl. 
n„ria para ei 30 de anríi de 1971 a las 
19 horas, en Saü Marun 63. oficina 41o, 
para tratar e~ siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
V Consideración de •» documentación 
^rescripta por el Art. 347 tac. 1 del 
Código de Comercio por el ejercicio i£. 
rrado el 3I.12J70. 

29 Retribuciones del Directorio 9 Sm- 

dlco. 

39 Elección de Directores y Síndicos. 

4 l D^slsnsdón de dos personas para 

aprobar y firmar el acta. — El Díree- 

torio. 

$ 75.— e.20!4Jí? 32531 r^6]4j71 

B E C E B 

Sociedad *n*mi«» Comercial, 
Industrial, Financiera 
t Inmobiliaria 

CONVOCAfORlA 
Convocase a Asamblea General OrdL 
naria, para el 30 de anrO de 1971. a 
Isf 19 hora*, en Charcas 752. 2« Día 
"A . de esta Capital, para tratar el 
siguiente. 

ORDEN DEl. DÍA: 

19 Considera ción documentos Art. 347, 
inciso l«. dei Código de Comercia ejer- 
cicio cerrado ei 31 de diciembre de 19"0. 

2 E'eccion de Directores previa fija- 
ción de su numero v Síndicos Titular 
y Suplente, todos por un aña 

39 Designación de dos accionista; pa. 
ra firmar el acta. - El Directorio. 

S 67.50 e.2ft4-N9 32.113 v2G¡4¡7l 

B A B A C E 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial, InmobilUita, Financiera 

Convocase a Asamblea Genera) Ordu 
naria para el dia 30¡4I71, a tas 19^0 
horas, en rncumán ir? 1427 (5* PIfo, 
Oficina 501 • para considerar, 
"ORDEN DEL DIA: 

19 Los documentos leí Art. 347, lnc 
I o del Código de Comercio, correspon. 
J "ites al ejercicio terminado el 31,121 
70. 

.- La elección de Directores, Síndicos 
y dos Accionistas para firmar el Acta. 
— El Directorio 

S 60.- e.20|4-N9 33.645 V.2S;4,7I 



B E F A V A L 

S. A. C. I. y de Mandatos 

CONVOCATORIA 

Convocase a Asamblea General OrdL 
naria para el dia 30 de abril de 1971, 
a tas 17 ñoras, en Ayacucho 1669, Ca. 
pltal. para tratar, 

* ORDEN DEL DÍA: 

1° Designación de un Sindico ad-noe 
para dictaminar sobre ta Memoria, tn« 
Tintarlo y Balance General al 31 da 
diciembre de 1970. 

2° Considerar documentos articulo 347, 
Uiclso 1* del Código Ae Comercio. e?er. 
ciclo cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

3" E'ecdón de Directores y 8md!co3. 

4° Designación de dos accionistas pan 
turnar el Acta. - El Directoría 

$ 74— a20l4^)» 34.623 rJ6rlf71 



Págin» Jl 



BOLETÍN OFICIA T. — T.unes 26 de abril de 1971 



BARRACAS 

Sociedad Anónima Comercial 
e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 
Conforme a lo establecido en los Es. 
cacutos Sociales, se convoca a los seño, 
res Accionistas a la Asamblea General 
Ordinaria que tendía lugar en la calle 
California 1842¡60, Capital Federal, el día 

30 de abril de 1971, a las 19.30 horas, 
para tratar la siguiente, 

, ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de Ja Memoria, Ba- 
lance General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas e Informe del Sindico, corres- 
pondiente al ejercido cerrado al 31 de 
diciembre de 1970. 

2» Elección del Sindico Titular y Su- 
plente. 

3* Designación de dos Accionistas para 
firmar el Acto de Asamblea. 

Buenos Aires, 7 de abril de 1971. — 
El Directorio. 

$ 90.— e.20[4_N« 32.1«8 v.26|4|71 

BREGA 

Sociedad Anónima Industrial, 
Comercial, Financiera, 
Inmobiliaria y Agropecuaria 
CONVOCATORIA 
Convócase a los señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a ce- 
lebrarse el día 30 de abril de 1971, a las 
8 horas, en Loyola 724, Capital, para tra- 
tar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA' 
1* Considerar los documentos que pera, 
cribe el Art. 347 del Código de Comercio 
correspondientes al ejercicio cerrado el 

31 de diciembre de 1970. 

2« Elección ae Directores titulares y 
suplentes, y elección de Sindico titular 
' y suplente. 

39 Determinación de las garantías' a 
ofrecer por el directorio elegido según 
Estatutos Sociales, Art. 79. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

$ 82,50 e.20¡4.N« 35.020 v.26|4j71 

BELLUCCI T ClÁ! 
S.AC.I.F. e I. 

Expediente N' 13.345 

v CONVOCATORIA 

Convócase a los señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
80 de abril de 1971, a las 18 horas, en 
el local de la calle Hipólito Yrlgoyen 
N* 1628, 6» piso, para considerar lo si 
guíente: 

19 constitución de la Asamblea. Elec 
tíón de dos accionistas para redactar 
y suscribir el Acta. 

29 Consideración documentos Articulo 
847 del Código de Comercio correspon. 
diente al Ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

39 Elecciones Directores y Síndicos. 

4? Remuneración especial a los Direc- 
tores en razón de sus funciones técnicas. 

Nota: Para tomar parte en las delibera, 
clones de la Asamblea, los accio. 
nistas deberán depositar en las 
oficinas de la Sociedad sus ac- 
ciones o un certificado que acre- 
dite su depósito en un Banca 
con tres días hábiles de anticipa, 
clon iArt. 27 de ios Estatutos So. 
cíales) — El Directorio. 
S 120.— C2014-N' 34.943 T.28¡4,71 

BISSO & CÍA. 
S.A.I. y C. 
N* 23.520 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de V97i 
en Maipú 859, 8? Piso, Capital, a las 
18 horas, para tratar el siguiente, 
ORDEN DEL DIA: 

l' Consideración documentos Articulo 
847 Código de Comercio correspondientes 
al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 1970. 

2» Remuneraciones Directorio y Sindi. 
co. 

39 Distribución de Utilidades. 

49 Elección de Directores. 

6» Elección de Sindico Titular y Su. 
píente. 

69 Designación de dos Accionistas pa- 
ra firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 75 e.20|4 N9 34.879 v26¡4i71 

BORNEO 
S A.C.I.F.I.A. 
Expíe. 23.535 

CONVOCATORIA 

Se convoca a Asamblea General Or. 
diñarla para el día 30 de abril de 1971 
a las 20 hs. en Maipú 859. 89 piso. 
Capital, para tratar el siguiente, 
ORDEN DE1 DIA: 

1? Consideración documentación Art. 
34í correspondiente al 3* y 4' Ejercicio 
Rociai cerrado el 31 de diciembre de 
1969 y 1970, respectivamente. 

2 r Remuneraciones Directorio y SindL 
co. 

39 Consideración del resultado y su des- 
Uno. 

49 Elección de Directores. 

59 Elección de Stadicc Titular y Su- 
plente. 

69 Designación dé dos accionistas para 
firmar el Acta - El Directorio., 

$ 67,50 e.20¡4.tJ< 34.877 v.26¡4|71 



BRUNSWICK DE ARGENTINA 

Sociedad Anónima Industrial, 
Comercial e Inmobiliaria 
CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
1 30 de abril de 1971, a las 13 Horas, en 
Córdoba 323, P 39, Capital Federal, para 
tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA 
19 Considerar los documentos pres. 
criptos por el Art. 347 del Código de 
Comercio, por el ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 1970. 
29 Elección de nuevas autoridades. 
39 Designación de des accionistas pa- 
ra firmar el acta de la Asamblea — 
El Directorio. 

$ 75.— e.20|4-N9 34.693 v.26!4!71 

BOLSAFttM 
S.A.C.I.F.I. 

Convócase a los señores Accionistas 
a Asamblea General Ordinaria N 9 2, pa. 
ra el dia 30 de abril de 1971, a las 17 
horas, en las oficinas de la calle No. 
goyá 3651, Capital, para tratar el s< 
guíente, 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos 
proscriptos por el Art. 347 del Código de 
Comercio, correspondientes al ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección del Directorio y Síndico, 
por un año. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 67,50 e.20|4-N9 34.570 v.2614'71 



BOWLING COSTA AZUL 

S> A. 

Comercial, Industria] e Inmobiliaria 
N» 21.248 

Convócase a los accionistas a Asam- 
blea General Ordinaria para el día 30 
de abril de 1971, a las 19 horas, en La 
valle 1943, piso 1» "A", con el fin de 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos que 
prescribe el artículo 347 del Código de 
Comercio, correspondientes al ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Remuneración al Directorio y sin- 
dico. 

39 Determinar el número de directores 
y designación de los mismos y la de un 
su'dico titular y un sindico suplente, 
todos por un año. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de asamblea. — El Di- 
rectorio 

f 90 e.20|4-N? 34.196-v.26,'4|71 



BABE 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial y Financiera 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971 
a las 20.30 hs., en la sede social. La 
Rloja 165. Capital Federal, para tratai 
lo siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
19 consideración de la Memoria, In- 
ventario, Balance General y Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas, Informe dei Sín- 
dico y Distribución de Utilidades, co- 
rrespondiente al ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 1970. 

29 Determinación del número de di- 
rectores y suplentes y elección de los 
mismos por un nuevo periodo. 
39 Elección de síndicos. 
49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de asamblea. — El Di- 
rectorio. 

t 90. e.20¡4-N9 34.194-V.26I4I71 

BOSCH MOTORS 
S. A. 

Convócase accionistas a Asamblea Ge- 
neral Ordinaria para el día 30 de abril 
de 1971, a las 18 horas, en Dohego 715.. 
Capital Federal, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 
19 Considerar documentación prescrlpta 
en el artículo 347 del Código de Comercio, 
correspondiente ai ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 1970. v 

29 Determinación del número y elec- 
ción de directores y síndicos y de dos 
accionistas para firmar el acta. — El 
Directorio. 
Nota: Se recuerda a los señores acclo- 

nistas que para poder concurrir 

a esta asamblea deberán depo 
• sitar sus certificados de acciones 
o la constancia bancaria que acre- 
dite su depósito, hasta 3 (tres) 
días antes del fijado para la re- 
unión. (Artículo 19 de los Esta- 
tutos). 

$ 105. e.20|4-N9 32.890-v.26!4tfl 

BOSCH - DANIELS 
S. A. C. I. F. 

Convócase accionistas a Asamblea Ge 

nerai Ordinaria para el dia 30 de abrii 

de/ 1971, a las 17 horas, en Dorrego 715. 

Capital Federal, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Considerar documentación prescrlp- 
ta en el articulo 347 del Código de Co 
mercio, correspondiente al Ejercicio ter- 
minado el 3l de diciembre de 1970. . 



29 Determinación del húmero y elec- 
ción de directores y síndicos y de dos 
accionistas para firmar el acta. — El 
Directorio. 
Nota: Se recuerda a los señores accio- 

nistas que para poder concurrir 

a esta asamblea deberán deposi- 
tar sus certificados de acciones o 
la constancia bancaria que acre- 
dite su depósito hasta 3 (tres! 
días antes del fijado para la re- 
unión. (Artículo 19 de los Esta- 
tutos). 

I 105. e.2014-N9 32.889-v.26¡4|71 



BODEGAS V VIÑEDOS PEKíAFLOR 

Sociedad Anónima, Agrícola, 
Industria] y Comercial 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el día 30 de abril de 1971, a las 
dieciocho horas, en la sede social de 
la entidad, Avenida Juan B. Justo 1015, 
para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1* Considerar los documentos que pres- 
cribe el artículo 347, Inc. 19 del Código 
de Comercio, por ei ejercicio fenecido 
el 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección de nuevos directores y sín- 
dicos. 

39 Fijar la remuneración del Directorio 
y síndico. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 90. e.20|4-N9 32.724-V.2C4I71 

BLUE-LINE 

Sociedad* Anónima 
Industrial, Comercial 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el día 30 de abril de 1971, a las 
18.30 horas, en nuestra sede social, sito 
en Alsina 1352, Capital Federal, a efec- 
tos de considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración y aprobación de la 
Memoria. Balance General, Cuadro De- 
mostrativo de Pérdidas y Ganancias e 
Informes del Sindico, correspondientes ai 
ejercicio cerrado al 31112(70. 

29 Consideración de la renuncia dol 
Directorio y elección de nuevos direc- 
tores. 

3 ' Elección de un sindico titular y 
un síndico suplente por el término de 
un año. 

4» Designar dos accionistas para apro- 
bar y firmar ©1 acta de. asamblea. - El 
Directorio. 

í 105. e.20|4-N9 34.183-v.26!4|7l 

BOHEMIA 

Sociedad Anónima, 
Comercial, Industrial, 
Financiera, Inmobiliaria 
y Agropecuaria 

Lavalle 1570. 79 piso, Buenos Aires N9 
23771, Teléfono 392-8601. Convócase a los 
señores accionistas a la Asamblea Gene- 
ral Ordinaria a realizarse en el local 
de la calle Tucumán 384, ¿! día 30 de 
abril de 1971, a las 17.30 horas, para 

19 Consideración Documentos según 
Art. 347 del código de Comercio, ejer- 
cicio vencido el 31 de diciembre dé 1970. 

29 Elección Directores fijando su nú- 
mero, Síndicos y dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 67,50 e.20!4-N9 35,116 T.26'4171 

B E N V 1 

Sociedad Anónima, 
Comercial, Industrial, 
Financiera, Inmobiliaria 
y Agropecuaria 

Lavalle 1570, 79 piso, Buenos Aires nú- 
mero 29113, Teléfono 392-8601. Convó- 
case a los señores accionistas r la Asam- 
blea General Ordinaria a realzarse en 
el local de la calle Tucumán _684, el dia 
30 de abril de 1971, a las *£.S0 horas, 
para tratar: 

19 Consideración documentos según 
Art. 347 del Código de Comercio, e ter- 
cíelo vencido el 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección Directores, fijando su nú- 
mero, Síndicos y dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 67,50 e.20M-N9 15.115 T.26i4|71 



BETANIA CONSTRUCCIONES S. A. 

Constructora, Inmobiliaria, 
Financiera, Industrial 
y Comercial 
Í30.S89) 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores b la Asam- 
blea General Extraordinaria ue -& rea- 
lizará el día 30 de abril de 1971. a las 
9 horas, en su sede Lavalle 392, tercer 
piso, Capital Federal, oara tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

1» Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta de la Asamblea 

29 Modificación del artículo 49 del Es- 
tatuto elevando el capital social autori- 
zado Hasta la suma de un millón de 
pesos. - El Directorio. 

\ 82,50 e.20|4-N« 35.086 f. 2014171 



BKTANIA CONSTRUCCIONES . 

Sociedad Anónima, 
Constructora, Inmobiliaria. 
Financiera. Industrial 
y Comercial 

(30.189) 

CONVOCATORL - 

Se convoca a los. señores accionistas 
a la Asamblea General Or linaria ^ue 
se realizará el día 30 de abrí) de i971, 
a las 10 horas, en su sede avalle nú- 
mero 392, tercer piso, Capital Federal, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Designación de dos accionista para 
firmar el Acta de la Asamblea. 

V> Consideración documentación ar- 
tículo 347, Inciso 19 del Código de Co- 
mercio, correspondiente al segund r ejer- 
cicio social cerrado al 31 de diciembre 
de 1970. 

3^ Distribución de utilidades retribu- 
ción Directorio y Sindico. 

49 Fijación número de Directores y su 
elección, nombramiento Síndico Titulai 
y Suplente. - El Directorio. 

$ 90 e.20!4-N9 35.084 V. 264(71 

B R E I F A 

Sociedad Anónima, 
Industrial, Comercial, 
Financiera e Inmobiliaria 

N» 16.828 

CONVOCATORIA 

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Convócase ajos señores accionistas, de 
la Sociedad, a la Asamblea General Or- 
dinaria que se llevará a cabe el dia 30 
de abril de 1971, a las 10 '.oras, en el 
local de la calle Hipólito Yrigoyen 3773 
de la Capital Federal, que t ndrá por 
objeto considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1? Consideración de la Memoria, In- 
ventario, Balance General, Cuenta de Ga. 
nancias y Pérdidas e Informe del Sín- 
dico, correspondiente al 79 Ejercicio So- 
cial terminado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección de Directores, Sindico Ti- 
tular y Suplente. 

3* Designación de dos' accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 90 e.20|4-N9 35.1S6 v. 26.4(71 

B R A V E 
CONSTRUCCIONES S. A. 

Registro N9 30.543 

CONVOCATORIA 

Cítase a los señores accionista; a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el 30 de abril de 1971, a las 16 horas en 
Arroyo 847, 49 piso, Capital, ara tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 'Consideración docunentos articulo 
347 del Código de Comercio, ijercicio ce- 
rrado al 31 de diciembre de 1970 y dis- 
tribución de utilidades. 

29 Elección de síndicos. 

39 Designación de dos accionista para 
firmar el Acta. 

Buenos Aires, abril 12 de 1971. — El 
Directorio. 

$ 52,60 e.2014-N9 35.138 v.26l4|71 

B A K A 
S.AJ.C.F.L y E. 

CONVOCATORIA 
Convócase a los ceñares accionistas a 
Asamblea General Extraordinaria para 
el día 30 de abril de 1971, . las 14.30 
horas en la calle Tucumán 1455, quinto 
piso, oficina "C" de la Capitel Federal, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Aumento del tapital autorizado y 
emisión de acciones. 

29 Modificación del Articulo Tercero 
de los Estatutos Sociales. 

39 Designación de dos acdrnlstas pó 
firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 60 e.20|4-N9 34.173 v.26¡4i. 

B U R C O . 

S. A. I. y C. 

Expediente N9 5.74% , 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30>4|71, las 10 horas, en 
Chacabuco 380, 49 piso. Capital, para 
tratar: Designación de dos accionistas, 
consideración documentos Ar r . ,347 C. 
Com. al 31(12170. distribución de utili- 
dades, honorarios al Dlrectoric y Sindico, 
elección de autoridades w Síndicos * ca- 
pitalización del capital por R*valúc Con- 
table Ley N9 17.335.* — El Oirectorio. 
$ 52,50 6.20J4-N9 35.162 V.26|4I71 

BAIRES SUPPLIES Co. S. A. 

(C.LF.I.A.) 

Shlp . Chandlers 
Convocase a Asamblea General Ordl- 
narla de accionistas pora el día 30 de 
abril de 1970. a las 10 horas, en el local 
social. Sarmiento 412. 69, Capital Fede- 
ral, para tratar lo siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
1« Consideración documentación art. 
347 del Cód. de Comercio al 31112)1970. 

2* Fijación número y elección de di» 
rectores, sindico y dos accionistas para 
firmar el acta. — £3 Directorio. 

I 60.— B.20J4 W 85.208 v.26!4|71 
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BRIELLE 

8. A. C, L. F jr A. 

Importación, Exportación, 
Distribución 

CONVOCATORIA 
Convocase a Asamblea General OrdL, 
caria para el dia 30 de abril de 1971, a 
las 10 horas, en el local de la calle Ecua- 
dor 850, Capital Federal, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
Inconsideración documentación articu- 
lo 347 del Código de Comercio, corres- 
pondiente al ejercicio cerrado el 81 de 
diciembre de 1970. 

2? Distribución de utilidades; retribu- 
ción directorio y sindico. 

3« Fijación del número de directores y 
elección de directores y síndicos. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de asamblea. — El 
Directorio. 

$ 90.— e.20¡4 N? 35.251 t.26¡4|71 

BUILDERS 
SA.aLF.LC. 

Constructores 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamble» General Ordi- 
naria de accionistas para el 30 de abril 
de 1971, a las 9 horas, en Maipú 971. 8? 
"D", para tratar 

ORDEN DEL DIA: 

l» Consideración de los documentos a 
que se refiere el art. 347 del Código de 
Comercio, por el ejercido cerrado el 31 
de. diciembre de 1950 

2» Distribución de utilidades y rema, 
neración al Directorio y síndicos. 

3« Aumento del caplta> autorizada 

4' Elección de directores, síndicos y 
dos accionistas para firmar el acta. — 
El Directorio. 

$ 75.- e.2014 N» 35.212 ?.26l4171 

BVNGE J BORN LTDA. S. A. 
Comercial, Financiera 
e Industrial 
(Expte. LG.P.J. 1559 ) 

Por resolución del directorio se con- 
voca a los señores accionistas a Asam- 
blea General Ordinaria, que tendrá lu- 
gar el día SO de abril de 1971, a las 11 
horas, en el local social calle 25 de Ma- 
yo N? 501. 2' piso, para tratar el sL, 
guíente 

•JRDJEN DEL DIA: 

l* Consideración de Ja memoria, in- 
ventario, balance general, cuadro demos, 
trativo de ganancias y pérdidas, Informe 
del- sindico, distribución de utilidades y 
df otras reservas y remuneración al sin- 
dico, correspondientes ai ejercido vend- 
do el 31 de diciembre de 197C. 

2? Aumento del capital social dentro 
de ios términos y forma que se deter- 
mina en d articluo 5» de ios estatutos. 

3? Elección del directorio, sindico y 
sindico suplente. 

4? Designación de dos acdonlstas pa- 
ra firmar el acta, — El Directorio, 

$ 67.50 e.20!4 N? 35.474 v.26i4|71 

BEDlái 

S. A.CLF 1- A. J - 

CONVOCATORui 

Comunicase que el dia 30 de abril de 
1971, a las 19 horas, se efectuará en la 
sede de la sociedad, calle Capitán Ge- 
neral Ramón Freiré 305, Capital Fede- 
ral, la Asamblea General Ordinaria pa- 
ra considerar la siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1« Consideración de ia memoria, ba- 
tanee general e Informe del sindico, co. 
respondientes al ejercicio N» 8, cerra- 
do el 31 de diciembre de 1970. 

2? Distribución de utilidades. 

3" Remuneración de directores y sín- 
dicos 

49 Elección de tres directores titulares 
y tres suplentes. 

W> Designación de un sindico titular y 
un sindico üuplente. 

69 Designación de dos accionistas pa. 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

S 90.— e.20¡4 N9 35.472 V.26I4I71 

BYK • LIPRAND1 

Sociedad Anónima 
Comercial e fnifmrtnu. 
Expte. N» 9941 

Convocase a Asamblea General OrdL 
naria 30 de abril de 1971, a las 10 horas, 
en Marcelo T. de Alvear 636, 9« piso, 
'rotar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

.« Consideración documentos art. 347 
-*>dü» Oouertio, «umpaBdieatee »i U* 
ejercido ca ' i & Ck) «1 SI «te diciembre de 
1*70. 

29 Distribución de utilidades. 

S 9 Fijación del número y elección de 
directores titulares (de tres a déte) por 
el término de un año. 

4? Elecdón de sindico titular y sindico 
cimiente, un ano. 

59 Reforma de estatutos. 

B 9 Consideración de tosían por ahsor- 
don de la empresa ByS Argentina S.RL. 

Ti Designación dos acdonlstas firmar 
•da de asamblea. — FJ Directoría 



BURGO 
S. A L y C. 

Expte. N. 57U 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Extra- 
ordinaria para ei 30|4|7l, a las 10.30 
horas, en Chacabuco 380, 49 piso. Capi- 
tal, para tratar: 

Designación de dos accionistas, au- 
mento de capital autorizado. — El t» 
rectorio. 

$ 37,50 e.20|4 N9 35J61 v.26,4|71 

BOLDT IMPRESORES 

S A. I. y C. 

(Expte. N. 27.0701 

Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria 29|4|1971, 16 horas, Marcelo T. de 
Alvear 636, piso 99, tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA. 

19 Ratificación de las operaciones efec 
tuadas durante el periodo de constitu- 
dón de la sociedad. 

2* Consideración documentación art. 
347 Código Comerdo, ejercicio 1°. 31|12| 
1970. 

39 Distribución de utilidades y hono- 
rarios directorio. 

49 Fljadón número y elección de di- 
rectores titulares y suplentes, un año. 

59 consideración honorarios contador 
certificante, en au carácter de sindico 
titular. , , 

69 Designación, síndicos, titular y su- 
plente. . . . ,. 

79 Nombramiento dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 90 — e.2014 N« 35.413 V.2614I71 

BARAVI 

Sociedad Anónima, 
Comercial. Industrial, 
Financiera Inmobiliaria, 
Agropecuaria y de Mandato! 
y Servidos 
Expediente N' SI .268 

CONVOCATORIA 
Convócase & Asamblea General ^di- 
ñarla de accionistas para el. dia 30 de 
abril de 1971. a las 19,30 horas en Flo- 
rida 470, piso 69. oficina 609. Capital Fe 
deral, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
1» Estados que prescribe el articulo 
347 Inc. 19 del Código de Comercio, del 
segundo ejercido cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1S70. " 
2» Distribución de utilidades. . 
3» 'Fijación del número de directores 
y elección de los mismos. 

49 Designación de síndicos titular y 
suplente. , M ^ 

5» Designación de dos acdonlstas para 

firmar el acta. __ , ' 

El Directorio 
$ 82.50. — e.2014 N9 S3.239 -.2614171 

B I EN VE NIDO DELL'AICA 
E HIJOS 
S.AC.I.F.I.A. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Generr Ordi- 
naria para el dif 30 de abril de 1971. a 
las 20 1 as, en la calle Burela N9 3348 
Capital, ova considerar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
l« Los documentos del Art. 347, Inc. 
i? del C llg« de Comercio, del ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre d«. 1970. 

2» Remuneraciones al directorio y sin- 
dicatura 
39 Elecdón de directores y síndlc ~. 
49 Designación de dos accionistas para 
firmar d acta. 

El Directorio 
$ 75.— e.20j4 N» 33.270 26t4|71 

BOTAI 

Sociedad Anónima, 
Comercial. Inmobiliaria 
y Financiera 
Expediente N» 35.364 

. CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Generr 
narla de accionistas para d Jfr 
abril de 1971. a las 1850 horas en Flo- 
rida 470, piso 6». oficln 609. Capital Fe- 
deral, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Estados que prescribe el articulo 
347. Inc. 19 del Cód'go de Comercio, del 
primer ejercicio cerrado el 31 de dicem- 
bre de 1970. 

2» Fijación del número de directores y 
e.ección de los, mismos. 

39 Designación de síndicos titular y su- 
plente. 

4* Designación de dos accionistas para 
fuñar «l acta. 

El Director .0 
$ CT.60. -e.20¡4 N» 33.237 v.261417 



ORDE» DEL DIA: 

19 Considei ación de la documentaron 
referida por ei articule 347, lnclo I del 
Código' le Comercio, corrapondiente al 
2> ejercicio anual cerrado el 31 de dl- 
Di„mbre de 1970. 

2« Distribución de utilidades. 

39 Designación de directores y síndlc -». 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el ac'a en representación de la 
asamblea. 

Los señares acdonlstas deberán -".epo- 

sitar sus acciones en la caja de la sode- 

dad anbes de] 26 de abril de 1971 para 

tener derecho a voto en la asamblea. 

El Directorio 

$ 120.— e.20]4 N» 34.114 V.26J4J71 

BIOTRON 

S. A O. I. y M. 

Se convoca a Asamblea General Ord - 
naria para e' día 30 de abrí! de 1971 a 
las 19 horas *•» José E. Uriburu 578, 4 o 
piso, Capital Federal, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración de. la memoria, ba- 
lance general, cuadro demostrativo de ga- 
nancias y pérdidas, inventario e informe 
dei sindico correspondientes al ejercido 
cerrado al 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección ae sindico titular y pi- 
pante. 

■>9 Designación de dos accionistas para 
firmar c l acta. 

El Directorio 
t 75.— e-20[4 N9 83.249 ,.-6| -, 71 

BORJAMAR 

S. A. C. L F. o I. 

CONVOCATORIA 
Convocase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria que se ce- 
lebrará el dia 30 de abril de 1971, a la? 
9 horas, en el local de la calle Cerrito 
228, piso 2'. de esta Capital, a fin de 
considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración de la memoria, ba- 
lance general, cuadro demostrativo- de 
pérdidas y ganancias, Inventario e in- 
formes del sindico y del contador co- 
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 1970. 
29 Elección de directores, 
39 Elección de síndicos titular y su 
píente. 

49 Deslgnadón de dos accionistas para 
suscribir el acta de Asamblea — El Di- 
rectorio. 

Nota: Para poder concurrir a la Asam- 
blea, los señores acdonlstas debe- 
rán depositar sus acciones hasta 
tres días antes de la fecha de su 
realización 
$ 90.- e.20l4 N« 34.T71 v.26|4|71 



ORDEN DEL JAA. 

19 Consideración de los documental 
que prescribe' el " Art: 347, Inc. 1' del 
Código de Comercio, por ei ejercido ce* 
rrade el 31112170, 

29 Retribución directores y síndicos y 
distribución de utilidades. 

39 Elección directores y síndicos. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de Asamblea. — El DU 
rectorio. 

$ 75.— e.20¡4 N« 34.762 v.26[4i7l 



C-dl- 
30 de 



$ 105;— e.20|4 K» 35.418 T.26t4|7i siguiere 



BORDATEX 

S. A. I. C. 

Congreso 4802 - Rs. As. 
CONVOCATORIA 

Se convoca a los accionistas de Bor- 
datex S. A. I. C. a Asamblea Gene-al 

••diñarla parr el dia 30 de abril de 1971 
a las 21 hs. en el local de la calle Del- 
irado 675, Caplta? Federal, para tratar i" 



BULONEKA > 

ALBERTO E. MASPERO E HIJOS 

Sociedad Anónima 

Comercial, industrial 

y Financiera 

CONVOCATORIA 

Convócase a los Eres. Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria a celebrar- 
se el día 30 de abril de 1971, a las SOSO 
en la sede social Avda. Seguróla nu« 
mero 2362164, de la Capital Federal. pa« 
ra tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la documentación 
que cita el art 347, Inciso V> del O de 
Comercio, correspondientes a los ejercí* 
clos cerrados el 31 de diciembre de 1969 
y al 31 de diciembre de 1970. 

29 Fijar el número de miembros del 
Directorio. 

39 Elección del nuevo Directorio y sln« 
dl»atura 

49 Garantía de ios Srés. directores. 

59 Designación de dos accionistas pa« 
ra firmar d acta de Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

* 105,— e.20|4 N9 34.702 v.26[4¡71 



BUL-METAL 

Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores acdonlstas u 
la Asamblea General Ordinaria a reali- 
zarse el dia 19 de mayo de 1971, a las 
10 horas, en el local de ia calle Dr 
Juan F. Aranguren N9 2857, Capital Fe- 
deral, para tratar ei siguiente 

ORDEN DEL D A 
19 Consideración de la documentación 
que prescribe el Art 347 del Código de 
Comercio, correspondiente al ejercicio ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Designación de directores síndicos 
y dos accionistas para firmar el acta. 
— FJ Directorio. 

$ 75.- e.2014 N* 34.806 V.26J4J71 



BURBAN ARGENTINA 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Financiera, Inmobiliaria 
y Agropecuaria 
Expediente N 9 14.255 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA 

Se Invita a tos señores accionistas a 
participar de la Asamblea General Or- 
dinaria que tendrá lugar el dia 30 Je 
abril de 1971. a las 15 horas, en la Ave- 
nida Ángel Gallardo 659, Capital Fe- 
deral, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL Di A: - 

19 Consideración de la gestión del Di- 
rectorio — 29 Consideración de la me- 
moria, inventarlo, balance general, cuen- 
to de ganancias y pérdidas, distribución 
de utilidades e Informe del sindico, co- 
rrespondientes al ejercido económico N9 
10, cerrado el 31 de diciembre de 197C. 
- 39 Designación de síndicos titular y 
suplente — 49 Designación de dos ac- 
cionistas para que aprueben y firmen 
el Acta de la Asamblea. — El Directorio. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1971. 
S 90.— e.2014 N9 34.754 v.26i4i'/i 



BELTIS S. A. I. y C. 

Expediente N» 9.583 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas, a 
asamblea General Ordinaria, para el día 
30 de abril de 1971. a .las 930 horas, en 
Rodríguez Peña N' 336. 29 P., . Of . 24, 
Capital, para tratar el siguiente ' 



DORMIDA 

S. A. I. C. y F. 

Expte. N9 5.789 

Convócase a accionistas a Asamblea 
General Ordinaria para el día 30 de abril 
de 1971, a las 18.30 horas, en Corrientes 
545, 79 piso, Capital, para tratar: 

19 Designación dos accionistas para 
firmar el acta. 

29 Consideradón documentos Art 347 
Código de Comercio ejercicio cerrado el 
31112170 

39 Determinación número directores. 
.Nombramiento directores y síndicos. — 
El Directorio. 

t 75.— e.2014 N* 34.624 v.26l4l71 

BODEGAS Y VIÑEDOS GARGANTXNI 
S. A. 

Industrial y Comercial 

N* de Beristro: 2.359 

Convocase a Asamblea Ordinaria t»ra 
el 30 de abril de 1971, a las 9.30 horas, 
en Avenida San Martin WB para tratarj 

1° Considerar documentos Art 347 ino, 
19 del Código de Comerdo, ejercicio 31- 
12-*J0. 

29 Capitalización Revalúo Ley 17.335. 

39 Patificación Donación Tierras. 

49 Elegb sindico, sindico suplente y ioa 
accionistas para firmar el acta. 

El Secretarlo. 
S 67,50 e.20[4 N9 33.860 v. 2614171 



BICOAR 

Sociedad Anónima 
Comercial e Industria) 
Registro N° S6.452 

CONVOCATORIA 
Cítase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria, a realizarse 
el 30 de abril de 1971, a las 10.30 horas, 
en Paraguay 645, Capital, a fin de tratar 
la siguiente 

ORDEN DEL D^A 
1« Consideración doc. art. 347, Inc. !• 
del Código de Comercio, ejercicio al 31» 
12170. - Distribución de Utilidades. — 
29 Remuneración directores y sindico. — 
3 o ) Ratificación de directores y síndicos, 
— cp Designación de dos acdonlstas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 60 e.20 4 N r 33.722 V.26!4i7l 

BIANCO 

Sociedad Anónimr. 
Comercial. Industrial, 
Financiera e inmobiliaria 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el 30¡4H97l, 
13 horas, en Alcaraz 4839, Capital. 
ORDEN DC1 D'A 

19 Consideración documentos Art 347, 
Inc. 1' Código Comercio, ejerdeic cerra- 
do ei 31H2I1970 

29. Elección síndicos titular y suplente. 

49 Designación de dos acdonlstas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 75. — e.20|4 N9 33.714 v. 2514,71 



BUGNABD 
S A.CI.F.I.A. 
Leg. 35.616 

Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria, para el 30 de abril de 1971. 1838 
horas, en Palpa 2426, Capital, tratar: 

a> Documentos Art. 347 del O Comer. 
do, al 3II12I7Ü. 

b> Distrtbudón de utilidades: y 

c) Elección síndicos y dos acclonlátM 
firmar acta. — El Directorio, 

t 4».— e.2014 N9 82.942 T.&Wl 



Página 14 



BOLETÍN OFICIAL — Lúñes 26 de abril de 1071 



BUENOS AIRES CONSTRUCTORA 
8. A. 

Com. Inm. j Financiera 
Tucumán 451, Cap. Federal 
, CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas, para el pióxlmo 
, 30 de abril de 1971, a las 11,30 horas, en 
. el local social de la calle Tucumán 451, 
de esta Capital, con el fin de considerar 
. el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
iv Consideración de la documentación 
prescripta por el artículo 347 del Código 
de Comercio, correspondiente al tercer 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 
2° Aprobación y distribución de utlll- 
. dados y remuneraciones al Directorio. 
3» Elección de Síndicos, titular y su- 
plente. 

4? Designación de dos accionistas para 
«probar y suscribir el Acta de la Asam- 
blea. — El Directorio 

$ 105.- e.21|4 N» 35.810 V.27J4I71 



BIRMANIA 

gji.c.i.r.f.A. 

Registro N» 18.061 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
llevará a cabo el día 30 de abril de 1971. 
a las 17. en la calle AIsina 1535, 5? plsd, 
Capital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1' Aprobación de la documentación 
del Art. 347 del Código de Comercio, co- 
rrespondiente al ejercicio cerado el 31 
de diciembre de 1970. 

2» Distribución de utilidades. 

3? Elección de directores y síndicos. 

4» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 90.— e.21|4 N9 36.463 V.37|4[71 



BRIGNONE S CÍA. 

Éxpté; LG.J. N* 28.780 
Buenos Aires, 13 de abril de 1971 
Se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
SO de abril de 1971, a las 16 horas, en 
' la sede social, Avda. Gral. Paz 6266, Ca- 
pital Federal, con el fin de considerar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
* 1» Aprobación de los documentos pres- 
eriptes por el Art. 347 del Código de Co- 
mercio del ejercicio cerrado el 31-12-70. 
2* Distribución de utilidades corres- 
pondientes al ejercicio cerrado el 31-12- 
1970. 
3» Aumento de capital. 
4? Designación de dos accionistas para 

• firmar el acta. — El Directorio. 

t 90.— e.21|4 N« 36.401 V/2714¡71 

BANCO MERCANTIL ARGENTINO 

Sociedad Anónima 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA 

Cumpliendo con la pertinente disposi- 
ción estatutaria el Directorio convoca a 
los señores accionistas a la Asamblea 
General Ordinaria para el dia 30 de 
abril de 1971, a las 16 horas, en el local 
del Banco. Avda. Corrientes N? 1891, 
Capital, par tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

l* Consideración de la Memoria del 
Directorio. 

29 Aprobación del Balance General e 
Inventario, Cuenta de Ganancias y Pér- 
didas y Distribución de las Ganancias 
' correspondiente al ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 1970 y el Informe del 
Bíndico. 

3» Elección de un Presidente por tres 
Bños; un Vicepresidente 2* por tres años; 
Un Director titular por tres años; un 
Director titular por dos años para coni- 

• pietar mandato; dos Directores suplentes 
por un año; un Sindico titular por un 
ftño; un Síndico suplente por un año. 

5» Designación de dos accionistas para 
que firmen el acta. — El Directorio. 
%)ota: La recepción de votos se realizará 
de 14 a 15.30 hs., en el mismo lo- 
cal. Se recuerda a los señores ac- 
cionistas el cumplimiento del Art. 
26 de ios Estatutos Sociales. 
$ 150.— e.21¡4 NO 36.072 V. 271411* 

. BRRDAR 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Financiera, Inmobiliaria, 
Agrícola y Ganadera 

'* CONVOCATORIA 

' Convócase Asamblea General Ordina 
lia. 30 de abril de 1971. a las 16 horas. 
en Sulpacha 552, 5? piso, para trataT el 
*2gu,'ente 

ORDEN DEL DIA: 
1' Consideración documentación artfcu 
lo 347 del Código de Comercio ejercicio 
Tencido el 31 de diciembre de 1970 
2* Distribución de utilidades. 
2v Retribución del Directorio y sindico 
'de conformidad a lo establecido en los 
artículos 12 y 15 de Iqs estatutos sociales 
4' Nombramiento de sindico titular y 
«tnd&o suplente. 



6? Designación de dos accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el acta de la Asam- 
blea. — El Directorio. 

I 90.— e.21|4 N» 36.656 v.27|4|71. 

BEZ HERMANOS 

Sociedad Anónima 
Industrial, Comercial 

«ONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, a 
las 18 horas en Pasteur 547, 1 B. Cap. 
Fed. Orden del Día: 1«) Designación de 
dos aelconistas para firmar el acta. 2«) 
Consideración documentos artículo 347 
Código de Comercio, Ejercicio 31[12Í1970. 
3') Elección Síndicos titular y suplente. 
4») Consideración elección miembros in- 
tegrantes del Directorio. — El Directorio. 
$ 60.— e.21|4 N» 35.514 v.27(4|71 

BARSAMIAN HERMANOS 
Industrial y Comercial, 
Sociedad Anónima 
N» 21.377 

CONVOCATORIA 

Conforme a Jo dispuesto en el artículo 
10 del estatuto se convoca a los señorea 
accionistas a Asamblea Genera] Ordina- 
ria a realizarse el día 30 de abril de 1971 
a las 19 horas, en el local social callé 
Murguiondo 1747, Capital Federal, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1? Consideración de la memoria, ba- 
lance general, cuenta de ganancias y pér- 
didas. Inventarlo e informe del sindico, 
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 
de diciembre, de 1970. 

29 Remuneración de directores y sin- 
dico. 

3? Elección del Directorio por un año. 

4? Elección de síndico titular y síndico 
suplente. 

5* Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta de la Asam- 
blea. — El Directorio. 

$ 105 — e.21¡4 N« 36.534 V.27¡4|71 

BORBOLLÓN 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial 
e Inmobiliaria 

Se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
30 de abril de 1971, a las 8.30 horas, en 
el local social, sito en la calle Rodrí- 
guez Peña 1875, piso 29 "B" para consi- 
derar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1^ Consideración documentos art. 347. 
inc. I? del Código de Comercio, ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

2* Remuneración del Directorio y sín- 
dicos. 

39 Elección de Directorio y síndicos. 

4' Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — 

% 90.— e.21¡4 N9 36.646 V.27|4¡71 

BELLMAN 

S. A. C. I. L P. y A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Gene- 
ral Ordinaria para el dia 30 de abril de 
1971, a las 16 horas. Reconquista 46, 49 
piso, Of 4S6. para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

29 Consideración documentos articulo 
347 del Código de Comercio correspon 
dientes al ejercicio cerrado el 31|12|1970 

39 Fijación del número de directores 
S au elección. 

49 Designación de síndicos titular y su 
píente. 

59 Determinación de las garantías a 
dar por tos directores. 

69 Remuneración de los directores y sin- 
dico. — El Directorio. 

$ 90.— e.21|4 N' 35.885 V.27'4|71 



BICEBI 

S.A. 

Inmobiliaria, Comercial 
Industrial y Financiera 
Expediente N-10.107 
Convócase a Asamblea General Ordl 
naria de Accionistas para el día 30 de 
abril de 1971. a las 10 en Helguera 3244 
I o . Capital- a efectos de considerar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Documentos articulo 347 del Código 
de Comercio correspondientes al ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Remuneración al Directorio y sindi- 
co, v distribución de utilidades. 

39 Elección de directores y síndicos por 
un año. 

4* DCáignacion de "tos aecionistae par* 
firmar el acta. - El Directorio. 
Buenos Aires 14 de "\ toril de 1971. 
$ 75.— e 214 N v 35.860 v.27'4'7] 

BELL INMOBILÍSIMA 

Sociedad Anónima Financiera 
N» 22.843 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblpa General Ordi 
caria para el dia 30 de abril dé 1971 
a las 18 y 45 hoi"'* en la sede socia' -;alle 
San Martin 6C " -uso, oficina 24, para 
tratar la siguiente 



ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentación Art. 
347 del Código de Comercio. Ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Designación de presidente, vfcepre 
Bidente, fijación del número de directores 
y elección de los mismos. 

39 Designación de síndicos titular y su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas para 
que firmen el acta de la Asamblea. — 
El Directorio. 

$ 90.— e.21|4 N9 36.583 V.27|4|71 

BARCA 

Sociedad Anónima Comercial 
Repuestos y Accesorios para 
Automotores 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Genera] Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971, a las 
8 y 30 horas, en el local de la calle 
Warnes 1217, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la memoria, balan 
ce general, cuenta de ganancias y per 
dldas e informe del síndico correspon- 
dientes al ejercicio cerrado el .31 de di- 
ciembre de 1970. 

29 Distribución de utilidades. 

39 Elección de directores titulares y su 
plentes. 

49 Elección de síndicos titular y su- 
plente. 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ W5.— e.21|4 N? 36.558 V. 2714171 



BTJLONERA SAN JOSÉ 
S. A. L y C. 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a' 
la Asamblea General Ordinaria para el 
dia 30 de abril de 1971, a las 9 ñoras. 
en Osvaldo Cruz N' 2567. Capital Pede 
ral, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentación Art. 
347 del Código de Comercio ejercicio al 
31 de diciembre de 1970. 
29 Distribución de utilidades. 
39 Elección de directores y síndicos. 
49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 60.— e.2114 N' 36.999 v.27|4|71 



BASTERRECHEA 

S. A. 

Com., Ind., Financ, Agrop.. e L 
Número de Registro: 5.436 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, a 
las 18 hs., en Rlvadavla 4441, Capital, 
para tratar: 

19 Consideración documentos Art. 347, 
inc. 19 del Código de Comercio. Ejerci- 
cio terminado el 31 de diciembre de 
1970. 

29 Elección directores: titulares y su- 
plentes; síndicos: titular y suplente. 

39 Designación de dos accionistas para 
fumar el acta. - El Directorio. 

$ 90.- e.20¡4 N9 34.555 v.2614171 



BURASTERO Y CAST1GLIONI 

S.A. 

Comercial, Agropecuaria 
e Inmobiliaria 

Importadores - Exportadores 
Inscripción N? 18.800 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

PRIMERA CONVOCATORIA 
De acuerdo con el articulo 16 de los 
Estatutos, el Directorio de la sociedad 
convoca a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria, que tendrá 
lugar el dia 30 de abril de 1971 a las 
18.30 horas, en su sede social, calle Sar- 
miento 748. Capital Federal, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 .Consideración de la memoria, inven 
tario, balance general, cuenta de ganan- 
cias y pérdidas c informe del sindico, co- 
rrespondientes al ejercicio cerrado eJ 31 
de diciembre de 1970. 
29 Distribución de utilidades. 
39 Designación de síndico titular y sin 
dico suplente por el termino de un año. 
49 Designación de dos accionistas para 
que firmen el acta de la Asamblea. — 
El Directorio. 
Buenos Aires, 15 de abro de 1971. 
$ 105— e.2114 N9 36,605 v.27i4|7J 



BERKEL SCD AMERICANA 
S A. C. e I. 

Convócase a Asamblea General Ordi 

naiin para el dia 28 de abril de 1971, 

a las 12 horas, en Avda. Corrientes 4573, 

Capital Federal para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración documentos que pres- 
cribe el art. 347 del Código de Crmercio 
y distribución de utilidades de ejercicio 
cerrado el 31U2I70. 

?9 Remuneración al Directorio y síndi- 
cos. 

39 FijacióD del número de directores y 
elección de directores y síndicos 

49 Elección de dos accionistas para fir- 
mar el acta. El Directorio. 

$ 90.- e,21|4 N9 36.133 T.27I4J71 



BASOL 

ESPECIALIDADES MEDICINALES ' 

S. A. C. L F. 

Convócase a Asamblea General Ordina* 
ría que se celebrará el dia 30 de abril 
de 1971, a las 22 horas, en el loca] sito 
en Espinosa 1439141, para considerar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración de los documentos art 
347, inc. 19 dei Código de Comercio. 

29 Distribución de utilidades y honora- 
rios al Directorio y sindico. 

39 Número y elección de directores y 
síndicos 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

El Presidente 
$ 90.— e.21|4 N9 36.129 v.27|4|71 



BADRA 

S. A. C. L I. A. y F. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
30 de abril de 1971, a las 17 horas, en 
José Hernández 2045. 'piso 22, "B", para 
considerar lo siguiente 

19 Documentos artículo 347 inciso 1* 
del Código de Comercio, ejercicios 311121 
69 y 31il270. 

29 Elección síndico titular y sindico su- 
plente y designación de dos accionistas 
para firmar el acta de la Asamblea. — 

Buenos Aires, 14 de abril de 1971. 
El Directorio 

$ 60 e.2114 N9 35.882 V.27j4|71 



BLAAS 

S. A. C. I. F. y A. 

CONVOCATORIA 

- Convócase a Asamblea General Ordl. 
narla para el día 30 de abril de 1971, a 
las 11.30 horas, en San Martín 574, 69 
piso, Capital, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Documentos del articulo 347, corres- 
pondientes al 69 ejercicio cerrado el 31 da 
diciembre de 1970. — 29 Honorarios de 
Directorio y síndico por ejercicio fenecido, 
— 39 Elección de síndicos titular y su. 
píente. — . 49 Designación de dos accio- 
nistas para firmar el acta. — El Direc- 
torio, 

$ 82.— e.21|4 N9 36.105 v.27)4|71 



B: WECIISLEA 

Sociedad Anónima > 

Comercial, Industrial 
. e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA A 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria, para el día 30 de abril de 1971, s 
las 20 hs., en Centenera 157, Capital Fe- 
deral, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de los documentos del 
articulo 347 del Código de Comercio, por 
el ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 1970. 

2? Elección de directores, sindico y sín- 
dico suplente por el ejercicio 1971. 

39 Designación de dos accionistas par» 
firmar el acta. — El Directorio 

$ 75.— e.21|4 N9 36.141 v.2714171 

BERTRÁN HNOS. S. A. 

Convócase a Asamblea "Ge"neral Ordi- 
naria para el día 30 de abril de .1971, 
a las 19 horas, en Rincón 26, para 
tratar: 

19 Consideración de documentos Art. 
347 del Código de Comercio, a] 31 de 
diciembre de 1970. 

29 Fijación del número de Directores 
Titulares y Suplentes. 

39 Elección de Directores Titulares y 
Suplentes, Síndicos y dos Accionistas pa- 
ra firmar el ' Acta. — El Directorio. 

t 67,50. e.2314. — N9 37.985 V.294J71 



BAIRESCO 

S. A. S. y M. ' 

Convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
realizará el 30 de abril a las 16 horas, 
en local social Figueroa Alcorta 3259, 
con el fin de considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

' 19 Consideración de los documentos 
Arfe. 347 del Código de Comercio, correa, 
pendientes al periodo 1|1 al 31112170. — 
2? Distribución de utilidades. — 39 De- 
terminación del número de- directores y 
elección de los mismos y de 'los síndicos. 

— 29 Dejar sin efecto lo resuelto por la 
Asamblea General Extraordinaria de) 3 
de junio de 1970, en lo que se refiere a 
la autorización para emitir las series en 
acciones ordinarias y tratar la emisión 
de las mismas en acciones preferidas, 
fijar sus características y resolver sobre 
su suscripción e integración. — 69 De- 
signación de dos accionistas, para firmar 
el acta. — Buenos Aires, abril de 1971. 

— El Directorio. 

$ 97,50 e.20)4 N9 34.048 V..26HÍM 
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BtLLlSOMI JOTEROS 

Scciedafl Arrimona 
.,;. induatnaa 7 Comercial 

i . Exp. n» sema 

.-¿^vocAiraRiA 
CumniE. señores .acciinilstas ABamdlea 
(General Ordinaria, día .30 de atoll d- 
ARU. a aas 1B30 toras, (Callao lBúS, .Bue- 
nos Aires. , 

0OHDEN DEL ID A: 
J9 (Confim. Art. 347. inc. W.C.C xorresp. 
«J. Í1I12P7Q. V IDistrlb. .utilidade s. — ffl 
Aumento Capital. — 3» Design (directores 
— 49 Desig síndicos titular y suplente. - 
J5? IDesig. dos (accionistas ¡firmar ¡anta 
Ei jPiSEítíentB 
$ 52.50 e.20r4 N? 32*913 W..2.}|4|71 



VAKXLOCHE 

ScoicOaB Anónima 
Comensal, Agropecuaria, 
financiera, inmobiliaria 
7 de Mándalos 

CONVOCATORIA 

Citase a los ^eñoies acatanistas a la 

A=a nlalea General .Ordinaria a ¡reuli2ar- 

se" el 30 de abril de 1971. a Jas 10 inoras. 

en Maipú 971. r i 9 ¡P^bd, Capital jKeneral. 

' p^ta tratar £& siguiente 

CSKHEN 23EL DÍA: 
T> Ccnsifieracinn de doeiimetítos Ari. 
387 anc. 1« del Cóuigo £e Comerció, tejer - 
tfcro eerradó au 21 ce diciembre Jie 33'fl». 
— 2' .Renovación y remuneración fUrec- 
torEE y siruitaos. — 39 Designación de 
Sns accicañsias para firmar el esta. — 

* El DiredDflD. 

$ bí,m> e.20j4 w? 33 .337 s^iapn 

BANKOC 
&. A. C. 3L 

113.333» 

CONVOCATORIA 
8e convoca a los señores ^colonistas 
» Asamblea General Ordinaria 'une se 
celebrará «1 'SO de ütatíl de ara, ;a las 
10 norás, en Reconquista 3557, 39 pko. 
para tratar: 

ORDEN CEL DIA. 
1* Consraeración del Inventarlo, Me- 
' muría, Balaras <Geoe¿ai, Ohbüfd (Demos- 
msirpo ríe (Ganancias y Cernidas «e in 
Socme odei SíntScQ, 'üorrEspanflienie al 
e secano tCernüñado el 31'<de >3icinnttn*e 
de 19V0. 

2» Numera 7 designación de directores 
y sjníLctíS. 

J¡° ©asignación ede idos socrüorüstas ipara 
fincar e] anta — ¿El DLEcrorio. 

S 1D-- tóma-U» 34.338^¡2B,lS¡71 

POCC AZZ 1 

industrial, Onmerciiü, 
jnmrtWHBtU v financiera, 

S- A» 

"Legajo N» 3.6d9 

CONVOCATORIA 

Convocase a ice * pfi om? ¿accionistas a¡ 
úsamolea generai orc'.inaria para et dia¡ 
30 de abril de 1971, a las 10 ñoras, en, 
nuestra sede social, «alte 25 ede Majo I 
577. piso 2? CapitaJ Federal suca u¡catar¡ 
el siguiente: 

¡ORDEN iDEL DÍA: 
. ¿& Consicffiracion 7 aprobación dnan- 
tnentos articulo 347 -dei Código de Co- 
aue imo 5 ¡ritaritorcion de jiündadES. jbo- 
rrespcndisriEeÉ ai «jbedIcId -EerraflD si 3i 
ule xtíTüBniüte (de 3979. 

2* Aumento del cepita]. 

3?. (taipítEüzacmn Revalúo liey 17.335. 

5» Elección de «dos directores con man 
dato hasta ai ai de dicifimuce ode EB7J1, 
por renuncia de ios señores Carias iLms 
Murchlo y Juliu Sukei 

5* Elección de sindico rltular y sindico 
suplente pcn si tórmrno de un año. 

• • IS" iRaodficaciúD Tjompronnso cancrmdo 
an <bi iflrmirp Racional de DesHrnJllo, son 
lersa iáde dioiernore -de 1970 

TI* lEtesignacUSü de dos accionistas jire- 
sentes para suscribir -el acta de asam- 
blea. — Buenos Aires. IB de aWO de 
1971 — El iDlrectario. 

S 135, c20l4-ílíe JB4ae4-^2Bi3l71 

urnx aehentina 
s. a c. i. 

Ite equipos para el trat^mleuto tfle 
la tafoímacián 
N» I7JB9 

. taONVOpATORlA 
Convócase a los señoies accionistas ifle 
Bull Argentina, S A C. 1. de Equipos 
íiara el Tratamiento de la Unarmacinn 
ti Asamblea General Ordinaria ¡para ei 
«Ha 30 de aUr.il de J971 a ¿as a 30 doras, 
en el local social de Ja calle Cerrito 264. 
V píen, para tratar -e: siguiente: 
ORDEN DEL DÍA 
1* Consideración de ¡los documentos 
prescrlptof por e; Art. 347 del Código 
de Comercio, correspondientes al 7° «ejer- 
xlclo. social, serrado al 31 de diciembre 
de.: T970. 

2» Remuneración del Directorio v sin- 
dico. 

• 3* Elección de Presidente. Vicepresi- 
dente. ¡DJrfictni (General y Directores De 
leranlnaoirm de las garantías tjue de*be- 
as^n dar «ora el desempeño de i su onsn- ' 
dato. 

$0 Etezflta de sindico titular y va 
Ótente. . . 

5» Designación <fle trios accionistas ¡p&ra 
í irmax tíl "íatíta ¡de 11a asamblea. — El 

UtXECllllli) 



BOH DE1AND 
S. A. 1. C. y'F. 

Vatay V69 - Capital Rcdérál 

iCONWíaCAIEOEilA 

(Convocase a .los .sañutfo iicclorilstas a 
¡la ¿Asamblea General (Di diñaría a zele 
obrarse aal 30 >rie abril ude 1971, a tas 8 
horas, aan iiatay Í2fi9, 'Capital, 3¿ra tratar 
el sigiüenic: 

.ORDEN iDEL ÜIA: 

•1? \O0nfiidarac1on tde iQs documentos 
udtados an *l Ast. Sil, .Inc. ít del Dód 
de vCnmarcio s Jüst^tbuntón de ^utilidades 
correspcndlerites al ejercicio cerrado .el 
M vde «diciembre de JM0. 

2F> Aumento Jel cajütal *otslaL 

3? Elección «de diiectores jfijando su 
numñro, ^síndicos 7 dos xatolonistas tpara 
■firmar «1 «ota ude asamblea, — ¿El {Di- 
rectorio. 

a ffl&Q. e.2flf4-iN» .a4^ffi-v.26¡4¡71 

BAUTISTA HNOS. 
S. A. C. I. G. A. JF. 
N» 15.110 

-CONVOCSTOK1A 

Se convoca a Asamblea General Ordl- 
ítarja aiavua «Bl tdía 30 tde abril rfle ®71, 
¡a. ¡las 14 iberas, aen EaBems 3219, Capital 
fj°deral, tenn »1 tfin de (nrmstftarar ^1 si- 
guiente; 

GRDEH tfTOT íDIA: 

1» Consideratii&n 'Oe la Memoeía, 3B&- 
ilance ©anera'l. Anexos '"A". 'V y '"C". 
SDnodro lDemostratira de "Pérdidas y Ga- 
nancias, InüEUtario <e Informe 'del Sin- 
dico del ejerciólo finalizado <el 31 de 
ente Errare de 1070. 

2? Distrmución "de TitHJrlaaes. 

39 Etecriión -66 (fllreetoreB y síndicos. 

49 Designación <de 'dos accionistas para 
firmar «el ¡acta de ssambloa. — SU ¡Di- 

$ AQ. J950(áJí« 34.309-V.26|4|71 



Ú É n N A L 

Sociedad Anónima 

' COÍfwOCAftQRIA 

Convocase a Asamblea General (Ordi. 
>naria para mi <üia 30 /de abril de 'IBTI, 
a las -19.30 horas, en Tucuman 931. HRlsc 
>iv. Capital Federal, 'para itratar si «1- 

jjuiente, 

OIÍDEN T^IL DÍA: 

19 Considerar ios documentos que tdta 
ei articulo 347. .inciso l^, del (Código de 
Comercio, ccrresjiondlQittes Al Xlnodecl- 
mo Ejercicio J^orado si 31 de jaidamo<*e 
de 1970 

29 jlistrlbuclón ide utilidades. 

39 Renumaiación ."Diccctotes. 

4' Elección de "Directores 3 ainfllcns. 

39 'Designar <dos Accionistas smra Xtz. 
jaar .al Anta. — 2¡1 Directorio. 

? 105.— ^.íDitt-J^ 33.37J) T26dí71 



3J t£ C! H 

«.A. Infl» Tome». <e Inmob. 

XJonvócttjffi 3 AsamBlcB General Ordi- 
naria para <fll día 30 -de dbril de 1971, 
a las 17 horas, en "Boté Mitre 4227, -Bue- 
nos Aires, 

ORDEN r>T7 !DIAí 

19 Consideración 'de 'tes documentos 
pxescriptns ■pDr'Bl Arte. 347, inr. 1 L ) del 
Código -de 'Comercto, ¡al 31 de 'tílcteninre 
He 3970. 

W Consideración fQe 'las Temuneracío- 
nes 'otorgadas -a 'los 'directores gerentes. 

39 Elección de ¿las directores titulares; 
un, direc tor -su plente: sindico tituar: sin- 
dtem ■suplente & 'dos accionistas para ¡íir. 
m ar ■e l seta 'de <la Asamblea. — El X»- 

TjEctario. 

f $ 1TJ53— e20r4-:W S3. r E23 ir25\4fll 



1 



BKRABM A3EÍ5EK32NA 

Eocicaad Anónima Ctomercial. ' 

TnflqslTtal y financiera ! 

(CON VUDAT0RIA { 

CtanvScase .a Jos .señores .accionistas &\ 
'te Asamb.^a Keneral Ordinaria & jceIb- 
•brarse el día 30 de abril dE J97J,, n Jhs¡ 
119 »rn>ras, ^en Escalada 334, Capital, ¡para 
uratHr -til siga iante: 

<ORDEN T3E1L «DÍA: 

19 (Donsldurar ilos <dBcunrentBs presertp- 
itns qn» 031 Art. 347 <dei CóQtgo -de 'Co- 
anercíu. «Barresptmdtente mi ejercicio / ce* 
axado el 31 -de ^diciembrje <de H970. , 

SE> aaffiürjhuclón sde •utilidades. I 

39 Aumento scapíta' autorizado. 

■4? jDeatgnaclon ode dimctoz&s oiítnlaiES! 
jf ^srtpflantes. ■■ 

59 Designación de síndico titular y sn-t 
tplen&e | 

<69 Elección de dos accionistas parái 
firmar el acta de asamblea. — El Dl- 
rectnflD. 

9 305. reMÜ^SP 34357^ra3|4|71 

BISEVA 

8. A. C. I. A. ¡e ■ 
¿Registro JR» 20JEB3 

CONlfiOwAIEOEIA 

Cnnvócase a los aacoinnlstas 21 Asamblea 
vGaneral Qrdmarla *1 30 tde ubfll üe ] 
¿1974, a las H9 iboxas. en el local ¡Marón 1 
"267. ipara itratar mi siguleirte: 

ORDEN DEL DÍA: I 

j? Xteslgnacián de idos scctonlstas ,para 
^prtíbar $ Jirmat al acta de asamblea 

29 lEdura y aprobación de la Memo- 
■na. Baüance ttenerai Cuenta de Ga- 
nancias y Perdidas. Inventario e Jnior- 
me_del sbidico correspondientes ai Quin- 
to Ejercicio terminado ^1 31 üe dlclem- 
<bre de 1970 

39 Composición del Directorio 

49 Elección 'de directores titulares jm- 
dicp y sindico suplente. - Rueños Aires, 
(fi ede Jibíll de ¡1971 - Ej iDlrectorio. 

t 105. e.204-N* 34.325-v3fiiU71 

nOLTON BENETlTaOMCTAKaa, 
Sociedad Anónima lipmercül, 
inmobiliaria, .Finantiera 
y AffTQpccuaria 
Rejfistro ,iV 37JS2Í 
Laralle 4S7, 3er. Visa *V" 
Capital federa) 

CONVOCATORIA 
El Directorio de acuerdo t:an los Es- 
tatutos Sociales, convoca a tos señorEs 
accionistas, a la "¡Primera Asamblea Ge- 
neral Ordinaria, a celebrarse el día "30 
df abril de 1971. a las IB ñoras, en el 
iiaai de Lavalle 437. 3er. piso "C Ca 
pltal Federal para -tratar el siguiente, 
ORDEN DEL DÍA. 
1* Designación de Secretarlo y tíos ac- 
cionistas para aprobar 3 firmar «i Acta 
de la Asamblea. 

2? Lectura v consideración documentos 
articulo 347 -del Códigc de Comercio, 
ejercicio ¡N9 l. iniciado -el V- de a&rll 
de 1970 y cerrado <el 31 <de diciembre de 
1970. . ¡ 

3* Distribución irle ütlüdatíes, Retrt- 
buciones ¡al Directorio y "Sindico. ¡ 

S* Determinación tde la ^arántuí tM; 
articulo TI* (de itos ¡Estatutos. 

5» Dea CTmlrmctón dei fnumsro y mm~ 
don ítíe Directores 'titulares t 'suplentes. 
«9 Elección de andl cy tl tutai 5 sm 
dlco arp tente — 151 (Directorio. 

$ I36í— «20J4-1Í' 32.139 «,26j4I71 



BaEDANCA 

SA-CJIJ¿. 

Tábíicantes de Xffajores 7 XWloslnas 
CONVOCATORIA 

Convócase 31 tos Henares mruluiiltiUis 31 
Asamblea Oenecal ©rdmariB para el 30 
de abril de 1971, « 'tas 18 horas, en Emi- 
lio Mitre 377, Capital Federal, a ¡tos tiles- 
tos de considerar «i -siguiente, 
OREEN DEL !D1A: 

19 Consideración ¡de tos ^documentos 
mencionados »en tai Arl. 347 del Código 
de tComerolo ocorespondieiues ai 3* Ejer- 
cicio Ecanomlcc .Ilnftllzndn £l 31 de dL 
ciamnre Se 2B.TD 

29 J3eHt.ino J¡e aas irKlllrtqrtwi, 

39 Fijación del .número de miembros 
del iDirectarto. ^üecclán de dlractares y 
síndicos. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el <acta. — El XürecturlD, 

$ 32,50 E3D14J19 33^27 x26|4^J 



BASCAREN 
S. A. 

Inmobiliaria, AgropecnarJa 
y Financiera 

fian [Martin 3£B - Piso B* 
TTeL 3L2f«g - Suems Aires 
Reglslro N» Dtt£pl 

Convocase -a Asamblea «General r Ordl- 
narla para si <dia 3D ode Abril de 1971. 
a lias 37 untas, sn San JslarUn ¡6153. piso 
&>. Cap ital ¡FEdexai, pora tratar el o- 

guíente, • 

(ORDEN DEL ¡DIAr 

1» ■Consideración 'de documentos Are 
347 .del Código úe .Comercio correspon, 
dientes ai ejercicio -cerrado el 28 de 
febrero de 1971. 

29 Elección de Directores, Síndicos y 
de dos Accionistas para firmar el Acta 
de la Asamblea. — El Presidente. 

S "75.— e.2014-?3P 33335 526;4¡71 

BLANCO NORTE 

Sociedad Arnrntma Industrial, 
Comercial x ¡bnnobfllaria 
REEistm Sí» .30339 

CONVOCATORIA 

Convocase a tos señores Accionistas a 
a Asamblea General Ordinaria a iele- 
-brarse el dia 30 de unrll de IB71. a i«u- 
10 horas, en Lavalle 3285. de Capital 
para trater el sigiuents 

ORDEN DEL D1A;- 

19 Considerar tos documentos prens. 
tos En el Art. 347 dei Código de Comei 
cío cmespondTErrte a los ceeictcros ce- 
rrados el 31 de diciembre de IB69 y 31 
de diciembre de 19"i0. 

2" Elección de Directores titulares y 
suplentes y elección de Sindico litutar - y 
suplente 

39 Determlnaráün de las garantías a 
oírecer por bj directorio elegido según 
Estatutos Sueldes. Art 7". 

49 D&stgnac&n de dos acdaniKt&s pa^a 
firmar e) ucta. - El Directorto. 

$ 3230 £30t4_N9 fl5i022 ?3Bi4|71 

JELJIJF 

Sociedad Anónima Comercia*. 

Industrial. T-uranciera * 

Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 
8e convoca a tos -«eTiores Acbtoidstas ¡m 
"ia Asamblea' 'General -Ordinaria <a Teall 
zarse et día 30 de abril de wTi a at? 
3 30 trozas en e* rocal de *ra «cnlifi La 
■vaHe 1173. oficina 107 Capital íetíarai ' 
para tratar ti .siguiente: 



_»^ «_ , 1 ■ , - — 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración dé los edúcumentos 
que establece el articulo 841 <uel ccódlgo 
je Comerció, ejercicio trerrado ei 31 da 
jiciembre ^e 11370. 

2* Elección de Directorio y Binaicos 
titular y suplente. 
3» -'DlaSiübUDióx ide iD-Mlldades. 
49 rDestenación ctíe cdos .Accloiiistas ¡pa» 
xa -Hiisnribtr ali Acta ale la .Asmnlbe». — 
El x>baiotntin. 

$ 105 e.20:4 N» 35.234 *J26í4,T1 

£AEMER 

SACIFIA ___ _ 

t/ONVüüATOSIA 
Convócase .a los señores Aefilorüstc? a 
¡a Asamblea General Ordinaria para el 
odia 30 de .abril ide 1971, a 'las 10 horro 
en Paso 121. I o pteo Capital, para tra« 
tar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documantos presoxls* 
los Articulo 347 del Código jfe ¿Somereio, 
del e terciólo «cerrado el 31 ^de .octutad 
de 1E7Q. 

3» íFijacifin üél .numero jde ürrectorx3 
y elección de 'los mismos. 

39 Designación «de aHriBtno fHtirar -y 
suplentfi. 

S» TteSigrracTón de dos atcítaillStHs pa\ - a- 
lü-mar el -acta. — *E1 "DheCtorio. 

$ 75 e30|á N» 35.295 v^Blárn 

BENTJO 

S. A. tC i. y B?.. 

<rJONV,QCATORIA 

£te oanvena a ilos íeñnses Anciontít.is 
a la Asamblea General Ordinaria <r .te 
,íé reaüzarfi a*l (dia 38 ole abril Tle v¡ r i, 
a ¡las J3 hacas. <en tgl ilocal ;de ¡a raiíB 
Lavalle ¿473- infierna ,107. Caultal í'eo.o- 
sal. para tra^r ael sisuiante. 
ORDEN J3EL iQM: 

39 ©Dnerderaclónídeloscdoaumentos que 
prescribe el articulo 347 del Códioc '.& 
Comercio Eferr'clo .cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

2» Flección de Directorio *y "amaici» 
titi'lor y jsuplante. . 

3» ¡Designación ite ihjs Acdloriista? : pa« • 
ra suscffblr ^1 acta 'oe 'Ja .'Asarribíea. — 
"El 'DirectOTílo. 

$ S90 S20R ÍT'. 35^238 -v.23íli71 



BIBLOS 

S A. !EL 1 ¡E. 1. 
IReg.: 353D3 

HQNVUOATOR3A 

Cítase a los señores Accionistas aa la 
Asamblea ÍSeiieriü CDrBlnaEía ai ireaü- 
zarse «l 30 de abr3 (de 19711 ¡n ¡tas P ''O 
horas en Pi'eyrredón 468. 39. <df «6 'Ca- 
pital, pur a ttortar si siguiente: 
Ü3RDEN DEL TRA: 

3» Consideración daenrraentes al 30!12| . 
1970 Art. 347 Oódteo de Comercio. 

29 E'ección Síndicos. 

3» Designación dos accionistas para- 
firrrnr el Acta. 

Bueno? Aires, 13 de ■Ubrll -de TS71. — 
El iD lieuü r el o. 

% 52.63 ae^Dtá 30? 35290 x2B\VXl 

BOLSALTJX 

Soc'edad Anónima Comercial, 
lnqnstr ; i ü y Financiera ' 
CONVOCATORIA 
Se cmmffia <a 'los señores Acc"fonista8 
a la Asamblea TJeneral CrdlnaT'ifl a re- 
alizarse el dm 38 de abril -de '1S7L a 
las 9 horas en el local de la calle La- 
valle 1473. ulicina 107 Capital Tederal 
para consffterar sel sfcrniente: 
OKD'-'N DEL T>IA: 
- 1» Consideración de 'los documentos que 
establece el articulo 347 del Códlgc cía 
Comeicio e terci ólo cerrado el 31 de di- 
ciembre de JH7B. 

2° Ratificación üe Jo actuado por el 
Directorio. 
39 Distribucfón ^e las uíillflades. 
4» Elección &e Directorio y Síndico 
titular p suplente. 

59 Designación de, dos Accionistas ca- 
ra suscribir el acta de la Asamblea. 
Tin Directorio. 
t ¡120 ie20!4 <N» 35300 v.26iá[71 



BXT1FINA 

S A. I. C. F. e I. 

CONVOCATORIA 

Be convoca n 'los señores accldoistas. a 
1a Asamblea JKenerail Drüinaxla a rsali- 
¿arse, ei dia 38 de antil de J371 a as 
12, horas en el local de la calle Lava- 
lle 1473. oUclrta 197 Capital Fedeial, pa- 
ra -tratar «) sin» ten te: . 

ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración Tle -tos documento? ju« 
establece el artimflB 337 dñl Código tm~ 
Comercio ejercicio cerrado el 31 de dl- 
-ciembre de 1933. 
_ 29 Ra tificación de lo actuado pea el 

IBlESCtOflD 

3» ¿Distribución <fte Hbs intilidones. 
¿p Eteccirm !de XUreUbotlo^y Síndico .ttl» 
uiar w -mift tPTTiy , ■ 

S° ¡DestgUBrtÓTi de (dos Accionistas, pa^ 
.a snsDrfbtr el .Adta ^e ibn Asanililsa '— • 
ffia DiredtorlD 

$ 105 e20|4 N« 35J98 <v26aril 
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BAR iCALDO 

Sociedad Anónima 

de Inversiones 

Arda. Pie. Roque Siena Peña 54?, V 

Buenos Aires 

CONVOCATORIA 

Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
lee 19 horas, en Avda. Roque Saenz Peña 
N» 547, 2» piso, Capital Federal, para 
considerar: 

1? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

39 Los documentos que cita el Art. 347 
tac. 1? del Código de Comercio, del ejer- 
cicio al 31|t2¡70. 

3? Elección de directores y síndicos. — 
El Directorio. 

* 75.— e. 22|4 N» 37.482 V. 2814)71 

BERTKAND 
8.A.C.I.F.I.A. 

Se convoca a ios señores Accionistas, 
a Asamblea General Ordinaria, que ten. 
drá 'ugar el día 30 de abril & las 20 ho- 
ras, en Grive-> 2250. Capital Federal, pa- 
,sa tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Designación de dos accionistas' pa- 
ra firmar el acta con 'acuitad de apro- 
barla. 

" £' Consideración de la Memoria, Inven- 
tario, Balanct General, Cuenta de Ga- 
nancias y Pérdidas Informe del Sindi- 
co, correspondientes al Ejercicio termina- 
da el 31 de diciembre de 1970. 

39 Destino de los resultados del Ejer- 
cicio. 

4' Defcermlt-ación de los honorarios del 
Directorio y remuneración del Sindico. 

6<> Elección de un síndico titular y u 
sindico píente por el término de un 
año. — ál Directorio. 

$ 105 e.22|4 N« 37.461 v.28|4|71 

BACIGALDPO * CÍA. 

ABRASIVOS 

8. A 

Comercial, Industrial y Financiera 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971 
a las 19 horas en el local calle Malabla 
2360, Capital para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIAr 
19 Consideración de documentos art. 
$47. del Código de Comercio correspon- 
diente al ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970 y distribución de utlll- 
dares. 

2» Fijación del número de directores 
y su elección y elección de Síndicos ti- 
tular y suplente. 

39 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

S 90 e.20',4 N« 35.196 v.2614¡71 



8ITE 

S. A. I. C. I. A. 
Expte. N» 19.516 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea Gral. Ordinaria a celebrarse 
el dia 30,4(71, a las 19 horas, én Tucumán 
2163, 19 "A". Capital Federal, para con- 
siderar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Cons. doc. art. 347. tac*. 19 Cód. de 
Comercio en relación al ejercicio N9 6 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. — 
2» Remuneración Directorio y sindicatu- 
ra y distribución de utilidades. — 39 
Elección síndicos y dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El , Directorio. 

$ 52,50 e.20|4 N9 34.661 V.264J71 

BARNEY 

». A. C. I. I. F. O. y A. 

CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas, para el día 30 de 
abril de 1911, a las 8 horas, en el loca-i 
social Rivadavia 3519, Capital Federa., 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1? Consideración -y aprobación de la 
documentación prescripta por el Art. 347. 
Inciso 1« del Código de Coíüercio co- 
rrespondiente al ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 1970. 

29 Fijación del número de directorcí 
y elección de directores titulares y un 
lindico titular y un suplente. 

3 9 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la Asamblea. — E) 
Directorio. 

$ 75.- e.20¡4 N9 34.549 V. 2614)71 

BAVK^TKELLO ¥ MI Y ARES 

II. Yrigoyen 1456 - Buenos Aires 
37-6460 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971, a las 
10,30 lis., en Av. de Mayo 1365, piso 99, 
Capital, para tratar: Consideración de 
los dieumente* del Art. 347 del C. Com. 
— 2 o Elección de directores , síndicos y 
dos accionistas para firmar el acta. — 
El Due"*orio. 

¥ 31,50 e. 22!4 N9 37.440 v. 28;4)71 



BEBEDERO 

Sociedad Anónima 
C.LF.L 

Conv. Asamb. Ord. 30¡4¡71, Fueyrredón 
2449, 7? "A", tratar: Art 347 C. C. al 
31|12|70. Elec. Directores y Síndicos y 2 
aecs. firmar acta. — El Directorio. 

$ 30.- e.2214 N9 37.576 V. 28(4171 



BÜRVCUYA 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial, Financiera, 
Inmobiliaria y Mandatarla 

N» 27.224 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 6 de mayo de 1971, a las 
10 horas, en Lavalle 1527, 9? piso, Ca- 
pital Federal, para considerar: 

19 Documentos art. 347 C. O, ejercicio 
cerrado el 31|12|70. 

1» Elección de Directores, previa fija- 
ción de su numero, de síndicos titular y 
suplente, y de dos accionistas para fir- 
mar el acta — El Directorio. 

$ 68.- e.22]4 N9 37.838 v.28;4171 

BETTYBE 
S.A.I.C.F. y A. 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA ORDINARIA 

Convócase a Asamblea Ordinaria pa- 
ra el dia 30 de abril próximo a las 19 
horas, en nuestra sede social Alisna 1360, 
49, 405, Capital, para considerar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración de Memoria, Inven, 
tario, Balance General y Cuadro de Pér- 
didas y Ganancias correspondientes al 
29 Ejercicio comercial cerrado el 31 de 
diciembre ppdo. 

29 Distribución de utilidades y fijación 
de honorarios a Directores y Síndicos. 

39 Designación de Sindico titular y su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas pora 
firmar el acta — El Directorio. 

| 105 e.20|4 N? 34.980 T.26|4|71 

BACH 

Sociedad Anónima 
Inmobiliaria y Financiera 
Registro N» 9.581 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el dia 30 de 
abril de 1971, a las 18 horas, en Tarija 
N9 4243, C**>ital, para tratar el siguiente 
ORDEl DEL DIA: 
19 Considerar documentos Art. 347, In- 
ciso 19 del Código de Comercio, por el 
ejercicio 1970: 

29 Elección de síndicos y dos accionis- 
tas para firmar el acta. — El Direc- 
torio. 

| 75.— e. 22|4 N9 37.100 V. 28|4|71 

BRINCA 
S.A.C.I.I.F.A. 

Convócase a ios señores accionistas a 
Asamblea General Extraordinaria para 
el día 3 de mayo .e 1971, en Lima 131, 
pise 59 "J", a 18 hs. para tratar 

' ORDEN DEL DIA: 
, 1« Consideración constitución definiti- 
va y ratificación o designación nuevo 
Directorio y Sindicatura; 29 Aumento del 
capital autorizado; 39 Designac'ón de dos 
accionistas para firmar el acta, — El 
Directoría _ .,„ 

$ .45- e.22¡4 N9 37.651 v.28!4|71 



B O V N T Y 
S.A.C.I F. e I. 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el' dia 30 de abril de 1971. a las 

18 horas, en nuestra seoe social de la 
cañe Reconquista N? 336 29 piso, a efec- 
tos de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de la Memoria, In- 
ventario, Balance General, Cuadro De- 
mostrativo de Ganancial y Pérdidas e 
informe del Síndico, correspondientes a 

19 ejercicio comercial, cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. 

29 Fijación del numere de Directores 
elección de los mismos y del Síndico ti 
tular y suplente. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de Asamblea. 

$ 82,50 e.2214 N9 37.542 V. 2814171 

BODEGAS DON MARIANO 

\ Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial, Financiera, 
Forestal e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 
De conformidad a las disposiciones es- 
tatutarias convócase a la Asamblea Ge- 
neral Ordinaria para el día 30 de awil 
de 1971, a las 20 horas, en la sede so- 
cial, calle Ciudad de la Paz Nv 432, 4? 
"B", para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: - • 
1* Consideración documentación artícu- 
lo 347, del Código de Comercio. 

29 Elección del nuevo Directorio por 
término de sus mandatos 

39 Designación del Síndico titular y 
suplente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de Asamb!ea. . - El Direc- 
torio. 

$ 120.- e.22,4 N e 37.583 V.28i4¡71 



BEASIL 
S.A.C.I.F.A. 

Convoca a los Sres. accionistas a 
Asamblea Gral. Oiduiaria que se cele- 
brará el dia 30]4, a las 14 hs., en el 
local social, Diagonal Raque Sáenz Peña 
N9 720, para tratar el siguiente: 
OKDEN DEL DI A: 

19 Consideración y aprobación de los 
documentos prescriptos por el Art. 374 
del Código de Comercio correspondiente 
al primer ejercicio social cerrado al 
3 Ill^O. 

2? Determinación del número de miem. 
bros del Directorio y su elección. Elec- 
ción síndico, titular y suplente. 

39 Designación de 2 asambleístas que 
suscriban y aprueben el acta. — El Di- 
rectorio. 

$.90.— e. 22)4 N9 37.124 y. 28;4¡71 

BOTONERA URQCIZA 
Sociedad Anónima. 
Industrial, Comercial, 
Financiera e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria el 30¡4¡71, a las 19 horas, en José 
P. Tamborinl 5937, Capital Federal, para 
tratar: 

19 Designación de dos acc. para fir- 
mar el acta de asamblea. 

29 ConsUxrcción documentos' Art. 347 
del Cód. de Com. por ejercicio 31|12|70 
y distribución de utilidades. 

39 Aumento de capital. 

49 Elección sindico titular y suplente 
por un año. — El Directorio. 

f 75.— e. 2214 N9 37 1 19 V. 2814)71 

BODEGAS Y VIÑEDOS DIAGONAL 
».C F.E.I.S.A. 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, que se ce- 
lébrala ~: da 30 de abril de 1971. t> las 
11 horas, en la sede social, calle José León 
Éuárez 19, Capital, para tratar el siguien- 
te ORDEN DEL DIA: 19 Consideración y 
aprobación de los documentos prescrip- 
tos por el Art. 347 del Código de Co íer- 
cío, correspondientes al Ejercicio cena- 
do el 31 de diciembre de 1970; 2» Remu- 
neración al Directorio, de acuerdo a lo 
prescripto .en el Art. 15, inciso c> de los 
Estatutos Socales; 39 Distribución de Uti- 
lidades; 4» Consideración "Capital por 
Revalúo Contable Ley 17.335"; 5° Elección 
de Sindico titular y Síndico suplente, por 
un año; 69 Designación de dos accionis- 
tas presentes, para que suscriban aprue- 
ben el Acta de Asamblea — El Direc- 
torio. 

$ 105.— e.22|4 N9 37.269 V.28¡4|71 



y de 



BOTTI, MERTNOFF Y COMPAÑÍA 

Sociedad Anónima Comercial, 

Inmobiliaria, de Servicios 

y Mandatos 

CONVOCATORIA 
Por resolución del Directorio 
acuerdo con lo dispuesto por los estatu 
tos sociales, se convoca a los señores ac_ 
Monistas a Asamblea General Ominarla 
para el día 30 de abril de 1971, a las 20 
horas, en Viamonte 1328, 8» piso B, Ca- 
pital Federal, con el objeto de tratar el 
siguiente ORDEN DEL DIA: 19 Conside- 
ración de la documentación referente al 
artículo 347 del Código de Comercio, con 
respecto al segundo ejercicio económico 
c rrado el 31 de diciembre Je 1970; 2« 
Elección de Directores y determinación 
c"e su nümeio 39 Elección de Síndico ti- 
tular y suplente; 4? Designación de des 
Accionistas para firmar el cta. - El 
r rectorio. 

$ 67,50 e.22!4 N« 37.373 v.28|4|71 

BUSSIMEX S. A. 

Comercial, de Mandatos 
y Representaciones 

Convórase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril 1971 ,a las 18 
horas, en Av. Belgrano 124, 2* piso, pa- 
ra tratar: 1» Consideración locumentos 
prescrlptos Ar.,. 347 Inciso 19 C. C. Ejer- 
cicio cerrado 31 diciembre 1970: 29 Re- 
muneración de Directores y Síndicos: 3» 
Elección de Directores y síndicos; 49 De- 
signación dos accion'stas para firmar el 
Acta. — El Directorio. 

$ 45 e.2214 N« 37.374 V.28;4¡71 

BAHÍA verde 

Sociedad Anónima 
Comercial. Industrial, 
Financiera. Inmobiliaria 
y Agropecuaria 
Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 10 horas, en Díaz Vélc-z 4244. paia 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1* Consideración de la memoria, ba- 
lance general, cuenta de pérdidas y ga- 
nancias e informe del sindico, correspon- 
diente al ejercicio cerrado el 31112170. 

29 Designación de directores y síndicos 
titular y suplente. 

' 39 Designación cié dos accionistas pava 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 105— e.20'4 N° 34.618 V.20¡4|7j 



B. J. SERVICE ARGENTINA 

Sociedad Anónima Petrolera 
Comercial e Industrial 
Convocase a los Keñoies accionistas » 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
30 de abril de 1971 a las 10 horas, en 
el local social Cerrito 1070, 89 piso. Ca- 
pital, a fin de tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
1' Consideración documentos art. 347, 
Inc. 19, del Código de Comercio, corres- 
pondientes al ejercicio cerrado el 9% de 
diciembre de 1970 

29 Elección de Directores y Síndicos 
Titular y Suplente. 
39 Aumento del capital autorizado. 
49 Remuneración Directares. 
59 Designación de dos accionistas pa- 
ra fumar el acta, — El Directorio. 

$ 75 e.20!4 N« 34.99» V.26¡4!7i 

BELAGRO 

Sociedad Anónima 
Industrial, Comercial, 
"" Inmobiliaria, Financiera 
y MandatarU 
Registra N9 35.417 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria el 30 de abril de 1971. a las 12.1A 
horas, en Corrientes 524, piso 79, Ca- 
pital Federal, para tratar: 

19 Consideración de la memoria, In- 
ventario, balance general, cuenta de ga- 
nancias y pérdidas e informe del sin- 
dico al 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección de directores y síndicos. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 75.— e.2014 N9 34.492 V.26l4l7i 



BDILLADES 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial, Financiera, 
Inmobiliaria y Rural 
N* 8.838 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores Accionistas 
a Asamblea General Ordinaria para el 
día 30 de abril de 1971 a las 10 horas, 
en Cervino 3333183. Capital Federal, a fin 
de tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
l* Considerar documentos artículo 347, 
Código de Comercio, ejercicio 31(12170. 

2 Distribución de Utilidades, Remune- 
raciones al Directorio y Síndico. 

3* Elección de Síndicos titular y su- 
plente. 

49 Designación de dos Accionistas pa* 
ra firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 82,50 e.20¡4 N9 30.852 v.26¡4)71 



— . w O" 



CRETAMAR 
S.A.C.I.F. y de M. 

Convocase a Asamblea Ordinaria parí 
ei 4 de mayo de 1971, a las 20 horas, en 
Callao 133, paia tratar: 

19 Documentos prescrlptos Art. 347, Có- 
digo Comercio, ejercicio 31112170 

29 Designar dos accionistas firmar ae- 
ta. — El Directorio. 

$ 3750 e.22|4 N* 37.725 |r.28|4l7l 

CASA GARCÍA HERRERO 

S.A.I.C. 

Expediente N9 37.468 

CONVOCATORIA 
El Directorio convoca a los señores 
accionistas a la Asamblea General Ordi- 
naria que se realizara el dia 3 de mayo 
de 1971, a las 19 horas, en el local social, 
calle Piedras 1248, Capital Federal, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA; 

1» Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General, Cuadro de Ganancias y 
Férdidas e Informes del sindico y au- 
dltor, correspondiente el 1er. ejercicio 
cerrado el 31 de octubre de 1970 tArt. 
347. Inc. 19 O de Comercio). 

29 Distribución de utilidades del ejer- 
cicio. Retribución del Directorio y Sin- 
dico. 

¿9 Remuneraciones percibidas por el 
Directorio, su cargo a Gastos Generales. 
- 49 Elección de miembros que compon- 
drán el DjrectorlJ Garantías. 

69 Designación de do? accionistas oa- 
ra aprobar y firmar el acta de la Asam- 
blea. 

Para la asistencia se recuerda lo dis- 
puesto en las normas legales en vigor. 
-- El Directorio. 

S 150.- e.22¡4 N° 37.145 v.28J4|71 

CASA JOSÉ BARBIERI 

S.A.C.I. 

Corrientes 4150, Buenos Aires 

Convocase Asamblea General Ordina- 
ria 30 de abrí] de 1971, 7.30 horas, en 
tócales sociales; para: 

19 Considerar documentos Art. 347 O 
C. Balarce al 31 de diciembre de 1970. 

29 Destino utilidades. 

39 Elección Directores y Síndicos. 

49 Designación dos accionistas para 
firmar acta — El Directorio. 

$ 75.- e.22]4 N9 37.194 v.28'.4|71 
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va. PRUSS 

Sociedad Anónima, Industria!, 
Comercial e Inmobiliaria 
Registro N* 12.941 . 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
tas 14 horas, en la sede social, Aráoz 
€55. para considerar: 

ORDEN DEL DÍA: 
V Los documentos del art. 347 Inc. 1* 
del Código de Comercio del ejercicio 
cerrado el 31J12I70. 
29 Distribución de utilidades. 
39 Elección de sindico titular y su- 
plente. 

4? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

% 75,— e.21|4 N' 37.183 V.27|4|71 



CURTÍ 
S. A. 

Ind. Com. Pin. e Inm. 

CONVOCATORIA 
Convócase a los Sres. accionistas de 
Curtí S, A. I. C. P. e I. a la Asamblea 
General Ordinaria a celebrarse el día 
30 de abril de 1971 a las 18 boras en su 
sede social de 25 de Mayo 362, 2? piso, 
bfic. 215, Capital Federal, para tratar el 
siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1« Consideración de los documentos 
que prescribe el articulo 347 del Código 
de Comercio, relativos al balance general 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

2» Distribución de las utilidades de ese 

a igycicio • 

3» Designación de sindico titular y sin- 
dico suplente. 

4' Designación de dos accionistas para 
firmar '1 acti de la asamblea. — El Di. 
rectorio. 

| 90 — e.21|4-N935.798-V.27l4|71 



CORAD EL 

8. A. C. L y de R. 

Cañada de Gómez 5567 . Buenos Aires 
Registro N* 5 038 - 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea Genera Ordinaria para el día 
28 d<i abril de 1971 a las 16,30 horas en el 
local de la calle Cañada de Gómez 5567. 
Buenos Aires, 

ORDEN DEL DÍA 

lf Designación' de dos accionistas para 
firmar el acta de asamblea. 

2» Consideración de la memoria, balan- 
ce general, cuadre demostrativo de ga- 
nancias y pérdidas, distribución de utili- 
dades inventario é informe del sindico, 
correspondientes a1 ejercicio número 24 
terminado el 31 de diciembre de 1970. 

3* Remuneracióu del directorio. 

4? Fijación del número y elección de 
directores titulares y suplentes 

59 Elección del sindico titular y síndico 
suplente (fijación de sus honorarios). — 
El Directorio. - , 

De conformidad con el articulo 25 de 
los estatuto, sociales paja poder, asistir a 
la Asamblea, los señores accionistas de- 
berán depositar en la caja de ia socie- 
dad, sus acciones o un certificado ban. 
cario donde conste e) depósito de las mis- 
mas, con un> antelación de 72 horas a la 
señalada para la reealizaclón de la ásam- 
ele. 

S 120 - e.2114,N9 35.790-V.27I4171 



CRÉDITO AVENIDA 

SANTi FE 

S. A. F. I. C e L 

Expediente N' 16.962 

CONVOCATORIA 
Se comunica a los señores accionistas, 
que e. directorio de la sociedad ha resuel- 
to convocar a la Asamblea General Or- 
dinaria, en segunda convocatoria, para el 
día 30 de abril de 1971, a las 19,30 horas, 
en el local social, Avda. Santa Fe 1153, 
Capital Federal, para tratar el siguiente, 

OH DEN DEL DÍA: 

19 Consideración de los documentos 
prescriptos por el artículo 347 del códi- 
go de Comercio, correspondientes al ejer- 
ciclo cerrade el 31 de agosto de 1970. 
29 Reducción de 1 capital social. 
39 Reforma de 'los artículos 49 y 139 del 
estatuto social. 

49 Elección de directores titulares y 
sindico titular y suplente. 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — E> Directorio. 
Nota: Se recuerda a los Sres. accionis- 
tas lo indicado en el rtículo 17 
del estatuto social, sobre depósito 
anticipado de las acciones Dicho 
depósito deberá efectuarse en la 
sede soclix Avda. Santa Fe 1153, 
Capital Federal. 
$ 72 — e.21|4-N? 35.829-v.27¡4j71 

CLYDEMAR 

S. A. a I. F. e I. 

Re*. N9 23.48? 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA 
Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria para el dia 29 de abril de 1971, a las 
17,30 horas, en la calle Rodríguez Peña 
408, piso 49 "F". para tratar el siguien- 
te, 

ORDEN DEL DIA: 
!• Consideración documentos art 347, 
Inc. 19, Código Comercio, ejercicio 31|12¡ 
1970. 

29 Fijación numere miembros que com- 
pondrán el directorio y elección de los 
mismos. 

¿9 Eleoclór. sindico titular y suplen-, 
te. 

49 Designaciór dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

$ 90 - e.21|4-N* 35.823.V.27I4171 



COMERCIAL SUD 

Sociedad . Anónima, _ 

Comercial, Industrial,' 
Inmobiliaria, y Financiera 
CONVOCATORIA 
Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria, para e' día 30 de abril de 1971, a 
las 12 horas en Florida 520, piso 1» para, 
tratar: 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Considerar documentos del art. nú- 
mero 347 dei C. C al 31|12|1970 y dlstri. 
bución de utilidades. 
29 Elección de sindico y directores. . 
39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta én representación de la 
asamblea . 

El directorio. 
$ 67,50 ^ e.21'4-N u 36 036-v 27 4 71 



CABO BLANCO 

S. A. aiF.i 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el día 30 de abril a las 20 hs., para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración dod. art. 347, inc 1' 
C. C. ejercicio cerrado el 3112 70. 

29 Fijador de número de directores y 
elección de los mismos por un año. ' 

39 Elecció- del sindico titular y su- 
plente para el nuevo ejercicio. ' 

4» Designaciór de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 52,50 - e.2H4-N9 36 020^,27)4171 



CÍA. vamag del 

RIO DE LA PLATA 

Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 
Importadora . Exportadora 
CONVOCATORIA 
Se convoca a to? .señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el 30 de abril de 1971, a las 9 ho- 
ras er San Luis 3)62, Capital para con- 
siderar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
l» Considerado, de los documentos 
mencionado en e art. 347. Inc. 19 del 
Código de Comercio ejercicio cerrado el 
31|12I70.' 
29 Distribución de utilidades. 
39, Fijación de] número de directores, 
elección de los mismos, de síndicos y de 
dos accionistas para firmar, el acta. — 
El "residente 
$ 90 - e.21!4-N9 35.833-V.27J4I71' 



CESAR «. INTROZZI 
S. A. C. I. F. I. - 

Convócase xo$ señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
30 de abril de 1971 a las 9 horas, en la 
sede social calle México N ? 3799. Capital 
Federal, a fi;. de tratarr el siguiente, 
ORDEN DEL DIA: 

19 Considerador) de documentos que cL 
ta el art. 34?, inc 19 de) Código de Co- 
mercio Ejercicic a 31|12|70. 

2* Ratificación de las remuneraciones 
acordadas a miembros del directorio. 

39 Fijación del número de directores y 
elección de los mismos. 

49 Elección de sindico titular y síndico 
suplente . 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el act- de la asamblea. — El Di- 
rectorio 

$ 90 - e.2H4-N9 35.863-V.27 4I71 

COMPASIIA DE CONTROL 

COARCO 

S. A. C. e I. 

CONVOCATORIA 
' Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de' 1971, a 
las 16 hs., en Reconquista 575 3er. p. de 
Capital Federal, para considerar: 

19 Los documentos del Art. 347, Inc. 
19 del Código de Comercio del ejercicio 
al 31[12|1DG9. 

2° Elegir síndicos y dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

t 60 e.2114 N? 36.793 v.27:4f71 



CESAR CORREA 

Sociedad Anónima 
Agropecuaria, Comercial, 
Inmobiliaria y de Mandatos 
CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
.Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que ten- 
drá lugar el dia 30 de abril de 1971, a 
las 15.30 en el local de la calle Marcelo 
T. de Alvear 684, piso 10. para tratas: el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
V Consiaeración de la memoria, ba- 
lance general, cuadro demostrativo de 
ganancias y pérdidas, inventario e In- 
forme del sindico correspondientes al 
cuarto ejercicio cerrado el dia 81 de di- 
ciembre de 1870. 

29 Elección del directorio y del sindico 
titular .y sindico sunlente. 

39 Deslgnadón de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la asamblea. — El 
Directorio. 

f 75 &21I4 N* 36.641 T.27¡4|71 

CORREA 

S. A. de Finanzas 

CONVOCATORIA . 
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que ten- 
drá lugar el día 30 de. abril de 1970. a 
las 15 horas, en el loca-I de la calle Mar- 
celo T. de Alvear 684, piso 10., para tra- 
tar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la memoria, ba- 
lance general, cuadro demostrativo de 
ganancias y pérdidas, Inventario e infor- 
me del síndico correspondientes al déci- 
mo ejercicio económico cerrado el dia 
31 de diciembre de 1970. 

29 Elección del directorio y del sindico 
titular y sindico suplente. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ 75 e.21|4 N9 36.638 T.27|4|71 



ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración ae. la memoria, inven- 
tario, balance general, cuenta de ganan- 
cias y perdidas e informe del sindico, co- 
rrespondientes al ejercicio económico ce* 
rrado al 31 de diciembre de K70. 

29 Distribución de' utilidades. 

39 Fijaeión del número de directores 
(Art. séptimo de los Estatutos). 

49 Integración del directorio de acuer- 
do a lo resuelto en el punto anterior. 

59 Designación de síndico titular y sin- 
dico suplente. 

69 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ 120 e.21|4 N* 36.741 v.27|4|71 

CADEA 

S. A. C. y F. 

Expediente N» 11.955 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria el día 30 de abril de 1971. a las 15.30 
horas en Lavalle 1171, 8? piso. Capital Fe- 
deral, para tratar lo siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la memoria. Inven- 
tario, balance general, cuenta de ganan- 
cias y pérdidas, distribución de utilidades 
e informe del síndico, correspondiente al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 

29 Fijación del número de directores j 
elección del mismo. 

39 Designación del síndico titular ; j 
suplente. 

49 Des'gnación de 2 (dos) accionistas 
para aprobar y firmar el acta. — El Di- 
rectorio. 

$ 90.— e.21|4 N9 36.048 v.27|4i71 



COMERCIAL SERRANO 
S.A.C.I.T.F. 

Girrruchaga 890, Buenos Aires 

Convócase Asamblea General Ordina- 
ria 30 de abril de 1971, 18.30 horas, en 
locales sociales, para: 

19 Considerar documentos A r t. 347 C. 
O, Balance al 31 de diciembre de 1970. 

29 Destino utilidades. 

39 E'pcción Directores 1 y síndicos. 

49 Designación dos accionistas firmar 
acta. - El Directorio > 

$ 45.- e 22|4 N9 37.197 v 28¡4;71 



CRÉDITO ITUZAINGO 

S A F 

CONVOCATORIA 
El directorio de Crédito Ituzaingó, So- 
ciedad Anónima Financiera, convoca a los 
señores accionistas a Asamblea General 
Ordinaria, para el dia, 30 de abril de 1971, 
a las 21 horas, en Corrientes 638, piso 19, 
Capital Federal con el fin de tratar el 
siguiente: 

ORDEN- DEL DIA: 

19 Consideración de la memoria, ba- 
lance general, cuenta de ganancias y 
pérdidas e informe del sindico, corres- 
pondientes al ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. 

29 Distribución de utilidades. 

39 Fijación del número de directores ti- 
tulares y suplentes y su elección para un 
nuevo período, asi como la de un síndico 
titular y un sindico suplente. 
. 49 Reforma del Estatuto sociaL 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ 120 e.21|4 N9 36.773 V.27|4|71 

CALGARY . 
3. A. C. I. F. I. y A. 
Expte. 14.641 

Convócase a los señores accionistas e> 
Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el día 29 de abril de 1571. a las 18 horas, 
en el local social calle Reconquista 480, 
19 oiso, Capital, para tratar: 

19 Consideración de la documentación 
prescripta por el Art. 347, Inc. 19 del C. 
de Comercio, correspondiente al ejercicio 
cerrado el 31|12|70. 

29 Fijación del número y elección de di- 
rectores titulares y suplentes y sindico 
titular y suplente. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 75 e.2114 N9 36.694 T.27|4|71 

CONSTRUCCIONES PACD7IC 
S. A. C. 

Inmob. y Fin. 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el día 30 de abril de 1971,' a las 12 horas, 
en Aráoz 2989 99 piso, "A" para conside- 
rar: 

19 Consideración de la memoria, ba- 
lance general, cuentas de ganancias y 
pérdidas, inventario e informe del sindi- 
co, correspondiente al ejercicio termina- 
do el 31 de diciembre de 1970. 

29 Retribución a los directores y sindi- 
co y distribución de utilidades. 

39 Elección de directores titulares y su- 
plentes y un sindico titular y otro su- 
•plente por un nuevo periodo. 

49 Designación de dos accionistas para 
la firma del acta. — El Directorio. 

$ 105 e.2l|4 N9 36.691 V.27|4i71 

CRÉDITO TORTTJGTJITAS 
S. A. C. I. F. I. y A. ,- 

CONVOCATORIA 
Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria, para el diá 29 de abril de 1971. a 
las 17 horas, que tendrá lugar en la ca- 
lle Frenen 2251, planta baja, Dpto. A. B, 
de la Capital Federal, para tratar el si- 
guiente: 



CARGO VIAL 
S A C I F 

Expediente N* 14.462 
" Convócase a Asamb'ea General Ordi- 
naria el día 30 de abril de 1971, á las 15 
horas, en la calle Lavalle 1171. 89 piso, 
Capital, para tratar lo siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de ia memoria, balan- 
ce general, inventarlo, cuenta de ganan- 
cias y pérdidas, distribución de utilida- 
des e informe del síndico, correspondien- 
te al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 1970. 

29 Fijación del número de directores y 
elección de) mismo. 

39 Designación de síndico titular y su- 
píente 

49 Deslgnadón de dos (2) accionistas, 
para aprobar y firmar el acta. — El Di- 
rectorio. 

$ 90.— e.2114 N9 36.049 v.27l4¡71 

C O K N Y 

S. A. C. e L 

Expte. 18.694 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General O 'diñarla para el día 
30 de abril de 1971, a las 10 horas en la 
Avenida Corrientes 2963, 19 piso Capital 
Federal, para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DIA. 

19 Consideración de los documentos 
prescriptos en el art¡. 347. inc 19) del Có- 
digo de Comercio correspond ente al ejer- 
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1£70. 

29 Distribución de utilidades y retribu- 
ción a los directores y síndicos. 

39 Elección de directores y de sindico 
titular y suplente ( 

49 Designación r os accionistas para 
firmar el acta. — Directorio. 

í 75.— e.21¡4 N9 35.900 V.27i4!7l 



CORPAMA 

S A C 

CONVOCATORIA 

A Asamblea General Ordinaria para el 
día 30[4|1971. a las 11,30 horas, en La- 
valle 1430, 39 piso, para considerar ei 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Designar dos accionistas para firmar 
el acta; 

29 Consideración documentación art :«?• 
del Código de Comercio, al 31 de diciem- 
bre de 1970; 

39 Distribución de utilidades: 

49 Determinación número de directo 
res. Designación de los mismos y de sin li- 
eos, titular y suplente — El Directorio 
' % 60.— e.2114 N9 36.130 V.27I4VI 

CALFEM 

S. A. C. I. I. F. y A. 
Registro N9 28 439 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria de Accionistas, para el día 30 de anrij 
de 1971, a las 9 horas, en el local de la 
calle Paraná 467, 59 p dto. 18, Capital. 
para tratar to s'guiente 

ORDEN DEL DIA: - 

19 Consideración documentos articulo 
347 del C. C, por los ejercicios cerrad*?* 
el 31¡12|1969 y 31|12|1970. Tratamiento de 
los resultados. 

29 Fijar número de directores y su elec- 
ción Elección de sindico titular y su. 
píente. 

39 Nombrar dot accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

J 90.— e.21¡4 N? 36.097 v.27 4171 
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V CQMPAN 1Á' DE HIDROCARBUROS. ¡ 
* -■'' Soc, Anón. Industrial y Comercial 
CONVOCATORIA 

Convócase a accionistas a Asamblea 
General Ordinaria para el día 30 de 
abril de 1&71 a las 16 horas en Recon- 
quista 657, piso 2?, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 
" 1« Designación de dos accionistas pa- 
ra " Urmar el acta. 

2* Consideración de ios documentos 

"«;..uia 34/, Inc. 19, tiei Cod. de Com. 

vi respondiente al Ejei ciclo cenado el 

ui de diciembre de 19/0- Resolución so- 

'tffe 'tion orar ios Directores y Slnaico. 

3' "Número y e.ección de Directores y 
garantai art. 339 Coaigo ce Comercio. 

4* Elección de Sindico titular y su- 
plehle. — El Direc'orio. 

$ 90.— e.20¡4 N9 34.444 T.26¡4fll 

CRISTIAN 

8. A. 

"' ' tfegistro N» 33.041 
' ponvocase a Asamblea General Ordi- 
naria aé Accionistas a realizarse ti día 
30 de abril de 1971 a las 20 ñoras ere 
la sede social, Cánnlng 2082, 2° pLo, Ca- 
pital, i<ara tratai ei siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1* Ccnsloerar documentac-on art. 341, 
dei Código de Comercio. Ejercicio ce- 
rrado ai 31(121.0. 

, 2° E.ección ae Directores y Sindicas 
titulares y sapientes. 

3* Designación ce dos accionistas para 
firmar el acta. — El Duectona 

* 75 e 2014 N» 35.298 V.26;4}71 

CONSTRUCCIONES DIEZ 
S.A C I.C. y F. 

. Registro N» 29.363 

CONVOCATORIA 
*. Citase a ios seña: es accionistas a la 
Asamoxea Gañera] Ordinaria a realizar- 
se ai día 30 de abril ce 1971. a las 13 
horas, en Cangallo 679 (6« piso, ol 604>, 
Capitctu.p&ra. 'retai e> «'<*•' pnte 
ORDEN DEL DÍA: 
l? Consideración de documentos Art. 
347 Código ae Comeicio dei ejeícuo « 
2 a* da 3lii2i:a. 

2? Fijación del número y elección de. 
Jos,, diiecto. e£ por dos anos 
.■ .3' Elección del Sindico Utular y Sin- 
dico suplente. 

4' Ratificar la actuación dei Directo- 
rio en la emisión de las series 16 a 30 
de acciones, con motivo aei aumento del 
capital autorizado aprobado por la Asam- 
bifi» del 30i4il970. 

■ 5" Aumento del capital autorizado. 
6» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio 

$ 00 e.2014 N« 35.279 V.26|4171 

COÍTOXPORT 

Sociedad Anón'ma 
- Comercial y Financiera 

CONVOCATORIA 

Se convoca a ios señores accionistas 
a' la Asamblea General Ordinaria a re- 
alizarse el día 28 oe abril de 1971. a 
las 16 Qoras. ep el locaí de ta calle La- 
valle 1473. oficina 106 Capital Federal, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1' Consiaeraciún de ios documentos 
que establece el art. 347 dei Código de 
Comercio, ejercicio cerrada el 31 de di- 
ciembre ae 1970. 

2" Ratificación de lo actuado por ei 
Directorio. 

3» Elección de Directorio y Sindico ti- 
tula? y suplente. 

4» Des'gnación de dos accionistas para 
firmar el acta de la Asamblea. — F* 
Directorio. 

9 105 e,20i4 N* 35.331 V^I4J71 

CREACIÓN EN PIELES 
MARCEL KUMMSB 
S. A. I. C. L y A. 
Eipte. N» 37.272 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 

Asamblea General Ordinaria para ei dta 

30 de abril de 1971. a las 14 ñoras, en 

> Avenida Corrientes 2963. 1» piso. Captta. 

Federal, para considerar el, siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de los documentos 
presenptos en el art. 347 .tac. 1»» del Códi- 
go Comercio correspondiente al ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

V Elección de directores y de sindico 
titular y suplente. 

3» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio 

* 67.50 e2H4 N» 36.241 V.27¡4i7l 



3» Distribución de Utilidades 
4» Elección de un Düector suplente, un 
Sindico titular v ur. Sindico suplente 
. 5» Designaciór de dos accionistas para 
firmar el acta. 

% 75 e 20¡4 N« 35.624 v. 26,4 71 

CADECA 

JUAN HIRSCHEL 

S. A. L C. I. y F. 

CONVOCATORIA 
Se convoca a loe señoies Accionistas a 
la Asamblea General Ordinal ia que se ce- 
lébrala el 30 de abril de 1971, ¿ las 19 
b-ras, e» Azcuénaga 159. Capital, para 
tratar e! sfe -lente ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración docun.entos Art. 34 in. 
ciso 1» del Código de Comercio: *?° Elec- 
ción de Directores y Síndicos: 3 C Caín «o 
de denominación de la Sociedad, 4' Au- 
mento de Cap'tal: 5» Modificación de Es. 
tatutos; 6° Designación de dos arcionis- 
tas para suscribir el Acta de la A*am- 
b.ea. — El Directorio. 

$ 60 e.í0|4 N? 35.254 v.26>4|71 



COUNSELLOR 

Soci -dad Anónima Inmobiliaria 

Reconquista 236 - dueños Aires 

CONVOCATORIA 

Convócase a los Sres. Accionistas i "i 

«amble General Ordinaria a ccl^hrar- 
«_ e¡ día 29 de Abril de 1971 p ' las 16 
horas en el local de la ca.l? Reconauista 
336, 2do. piso of. 21, a fin de tratar 
el 

ORDEN DEL DÍA: 

lv Lectura y consideración de la te- 
-noria. Inventarlo, Balance General. Cua- 
dro de Gananc'as y Pérdida* e IrfoTne 
del Síndico. eorresocn'*lentes al ejerci- 
cio cerrado e. 31 de D'r^mbre de 1971 

2« D'strlbuc^n da nulidades 

3» Des'gnae*ón d*l numero «•« miem- 
bros ove c - m"OP''r*n el Directoric y 
■*ia*t>tfm Ae los mismos 

4" Elección de Síndicos titular y ro- 
ñante 

5? Designaron de ¿os Accionixcas pa- 
-8 firma»- el Ac*<i — B"en<v« Aires Abril 
13 de 19 1 — El Direc+orio 

$ 105— e20'4-N9 35.224-V.26|4'71 



C<%Mri T MTERCU PT 
S. A. C. L I C. F. 

Se convoca a los señores Accionistas 
a la Asamb!ea Genial Ordinaria que 
'e real'eara en S°n M°r in 2?9. CapHat 
F'«»pral, el día 30. de Abril «*e ^"l. a las 
19 horas, * fin de considerar el siguier - 
te 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de la Memoria In- 
rentarlo Balance General Cuenta d* Ga- 
nancias y Pérd'das e L-forme leí Sindico 
d»l merclclo cerrado al 3112170 

2' Fleccion ve' Síndicos 

3» Remunerpclóp de Directorio. 

4* Des*snpp'An de dos accionistas pa- 
finnar el \cta 

C 75.— e.20i4-N9 35.402-v26|4|71 



CORPORACIÓN COMERCIAL 
FINANCIERA CORCOFIN 
8A. r *.F. 

Registro N» 31.412 
Convocare Asamblea General Ordina 
ría 30 471, 11 horas, en Alslna 801, 1er 
piso. Capital, para considerar el sii n- 
te ORDEN U DÍA: 1»" Consideración 
documentos Art 347 C de Comerc.o. oor 
e Primer Ejercicio cerrado el 31'12 70: 
2» Remuneración de. Sindico: 3» 'ijación 
y ¿lección Directorio; 4» Designación de 
.. ndico titular y suplente: 5° Designación 
t? dos accionistas **ara firmar °I Acta. 
El Directorio. 

$ 67,50 e.2014 N? ?5 304 V.26|4i71 



elección de los mismos, asi como de sín- 
dicos titular sup.en.e. 

3? Designación de dos accionistas para 
filmar el Acta. — Buenos Aires, 13 de 
abril de 1971. — Ei Direc.orio. 

$ 90.— e £0:4-N» 35.215-v.2S |71 

CAPABLANCA 
S.A.^.I.F. 

Registro N*. 27.938 

Convócase Asamblea General ordinaria 
30.4(71, 1C bo,as en Alsjia 801, 1er. pi- 
se, Capital, para considerar ei sigaien.e 
ORDEN DzL DÍA: 1» Conjideracion do- 
cumentes Art 347 del C. de C. E e:cicio 
-^'ai 3112rt0: 29 fijación reuuneraclón 
al Smdico; 3* Fijac.ón y e.ección O íecto. 
rio: 4' Designación de Stodici. T't- *■ • y 
Suplente, y 5' Designación t' dos ac- 
cionistas para firmar el Acta. — E. Di- 
rectorio. 

$ 60 e.2014 N9 35.S06 v.26 4:71 

COMPAÑÍA MINERA CIT^ES SERVICE 

Sociedad Anónima Argentina 

Coroercal, Industrial. Asiopecuarla 

y Financiera 

'32.3161 

CONVOCATORIA 
Cítase a los señorea acciontst t la 
' ^a:nb' General Ordina'ia a rral'za r se 
el día 30 de abril de 1971. a ias 15 ho- 
ras, en Suipacha 280. Piso •. Capital 
Federal, para ti ata: el steulente 

CEDEN DEL DIa: 

1» Consideración dcxnnnsrtos a' 11" 270 
Art. 347 Código de Comercio, y dlrtri- 
-'"clon de utilidades 

2? Determinación honorarios Directo- 
res y Sindico 

3' Fijpcfón del número de miembro? 
del Directorio y su elección y garantía 
de los notemos. 

4» Elección de Sindico titular y su- 
plente 
firmar el arta — Fl Directoro 

$ 90— e.20 4N9 35.209- .261471 

CORDTTALIA 
S. A 

Editora y Periodística 

Ezp.: 16.261 

Convócase ¿ Asamblea Oral. Ordinaria 
30 4171. ñora SI Salta 596. para: 

l 9 Corsideraclón documentos Art 347 
C Com. Ejer*. 31 12'70 

2"> Considerador. Art. 6* Estatutos , 

3' Elecciót Directores v Síndicos. 

49 Designación ae dos Accionistas para 
firmar el ar*i. • El Directorio 

* 37.50 e204 N» 35.147 V26I4I71 

CUERSON 

S. 4. C. i. F. A. M 

Legajo Ni 29.46? 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dír 3C de abril de 1971 a 
las 2C hora: en Florida 274 SO. oficina 
73. Capital Federal para tratar el si- 
guiente 

ORDEív DEL DIA: 

1* Consideración documentos articulo 
347, Inciso V Código de Comercio, Ejer- 
ció 31 1211970 

*J9 Eleccló. Síndicos: titular y suplente 
para Ejercicio 1971 

3« Elección Directores. 

49 Designación de dos Accionistas para 
aprobar y firmal Acta de la Asamblea 

Bueno Aires abril 13 de 1971. 
— El Directorio 

i 75 e.204 N« 35.658 v.264171 



CRÉDITO COFILA 
Sociedat. Anónima 
Comercial Industrial 
y Financiera 

Convócase a Asamblea General OrtS- 
nariá de Accionistas para e) día 30 de 
aorii de 1971 » las 16 horas en Riobamba 
436. 4P piso Oficina 7 para tratar al 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Ccrist^eracibr. doe. Art 34), EJer- 
#clo ai 31 d . d'eiembre de Í970. 

2* Aprobación de lo actuado pac «1 
Directorio hasta ia fech* 



CONSSUtTOBEP ECONOanCOS 

S. A. Comercial, Inmobiliaria. 
Financiera v de Servicios 

Convocatoria asamblea Ordinaria 
A >ril 1971. 11.30 hs.. Lavalle 1619, 2» "H" 
Capital 

ORDEN DEL DIA: 

19 Documentos ar* 347 C. de Comercio, 
ejercicif 31 dic'embre 1970. 

2* Der'snación Directores ¿ síndicos 

3» Designación dos accionista; firmar 
acta. — El Directorio. 

t 60.— 6.20I4-N9 35.374-v 1614171 

CORFIT 

Sociedad Anónima Comercial 
Inmobiliaria, Agropecuaria *- Finan- 
ciera 
Reconquista 236 • Bueno; Aires 

CONVOCATORIA 

Convócase a los Sreo. Accionistas a la 
Asarrbler General Ordinaria para e! día 
30 de abril de 1971, a las 16 noray en 
Reconauista 338, 2* Piso, Of. 21, a fin 
de tratar el siguiente 

ORDEN DEL OLA: 

1* . Consideración de los documentos 
art. 347 df Código de Comercio, al 31 
de. diciembre de 1970 y distribuciór de 
atiVdides,.- ... 

2» Determinación iel número de r-' 
tvoB que compondrán el Directorio f 



C. E.I.B.A. 

COMPAÑÍA 

EXPORTADORA IMPORTADORA 

DE BS. AS. 

S. A C. I. F 

Convócase » Asamblea General Ordi- 
naria el 30H71 a ia> 18.30 ñoras en Awda 
de Mayo 96. 3« psa Capital Federal, 
para tratar e; siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

l 9 Documentación Art. 347 C. de C, 
Ejercicio cerradi el 3x12 70 

29 Designación de' Directorio y Síndicos 
titular -- suplente 

39 Remuneración Directorio y Sindico. 

4* Designación de 2 Accionistas para 
firmar acta. — .E» Directorio 

$ 75 e20i4 N9 35.674 V.26J471 

CELULOSA JUJLí 

Sociedad Anónima 

CONVOCATORIA 

Se convoca a ios Accionistas a la Asam- 
blea General Ordinaria que tendrá ugai 
en Reconquista 1011 3er piso Capltai. 
el dia 30 de abrí dé 1971 a las 19 boras. 
para considerai e siguiente 

ORDEN DEL DLA: 

l 9 Considerador de la memoria m- 
rentarii balance génerai cuadro demos- 
trativo de ganancias v pérdidas e nlor- 
mes de los Síndicos correspondientes ai 
Ejercido N? l k cerrado el 31 de dictemore 
de 1970, 

2? Remuneraclor de Directores y Sín- 
dicos 

39 Designación de Huevos: Directores 
y índicos en reemplazo oe ios que cesan 
en su. mandata 



49 Designaciói. de dos Accionistas parí 
firma r ' act» de la Asamblea. — El Di« 
rectorio. 

« 97,50 e^0|4 N« 35.053 v.264|71 

CORPORACIÓN INDUSTRIAL 
COMERCIAL ARGENTINA 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Finznc'era, Inmobiliaria 
Registro 12 262 

CONVOCATORIA 
Citase a ¿os señares accionistas a li 
Asainb.'ea General Ordinaria a realizara 
el 30 de abril de 1971, a las 20 horas, n 
Alvarez Thomas 35S9. Cavial, para tra* 
tar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
. I? Consideración documentos al 3112) 
19.0, Art. 347 Código de Comercia 
29 Elección de Smdico 
2» Designación ios accionistas para fir- 
mar el acta — Buenos Aires, abril 3 j< 
1S71. — El Directorio. 

s 60.— e.20i4 N9 35^91 V.26j4l71 

CRUCERO 

S. A. C. L L F. C. A. 

Registro ií' 28.617- 

CONVOCATORIA 
Citase a .os señores acc onistas a la 
Asarr.b'ea General Ordinaria a leatizar- 
se si 30 de abril de 1971, a las 8 horas. 
en Florida 716. Dpto. 19, CapitaL para 
tratar el s ,e "*-'ei-.tí - 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Corsk ■fcrackn documentos al Sliia 

1970, Art. 347. Código de Comercio. 
29 Elección de Directores, Síndicos. 

39 .Designación dos acción stas para fir- 
mar el acta — Buenos Aires, abril 13 do 

1971. — El Directorio. 

* 52.50 e.2014 N9 35.287 v.26|4,71 

COMTODA 

COMPAÑÍA DE INVERSIONES 

Y MANDATOS . . 

Sociedad Anónima 
(En liquidación) 
S* 8.059 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día SO de abril de 1971 a 
las v¿ ñoras en ei jocal social calle Re» 
conquista N9 468, piso 19, Capital, para 
tratar e» s guíente 

ORDEN DEL DIA: 
I* Consideración informe y propuesta 
de la Csmlsión Liquidadora y documen- 
tos articulo 347 Código Comercio, éter, 
ciclo vencido 3M2I1970. 

2° Designación de Síndicos y dos ac- 
cionistas para firmar al acta de ia Asam- 
blea — La Cqnrsión Liquidadora 

. *_76.— e.20'4 N9 35.104 V.26417J 

COMPAÑÍA ARGENTINA 
DE FUMIGACIÓN 
S. A. I. C. 

25 de Mayo 267. pisa 1*. Capital 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General "Ordi- 
naria para el ' 30 de abril de 1971 a a» 
8 huras, en Defensa 665, piso 2°. Capi- 
tal Federal, para tratar el siguiente. 
ORDEN DEL DIA: 
1« Consideración documentos articula 
347 Inc 19 del Código de Comercio al 31 
de diciembre de 1970 
29 Distribución de utilidades. 
3* Elección Djectores, Sindico y dos 
accionistas para firmar el acta — El 
Directorio 

$ 75 — e.20l4 N9 35.193 V.26|i,71 

COMPAÑÍA ARGENTINA DE 
PRODUCCIÓN E INTERCAMBIO 
S. A. C. 1. y F. 

Legajo N9 13.438 

Convocase Asamblea General Ordina- 
ria. 30|4|71, a las 12 hs.. en Lavalle 1546. 
2» 'F", para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

1* Firma del Acta. 

29 Consideración documentos Arts 347, 
inc. I o del Cód Com. ejercicio cerrado 
3K121979. 

39 F. jacJón número Directores y su 
elección. 

49 Elección de Síndicos. — El Direc- 
torio. 

* 52,50 e.20|4 N9 35.177 v.26i4i71 

C A M 1 C 

Compañía Argentina de Montajes 
Ingeniería y Construcciones S. A 
N» 15.611 

Convocase a ios señor» accionistas a 
Asamblea General Ordinaria que ten. 
ara ragar el día 30. de abril de 1971. a 
las 10 ñoras, en el local situado en Avua, 
Córdoba 1367, piso 3, CapitaL para con- 
siderar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

I 9 Consideración de ia documentación 
proscripta por el articulo 347, me. 1< del 
Código de Comercio, correspondiente al 
ejercido cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 

29 Elección de sindico titular y suplente 

3" Designación de dos accionistas pa- 
rí» firmar el acta. — La Comisión LL. 
quldadora 

I %— e.20|4 N* 34J88 V-26,4|71 
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COflRAL • - . * 

S. A. C: I. . 

CONVOCATORIA 
Convócase Asamblea General Ordina- 
ria para 30¡4|7l, a 8 hs., en Paraná otíl 
Capital, para tratar 

ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración Doe. Art. 347 C. C 
ejercicio al 31I12|70 
2* Elección Directorio y Sindico. 
3? Designación dos accionistas firmar 
Acta. — El Directorio. 

S 37,50 e.20¡4 N» 35.111 v.26)4!7l 

C.B.I.T.Ajtf.1. 

Sociedad Anónima 

Industrial y Comercial 

25 de Mayo 362, 2" niso, oficina 210 

CONVOCATORIA 

De acuerdo con lo dispuesto en los 
estatutos sociales, se convoca a Asamblea 
General Ordinaria, a celebrarse en el 
local de la calle 25 de Mayo" N* 362, 2" 
piso Esc. 210, Buenos Aires, el día 30 de 
abrh de 1971, a las 15 horas. 
ORDEN DEL DÍA: 

1? Cons.deraclón de la Memoria. In- 
ventario, Balance General y Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre 
de 1970. 

20 Renovación del Directorio y Síndi- 
cos, por vencimiento de mandato 

3? Remuneración del Directorio y Sin- 
dico. 

4? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

• $ 90.— e.20|4 N* 35.109 v,26|4'71 



CONSTRUCTORA GALENO 

S. A. C. I. y F. 

CONVOCATORIA ' . . 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 17 horas, en Juan Bautista Alberdl 
1285, Capital Federal. 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Considerar los documentos del Ari. 
347 del Código de Comercio correspon- 
dientes al ejercicio cerrado el 30 de Ju- 
nio de 1970. 

2* Elección de Directores titulares. Sin- 
dico titular y Síndico suplente y dos ac- 
cionistas para fumar el acta. — El Di- 
rectoría . • 

S 67.50 e.204 N» 34.186 V. 2614111 



diciembre de 1970. 2» Consideración del 
Jji;oyecto de distribución de utilidades 
.3» Elección de siete directores titulares 
y dos suplentes. 49 Elección de Sindico 
titular y Sindico suplente. 6» Designa- 
ción -de dos accionistas para firmar el 
acta. — El Directorio. 

* 75.— e.20¡4 N« 35.522 V.26|4171 



CORPORACIÓN 

PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO 

S. A. F. A. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971 a las 
18.30 hs., en Cenito 840. P. B. B. a fin 
de considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1' Considerar documentación Art. 347 
y concordantes de Código de Comercio; 
Ejercicio cerrado el 3Ü12I70. 

2? Elección de dos accionistas para fil- 
mar el Acta — E Directorio. 

$ 60 e. 2014 N* 35.614 V 26 4171 



CONSORCIO COMERCIAL 
ARGENTINO CHILENO S. A. 

Representantes Exclusivos de 
Compañía de Acero ael Pacífico S.A 
Chile 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Extraordinaria de ac- 
cionistas a celebrarse el día 30 de abril 
de 1971, a las 11 horas, en San Martín 
663, 9* piso, Capital, para considerar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Aumento del capital a $ 2.P00.OW 

2« Abonar el dlvidendc acordado por 
la Asamblea General Ordinaria celebra- 
da el l«|10i70, en acciones liberadas. 

3? Capitalizar el Pondo de Revalúo 
Contable, la Reserva Facultativa, el 
Fondo para Quebrantos Eventuales y el 
Saldo de Utilidades de; ejercicio ante- 
rior que se indican en el Balance Ge 
neral al 30 de Junio de 1970, mediante 
la entrega de acciones liberadas. 

4? Facultar al Directorio para que 
emita las acciones necesarias para com- 
pletar los $ 2.000.000,00 de capita». auto- 
rizándolo para que fije ia oportunidad y 
condiciones de la mencionada emisión. 

5» Designar dos accionistas para fir- 
mar el acta de la Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ 105.— e.2014 N» 35.525 V.26J4I71 



CAYETANO GRAZIOSI 
JAMONES FOX 
L C. y F. S. A. 

CONVOCATORIA 
Se convoca a Asamblea General Or- 
dinaria el 3C de abril de 1971 a las 18 
horas en calle Corrientes 545, 7* piso, 
para considera, ei siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1« Documentos artículo 347, Código de 
Comercio. 
2? El eclón de 2 Directores y Síndico 
7* Designación de 2 accionistas para 
firmar el act.. de asamblea — El Pre- 
sidente. 

i 60.— e.20|4 N* 35.545 ▼.26(4171 



- CONAL 

"* Sociedad Anónima 

Comercia. Financiera, 
Industria^ Inmobiliaria 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el día SO de 
' abril de 197'- a las 17.30 horas, en Lava- 
lie 1994, 2? piso, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración documentos Art. 347, 
Ejercicio al 31 de diciembre de 1970. 

2* Aprobación de lo actuado por el Di- 
rectorio hasta la fecha. 
30 Distribución de - Utilidades 
4* Elección de cuatro directores titula- 
res y un síndico titular y un sindico su- 
dente. 
5* Designación de dos accionistas para 
/ firmar el acta. — El Directorio. . 

í 75 e. 2014 N» 35.625 V. 26)4>71 



CASA EDGAR DAVID T CÍA- 
8.A.C.I.F.I.A. 

Registro N* 29.103 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
SO de abril de 1971. a las 21 notas, en 
el local social de la calle Montevioeo 
681. 7» piso, "H" para tratar el si- 
guiente ORDEN DEL DÍA: 1* Conside- 
ración de los documentos del art culo 
347, inciso primero, deí Código de Co- 
mercio, del ejercicio cerrado al 91 de 



CAPISTRANA 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial, Financiera, 
Inmobiliaria y Agropecuaria 
N - 35.888 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971. a las 11 horas, sn 
ei local situado en Cario.-, Pellegrlnl 885> 
87 3er. piso, Capital Federal, para tra- 
tar el siguiente ORDEN DEL OÍA: 1* 
Considerar los documentos que cita el 
articulo 347, inciso 1», dei Código de Co- 
mercio, correspondientes al primer ejer- 
cicio, cerrado el 31 de diciembre ae 1970. 

29 Elección de Directores y Síndicos. 3' 
Designación de dos accionistas oara ouo 
en nombre y representación de ía Asam- 
blea aprueben y firmen el acta. — Ei 
Directorio. 

$ 75.— e.20|4 N* 35.633 v.26'4|71 

CONSORCIO DE PUBLICIDAD 
I VENTAS S. A. 
N - 19.867 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el dfa 

30 de abril de 1971, a jas 12.30 horas 
en el local sito en Carlos Pellegrinl 887 
3er. piso. Capital Federal, para tratar 
el siguiente ORDEN DEÍ DÍA: i< Con- 
siderar la Memoria, In voltario. Balance 
General, Cuenta de Ganancias y Perdí 
das e Informe del Síndico, correspon- 
dientes al ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. 2' Disftbución ae uti- 
lidades. 3? Fijar número de Dlrectore? y 
elegir Directores^ y Síndicos, titúlales y 
suplentes. 49 Nombramiento de audito- 
res, 5' Designar dos accionistas para que 
en nombre y representación de la Asam- 
blea aprueben y firme nel acta — Ei 
Directorio. 

f 82,50 e.20i4 N" 35.530 v. 26147 



CASA MANUEL 

S.A.C.I.F. el: 

CONVOCATORIA 
Convócase á Asamblea Genera i Ordi- 
naria, el día 30 de abril de 1971, 11 ho- 
ras, en el local de la calle Bartolomé 
Mitre 2480. piso 49. oí. 10, Capital Fe 
deraL para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración documentación Art. 
347, C. Comercio, ejercicio 31112,70. 
29 Elección Síndicos. 
39 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio 

S 60.— e.20¡4 N* 35.602 V.26I4¡71 



COMPAÑÍA ARGENTINA 
SÓCRATES 

Sociedad Anónima, 
Comercia), Industrial, 
Financiera e Inmobiliaria 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Jreneral Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971 a las 
9 horas, en Juan B. Justo 8448, Capi- 
tal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA; 
19 Consideración documentos Art 347 
C. de Comercio al 31(12170 
2? Elección Directores y Síndicos. 
39 Designación dos tccionlstas para 
firmar Acta. — El Directorio. 

$ 60 e.20!4-N« 36.33» r 26;4|71 



C L A D E R 

S. A. I. C. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria que 
se realizará "el día 30 de abril de 1971, 
a las 18 horas, en el local de la caite 
Montevideo 496, 2', Oí. 22, Capital Fe- 
deral, para considerar lo siguiente: 

19 Consideración de los documentos que 
indica el Artículo 347, Incisc 19 del coi 
digo de Comercio, ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 1970. 

29 Aumento del capital. 

39 Elección de Directores, Síndicos y 
dos Accionistas para firmar el Acta. — 
El Directorio. 

$ 90 e.20|4-N9 35.343 V.26|4|71 



CLUB DE VACACIONES 

Sociedad Anónima, 
de Viajes y Turismo 
Comercial y Financiera 

_ CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971, . las 
11 horas, en 25 de Mayo 401, Capital, 
para tratar 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración documentación que 
prescribe el Art. 347 del Código de Co- 
mercio, correspondiente al ejercicio fi- 
nalizado el 31 de diciembre de 1970. 

2' Fijación remuneraciones ai Direc- 
torio y Síndico. 

39 Determinación del número de Di- 
rectores y elección de los mismos. 

49 Elección de Sindico Titular y "Su- 
plente. 

59 Fijación garantía Directores. 

69 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta de la Asamblea. 

Buenos Aires, abril 13 de 1971. - El 
Directorio. 

$ 105 e.204-N9 35.724 v.26!4|71 

C I M E T S. A. 

Comercial e Industrial 
Paraguay 610 — Buenos .-tires 
CONVOCATORIA 

Convócase a ios señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria para el 
30 dé abril de 1971, a las 8.30 horas, en 
la sede social Paraguay 610. piso 12, Ca- 
pital, para' tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA; 

19 Consideración de la Memoria, In- 
ventario, Balance General, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas, Distribución de 
Utilidades. Informe del Síndico y pun- 
to g) del Art, 15. de los Estatutos. 

29 Elección por un iñq df 7 directo- 
res titulares y 1 directórer suplentes 
(Art. 8 o Estatutos). 

39 Elección por~ un año del Síndico 
Titular y Suplente. 

49 Designación de los contadores cer- 
tificantes, titular y suplente, tot el ejer- 
cicio año 1971 y fijaeión de - -u- remune- 
ración. 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

S 105 e.204-N° 35.635 V.26i4|71 

CONSTRUCCIONES 

RIO DE LA PLATA S.A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los Sres. Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, a las 16 horas, en 
Mcreno 970, 49 piso, Capital para tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración documentos Art. 347 
Código de Comercio, correspondientes al 
ejercicio cerrado el 31|12¡70 

29 Fijación número y elección de Di- 
rectores , Titulares y Suplentes v elec- 
ción de Síndicos Titular y Suplente. 

39 Distribución de utilidades. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 90.- e.20-4 N9 35.6*2 v.26;4|71 



ORDEN DEL DÍA: 
1* Ratificación _ adquisición Activo 9 
Pasivo de Casa Doble V SivJ*: 2» Dea. 
Accionistas firmar Acta. — El Direc- 
torio. 

$ 45. -r e.2014 N -9 35.584 TJÍ6|4|7l 

CASA ELXANE - 

S.A.C.I. e l. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los Señores Accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria, que 
so celebrará en el local de ía cal 1 - Ca- 
bildo 1887, Capital Federal, el dia 30 
de abril de 1971, a las 20 ooras, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Documentos previstos Art. 347 del 
Código de Comercio, ejercicio 31-12- 
1970. 

29 Distribución de utilidades, 

39 Ratificación gestión y considera- 
ción remuneraciones Directorio y Sín- 
dicos. 

49 Elección de Directores. 

59 Elección Síndicos Titular y Su- 
plente y designación de dos accionistas 
para firmar el Acta. — El Directorio. 
$ 105— e.20'4 N9 35.480 V.26|4[7J. 

CORONET TLASTIC Co. 
Compañía de Artículos 
Plásticos Coronet 
Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA . 
De acuerdo con lo dispuesto en el ar- 
ticulo decimocuarto de. los estatutos, el 
. Directorio convoca a los señores accio- 
inistas a Asamblea General Ordinaria 
■ para el dia 30 de abril de 1971. a las 
18 horas, en El Salvador 5569, Capital 
Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Lectura y consideración de la me. 
moría, balance general, Inventario, cuen- 
ta de ganancias y pérdidas e informe 
del sindico, correspondiente al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 1970,. y 
aplicación del resultado del ejercicio. 
1 29 Consideración de las remuneraciones 
a los directores, $ 75.082 correspondien- 
tes al ejercicio finalizado el 31 de di- 
ciembre de 1970, percibidos en . exceso 
del limite de 25 o|o de las utilidades- fi- 
jado por el art. 11, inciso d) de los •es- 
tatutos. . 

39 Fijación del número de miembros 
del directorio y elección de directores ti- 
tulares y «suplentes de acuerdo con el 
número establecido precedentemente. 

49 Elección de síndico titular y sindi- 
co suplente. - , - 

59 Designación del profesional . q^e cer- 
tificará los balances dei próximo ejerci- 
cio, trimestrales y anuaL^y fijación de 
¡su remuneración. 

I 69 Designación de dos accionistas pa- 
ira firmar el acta de asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ 150.— e.20',4 N» 35.051 v.26|4|71 



C O R S A R 

Corporación Sudamericana. . 
de Construcciones 
Sociedad Anónima 

CONVOCATORIA 

Convócase a Jos señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, a las V horas, en 
Moreno 970, 49 piso, Capital para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos Art. 347 
Código de Comercio, correspondientes al 
ejercicio cerrado el 31J12 70. . 

29 Fijación número y elección .de. Di- 
rectores - titulares ' y suplentes y elección 
de Síndico titular y suplente.' 

39 Distribución de utilidades ■ 

49 Capitalización reserva para aumento 
de capital. 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

* 90 e.2014-N9 35.641 v.264'71 



COMPANL4 FINANCIERA 
EXPRINTER S. A. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea ,,'traordinaria 
de Accionistas en el local de la calle San 
Martin 170, 19 piso, Capital federal, para 
el día 30 de abril, a las 17.30 horas, para 
tratar el siguiente 

. ORDEN DEL DIA: 
19 Modificación dé los sstati'tos. 
29 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 60 e. 2214 N9 37.803 v. 28|4l?l 

CASTEL GANDOLFÓ ~ 
S. A. O. I. F. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas pai*a el dia 30 de 
abril de 1971, a las 8 horas, en la cañe 
José León Suárez 2437, Capital Federal, 
para consK^sr el siguiente: 
ORDEN DEL DIA. 

19 Consideración documentos Art. 347, 
Inc. 1« Código Comercio correspondien- 
tes a los ejercicios cerrados el 31 de di- 
ciembre de 1969, y. 31 de diciembre de 
1970. 

29 Elección directores y síndicos. 

39 Designación 2 accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

$ 75 e.22¡4 N9 37.441 v,28|4|71 



CASA DOBLE V 
S.A.C.I.F. 

'' Registro N9 25.765 ... 

-. - CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Extra- 
ordinaria para el dia 30 de abril de 
1971, a las 17 horas, en libertad 228, 

Capital, a efectos de considerar: 



CÍA. FEDERAL DE FUNDICAO 

DIVISA O DA THE 

BLACK CLAWSON ARGENTINA 

S.A.C.I.I.M.S. 

Se convoca a los señores Accionistas 
de Black -Clawson Argentina S AC.I.I. 
M.S. a la Asamblea General Ordinaria 
a celebrarse el 30 de abril de 1971 en 
el local Social de la calle Belgrano W 
271, 6to. Piso, Capital Federal, a las 11 
hs., a " los efectos de considerar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la Memoria, In- 
ventario^ Balance General, Ctladro de 
' Ganancias y Pérdidas. Anexos e Informe 
del Síndico, correspon iientes al Ejercicio 
cerrado el 31 de Diciembre de 1970. , 

2» Designación de Directores y Sindico 
Titular y Suplente. 

39 Designación de los accionistas paira 
firmar el acta — El Directorio. 

$ 105.— e.20H N9 35.401 V. 2614)31 
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COM*-Ar»lA aODOY 

sociedad 
Comercial, Indi 
y financiera 

Se convoca a ios accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el 30 de atoll de 1971, a las 11 hs.. 
en la sede social, Av. L. N. Alem 651. 
5* piso. Capital, para tratar la siguiente 
ORDEN DEL OÍA: 

1« Consideración de la m™^ ». Ba- 
lance General, inventario. Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas e informe del 
Sindico, -jorrespondientes al ejercido ce- 
rrado el 8111211970. 

2f> Destino del resaltado económico del 
ejercicio. 

3? Remuneración de Directores y Sin- 
dico. 

4<? Fijación del numero y elección de 
Directores titulares y suplentes y elec- 
ción de Síndicos titular y suplente. 

5? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 97.50 3.2014 N« 35-364 TJ2514171 



CIAFFONE GERARDO 

Sociedad Anónima 'ndastrlaL 
Comercial, Inmobiliaria 
Expediente N* 37.276 

CONVOCATORIA 

Se convoca a ios señoree accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria que 
se realizará el - día 36 ie abril úe 1071, 
a ias 18 horas, en Ja sede xlal, calle 
Murgulondo 3677, para tratar e: si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

l* Consideración de la docnmentaclón 
pr-seripta por el Art. 347 del Código 
de Comercio par el ejercicio económico 
N* 1, cerrado el 31 *le diciembre de 

1970. 

0? Destino a dar a 'as utilidades del 
ejercicio y retribuciones ai .Directorio y 
Sindico por el ejercicio ftaalizafc v el 
próximo. 

3? Elección de Síndicos Titular y Su- 
plente, 

* c Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la asamblea. — 
ES Directoría 

$ 82¿0 e50ií W 35-495 T.26J4|71 



CURCIO HERMANOS 8. A. 

Fundición de Hierro, 
. Bronce y Aluminio 

Curapalisüe 1964 - T. GL 03-5389 
Baenoa Aires 
Convocase a Asamblea Generat Ordi- 
naria el día 30 de abril de 1971 a las 
20 ñoras, en CurapaligUe N* 1S64. para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración doc. art. 347. C. de 
C ejercicio 31|12jl970; 

2* Remuneración directores y síndico. 
Distribución de utilidades: 

3» Elección síndicos y dos accionistas 
para suscribir Acta. - El Directorio 

* 60.— e.2014 N? 35.512 V.26|4|71 

CÍA . EDITORIAL CONTINENTAL 
ARGENTINA 

Sociedad Anónima Comercial 
Exp. N» 18.591 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971 
a las 19 horas en Venezuela 1962 Capital 
Federal, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1* Consideración documentos del art. 
347. toe. l»í del Código de Comercio, 
ejercicio cerrado el 3112!70. 

2? Ratificación retribuciones abonadas 
a directores ejecutivos **ad referendum- 
de la Asamblea y determinación para el 
próximo periodo. 

3? Designación de directores y síndicos 
y dos accionistas para firmar el acta. 
— El Directorio. 

% 82.50 e.2014 N9 35.321 V.26]4¡71 



CARPO 

Sociedad Anón lina, 
Comercial, Industrial, 
Inmobiliaria y Agropecuaria 
Registro 54.601 

CONVOCATORIA 
Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril a las 17 horas 
en la calle Alslna 1760, 3? F. Oí. 11 
para tratar: 

1? Consideración documentos articu- 
lo 347 ael Código de Comercio. Ejerci- 
cio 31|12I970. Determinación de] número 
de Directores titulares y suplentes v 
designación de los miembros correspon- 
dientes. Elección de sindico titular y 
suplente. Designación de dos accionis- 
tas para •firmar el acta de la asamblea. 
— El Directorio. 

$ 75 e.2014 N« 35.368 V.26H171 



COMPÁS 
S.A.C.I.F.I.C. y A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamniea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
a las 9 horas, en ei local de la calle 
Alvear 1807. P. B., Capital Federal, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

2? Consideración de la Memoria. Ba- 
lance General, Cuadro Demostrativo de < 
Pérdidas j Ganancias. Inventarlo e In- 
forme del sindico correspondientes ai 
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 
1970. 

3» Determinación del número de di- 
rectores, bu designación y garantía, 

4? Designación ne Síndico Titular y 
Suplente. — El Vicepresidente. 

$ 90 e.20¡4 N? 35.129 V.26|4|71 

COMFA&IA DE INVITRS. 
MOB. E INMOB. DEL PLATA 

S. A. 

N* 2 MÍA. 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de Abril de 1071, 
horas 13. en Reconquista 336, oí. 14, pa- 
ra tratar: 1»: Considerar documentos 
del Art 347 OH Código de Comercio, 

ejercicio al 31 de diciembre de 1970. — ___ _ 

2°: Distribución de utilidades. — 3?: Ele- ! dia 30 de abril de 1971. a las 16 notas. 



CAXNETO 

Sociedad Anónima, 
Agticola, Ganadera, 
Industrial y Comercial 
Expte. N» 26.056 

Convocase accionistas a Asamblea Ge- 
nera' Ordinaria para el dia 30 de abril 
1971 a las 9.30 horas en Corrientes 545. 
79, Capital para tratar 

l 9 Designación dos accionistas -para fir- 
mar el Acta. 

29 Consideración documentos Art. 347 
Código de Comercio ejercido cerrado el 
3U12I1970. 

39 Determinación número Directores. 
Eventual nombramiento Directores Nom- 
bramiento Síndicos. — El Directorio. 
$ 75 e.20i4 N? 35.354 v.26!4!71 

PO MPA RÍA INDUSTRIAL D"I 

PACIFICO 

S.A.C I.F. 

Expte. 33.192 

Convócase a Accionistas a Asamblea 
General Ordinaria para el dia 30 de 
abril de 1971 a las 18.30 horas en Co- 
rrientes 545. 79 "*iso, Capital, para tra- 
tan 

19 Designación des accionistas para 
firmar el acta. 

29 Consideración documentos Art. 347 
Código de Comercio ejercicio cerrado el 
31I12Í70. 

39 Determinación número directores. 
Nombramiento Directores y Síndicos. 

— E] Directorio. 
«75- e.20!4 N» 35.357 V.26I4Í71 

C.A.C.I.C. S.A V 

Compañía Argentina. 
Comercial. Industrial, 
Constructora e Inmobiliaria 
Viamonte 648 - Buenos Aires 
N* 6.835 

CONVOCATORIA 

Convócase Asamblea General Ordina- 
ria para el dia 30 de abril de 1971 a 
las 19 horas, en el local Viamonte 648 
para irafir: 

19 Consideración documentos art. 347. 
Inc. 1* del Código de Comercio corres- 
pondientes al ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1970; 

29 Distribución de utilidades: 

3» Elección de Directores y Síndicos y 
de dos accionistas para firmar e< acta 

— El Directorio. 
* 60— e.20|4 N9 35.509 v. 26I4I71 

COMPAMA Dr. SCHOLI 
S.A.C.I. 

Registro N» B358 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
ta Asamblea General Ordinaria para el 



CREDIBEN 

Sociedad Anónima 
Registro N* í.0.100 

CONVOCATORIA 

Citase a los señores Accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se ei 30 de abril de 1971, a las 8 horas, 
en Echeverría 1460, Dto. "F". Capital 
parí, tratar ei siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos al 31|12 
1970, Art. 347 Código de Comercio. - 2* 
Elección de Directores, Síndicos. — $•> 
Designación dos accionistas para firmar 
ej Acta. — El Directorio. 

$ 52,50. e.22!4. - N* 87.139 V.28|4|71 

CONCRET-ABT S. A. 

Registro N» 33.824 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria a celebrar- 
se ei dia 30 de abril de 1971 a las 10 
horas, en Sucre 2631 Capital para tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1» Designación de dos accionistas para 
firmar el , acta. 2» Ratificación de lo ac- 
tuado por el Directorio hasta ei 3i|l2|70. 
3» Consideración de los documentos art. 
347 Código de Comercio correspondien- 
tes a los ejercicios nros. 1 y 2 cerrados 
el 3H12¡69 y 3U12J70 respectivamente. 4' 
Distribución de utilidades. 5» Fijación 
dei número de directores titúlate* y su- 
plentes y bu elección. 6» Elección del 
Sindico titular y suplente. 79 Aumento 
del capital autorizado dentro del limite 
estatutario. 8» Reforma del estatuto en 
lo relativo a loe arts. que se refieren 
al capital social. — El Directorio. 

$ 105.— e.2014 N9 35.503 V 26|4|71 



CITY PARK 

Sociedad Anónima 
Inmobiliaria y" Financiera 
Santiago del Estero 2*7, 5« piso. 
Buenos Aires 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
30 de abril de 1971 a las 18.30 horas 
en el local social sito en Santbigo del 
Estero 217, 5* piso. Capital, para tratar 
el siguiente: 

ORDEN DEL DIA; 
1» Consideración de la documentación 
prescripta por el artículo 347 dei Có- 
digo de Comercio, correspondiente al 
ejercicio cerrado el dia 31 de diciembre 
de 1970. 

29 Elección de Directores por tres años 
y Síndicos por un año. 

39 Autorizar al Directorio para ei reem- 
plazo de todas las acciones a pesos Ley 
18.188. 

4* Ratificación del aumento del capi- 
tal a pesos Ley 18.188: 180.000.— <m$n. 
18.000 000> dispuesto por escritura otor- 
gada el 18t7IJ962 ante la escribana de 
La Plata doña NéTlda L. de Giralt Fort, 
oue mereció reparos de orden legal. 

5? Elección de dos accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio 

t 105 e.20¡4 N» 35.156 V.26|4|71 



CODEHTJA 
S. A. C. L I. F. A. 
Expdte. N» 22.515 

Convocase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, a celebrar- 
se el dia 30 de abril a las 9 horas, en 
la calle Malpú 663, piso 49. Capital, a 
efectos de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1? Consideración documentación Art. 
347 c. C balance cerrado al 31 de di- 
ciembre de 1970. — 29 Renovación de Di- 
rectorio. - síndicos titular y súdente por 
el término de un año. - 39 Proyecto de 
distribución de utilidades, y 49 Desig- 
nación de dos accionistas para firmar 
el acta. — El Directorio. 

t 75.— e.ZÜ¡4 NO 32.SB4 F.2t>14|71 



glr Directores, Síndicos y 2 accionistas 
para firmar el acta. — El Directorio, 

$ 45.— e.22!4 N« ?74<¡l w 28Í4J71 . 

CAIGI7 A 

Sociedad AnAnlraa 
Rural y Comercial 
N. 38¿69 
Convócase a los señores AccioniiW; 
la Asamblea Extraordinaria que se ce 
lebrara el día 3 de m-yo de 1971, a las 
18.3D horas, en el local de "H. Yrigoyen 
651. 39 piso, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
1' Aumento del capital autorizado 
la suma de % 1100.000. — 29 Designa 
805 Accionistas para firmar el Acta. - 
El Directorio. 

* «L «¿X4-W yT274-v.23iij71 



en el local calle San Martin 379, séptime 
piso, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de la memoria, ba- 
lance general, cuadro demostrativo de 
ganancias y pérdidas, inventario e Infor- 
me del sindico, correspondientes ai ejer- 
cicio terminado el 31 de diciembre de 
970. 

29 Elección de directores y síndicos, 
i 39 Fijación y aprobación de los bono- 
jrarlos del directorio y sindico. 
I 49 Modificación del articulo 9 y con. 
Icordantes del estatuto soclaL 

59 Designación de dos accionistas pa- 
1 firmar el acta. 
Buenos Arres, abril de 1971. — El Dl- 
I mrtorlo, 

$ 120.— «20¡4 N* 94.993 T,»j4l7l 



CERRO DEL AGUA 
S. A. A. G. C. L 

Convócase a Asamblea Generaj Ordi 
naria de Accionistas para el próximo 30 
de abrU de 1971, a las 11.30 ñoras en 
el local de Tucumán 1455, 11 B, de esta 
Capital, a los efectos de considerar el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la documentación 
prescripta .cor el Artículo 347 del Có- 
digo de Comercio, correspondiente al 
Sexto Ejercicio cerrado el 31 de diciem- 
bre de 1070. 

2' Elección de Sindicatura. 

3"? Designación de dos accionistas para 
fumar el Acta de Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ 75.— e.20'4 N9 32.98D V.26J4J71 

CLOSE-UP " 

S A, 

Convócase a la Asambiea Generai or- 
dinaria de accionistas para el día 30 de 
abril de 1971 a las 19 horas para tratar 
el siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de ios documentos 
prescriptos por el art. 347 inc 1 del Có 
digo de Comercio, correspondientes ai 
ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 

29 Aumento de] capital social autori- 
zado. 

39 Distribución de utilidades. 

49 Elección de directtxes, amúleos y 
de dos accionistas para firmar el acta. — 
El Directorio. 

8 75.— e.20I4 Nv 35.493 í.26¡4|71 

COBELSA " 

Sociedad Anónima, 
Comercia], Industrial, 
Financiera e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores AcHrmfflag a 
Asamblea General Ordinaria, que ee 
efectuará el 30 de abril de 1971 a las 
12 horas, en Viamonte 1465, 49 piso. 
Capital, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentes 
prescriptos en el articulo 347, inc. i». 
del Código de Comercio, correspondien- 
tes al Ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

29 Elección de Directores. 

39 Elección de Síndico Titular y Su- 
plente y da dos accionistas pora firmar 
el Acta. — El Directorio. 

* 90 e.20¡i N« 35.0» T.26¿ti71 



CARMEL 
S. A 

Comercial, Industrial y Financien 
CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril -de 1971 
a las 19 horas en la sede social calle 
3 de Febrero N9 1560, Capital Federal 
para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General. Cuadro Demostrativo de 
Pérdidas y Ganancias, correspoadlentei 
ai 15» ejercicio cerrado el 31 de diciem- 
bre de 1970. 

V Elección de cuatro Directores ti- 
tulares y un Sindico titular, que dura* 
rán un año en su mandato y elección 
de un Director y un Síndico suplente, 
respectivamente. 

*> Remuneración del Directorio y Sin- 
dico 

«9 Propuesta de la aplicación y distri- 
bución de las utilidades. 

59 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta 

El Presidente. 
$ 105 e.20|4 N» 35.170 V.26¡4[71 

C.A.D.A.C. 

Compañía Argentina de Arte 
Cerámico 
S. A. C. e L 
Registro N» 5901 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas oe 
C.A.D.A.C. Compañía Argentina de 
Arte Cerámico, Sociedad Anónima Co- 
mercia] e Industrial a Asamblea Gene- 
ral Ordinaria para el día 30 de abril 
de 1971. a las 8 horas, en el local ca- 
lle Beruti 3080. piso 39, Capital Fede- 
ral, a fin de tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DLV 

19 Consideración documentos prescrip- 
tos artículo 347, inciso 19 Código de Co- 
mercio, ejercicio cerrado 31 diciembre 
1970. 

2» Remuneración Directores y Sindica 

39 Imputación resultados. 

4» Elección de 2 Directores titulares, 
por renuncia de los anteriores, basta 
completar mandato. 

59 Elección de ' Síndico titular y su- 
plente, por 1 año. 

69 Designación de 2 accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

Art. 17 Est. Soc.: Las acciones c cer- 
tificados de depósito de las misma.* de- 
berán ser depositadas con 3 día6 de an- 
ticipación por lo menos en- la sede ca- 
lle Beruti 3080. piso 39. Capital, de 8 a 
1L30 horas, días hábiles — El Directorio, 
t 120 e.2014 N9 35.409 v 2614.71 

CRÉDITO BOULOGNE 

S. A. de Finanzas 
Registro N* 8.499 

CONVOCATORIA 

A ASAMBLEA GENERAL OT.DINARI4 

8e convoca a ios señores accionistas 1 
la Asamblea General Ordinaria, que 
tendrá lugar el día 30 de abril de 1S71. 
a las 21,30 horas, en Perú 590, £vo. pi- 
so, Capital Federal, a flr de considerar 
el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA. 

19 Consideración documentos art. o-, 
dei Código de Comercia correspondien- 
tes al 149 ejercicio al 31 de dkJcmbrc 
de 1970. Distribución de utilidades. 

29 Determlnaciún número de directo- 
res titulares y elección de los mismos. 

29 Elección de síndicos titulas y su- 
plente 

49 Designación dos accionistas redactar 
y suscribir acta de asamblea. 

Buenas Aires, 13 de abrU de 1B7L — 
13 Directorio. 

f 00.— e.20]4-N» 85.01 T,3fiffS71 
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COMPAÑÍA INMOBILIARIA 
LA LOMBARDO ARGENTINA 

Sociedad Anónima 
(Registro N» 3687) 
Se convoca a los señores Accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrará el dia 30 de abril de 1971, a 
la¿ 18.30 horas, en la sede social Avda. 
Julio A. Roca 646, piso 1*, oí. 6. para 
tratar eJ siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
l? Aprobación documentación art. 347 
del Código de Comercio, con relación al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 

2» Elección de Síndicos titular y su- 
plente. 

39 Designación de dos accionistas pa- 
ra que aprueben y firmen el acta. — 
El Directorio. 

$ 105 e.20¡4 N« 35.332 v.26f4{71 



CERÁMICA FLATENSE 

Sociedad Anónima 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Ordinaria de 
accionistas para el día 30 de abril de 
1971 a las 18 horas en Alvaraüo 3081 
para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración documentos Art. 347 
del Código de Comercio y destino resul- 
tados ejercicio cerrado 3l|12|70 
2* Elección de directores y síndicos. 
39 Nombramiento de dos accionistas 
para firmar el acta. — El Directorio 

? 75.- e.26|4-N? 35.693 V.26]4|71 



CENTRO DE EXPORTADORES 
DE TABACO 

CONVOCATORIA 

Convócase i» Asamblea General Ordi- 
naria a realizarse el dia 30 de abril de 
1971 a las 11 horas, en nuestra sede so- 
cial Corrientes 545 4? piso, para tratar 
el siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la memoria, Inven- 
tario, balanc general, cuenta de gastos 
y recursos e informe de la comisión re- 
vlsora de cuentas correspondientes al ejer- 
cicio 1970. 

2? Elecciói ue autoridades > 

3» Designación de dos socios para fir- 
mar el acta. - 

$ 9 - e.20!4-N« 32.266-v.26|4|71 

Com pañía Comercial y Financiera 
MERCONTER 

S. A. 

Registro N« 2.811 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamble* General Ordinaria para el dia 

30 de abril de 1971 a las 15,30 horas en el 
local de la calle 25 de Mayo 81, segundo 
puso, de esta ciudad, para tratar el si- 
guiente, . 

ORDEN DEL DIA: 
lt Consideración documentos art. 347 
del Código d Comercio al 31 de diciem- 
bre de 1970. 

2* Elección de toes directores titulares 
j dos suplentes y síndicos titular y su- 
plente. ^ 

, 3* Designación'de dos accionistas para 
firmar, el acta. — El Directorio. 

$ 67,60 — e.20|4-N« 32.131-V.26|4l71 

COMPAÑÍA MINERA GÓMEZ SOTA 
Sociedad Anónima, 
- industrial. Comercial, 
Financiera, Inmobiliaria 
y Agropecuaria 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para & 30 de abril de 1971. a las 
19 horr-, en Bmé Mitre 430, 4», oficina 
430 l, Capital Federal, para tratar el el- 
""'pnte. 

ORDEN DEL DIA: 
Consideración documentos Art. 347, 
.so 1', del Código de Comercio, ejerci- 
do cerrado el 31 de diciembre de 1970. 
2« Dlstribuclóc de utilidades. 
S* Elección de directores, por dos años 
previa fijación de su número. 

4» Elección de síndicos, titular y su- 
plente por el término de un año y desig- 
nación de do. accionistas para firmar el 
acta. — El Directorio. 

$ 75 — e.2014-N« 32.114-V.26|4|71 

CONSTRUCCIONES ALPES 

Sociedad Anónima 
Comercia<. Industrial, 
Financiera, Inmobiliaria 
y Agropecuaria 

Avda. La Plata 2880 . Capital Federal 
CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, a realizar- 
se el 30 de abril de 1970, a las 17 horas, 
en Avda.' Le Plata 2880. para tratar el 
siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración memoria, inventarlo, 
balance general, cuentas de ganancias y 
pérdidas, informe del sindico y opera- 
clones correspondientes a los ejercicios 
cerrados el 31 de diciembre de 1969 y 

31 de üc'embre de 1970. 

29 Ratificación del mandato da) eín« 
dlco. 



3» Elección. de directores y determina- 
ción de su número. 

49 Retribución de los señores directores 
y remuneraciór. de síndico. 

6« Elección del sindico titular y su- 
plente. • • . 

6? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 120 — e.20l4-N' 33. 350-v. 2614171 



CONSTRUCCIONES BARRACA* 

Sociedad Anónima, 
Comercial, Industrial, 
Financiera y Constructora 

Se convoca a ios señores Accionistas a 
Asamblea Genera; Ordinaria a celebrarse 
el dia 30 de abril de 1971 a las 9.30 hs., 
en el local sito en Av. Martin García 775, 
Capital Federal, a efectos de tratar el si- 
guiente / 
ORDEN DEL DIA: 

1« Elección de dos accionistas para 
firmar el acta. 

2» Tratamiento de la documentación 
fijada por el art. 347 del Código de Co- 
mercio, del ejercicio cerrado el 31 1211970. 

3? Elección de directores y síndicos. — 
El Directorio. 

S 90 - e.20|4-N« 33.425-V.26J4J71 

CRYMOTOR 
S. A. C. e I. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

Se convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria, que se 
realizará el dia 30 de abril de 1971 a las 
9 horas, en la calle Perú 981, piso, 49, 
oficina "A", Capital Federal, para con- 
siderar el siguiente - - - 

ORDEN DEL DIA:. 

19 Consideración del articulo 347 del 
Código de Comercio, correspondientes a 
los ejercicios económicos N« 1 y 2, cerra- 
dos el dia 30 de setiembre de 1969, y el 
30 de setiembre de 1970 respectivamen- 
te. 

29 Causa de la demora en la convoca- 
ción a asamblea. ... 

3« Determinación del número y elec- 
ción de directores. 

49 Elección del sindico titular y suplen- 
te. 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de asamblea. — Buenos 
Aires, 12 de abril de 1971. — El Directo- 
rio. 

$ 90 — e.20f4-N? 83.354-v.26i4J71 



CURA-CO 
S. A. C. I. F. O. A. 
Registeó N» 30.474 

Cítase a los señores accionistas a la 
Asamblea Genera. Ordinaria a realizar- 
se el 30 de abril de 1971, a las 19 y 30 hs., 
en San Martín 448,. Capital, para tratar 
el siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración documentos al 31J121 
1970 Art. 347 Código de Comercio. 

29 Elección de directores, síndicos. 

39 Designación dos accionistas para fir- 
mar el acta. - Buenos Aires, 7 de abril 
de 1971. —'El Directorio. 

$ 52,50 — e.20|4-N? 33. 382- v. 26 14171 



COLORAT 

S. A. 

Ind., Com., Fin., 
Inm., Agr., Gao. / 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas de 
Colorat Sociedad Anónima, Industrial, 
Comercial, - Financiera, Inmobiliaria, 
Agrícola y Ganadera a la Asamblea Ge- 
neral Ordinaria a celebrarse el día 30 de 
abril de 1971, a la& 18,30 horas en el do- 
micilio legal de Av. Corrientes 1615, ]£ 
8 "D" de est - Capital Federal para tra- 
tar e' siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 
1« Elección de dos accionistas para es- 
crutinio, redacción y firma del acta de 
asamblea, con el presidente. 

29 Consideración del inventario gene- 
ral, balance general, cuadro de pérdidas 
y ganancias, memoria e informe del sin- 
dico correspondiente al V ejercicio so- 
cial cerrado al 31 de diciembre de 1970. 
39 Resolución sobre utilidad del ejer- 
cicio (art. 25 y 31 estatutos) 

4' Elección de los 4 miembros titulares 
y '4 suplentes del directorio, por un año 
y sindico titular v suplente, por un año. 
Asignación de funciones especiales entre 
los directores y su remuneración. 
Nota: Los señores accionistas deberán 
depositar en la sociedad, como mí- 
nimo e días antes de la asamblea, 
sus acciones para ser admitidas en 
la misma. — El Directorio. 
$ 135 — e.20i4-N9 32.242-v.26|4|71 

CASA rANKELEVICH 

S.A.CI.F. y A. 

Cabildo 2530. Capital'Federal 
CONVOCATORIA Y 
ORDEN DEL DIA 

De acuerdo a lo resuelto por el Direc- 
torio de Casa Yankelevich s.A.C.I.F. 
y A. se ha resuelto llamar a Asamblea 
General Ordinaria para el día 30 de 
abrii de 1971, a las 13 horas, en la sede 
social de Cabildo 2530, a los Sres. Ac- 
cionistas para tratar el siguiente - 



" ORDEN DEL DIA: 

19 Ratificación, mandato y gestión Di- 
rectores y Síndicos. 

29 Consideración documentos art. 347 
Código de Comercio," Ejercicios" 3113)1969 
y 311311970. 

39 Fijación número de Directores y su 
elección ~" 

49 Elección Síndico Titular y Suplente. 

59 Aumento Capital Autorizado. 

69 Dos Accionistas designados por la 
Asamblea para firmar el Acta. 

. , El Directorio 

$ 105 e. 20|4 N9 33.87 J V. 26|4|7J 

CIGARRERÍA REX 

Sociedad Anónima, Comercial 
Industrial 

CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

El H. Directorio de la Sociedad comu- 
nica a los señores Accionistas que ha re- 
suelto convocar a Asamblea General Or- 
dinaria para el dia treinta de abril de 
mil novecientos setenta y uno, a las ca- 
torce horas, en la sede socal, calle Li- 
bertad 398, Capital Federal para consi- 
derar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1« Designación de dos accionistas pa- 
ra" firmar el acta de la Asamblea. 

29 Consideración de los documentos del 
articulo 347 inciso 19 del Código de' Co- 
mercio, correspondientes al ejercicio so- 
cietario cerrado el 31J3I1970. 

39 Elección de síndicos titular y su- 
plente. . . . . 

49 Elección de Directorio, previo deter- 
minar el número de sus. miembros y 
fijación de ías garantías que darán por 
el ejercicio de sus funciones. 

59 Reforma de los Estatutos Sociales: 

a) Número mínimo de Directores; 

b) Aumento del capital autorizado y 

c) Adecuación a la ley 18,188. 

El Directorio 
$ 120 e. 2014 N« 28.678 V.- 26|4|71 

CONSTRUCTORA ATLÁNTICA 
S.A.C.I.G. e I. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los accionistas a la Asam- 
blea General Ordinaria que tendrá lu- 
gar en el local de la sociedad, calle Cu- 
rapaligüe 154, Piso 2, Dto. "A" de esta 
Capital Federal, el día 30 de abril de 
1971 a las 19.30 horas para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos 
previstos en el articulo 347 del código 
de Comercio correspondientes al ejerci- 
cio cerrado el 31 de diciembre de 1970 
y distribución de utilidades. 

2' Elección de Directores y Síndicos 

39 Designación dos accionistas para fir- 
mar e ac^ ^ 20¡4 N „ 33 870 T 26¡4|71 

CASA CARMELO CAPASSO 
S. A. 

N' 10.464 

CONVOCATORIA 

Convócase a los accionistas a Asamblea 
General Ordinaria para el día 30 de abril 
de 1971 a las nueve horas, en el local so- 
cial de la Avda. Caseros 2455. para tra- 
tar: 

19 Consideración de los documentos 
proscriptos por el Código de Comercio en 
su art. 347, inc. 19 y referidos ai ejer- 
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Honorarios del sindico, de Directo- 
res, gratificaciones y aprobación de la 
distribución de utilidades propuesta. 

39 Elección de Síndicos, titular y su- 
plentes por un nuevo período de un año. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta. 

El Directorio 
$ 105 e. 2014 N9 32.405 v. 26¡4|71 

CAUQUEN 

S.A.C. y F. 

Convócase a asamblea ordinaria para 
el 30|4|1871. a las 17 hs. en Cerrito 836, 
p 59, Capital para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Documentación prescripta por el art. 
347 Inc. 19 del Cód. Com. ejercicio 31| 
12170). 

29 Fijación del número de miembros 
del Directorio' y su elección. 

39 Elección de Síndicos titular y su- 
plente. 

49 Designación de 2 accionistas para 
firmar el acta. 

El > Directorio 
? 60 e 20¡4 N? 3,2.635 V. 26!4|71 

CIGARRERÍA REX 

Sociedad Anónima, Comercial, 
Industrial 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
. El H. Directorio de la Sociedad comu- 
nica a los señores Accionistas que ha 
resuelto convocar a Asamblea General 
Ordinaria para el dia treinta dé abril 
de mil novecientos setenta y uño. a las 
doce horas, en la sede social, calle Li- 
bertad tresclentjr noventa y ocho. Ca- 
pital Federal, para considerar el alguien 
te 

ORDEN DEL DIA: 
19 Designación de dos accionistas, para 
firmar el Acta. 



29 Designación de un Sindico ad-hoc 
para que se expida sobbre ia documenta- 
ción correspondiente a.' segundo ejercicio 
económico. . 

39 Designación de un Sindico ad-hoo. 
para qu ese expida sobre la documenta- 
ción correspondiente al segundo ejercicio 
económico. 

49 Consideración de los documentos del 
articulo 347. inciso 19 del Código de Co- 
mercio, correspondientes al primer ejer- 
cicio económico cerrado el 31(311969. 

El Directorio 
» 112.50 e. 20|4 N9 28.679 V. 26!4!71 



CIMIENTOS 

S A O C y I* 
' CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
á las 12 horas en Pueyrredón 111, Ca- 
pital, para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DIA; 
19 Documentos prescriptos art. 347 del 
Código de Comercio, ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 1970. 

29 Nombramiento de Directores y Sín- 
dicos. 

3"9 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

El Directorio 
$ 45 e". 20)4 N9 33.29? v 2314171 



CUSENIER 
S.A.I.C. 

Registro N» 392 

CONVOCATORIA 
De acuerdo con el art. 99 de ios esta- 
tutos, se convoca a hs señores Accionis- 
tas para la Asamplea General Extraor- 
dinaria que se efectuará el dia 30 de 
abril de 1971, a las 16.30 horas, en el 
local social. O'Brien 1202. para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Modificación de los artículos ■*' 4* 
y 109 de los estatutos 
29 Aumento de capital. 
3' Nombramiento de dos accionistas, o 
de sus representantes, para aprobar y 
firmar el acta de la Asamblea. 

El Directorio 
' ' $ 82,50 e. 20¡4 N9 30.801 v. 26¡4¡71- 

COLONIZADORA DEL 
NORESTE 

S. A. 

Comercial, Inmobiliaria., Industrial. 
Agropecuaria y Financiera 
CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordnarla el dia 30 de 
abril de 1971. a las 12,30 horas, en Re- 
conquista 657. 59 piso, para considerar 

, _ ORDEN DEL 'DIA: 

19 Consideración documentos art. 347 
inc. I* Código de Comercio del ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 1970; 
, 29 Elección del síndico titular y suplen- 
te; 

39 Comisión liquidadora; 

49 Designación de dos accionistas par» 
firmar el acta.'— El Directorio 

$ 75.— e20i4 N9 34.442 v.26|4 71 



CONSTRUCTORA DE LOS ANDES 
Sociedad Anónima / 

N9 28.973 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el dia 3G de abril 
de 1971. a las 18 horas, en el local flo- 
rida 716, p. 19, of. 5 para considerar el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Documentos del ai «culo '347 del Có- 
digo de Comeréiq de) ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 1970. 

29 Destino de las utilidades. 

39 Remuneración de directores y síndi- 
co. 

49 Fijación del número y 'elección di- 
rectores y sindicas, titular y suplente. 

59 Designación de dos accionista* para 
firmar el acta. — El Directorio 

$ 90— e.20¡4 N9 34.373 v.26|4<71 

CATANIA 

S. a. 

Comercial, Industrial, Financiera, 
Inmobiliaria y Agropecuaria 
CONVOCATORIA 

De acuerdo con el art. 10 de los esta- 
tutos sociales, se convoca a los señores 
accionistas a la Asamblea General ' Or- 
dinaria, a celebrarse el 30 de abril de 
1971, a las 8 horas, la que tendrá lugar 
en Pasteur 486. 39 pise. of. 6, Capital 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Considerar los documentos prescrip 
tos en el art 347 del Código de Comercio, 
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 
de diciembre le 1970. 

'2° Distribución de utilidades. 

39 Aprobación acogimiento iey 18.529. 

49 Designación de directores titulares 

suplentes. 

59 Designación de sindico titular y sú- 
dente. 

69 Elección de dos accionistas para fir» 
mar el acta de asamblea — El Direc- 
torio . 

s 105- e 20]4 N9 34.355 v. 2614)71 
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CAMBRIA 

8. A. C. f. I. F. y A. 

' CONVOCATORIA 

Convócase .a ios señores accionista» a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
realizara el día 30 dé abril de 1971. a tas 
12 nor^s. en Federico Lacroze 2368. 2* 
piso. Capital, para tratar el siguiente 

• ORDEN DEL DÍA: - 

1» Consideración de los documentos det 
art 341 lnc. 1» del C. de C. ejercido al 

.29, Elección directorio y síndicos. 
. 3 a . .Designación de dos accionistas para 
tlrmar. el acta. — El Directorio. 

» 60.— e 2016 N9 34.450 V.26l4|71 

CRISTALERÍA 

"LA .. ESPERANZA" «¡, 

.u Sociedad Anónima ** 

.- . Establecida en 1928 
. JN? de Inscripción: 8225 
CONVOCATORIA 

,A Asamblea General Ordinaria de ac- 
cionistas para el día 30 de abril de 1971. 
a tas .18 y 30 horas, en el Local de la calle 
Aforólo N? 1252, -29 piso, Cap.tal Federal, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Lectura y consideración de la memo- 
ria, inventario general, balance general 
- cuenta de ganancias y pérdidas e informe 
del- síndico. cwT0fTX>ndiente al ejercicio 
cerrado -el 31 de diciembre de 1970. 
. ,2? Destino de *&s gananc as. 

39, Elección de nuevos directores titula- 
res y suplentes, síndico y suplente de sin- 
dico 

. 4?„ Designación de dos accionistas para 
«pip, firmen el acta de la asamblea. 

Paia participar en la asamblea los se- 
ñores, accionistas tenedores de acciones al 
portador, deberán depos'tar sus títulos o 
cerificados bancarios en las oficinas de 
la - sociedad, hasta' tres dias antes de ia 
misma. — El Directorio. 

t 105.— e20!4 N9 34.457 V.26|4|71 

CASA SEGAT 
S. A. C. I. 

*J" CONVOCATORIA 

Convócase a ios señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
3'u'dé abril de 1971, a las 19 horas en el 
local de Chile 2560, Capital a fin de tra- 
tar el s'gu'ente 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración documentación art. 
347 del Código de Comercio por el ejer- 
cicio cerrado al 3l'l2i70. 

2» ETección de directorio, síndicos y 2 
accionistas para firmar el acta. 

El Directorio. 
t 75.— e.2014 N* 34.530 v.26|4¡71 

C E CI L 

- Sociedad Anónima 

Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria riara e) día 30'4I71 a las 11 hs. en 
Franklln 769. Capital, para considerar el 
skuiente 

T ORDEN DEL DÍA: 

, 19 Cons'deración documentos art 347. 
de] Código de Comercio por ejer- 
cicio finalizado el 31H2170 y distri- 
bución de utilidades. 
'2* Designación de síndicos y dos accio- 
nistas para firmar el acta de asamblea. — 
. El Director'o. 

$ 45.— e.20i4 N? 34.349 v.26¡4|71 

04PA1 

Sociedad Anónima Industrial 
i Comercial 
Registra N» 23 800 

CONVOCATORIA 
Convócase á Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el dfa 30 de abril 
de iWl. a las 10 hs.. en el local de ia 
Callé' Paraná 326. piso 10, oí 40. Capital 
Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1' Consideración de los documentos del 
art 347 lnc. 1» del Cód'go de Comercio al 
31 de diciembre de 1970 

2» Elección de sindico titular y suplente 
y dos accionistas para fumar el acta — 
El Directorio. 

* 75<— e.20i4 N° 34.344 T.26|4>71 

CIA81L 

S. A 

Constrnctora y Financiera 
N» 18 096 
Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el 30 de aoríl 
de 1971; a las quince horas, en Bolívar 
218. oficina 35. para tratar el' siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración de tos documentos 
proscriptos por el art 347. del Código de 
Comercio, del ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. 

29 Elección de sindico titular y su- 
plente y de dos accionistas para firmar el 
acta. — El Directorio. _ 

S 60— e2014 N« 34.336 V.2614!71 

CRÉDITO FINANCIERO 
Y MANDATARIO 

■ Sociedad Anónima v 

De acuerdo a lo establecido en el Es- 
tatuto Social, convocamos a los seño- 
res > Accionistas a ta Trigésima Tercer i 
Asamblea General Ordinaria que se rea- 
UMca ti dfa 39 de abril de 1WI, a 1* 



16, horas, en el local de la Sociedad. 
Avda. Corrientes 447, piso 3', para tra- 
tar é) siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración de ia Memoria, In- 
ventarla Balance General. Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin- 
dico, correspondientes al 33 ejercicio ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Distribución de utilidades. 

3? Elección de los Directores que co- 
rrespondan. 

4« Elección de Sindico Titular y Sin- 
dico Suplente. 

5? Designación del profesional que cer- 
tificara los balances del próximo ejer- 
cicio, trimestrales y anual y fijación de 
su remuneración. 

6' Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta de la Asamblea. 

Buenos Aires, 16 de abril de 197L 
El Directorio. 
$ 120.— e.20j4-N9 34.I55-V.26|4I71 

C. A. P. T. A 

Sociedad Anónima 
Registro N» 3.849 

CONVOCATORIA 
Citase a tos señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el 30 de abril de 1970 a les 11 tu, en 
25.de Mayo 294, Capital, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DLA: 
1« Consideración documentos al 31/12/ 
70, Art. 347 Código de f omercla 

2» Utilidades del ejercicio y su des- 
tino. 

3? Elección de tres directores por tres 
años. 

4' Elección de dos directores suplentes 
por un año. 

69 Elección de sindico titular y sindi- 
co suplente por un año. 

6<> Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 
Buenos Aires. 13 de abril de 1971. 
El Directorio. 
S 82,50 e.20¡4-N9 34.039 •▼.2614)71 

CLÍNICA PRIVADA BELGRANO 
S. A. 

Comercial, Industrial 
Financiera e Inmobiliaria 
Convoc»*e a ios señores accionistas 
para la Asamblea General Ordinaria a 
realizarse el día 30 de abril de 1971 a 
las 9 horas, en la calle Florida 253. Piso 
5». Oficina H C. Capital Federal, para 
tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DLA: 
1* Consideración de los documentos 
del Art. 347 del Código de Comercio por 
el ejercicio económico N? 3 cerrado el 
31/12 70. 

29 Elección del Directorio precia fija- 
ción de su numero y' de Sindico Titular 
y Sindico Suplente por un año. 

3» Remuneración al Directorio y Sín- 
dicos. 

4* Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. 

El Directorio. 
$ 90.— e.20l4-N» 34.153-V.2614171 

CASA LÓPEZ 
S. A. 

Industrial, Comercial 
e Inmobiliaria 
Convócase a tos señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrará el dia 30 de abril a tas 8 no- 
ras, en la calle Florida 253, Piso 5». "C** 
Capital Fedprn osra t a' a el siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 
1* Consideración de los documentos del 
Art. 347 del Código de Comercio por el 
ejercicio económico N° 7, cerrado el 31 
de diciembre de 1970. 

2" Elección del Directorio previa fija- 
ción de su número y de Sindico Titular 
y de Sindico Sup'ente por un año. 

3' Distribución, de utilidades. 
. 4* Remuneración Directorio y Síndicos, 
superior al 25 % de las utilidades. 

5' Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta. 

El Directorio. 
$ 90.— e.20!4-N« 34.152-V.26I4171 



COMPAÑÍA ARGENTINA 
DE ELEVADORES. 
RECEPCIONES Y EMBARQUE* 

Sociedad Anónima 

Convócase a los señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria para el 
dia 30 de abril de 1971. a las 10 ñoras, 
en el local social calle Sarmiento N' 329. 
7» piso, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 

1' Designación de un secretario "ad 
hoc", de acuerdo con el Art. 34 de los 
Estatutos. 

29 Consideración de la Memoria, In- 
ventarlo. Ba> anee General, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin- 
dico. Correspondientes al ejercicio vencido 
el 31 de diciembre de 19/0. 

3» Elección de Directores Titulares y 
Suplentes, de un Director Gerente y fi- 
jar su remuneración <Art. 24 1. 

4? Elección de Sindico Titular y Sin- 
dico Suplente. 

5" Designación de dos accionistas para 
firmar el acta en representación de ta 
Asamblea. 

. - . El Directorio. 
« 120>- e.20t4-N» 34J42-fi26l4iW 



COMFPU SERVICE 
&ACOMA 

Convoca a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria que se efec- 
tuara, el 30 de abril de 1971 a las 19 
horas en el local social Hipólito Xrigo- 
yeh 1620 con el fin de considerar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

1' Consideración de los documentos 
del articulo 347 del Código de Comercio 
correspondientes ai ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 1970. ' 

29 Fijación de honorarios de Directores 
y Sindico. 

3» Determinación del número de Di- 
rectores, elección de los mismos, y de tos 
Síndicos Titular y Suplente. 

4* Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta. 

Buenos Aires, 12 de abrí] de 1971. 
El Directorio. 
$ 75.— e.2Dl4-N» 34.078-V.26I4I71 

COMERCIAL NAXOS 
SJV.C.LFX y A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971. a 
las 17 horas, en su sede social. Sarmien- 
to 1171, 8' piso. Dpto. "D", para consi- 
derar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos Art. 347, 
lnc V Código de Comercio al 31' 12 70. 
2° Aumento del Capital Autorizado. 
a 9 Elección de Directores y Sindicas, 
Titular y Suplente y de dos accionistas 
para firmar el acta. 

El Directorio. 
* 75.— e.20l4-N» 34.086-v.26t4l71 



CÍA. ARENERA PARANÁ 
S.AJtf.C.I.I. y A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, para el dia 30 de abril de 1971, 
a tas 9 horas, en Av. Costanera Rafael 
Obligado s/n.. Dársena F. Puerto Nuevo, 
para considerar: 

1* Los documentos del Inciso X" del 
Art. 347 del Código de Comercio, del ejer- 
cicio 31/12/70. 

29 Elección de Directores y Síndicos y 
designación de accionistas para firmar el 
Acta. 

El Directorio. 
$ 52.60 e.20l4-N9 34 089-v.26|4|71 



COMPAÑÍA INTERNACIONAL 
-D.KK." S.A.C. y de SERVICIOS 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Extraordinaria a ce 
lebrarse el dia 30 de abril de 1971 a las 
11.30 hs.. en Corrientes 545. piso 10. Ca- 
pital Fed.. para tratar el siguiente Or- 
den del D'a: l'> Disolución de la socie- 
dad, en virtud de no poder ci'mollr los 
fines para los cuales fue constituida: 2°> 
Nombre tn'ento de la Comis'ón Liquidado- 
ra; 3 o ) Designación de dos accionistas 
para firmar el acta. — El Directorio. 

t 60.- e.20!4 N»34 729 v.2614171 



CITOPLAS 

Sociedad Anónima 
Inrtnst-lal. Comercia!, 
Inmobiliaria v Financiera 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea O'dinarla para 
el 30 de abril de 1971. a las 19 horas, 
en Lávale 1763. 59 piso, oficina l 9 . para 
considerar 

ORDEN DEL DIA: 
1* Los documentos del Art. 347 del Ce 
digo de Comercio del eterciclo cerrado 
el 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección de los directores, sindico 
titular y suplente por un año. 

39 Retribución a los direetces y síndi- 
cos y distribución de utilidades 

4» Remuneración especial a directores 
según el ú't'mo párrafo del Art 18 del 
Estatuto Social. 

59 Elección de dos accionistas psra fir 
mar el acta. 

Nota: Para asistir a la Asamblea, los 
señores accionistas deber&n depo- 
sitar sus acciones o el cerificado 
bancario de depósito de las mis 
mas en la sede «¡ocial. hasta el din 
27 del corriente. 
Buenos Aires. 13 de abril de 1971. 

El Directorio 
* 135.— e.20J4 N« 34 841 V.2l5|4|7. 

CERRO CORA 

Sociedad Anónima 

Comercial, Industrial, 

Inmobiliaria, Financiera. 

Cohstrnctora ? Agropecuaria. 

Expte. N» 32.289 
Convócase a Asamb'ea General OrcL- 
naria para el 30 de abril de 1970. a le 
20.30 horas en Hipólito Vrigoyen N" 144S 
para tratar el siguiente Orden del Dia 
1» Consideración documentos Art. 347 
del Código de Comercio, ejercicios 1 y 2 
cerradas el 30I12H969 y el 30;I219~0. 2»; 
Elección Directores y Síndicos. 3») De- 
signación de dos accionistas ps>ra firmar 
el acta. - Fl Dlrect^to. ■ 

f-CO.— e.20rl W34.83& «.26,4,-71 



CASTEL 

S.A C.I.F.I, y A. " 
Registro 15.721 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordl- 
naria para el día 30 de aoru de 1971, 
a las 18,30 ñoras en la calle Berrán© 
225, 1er. piso, oficina 6, Capital para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos 
Art. 347 del Código de Comercio del 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 

39 Elección de nuevo Directorio. Sin» 
dlco titular y Sindico suplente, por un 
año. 

3» Remuneraciones a Directotes 5 Sin- 
dico. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ta firmar el acta. — El Directorio. 

* 75.— e.20i4 N9 34.796 V.26|4|71 

CENTRO AUTOMOVILÍSTICO 
S.A C.I.F.I.A. 

Convócase a Asamblea General Ordl. 
naria para el día 26 de abril de 1971. a 
las 19.30 hs.. en el local de la calle Salta 
1167 CapitaL para considerar: 

1» Documentos que cita el art. 347. lna 
1* del Código de Comercio: Ejercicio al 
30 de junio de 1970. 

29 Elección de directores. 

39 Elección de síndicos y dos accionis- 
tas para firmar el acta — El Directoría 
£ 60— e.2014 N° 34.861 v.26|4|71 

CONAROUI CONSTRUCCIONES 
* ARQUITECTURA 
8 A.C.I.F.I. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordl. 
naria dé accionistas para el dia 30 de 
abril de 1971. a las 18 horas, en Alsina 
1609. 79 pise. Oí. 44. Capital Federal. 
ORDEN DEL DIA 

1* Consideración de la documentación 
Art. 347 Código de Comercio al" 31 de 
diciembre de 1970. 

29 Consideración' de las remunef acioné» 
del Directorio y Síndico por el ejercícl* ■ 
terminado. -< 

39 Elección' de autoridades puf: de* 
años presidente, vicepresidente, un di. 
rector titular, síndico titular y sitidi.» 
suplente. 

49 Designación de dos accionistas pa. 
ra firmar el acta — El Directorio. 

t 105.- e.2014 N" 34.788 v.a8|4|71 

CORALLO CUFANO V CÍA. 
S.A C.I.F.I. 

Expte 36.026 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el 30i4<7i. a 
las 19 hs. en Avda. Córdoba 4902 Ca- 
pital, para tratar Orden de> Dia: l°í 
Consideración documentos Art. 347, lnc. 
1° C. de C Ejercicio al 31112170. 29» oe- 
sigilación Directores. Síndicos titular y 
suplente y dos accionistas para firmar . 
el Acta de Asamb'ea. — El Directorio. 

. «5250 e.2014 N9 34.782 v.26l4|7l • 



COMPAMA GENERAL 
l>E INVlHtSIOVES 
S.A.F 

Registro N» 1L228I60 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el lia 
30 de abril de 1971. a las 15 horas, en 
la sede social Esmeralda 320, 5' piso. Ca- 
oital Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA 

19 Consideración de la Memoria. In- 
ventarlo. Balance General, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin- ' 
dico. correspondientes al ejercicio cerra- 
do el 3: de diciembre de 1970 

29 Destino de reservas. 

3» Distribución de utilidades y retribu- 
ción a los Directores, y Sindico. 

4° Fijación -del número de miembros 
del Directorio (Art 9* de tos Estatutos 
Sncla'es) e integración del mismo. 

5 o Designación del Sindico titular y 
suplente 

69 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

$ 120— e.2014 N» 34.780 V. 2614171 

CORPORACIÓN DEL ONCE 

Pnc'eriiía Anón-'ma 
Comercial e Industrial 
Azcuénaera 343 . Buenos Aires 
CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
\samb!ea General Ordinaria para el día 
30 de abril a las 19 horas, eu el edificio 
social de la calle Azcuénaga 343 Capital 
Federal, pati tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA' 
19 Consideración documentos Art. 347 
del Código de Comercio por ei ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970 
2' Aumento del Capital. 
39 Pes'gnadón de Directores suplentes.- 
49 Elección de Síndicos titular y su- 
píente. 

5' resignación de dos accionistas para 
firmar e' ictá. — El Directorio. 

$ 90.— e.20|4 N9 34.776 V.26|4171 
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CASA PAEZ 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARÍ/ 
Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General ordinaria que se 
celebrará' el 30 de abril de 1971, a las 
10 horas en Av. Castañares 1328, para 
considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración de los elementos re- 
feridos en el artículo 347 del Código de 
Comercio, con relación al ejercicio cerra- 
da el 31|12|1970. 

2? Fijación del número de directores, 
sv elección y elección de sindico titular 
y .suplente. 

3» Designación d« dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

$ 75.— e.20|4 N» W.599 V.26¡4|71 

CAPROL 

COMPAÑÍA ARGENTINA 

DE PRODUCTORES DE LECHE 

Sociedad Anónima, 
Comercial, Inmobiliaria 
y Financiera 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionista*, de 
la Sociedad a la Asamblea Gen --al Or- 
dinaria que se . celebrará el día 30 de 
abril de 1971. a las 15 horas, en la callé 
Perú 669. 2° piso, oficina 12, para tratar 
el siguiente • 

. ORDEN DEL DÍA: . 
1« Consideración de los documentos 
prescriptos er/ el Artículo 347. inciso 1») 
del Código de Comercio, correspondien- 
tes al declmosegundo ejercicio cerrado el 
81 de diciembre de 1970. 
-2» Fijación del número y elección de 
directores, síndicos y dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

El Directorio 
$ 75 e.2Q|4 N9 34.584 V.26I4I71 

CASA PIANO 
8. A. 

- Comercial. Financiera. 
Fiduciaria e Inmobiliaria 

Convócase a Asamblea Ordlnart, de 
accionistas para el día 30 de abril de 
1971, a las 11.30 horas en el oca} social 
calle San Martín 347" para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Considerar d umentos Art. 347 Có- 
digo de Comercio correspondientes al 
ejercicio cerrado el 31 dé diciembre de 
1970. ^ . 

29 Elección de síndicos titular y su- 
plertc y dos accionistas para firmar el 

. El Directorio 
% 75.—' o.20|4 N? 34.673 f .26|4|71 

COCHABAMBA 

Sociedad Anónima, 
Comercial y Financiera 
N. 22 828 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas: a 
Asamble: General Ordinaria par*, el día 
1T de abril de 1971. a las 18.30 horas, en 
Bar Juan 1170. Drimerpiso. Capital Fe- 
deral, con el fin de tratar la siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
lo Consideración de la documentación 
del inciso 1» de articule 347 del Código de 
Comercio al 31 de diciembre de 1970. 

2» Fijación del ríúmero de 'irectores y 
designación de los titulares y suplentes 
y síndicos titular y suplente. ■ 
■ 3» Elección de dos accionistas para fir- 
mar el acta. " 

El Directorio 
$ 90.— e.20|4 N». 34. 659 v. 2614171 

OAYACA 

' Sociedad Anónima, 
• Comercial Agropecuaria, Financiera 
e Inmobiliaria 

; No 26.626 

CONVOCATORIA 
Conv6c..~e a Asamblea General Ordi- 
naria i*-? accionistas para el dír 30 de 
abril de 1971, a las 18.30 ñoras, en San 
Juan 117a con el fin de tratar el si- 
guiente 

ORDEN OEL DÍA: 
19 Consideración de la documentación 
d»J inciso 1* del artículo 347 del Código 
de Comercio al 31 de diciembre "de lí"70 
y remuneraciones. . 

2? Designación de directores, síndicos 
v de dos accionistas para firmar el acta . 
El Directorio 
$ 75.— e.20|4 N9 34.655 v.26'4171 



CRUZADA 

SAO 

Registro 29.534 

CONVOCATC^l. 
. Convócase a los accionista* vs»m- 

blea Genera.' Ordinaria para e. dia „ 29 
de abrii de 1971 a las 20 ñoras ?n Su> 
pacha 465 planta baja. Bueno;' Aires, 
para tratST e) siguiente 

ORDEN DEI* DIA: 
1» Considerai documentos prescript" 
Art. 347 del Código de Comercio. 

29 Pilar e.> número de componen' 
elecc'óD del directorio. 



3* Elección de sindico titular y su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 
Buenos Aires, abril de 1971. 

El Directorio 
$.75.— e.-l|4 N9 34.600 V.26>4|71 

CILSA 

COMPAÑÍA INDUSTRIAL 

LANERA .8. A.F. e I. 

Industria Textil 

de Cíelo Integral 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamolea General Ordinaria, primera 
convocatoria, a realizarse el día 30 de 
abril de 1971, a las 10 horas, en la sede 
social Tucumán 1916, 29 piso, Capital, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

29 Consideración documentos Art. 347, 
inciso 19 del Código de Comercio, por -el 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 

3» Determinación del número de di- 
rectores titulares, su elección y designa- 
ción del síndico titular y suplente. 

49 Distribución de utilidades, fijación 
de honorarios al directorio y síndico. 

59 Informe Art. 69, inciso b) de los 
Estatutos Sociales. De acuerdo a los Es- 
tatutos, los señores accionistas deberán 
depositar en la caja social, Tucumán 
1916, 2» piso. Capital, sus acciones o cer- 
tificado, bancarlos, con por k> menos 
tres días de anticipación a la fecha de 
la Asamblea. 

Buenos Aires, 7 de abril de 1971. 

El Directorio 
$ 120.— e.20K N9 32.231 v.26|4|71 

CORTELL AUTOMOTORES 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial 
y Financiera 
Con/OJ. a sus accionistas a la Asam- 
blea General Ordinaria a realizarse el 
oía SO de abril de 1971, a las 18 horas 
en el local de la calle Venancio Flores 
3519, Capital Federal, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos ~rtíeulo 
347 del Código de Comercio, para el 3er 
ejercicio económico cerrado al día 31|l2i 
1970. • 

29 Elección de síndicos y dos accionis- 
tas para suscribir el acta de asamblea. 
El Directorio 
$ 60.— e.20|4 N<: 34.468 v.2*!4!71 

CEMCOR 

Sociedad Anónima, 

Constructora, Inmobiliaria, 

Financiera, Industrial 

y Comercial 

Av. Juan B. Justo 3073 — Cap. Fed. 

S" 32.611 
Convócase accionistas a Asamblea Ge- 
neral Ordinaria, Av. Juan B. Justo 3073, 
Capital el 30|471 a las 18 horas a efectos 
considerar documentos art. 347 C. de C. 
ejercicio cerrado 31112170: Remuneración 
directo- lo y síndico: Aumento capital 
autorizado; Elección nuevo directorio sin- 
dico y dos accionistas para firmar el ac- 
ta. — El Directorio. 

t 60 e. 2014 N9 33.088 T. 26|4|71 

CONSTRUCCIONES ATLAS 

Sociead Anónima, 
Comercial, Industrial, 
Financiera, Inmobiliaria ' 

Agropecuaria 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIIA 
De acuerdo a lo establecido en el ar- 
tículo 10 de ios estatutos sociales, se con- 
voca a los señores accionistas para la 
asamblea genera] ordinaria que tendrá 
lugar en el local social calle Osvaldo 
Cruz 1885, Capita Federal el dia 30 de 
abril de 1971, a las 20 horas para tratar 
lo siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 
1« Consideración de la memoria, balan- 
ce general, inventario, cuenta de ganan- 
cias y pérdidas, iniorme del síndico y dis- 
tribució: de utilidades correspondientes 
al 29 ejerclcli 1UJ70 al 31|12|70. 

29 Elección de los directores titulares y 
un director suplente por el término de 
un año. 

39 Elección de un sindicó titular f un 
síndico suplente por el término 'le un 
año. , 

49 D°slgnación de dos accionistas para 
firmal' el acta de la asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ 105 - e.204-N9 33. 108-v. 2614 71 

CORf <NSE0 ARGENTINA 
S. A. 

Comercia* industrial, 

Inmobiliaria t Financiera 

Convócase .; 'o¿ accionistas a la Asam- 
blea Genera.> ordinaria para el dia 30 de 
abril de 1971 ¡as 19 horas en el local 
social sito er la calle Tinogpsta 5242 de I 
esta Capital, para tratar el siguiente, 



ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la memoria, balan- 
ce general, cuenta de ganancias y pérdr- 
das e informe del síndico, correspondien- 
tes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 1970. 

29 Distribución de utilidades. 

39 elección del directorio, sindicatura 
y fijación de honorarios. 

49 Designación del contador certifican-' 
te del balance general al 31 de diciembre 
de 1971 y fijación de honorarios. 
. S 9 Designación de dos accionistas para 
refrendar el acta. 

Se recuerda a loe accionistas lo dispues- 
to en el art, 10 de los estatutos sociales 
con respecto al depósito anticipado de 
acciones, debiendo concurrir a nuestras 
oficinas Tinogasta 5242, Capital, hasta el 
día 27 de abril de 1971, de 8 a 16 horas. — 
El Directorio. 

$ 135 — e.20J4-N« 33.119-V.26I4I71 



COMPAÑÍA INDUSTRIAL 
PROGRESO 

Sociedad Anónima 

N» 3.622 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para' el día 30 de abril de 1971, a 
las 16 horas, en Avenida Belgrano nú- 
mero 1670, piso 39, para tratar el ei- 
guiente, 

. ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la memoria, inven- 
tario, balance general, cuadro demostrati- 
vo de ganancias y pérdidas e informe del 
sindico, correspondientes al 32 ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Distribución de utilidades. 

39 Capitalización parcial - del capital 
por revalúo contable, Ley 17.335. 

49 Consideración del mandato de ge- 
rencia. 

50 Fijación del número de directores ti- 
tulares y suplentes y elección de los que 
corresp ndan, por lares años 

69 Elección de síndicos, titular v su- 
plente, por un afio. 

79 Aumento dei capital autorizado. 

89 Designación de dos accionistas para 
firmar e¡ acta. — El Directorio. 
Nota: Se recuerda el Art. 19 del Estatuto. 
$105 — e.24i4-N° 33.073-v.V#4:71 



CURRU-TUE 
SACIA. I. y F. 
Registro N» 20.370 

Convoca Asamblea Ordinaria 30:4171, 
Paseo Colón 221 79 p, 10,30 horas, tra- 
tar: 

1» Designación 2 accionistas. 

29 Consideración documentos Art. 347 
C. Comercio, 31Ü2I70. 

39,Flección directores y síndicos. — El 
Directorio. 

$ 45 — e.20|4-N9 34. 647-v. 264171 

COFIGRA 

S. A. C. I. C y F 

N» 5.319 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Gral. Ordina- 
ria para 301411971 a 16 hs., Corrientes 
2025. piso 59 "A" C. Federal, considerar 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Doc. art. 347 C. Comercio, ejercicio 
cerrado 3111211970. 

2» Elecciór totalidad directores titula- 
res y suplentes por tres años fijando 
además su número 

39 Elección síndicos titular y suplen- 
te por un afio. Designación dos accionis- 
tas firmar acta. — El Directorio. 

$ 90 — e.2014-N9 34.627-v.26!4J71 

COMITAL 

S. A. I. C. F. I. A. 
Expte. W 32.026 
Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse 'el día 30!4|71 a las 19 horas en Fu- 
cümár 2163. 19 «A* Cap Fed. para tra- 
tar el siguiente ' 

ORDEN DEL DIA: 

19 Cons. doc art 347. inc. 19) Cód. dé 
Comercio erj relación al ejercicio N» 2 
cerrado el 3J de diciembre de 1970. 

29 Elección nuevo directorio, síndicos 
y dos accionistas para firmar el acta. — 
El Directorio - •- - 

$ 52.50 P 20J4-N9 34.669-V.26!4|71 

COMPAÑÍA ARGENTINA 
IMPORTADORA DE MAQUINARIAS 

ÍC.A.I.M.S.A.I 

, Sociedad Anónima "• 

SI 4.66S . 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi. 

nara a realizarse el dia 30 de abril de 

1971, 15 horas, en Montevideo 711. 2» pi- 

so Dpto. 39, para- tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1» Designar Secretario de Asamblea.- 

2 Ratificar designación sindico ad hoc. 
39 Considerar documentos artículo 347 

Código de Comercio. Ejercicio-31112170 
4» Modificar Estatutos. v 
59 Determinar número de directores y 

elegirlos. 
6» Elegir sindico y dos accionistas para 

firmar el, acta, — El Directorio., 

' $ 75.— e.2014 N9 34.004 V.26|4|71 



C R E A T E L 
S.A.C.L 

Importación . Exportación 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

1* CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, & 
las 16 hs., en Lavalle 2463, Capital, par* 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA; 

19 Consideración del Inventario Memo- 
ria, Balance General, Cuenta de Ganan. 
cías y Pérdidas e Informe del Sindico 
correspondientes al ejercicio clausurado 
el 31 de diciembre de 1970. 

20 Remuneración de Directores y Sin- 
dico. 

39 Fijación del número de Directores, 
elección de los mismos, determinación de 
la garantía para los directores.de la So- 
ciedad y elección de Síndicos titular y su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas para 
aprobar el Acta de Asamblea. 

El Directorio 

$ 82.50 e.20|4 No 34.918 V.26}4j71 



CASA STÜKA 
S.A.C. e I. 

N» 28.751 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día ,30 de abril de 1971, 6 
las 10 horas, en el local de Centenero 
3481, Capital Federal, para tratar el si- 
guiente 

. ORDEN DEL DIA; 
19 Los documentos del Art. 347, ineteo 
1* del Código de Comercio, del ejerelelo ' 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Fijación del número de directora 
(Art. 79 de los estatutos sociales). 

30 Integración del Directorio de acuer- 
do a lo resuelto en el punto precedente. 

49 Retribución a los directores y slndl- - 
eos y distribución de utilidades. • 

5* Designación de síndicos titular y 
suplente. 

69 Designación de dos accionistas para 
que aprueben y firmen el Acta de Asam- 
blea. — El Directorio. •. - 
■ $105.— e. 2014 N» 34.927 v. 2614(71 ' 



COMPAÑM. DE PRODUCTOS 
CONEN. 

Sociedad Anónima - 

CONVOCATORIA ■ - * 

Se cita a los señores accionistas a js 
Asamblea General Ordinaria que tendrá 
lugar en el local de fa^aHo. Bartolomé • 
Mitre 559, 1er. piso, Capital, -el día 38 
de abril a las 11 horas 'para' tratar el 
siguiente . ' " 

Orden del día: " 

19 Designación de dos accionistas para 
firmar, el Acta de la Asamblea. 

2» Lectura y consideración de ios do- 
cumentos que prescribe el Art 347 del 
Código de Comercio, correspondiente al ' 
sexagésimo séptimo ejercicio terminado - 
el 31 de diciembre de 1970 

39 Absorción -de la' pérdida del ejercí- * 
ció mediante aplicación del capital por 
revalúo contable Ley N» 17.335. 
. 49 Retribución a los señores directorio - 
y sindico fArt. 22 de los Estatutos). 

59 Liberación reserva-Ley N» 18.018 (ac- 
cidentes). ' 

69 Designación del contador que certi- 
ficará el balance genral. cuenta de ga- 
nancias y pérdidas y anexos del ejercicio 
1971 y determinación de sus honorarios. . 

70 Fijación de número y elección de 
directores titulares y suplentes. 

89 Elección de sindicó y de uno o dos 
síndicos suplentes, • 

Buenos Aires, abril 14 de 1970 
El Directorio 
Se recuerda a los señores accionistas 
que de conformidad con el Art. 29 de 
los estatutos, deberán deposita* ¡na ae- - 
clones en lá secretaria t dé *la .. sociedad , 
hasta .tres ..días antes de 4a. reañió,n ;de 
la Asamblea para obtener la tarjeta de . 
entrada correspondiente, r . . • . . 

$ 150.— e.20!4 No 34510 v 26J4|71 . 

C E D E P A 

Sociedad Anónima 
Comercial, , Industrial; 
" Agropecuaria, Financiera 
- . e Inmobiliaria „ 

CONVOCATORIA 
Convócase a^ Asamblea Genera Ordi- 
naria para el día 30 de" abril de 1971, 
a, las -io horas, en el local de ¡a sede 
social, San Martín 575,, 29 piso" Capital 
Federal, para -tratar el siguieüte 
ORDEN DEL DIA: 
1» Motivo de' la demora en convocar 
a Asamblea: ! 

29 Consideración de los documentos del 
artículo 347 del Código de Comercio, co~ 
t respondiente al 50 Ejercicio 'Económico 
cerrado al 30' de setiembre de 1970; 
39 Distribución de "utilidades: 

49 Remuneración de" Directores y Sin- 
dicos; . -...-.. 

50 Determinación del número de DJ. 
rectores: ~' • *" 

69 Elección de Directores y Sitidtcos; "• 
7o. Designación de dos accionistas para 
firmar el acta . - El Directorio'. " 

$ 105.- e.2014 N934.946 v.26tf]71 
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COMPAÑÍA FBÜTICOLA ARGENTINA 

Industrial y Comercial 
Sociedad Anónima 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
a las 9 horas, que tendrá lugar en la 
sede social Joaquín Víctor González 1953, 
Capital Federal, para considerar el Si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

l» Designación de dos accionistas "«era 
aprobar y firmar al acta. 

2» Lectura y consideración Ce \a Me- 
moria, Inventarla Balance General. Cua- 
dro Demostrativo ce Ganancias 7 Pér- 
didas, Anexos e Informe del Sindico co- 1 tratar el siéntente 
rrespondientes al ejer&cto N* 18 cerra- « — — - — 



* ?_ De signación de dos accionistas pa- 
ra nnmv el acta de la asamblea. — El 
Directorio 

Nota: Se recuerda a ios señores acciona. 

■ ■■ tas lo establecido en el art. 36 tie 

jos estatutos referente al deposito 

de acciones. 

S 90 & 20J4 Ni 33.702 V. 26;4]71 

CONFECCIONES BEST 
SA C.I.F.I. 

Larrea £21 

CafBal 

CONVOCATORIA 

Canbcase a Asamblea Genera! Ordi- 
naria para el dia 30 de aten de 1971 a 
: xas 19 huras, en Larrea 621, Capital, para 



do 31 de diciembre de 1970. 



3? Aprobación de la aplicación del» ' JP vSSr^^éS^S^S^ m JF* 
por tiento del Saldo del Revarao Conta SEL vJSSJff 6 ^ 8 ,?, á I Com"? * T ^^ 
ote de ÍS 17.335 A lAta par- ^ SZVWJSSSS» * "»• 



ciat del quebranto del ejercicio anterior. 
f» Distribución de la utilidad deí ejer 
cicla 



ORDEN DEL DÍA; 



2? Distribución de atdiaaaes 

3í> Remuneración Directores y Sindico 

49 Elección de Directores. Síndicos ti-' 



5» -Fijación número y elección de DI- J ¡Kar^acu** Vnir^Sf"* *"* 
rectores titulares y suplente por un año unnar $ e 82 1tt e ~ 20 f ^SgSft, «,..„ 
«♦ Elección de Síndicos titular y su- * 8<J,5 ° e - 20 ' 4 N * 5S591 T **« 

Pl ^*li»ei™„»iA« ^ nw.A» "^^m J CONSTRUCCIONES VABESE 

T» Designación del Contador Certifi- ¡ Sociedad Anónima 
cante para el ejercicio 1971 OwsUwaara, InmoViflarla, 

„ . „ . . . E1 A Directorio financiera, Industrial, 

Nota: Para concurrir a la Asamblea, los Comerrtal y de Mandatos 

señores accionistas deberán depo- CONVOCATORIA 

sitar sus acciones o eertíffcados en , Llámase a Asamblea General Qrdina- 
Joayaín V González 1S53 de it a 1 rfa. cp» « «alteara el día W df «Mi 
18 horas hasta el día 1Z6 de abril de UTO. a tas lo huras, sn 1* calle Tu- 
de 1S71, Inclusive cumin H» 1155. 5? piso, oficina "A" Ca- 

$ 135.— e.Z0¡4 N» 35.001 v.2B¡4m pita' Federal, para tratar eistaueñíe 

ORDEN DEL DIA* 

CKINA&EL I 1* Lectura, consideración * aprobación 

<4cri**»a Aiw^m 1 fle ta Me *nnrla. Inventarlo. Balance Ge- 

SSntflTiffiwj ! 25 14 Cueata de Ganancias y Pérdidas. 

Owwwial e Inoustaial Informe del Smdico r anexos corre? 

Convócase a Asamblea General Ordl- 1 pondientes. 

natfa de accionistas para el dia 30 de J 2? CensldeTaclón de lo actuado hasta 

abril de IM1 a las 16 coras en Coxrien- ] la fecha. 

tes 423, piso 5?, oficna 1*. Capital Fe- i 3? Elección de Directorio. 



derai. para tratar el siguiente Orden del 
Dia: 1") Consideración documentos Att. 
347. Inc. 1* del Código de Comercie, co- 
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31 



46 Elección de Síndicos, «-.inflar y só- 
plente. 
5? Fijación de garantías Directores. 
6? Destilación de dos Accionistas para 



de diciembre de 1970. 2<i Distribución de -Ormar el ACta — El Directcio. 



utilidades. Vi Remuneración del Direc- 
torio. 4») Fijación del numero de Direc- 
tores titulares y elección de ios mismos 
y designación de Síndicos titular y su- 
plente. 5») Designación de i accionistas 
para firmar él Acta de Asamolea 

El Directorio 
% Su,— e.2u]4 N? 34.939 v.2614|71 

PABftl 

Sociedad Anónima 

Comercial. Industrial a 

Inmobiliaria 

Talcabuano 395 Entrepiso Cí.4 

Capital 

N* 31.885 

Convocase accionistas a Asamblea Ge- 
neral Ordinaria, Galicia 117, Capital, el 
30i4l7L a las 11.80 ñoras, a electos con- 
siderar documentos art. -347. C de C. 
ejercicio cerrado 3i:i2j70 — Remunera- 
ción Directorio y Sindica — Elección 
nuevo Directorio; Sindico y dos accionis- 
tas para firmar el acta. — El Directorio. 
) «¿0 e. 20:4 OT 33.275 V. 26¡3¡7I 



CALERAS 0LOCKAL 
Saciedad Anónima 
Indwtriai y Comercial 

CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Convócase a los señores accionistas a la 
Asamolea General Ordinaria Que se re- 
amara el día SO de abril de 1S71. a las 
16 horas, en el locaí social, Avenida de 
Mayo 633. 5? piso. Capital, a ios efectos 
de considerar ei siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración documentos art S47, 
inc 1» del Código de Comercio, i« ejer- 
cicio cerrado ei 31 de oiciemure ueisiu 

2? Remuneración de Directores y Sin- 
dicas. — Distribución ae utilidades. 

3» Convenio de préstamo con el Baneo 
Industrial de la República Argentina. 

4' Designación de Síndicos y de dos 
accionistas para firmar el acta. — El 
Directoría 

$ 90 e 20)4 N' $3.703 V. 26]4J7l 



% IOS e.20,4 N9 33.326 v. 26 '4)71 

CÍA. SUIZA ARGENTINA 
DE PLANTACIONES 
S. A 

Registro N» 1721 

CONVOCATORIA 

Convocase a Asamblea General Orde- 
narla para 30 abril 1971. a 15 horas, en 
Av. Belgrano 27L S? piso, para: 

I? Considerar documentos art C Co- 
mercio ai 31|12il970; 

2? Elegir directores, stofllcos y accionis- 
tas firmar acta. - El Directorio. 

t 57.50 620,4 N° 34.070 V.26!4'71 



nüades 



CABE 

S. A. C. I. F. I. A. 

Espte. 3!9tíl6 

CONVOCATORIA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE ACCIONISTAS 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
SO de abril de 1971, n las IB horas en 
nuestra sede de Sarmiento 1714. 3* piso 
"F". Capital para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración de tos documentos de> 
art. 347 del Código de Comercio corros- 
pondientes al ejercicio tenrúnaüo el 31 
de d'ciembre de 1970. 

2* Elección de síndicos y dos accionistas 
para firmar el acta — El Directorio. 

Buenos Abes, abra 19 de 1ST1. 
% 75.— e.20|I N? J3.223 v.35.4,'71 



COINTEC 

Comercial, de Servid* 
y Mandatos S. A. 

CONVOCATORIA 

Convocase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrará el 30 de abra próximo, a sas 
diez horas, en Cerrito 146, piso &>, para 
tratar el Siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1? Considerar documentos art&nlo 347 
del Código de Comercio al 81 de diciembre 
de 1970. 

2? KJaclón del numero de directores y. 
elección tie directores y sindico, titular y 
suplente, y deslsnaetán de dos accionis- 
tas para aprobar y firmar el acta de la 
asamblea — B Directorio. 

Buenos Aires 12 de abril de 1971, 
$ 75.— e.20¡4 N» Í3.206 vJSBUlTl 



ORDEN DEL DIA'. 

Consideración documentos tablecidos 
por el articulo 347, Inc. 1' dei C de Co- 
mercio al 31/12/70. 

2? Retribución Directores Sindico y 
Distribución de utilidades. 

3? Elección de Directores Síndicos y 
dos Accionistas para firmar *1 Acta. 
El E'-ectoTiO. 
$ 52^0 e.20,4 N« 32. 78 V.251J71 

CONSTRUCCIONES EDTPAB 
Sodedad Anónima 
CMBlrBctara, Inmebüiaria, 
UnaDctera. Industrial, 
Comercial y de Mandatos 

CONVOCATORIA 

Llámase a Asamblea Genera' Omina- 
rla, que se realizará el Ha *0 de atorü 
de IS7L a las 11 ñoras, en la calle Tu- 
cumán N? 1455, 5' piso, ©faina "A", 
Capital fiederaJ, para tratar siguiente 
ORDEN DEL DIA 

1« Lectura, consideración y -probación 
de la Memoria, Inventario, Kalanoe Ge* 
neral. Cuenta de Ganancias y Pérdidas. 
Informe del Sindico y anexas corres- 
pondientes. 

29 Elección de Directoría. 

3' Elección de Sin (iim% titular v su- 
plente. 

V> Aumento de Capital Autorizado, 

5* Designación de dos Accionistas para 
armar el Acta. — E Directoría 

' $ 1Ü5 e.»l4 N» S3.627 V.a6,4[n 



CONSTRUCTORA JOSÉ M. FREIRÉ 
S. A. 

Registro N» 33.073 

CONVCCATQRIA 

Citase a los seuores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el 30 de abril de 1971. a las 5 horas, en 
San Martín 492. 6* piso. Capital, para tra- 
tar el slgutente 

ORDEN DEL DIA: " 
1« Consideración doemneatos al 3U1270, 
art. 347 del Códice de Comercio: 
2? Honorarios del directorio y sindicas; 
39 Elección de directores, síndicos y deí 
accionistas para firmar ¿1 acta — El 
Directorio 

Buenos Aires. iv de abra de 197L 
$ 60.— e20¡4 N? 33.203 v.2B¡4¡71 



CARLOS LÜCKE 

S. A. 

Industrial y Comercial de 
y Tejidos 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a . 
la Asamblea General Ordinaria que st 
efectuará el viernes 30 de abril de 1971. 
a las 11 horas, en Sarmiento 643, 3er 
paso, oí. 330Í335, Caoltal Federal, para 
tratar, prev'o depósito de sus acciones 
yio certificados en los plazos estatutarios 
el slstrlaite 

ORDEN DEL DIA: 

1? Consideración de los documentas 
proscriptas por el artículo 347. Inciso V>, 
del Código de OomErdo. eorrespondieriTcs 
al ejercicio cerrada el 31 de diciembre 
de. 1970 

29 Distribución de uülidades y fijación 
de honorarios a directores y síndicos, te- 
niendo en cuenta lo dispuesto por el ar- 
ticulo 39 de los estatutos. 

3? Determinación del número de direc- 
tores para el nuevo periodo. Elección de 
los mismos y de sindico titular y suplen- 
te, todos con mandato por un .año Remu. . 
ner ación de directores con funciones eje- 
cutivas. 

* Designación áe dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. — El Di- 
rectoría 

* 12a— eSa'4 N? 33.230 v.36)4¡71 



CANFOR 
S. X. 

InjHobniaria. Comercial y Financiera 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria el 30 de abril, a las 21 horas, en Av 
del Campo 1690, para tratar; 

19 Consideración documentos art 347 
C, de C. ejercicio 31112170, 

29 Destino utilidades 

39 Elección de síndico titular y suplente 

y dos accionistas para firmar tí acta. — 

El Directorio. _ 

f «0.— e.20:* Xíí 34.066 MBJÍin 



CONSTRUCCIONES ANCONA 

Saciedad Asinina 
Coastroctm, InoMeillaria 
Fimimciera. IniostriaL 
Comercial y de Mandatos 
CONVOCATORIA 
Llámase a Asamblea General Ordlna» 
ría, <júe se realizará el día D de abril 
de 1971, a las 12 horas, en la eaDe Tu- 
enmán 1455. S' piso, oficina "A", Capi- 
tal Federal, para tratar el iguiente 
ORDEN DEL OÍA 
1» Lectura, consideración aproba- 
ción de la Memoria, inventarte. Balan- 
ce General, Cuenta de Ganancias y Per- 
didas, Informe del Sindico y anexos co- 
rrespondientes. 
29 Elección de Directorio. 
3? Elección de Síndicos, titular y su» 
píente. 
49 Aumento de Capital Autorizado. 
59 Designación de dos Accionistas para 
firmar el Acta. — El Dlrectcrlo. 

* 105 e.SülI N» 38 .fe* v.26j4]7l 



CISPLATTNA 

Constructora, Industrial, 
DmereiaL Arricoia-lianaflera, 
Flnaaeiera 
Sociedad Anemma 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para a día SO de 
abril de 1971,' a las 9.30 horas, en el lo- 
cal social calle San Martin 671, 1* pfeo. 
Cap. Fed.. para tratar el «guíenle 
ORDEN DEL DIA: 

i? ConsJderasion de ios documentos 
previstos Art 347 del Código de Comercio. 
correspondientes al ejercicio cenado el 
31 de diciembre de 1970, y distribución de i 
utilidades. 

2* Capitalización de la tercera cuota: 
del saldo -de revarto cantante ny i?¿335. 

39 Elección ce Presidente, Viceprai. 
dente, tinco Directam y Sindico» 



CO&EVINA 

Sociedad Anónima 

Comercial, Industrial, Financiera 

y Agropecuaria 

CONVOCATORIA 

Convócase a accionistas a Asamblea 

General Extraordinaria para el día 30 de 

abril de 1971, a las 18. horas, en Viamon- 

te 1S2S, Capital, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1? CansldeTación documentación art. 
347 del Código de Comercio correspon- 
diente al 3er. ejercicio social, cerrado el 
30 de setiembre de 1970. 

29 Remuneración a directores y sin- 
dico 

39 Disolución anticipada de la sociedad. 

49 Designación de liquidador y síndi- 
cos titular y suplente. 

59 Designación de 2 accionistas para 
firmar el acta. — • ES Directorio. 



CERÁMICA CREGAR 

Sociedad Anónima 
Cvmerrai, industrial 

Convocase a jos señores accionistas a 
concurrir a la Asamblea General Ordi- 
naria el dia 30 de abril de 1971. a las 10 
ñeras, en la cañe Cangallo 1143, 7* piso, ' 
87, Capital Federal, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración documentación art. 
347 del Código de Comercie correspenasen. 
te ai ejercicio cerraao el 3l de diciem- 
bre de 1970 e Informe deJ Sindico — 
Distribución de urludaoss. 

39 Reforma del estatuto que comprende 
ei aumento de capital autorizado. 

.39 Remuneración a Directorio y desig 
nación de Sindico tfruIBT y suplente y 
de dos accionistas para aprobar y firmar, 
el acta de la asamblea. — El Direcxortc 
$ 105 e 20;4 N9 33.033 V- 26¡5l71 

CANOFLEX 
S.A. 

Industrial y Comercial 

Convócase a la Asamblea Señera! Or- 
dinaria para el dia SO Se abrfl de 1971, 
a las 18.30 horas, en la sede sedal, cañe 
México N9 1650. Capital Federal, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL "DIA: 

Consideración documentación Art. Sf7¡ 
del Código de Comercio al 31 de diciem- 
bre de 1970. 

2? Fijación numero y elección Direc- 
tores y Síndicos. 

89 Elección de dos Accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 75 e.20.4 N? 32.664 v .26.4171 



COBRESO 

Sociedad Anónima 
Ommht1.iI c laOasbial 

NI A 32.050 
PRIMERA CONVOCATORIA 

De acuerdo con lo dispuesto en los Es- 
tatutos Sedales se convoca a los seño- 
res Accionistas a ia Asamblea General 
Ordinaria a celebrarse en el local de la 
calle Wames 80L Buenos Aires, el día 
30 de abril de 1971. a las 9.30 horas, pa- 
ra tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración y aprobación de los 
documentes del articulo 347 del Código 
de Comercia, dei ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 1970. 

29 Aumento y elección de Directore* 
Titulares y elección de Sindicas Titular 
y Suplente. 

29 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

Buenos Aires, abril de 1971. 

El Directorio 
$ 9a— e. 20'4 N9 33.402 v. 2514]71 



CASEL 

Sociedad Anónima 
Comercial e Inmobiliaria 
Expediente N» 6.763 
Convócase a Asamblea Genera, ordi- 
naria para el 30 de atan de 1971, a las 
12 horas, en Arda, de Maye 1152, Ca- 
% IOS.» «.303 W 33.12? v26ft?l pitad, para tratar el slgulenl? 



CORPORACIÓN PLÁSTICA 

ARGENTINA 

S.A.I.C. 

Registro N* 6.733 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, 
a las 19 horas, en Arda. Córdoba S9&D, 
para considerar: 

19 Los documentos del Art. sil, Inc V 
del Código de Comercio, LJ ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

'29 .Distribución de "CRffluaOs y Retri- 
buciones a Directcrto y Sinoco. 

3* Elección de Directores - SinrJtece, 
y deslgaaclón de dos Accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 76 e.20j4 K9 B3.53B V.£6|4|7l 



CODITEX 

Camyafiía Distxibaldor 
de Textiles 
Saciedad *w*»«»«n 
Industrial y Camerdal 

CONVOCATORIA 
Buenas Aires, 12 de abrí 1 de i»u.. 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de 1 Accionistas para el dia 30 de 
abril de 1971, a las 9 hs., en la calle 
Alsina 1655, Capital Federal, a los efec- 
tos de considerar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
19 Designación de dos Accionistas para 
firmar el Acta. 

89 Consideracioh de la documentación 
articulo N* 347 del Código -*.e Comercio. 
Ejercicio al 31/12/70. 

|9 Determinación numero de Directo- 
res, elección de los mismos Síndicos, 
titular y suplente. — El Directorio. 

% 16 *.10H N» TO.3«6 T.25¡4j7I 
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científica central 

JACOBO BAt-OPOKT 
S.A C.I.F.I. 

- Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1911, a 
Zas 20J3O tiaras, en Arda. Callao 768. Ca- 
pital, para tratar 

ORUKN DEL DÍA: 

1? Considerar documentos Art. Sil Ci- 
dlgo Comercio» ejercicio ceceado 31 12 70. 

29 Distribución de utilidades. 

3» Elección da Directcres, Síndicos y 
dos Accionistas para firmar Acta Asam- 
blea. — £1 Directorio. 

$ 15 e.2114 N» 3&.K& T.2T..4171 



COY7FE 
S.A.C.C.I.F. y A. 

N» 34.185 

CONVOCATORIA 

Por 5 días. Convócase a ios señores Ac- 
cionistas a Asamblea General Ordinaria 
a celebrarse el 30 de abril d£ 1971. a 
las 19 3,0 ñoras, en la sede sacia! de José 
Bonifacio 1426, d3partamento A, Capí- 
taí, para tratar eí siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

P Considerar los documentos. Art. 34?,, 
tac. 1» del Código de Comercio» ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

2« Elección de Síndicos, titular y su- 
plente, por en año. 

3V Designas dos accionista* parí fir- 
mar el acta. 

El Directorio. 
t 7.5 e.21[4 N* 36.895 V.27141H 



CASA VÍCTOR 

Sociedad Anónima 
Industrial, Comercial 
e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 

De acuerdo con lo que es.ablecen los 
Estatutos Sociales, convocamos a los; se- 
ñores Accionistas, a lá Asamblea Gene- 
rai Ordinaria que tendrá lugar el 6 de 
mayo de 1971, a las 11 horas, en la caite 
Seguróla 2075. de esta Capital, a iQs 
efectos de considerar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

l? Considerar la Memoria. Balance 
General, Cuadro Demostrativo de Pérdi- 
das y Ganancias e Informe del Sindico 
correspondiente al segundo ejercicio so 
ciaJ cerrado el 31 de octubre de 1979 y 
Distribución de Utilidades. 

2"? Remuneraciones ai Directorio y Sin- 
dico. 

39 Elección de Directores titulares y 
Síndicos, titular y suplente. 

*? Designar dos accionistas para la 
firma del Acta. — El Directorio* 

» 120 e. 2114. N« 26J&x r. 37J&71 

CRÉDITO INTEGRAL 

B.A. 

De Créditos y Financiaciones 
Para mi Fin 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 19/tt a 
las 1130 horas, en Paraná 552» i» piso» 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIAr 
1* Consideración *ocumentoF ar- 
tículo 347. tac. 1» del Código de Comer- 
«to, correspondientes, al ejercicio cena- 
tío el 31/12/70. 
2? Distribución de Utilidades. 
3? Elección de Síndicos. 
4' Designación de dos Accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 52,50 e.2H4 N» 36.882 x.TOWHX 

CAUCA 

8. A. C. L. F- I. y A, 

Reg. N* 32.08S 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA 
Convócase * Asamblea General Orüfr- 
Haría para e* día 29 de aDrH de 1S71. a 
las 16 horas, en la calle Alslna 1478, piso 
4» oficina H, para tratar el siguiente, 
ORDEN DEL DIAr 
¥> Consideración documentos art. 347, 
tac. l?; Código Comercio, ejercida 3W2f 
1970. 

2» Fijador, número miembros que com- 
pondrán el directorio y elección de los 
mismos. 

3» Eleetío: sindico titular y suplen- 
Ce 

4? Designación dos accionistas para, fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

% SO — e.214-N» 35.821-v.27l4|7I 

OMPANIA INMOBILIARIA 
.IBERTAD 

S. A. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el día 30 de 
abril de 1971 a lar 18.30 boras en Uruguay 
687, piso 2*. D para tratar el siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 

1* Documentación art 347 del Código 
de Comercia. 

V Elección de directores titulares y 
suplentes. 

3* Elección de síndicos, titular y su, 
píente 

*» RetrürccIÓQ de directores y sindi- 
cal. 

B» Distribución de utilidades. 

t? Elección de dos accionistas para ffr- 
•mar et acta. — El Directorio. 

$ 82,60 — e.2114-N» 35.736-T.27J4J71 



COMPAÑÍA 1)4. ACLMiULAClOX 
DE CAPITALES DEL RIO 
DE LA PLATA 

S. A. 

Dü AHUERO 

CONVOCATOSIA 
Se convoca a tos- señores accíenistas a 
Asamble: Genera. Ordnarla para el día 
301411. a *as 19 hcia3 en la sede social, 
i calle LaTalIe 534. 1» piso, Capital, para 
tratar el sigti-cñtt 
I ORDEN DEL DÍA: 

V Designación df das accionistas para 
firmar el acta. 

2» Consideración de loa elemento? del 
art. 3.47 del Codig? de Comercio corres, 
.pondlente a ejercicio cerrado al SJ|,12t 
¡ 1370? 
I 3* Modificación estatuto. 

4» Determinación del numera de di- 
rectores, su elección y la de sindico. — 
El Directorto. 

» 75 — e.2ij4-N» 35.786-T.2T4m 

fCOADE " 

s. a. c. r. f. r. 

Espíe. 28.33(1 

CONVOCATORIA A 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Se eomroca. a ios. señores accionistas a la 
Asamblea Genera» Ordinaria, que se re- 
alizara, el día 30 de abril de 1371, a las 
1S horas, en el loca? social calle Curapa* 
ligue 173* Capital Federal para considerar 
•el siguiente, 

QXDEN DEL DÍA: 

1» Lectura, consideración y aprobación 
de la memoria, intentarla balance gene- 
ral, cuenta de ganancias y pérdidas e in- 
forme del sindico correspondientes al 
ejercicio, eccnómíe* cerradci el 31 de di- 
ciembre; de 1S70, distribución de uíilida, 
des y dlslribuctar de honorarios al di- 
rectorio; 

2? Elecdór de dos directores titula» 
res; 

3? Elección de un sindico titular y un 
sindico suplente: 

4» Des'gnaeiCD de dos accionistas pora 
aprobar y firmar el acta de- la asam- 
blea. — Buenos Aires, abril 7 de 1971. — 
El Directorio. 

S 30 — e.tlt4-N9 35.744.7.271*71 

COLUMBRES 

S* A. G. LF.Lá 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
Se convoca a ios señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
realizará el día ¿9 de abril de 1971 * tas 
19 y 30 hora en e* local de la soctettic», 
caite Colambres 845, Capital Federal, 
para considerar e siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Lectura, consideración y aprobación 
de loa documentos del axt. 347 del Código 
de cc-mertío. peí ei ejercido comercial 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

2? Distribución de utilidades y remu- 
neiactóe directoreí y síndicos. 
3? EleecLÓE. de directores y síndicos* 
4» Haüficatíón y características ds ac- 
ciones de aumente de capital. 

5? Designación ci dos accionistas para 

firmar el acta. — El Directorio. 

Nota: Se recuerda a los señores aedonja- 

tas lo dispuesto en el art. 20 de los 

estatutos sociales. 

* 106 — e 2W4-N« 35.7J2ft-Y.aWl 



CASA COND1 
S. A C. L *. I. y Ai 
Registro Af» 11.01» 

CCs, . Y/FORIA 

Convócase t los señores accionistas ai 
Asamblea Gsncrá, Ordinaria pora el día 
30 de abiü de 1911, a iss 12 ñoras, en 
Tdctonán N 1 971 bEsq 7* Capital Federa),, 
para ccnsUxiar ei siguiente. 

ORDES DEL DÍA: 

1* Consideración de documentos art. 
S17 dal Código de Comercio, correspon- 
dientea a. ejerelcic cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

2» ElccciÓ: de tílrectoiei. 

3' Elecciór de sindico titular y sindico 
suplente. 

4? Designaeiór» ce dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio». 

5 -'O.— e.21i4 N5 3&.0i3> TtJT.4171 



CONSTRUCTORA EDÉN 

Sociedad Antoima 
Comercial, bdustrial. 
Constructora e Inmobiliaria 
CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 3r de abril de 1971 a ias 
13 hozar en Pasteur 547. 1» B, Cap. Fed.. 

ORDEN DEL. DÍA: 
lv Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

2» Consideración documentos articulo 
347. Código de Comercio, ejercicio &>12 70. 
3? Etecejói del stndicQ titular y del 
suplente. — El Directorio. 

* 60 — e »4_N» 35.615-V.27|4|71 

COMERCIA^ CARLOS CASARES 
S. A. F. I. C. A 

CONVOCATORIA 

El directorlc de Comercial Carlos. Ca- 
sares S. A. F. L C A., convoca a Asam- 
blea General Ordinaria, para el día 30 de 
abril a Isa 10 horas en el local sito en la 
calle Arenales 287 8» 'A" Capital Fede- 
ral, pare considerar el siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 

1? Consideración de la documentación 
del articulo 347 de Código de Comereio, 
con relación al ejercicio cerrado el 31 de 
díriembr de Í970 

2« Fijación de número y elección de 
directores titulares y suplentes, por el 
termino de dor aflns; 

3» Elecciór de un síndico titular y un 
sindico suplente por el término de un 
año. 

4» Elección de dos acclonIst*6 para 
firmar el aeU. respectiva. — E3 Directo- 
rio. 

t «0 — C.2114-N» 36.018-V.27J4J71 



CASA GARLISI 

Sociedad Anónima 
Comercial,. Industrial 
y Financiera ■ 

CONVOCATORIA 
Convócase a ios señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria para el 
día 3Q de abril de 1971, a tas 20 ñoras, 
en el local de la calle Nogoyá N? 3132, 
Capital Federa?, para tratar el siguiente: 

QRDEH DEL DÍA: 

1» Gen£¿aers.tlón aceumentosArt. 34L 
del Código de Comercio ejercicio 31 de 
diciembre de 19/10. y remuneración direc- 
tores y sindicas. 

2? Fijación del número de directores 
y elección de tos mismos, elección de 
síndicos» 

37 Designación de dos accionistas, pasta 
firmar el acta. — FJ Directorio. 

$ 10á e¿ÍIA N» 35.7^ Y37L4J71 

CONSTRUCCIÓN EDLFICIO 
DÍAZ YFXEZ 
S. A. 

Nos. 552% y 5523 
tSpedíente N» 18.1» 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el día 30 de abril de 197,1,. a las 
11 horas, en Vlamonte 2660, 1er. piso. 
Capital Federal, para considerar el si- 
guiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

V consicieMoóa de las oSxumentas 
que prescribe et articulo 347, del Códi- 
go de Comercio» correspondientes ai ejer- 
cicio cerrado al 31 de diciembre de 1970. 

2? Distribución de las utilidades 

3» elección de directores y síndicos- ti- 
tular y suplente. 

4' Designación de dos accionistas para 
firma el acta de la asamWea. — £3 Di- 
rectorio. 

í 75 e2ir4N? 36.744 v.27rí|71 

CONSTRUCCIONES ISLAS 
CANARIAS 

SLA.CLLF.jl y 

Arangrnren 4621. Capital Federal 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Ira. CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el día 30 de 
abril de 1971, a las 19 horas, en Araagu- 
ren 4621, Capital Federal, para tratar 
el siguiente * 
, ORDEN DEL D¿A: 

I I' Crmsideracidn de la documentación 
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 1970; 

29 Elección del sindico titular y suplen- 
te. 

3* Designación de dos accionistas pa- 
ra que aprueben v PrmPTj el acta de 
asamblea. — El Directorto. 

$ 75 e.21f4 N? 36.745 V.StfWTa 

CAS UPA 
S.A.I.C.F. e I. 

Convoca Asamblea Ordinaria 391417), 
13 horas. Taicabuano 63?. "F* tratar: 
Art. 347 C C.r elegir Directorio, Slndl- 
coa v accionistas, firmar acta. — Ei Di- 
rectoría 

$ 33>- 6.22T4 N» 37.474 v.28|4|71 



CUP-SON 

S. A. I. C. L y A. 

Registra N* 33.355 

CONVOCATORIA 

COrocócKE. a les acsnoaislas a Asamblea 
General Ordinaria rara el día 30 de abrB 
de lía, a tasi 8t hozas, en TucurcáB ml- 
meroi 2£S5t Capital» para tratar el si- 
guiente: 

OREEN DEL DÍA: 

l? Cons '%.ií„^a íocaü-enics* Art. 347, 
del c. de Cocccrtfev por loa ejercicios ce- 
rrados el Si de ^^--.mbre de 1269 1 , y 31 
de diciembre de 1970. 

S.* Eiecsi'to de sindlEO titular y sindico 
suplente. 

3? ReraHuexacmn diEl siadiíco de la so- 
ciedad. 

4? Ekodún de des actíenlstas. para fir- 
mar el acia de asamblea. — El Directoría 
& 39J eJ£li4 ¿?l 3&73S Tja7l4i7i 

COA 

Construcciones, y Servicios 
Públicos 
S. A. 

CONVOCATORIA 

CtsriTQcase a la 2 r «* Asamblea General 
Ordinaria de accionistas a celebrarse el 
día 29 de abril de ia7I, a las 15 horas 
en Las Heras 2938* 4? piso, Capital para 
tratar el siguiente:- 

ORDENi DEL DÍA: 

1» ©Dnsideidcííaj y aprobación de la 
memoria, balance general, cuenta de ga- 
nancias y pérdidas; inventarlo e infor- 
me del sindico» correspondientes al ejer- 
cicio vencido el 31 de diciembre de 1970 
y remuneración del directorio. 

2? Eíeccita dé un presidente y dos di- 
rectores Ululares 

3? Designación de sndico y sindico su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — E] Directorto. 

$ 90 <JJ1I4 N9 36.711 v.27|4|71 



COMPAÑÍA DE ASESORES 
LATINOAMERICANOS 
S. A 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el d£a 
SO de Abril de 1971. a las 19 horas, en 
el local social, calle Paraguay 610, Bue- 
nos Aires, para tratar el sliruienle 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Lectura del Acta anterior. 

2? Consideración de la Memoria. Ba- 
lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas 
ejurespondiente al período comprendíale 
entre el 1° de Mayo de 1970 y el 31 de 
Diciembre del mismo año. 

39 confirmación de la Distribución de 
Utilidades. 

4» Elección ású nuevo Directorto, de 
acuerdo con lo establecido estatutaria- 
mente. 

59 Elección del Sindico. 

8? Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta de Asamblea. — El W- 
rectorlov 

% 90.— e.22t4N9 37.283 ?.28|4171 



CEEOL 
S.itLti 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el d£» 30> de abril de 1971. 
a *5S J 7 ^ en ** «He Corrientes núme- 
ro 848 piso 8»; dL 995t de la Capital Fe- 
deraL pars- tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 

v ConsideracJtcaj documentos que cita 
ef Art. 347, incteo Vf del Código de Co- 
mercio, cerresnQndieaies al ejercicio ce- 
• rrado el 3i de diciembre de 1970 

29 Elección de 3 directores; sindico ti- 
tular y suplente. 

39 Distribución de utilidades y fijación 
d e honorarios al directorio y sindico. 

49 DesignacJBSn die dos accionistas para 
firmar el acta. - El Dfreetorto. 

$ 90 e.2ir4 NV 36.730 Y.27W71 

CASA ARTUS 

Sociedad *" ¿ it— t 
ComEidal 
Registro N» 24196 

rJ0ÍL . co ™ roca * t<K señares acclamsn» 
para et Asamblea General Granarla que 
se celEbrarA en el tocal de la caite De- 
fensa N9 326 de la Capital federa¿ el 
día. 3» de anrü. a tas 9 30 acras, para 
considerar el siguiente 

ORDENi rApnt DÍA: 

19 Designación de 2 accionistas para 
que suscriban ei Acta, en representación 
de la Asamblea. 

29 Consideración Je los documentos; 
que prescribe el Art. 34T del Códlgc ds 
Comercio y del Informe del *-ñicrc co- 
rrespondiente al tercer ejercicio cerrado 
el 31 de diciembre de 1970. 
_ 3? Distribuclóa de las UUUdades: Re- 
numeractone3 de tos ZHrectores y Sia- 

j, 4 ' Sección de das ürectores s nn 
director suplente, por Z años. 

59 Elección del Síndico íi.ni'ai y Síu- 
dico' supüente. -^ Fi Directorio, 

t 105 e^Ii4 NV 3S.56J3 ¥.87^71 

C.T.C. 

COORDINADORA TÉCNICA 
COMERCIAL **«««'« 

S.A. 

Eesiatn» N* UM3 

CONVOCATORIA 

8? conToca a los señores accionistas 
a Asamblea General Ordinaria, rara el 
día 30 de abril de 1971, a las 18 coras, 
en el local de i a caite Maipt N« 863. 
piso 79, capital Federal; a los electos 
de considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de ios tocumentos 
del Art. 347 del Código te Comerc- co- 
rrespondientes al EjerecJo N 8, cerrado 
ex 32 de diciembre de 1970. 

2? Remuneración *1 Directorio y del 
Sindico. 

39 DEtermínacMB del numero de Di- 
rectores, «turares y de Directores su- 
plentes y elección de ios mismos. 

4? Elección de Smdlcce, titutor f su- 
plente. 

K> Destgnadón de dos aectoufetas p«ra 
aprobar y firmar el Acta. 

* « «- ~ . a Dftectorio. 
f 82£0.e.21j4 N9 36.Mfr T.a7J4l7I 
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CUTAN 

S. A. Comercial, 
Financiera e Inmobiliaria 
Derrito 512 . Buenos- Aires 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 9 horas, en el local de la calle L. N. 
Alera. 734, 4' Piso, Capital Federal, con 
el objeto de tratar el . siguiente. 

. ORDEN DEL DÍA: 
. 1* Consideración documentos Art, 347, 
inciso 1*. del código de Comercio. 
' S» Elección del Sindico Titular y Su- 
plente. 

• 3* Aprobación Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas. 

- *» Designación de dos accionistas para 
firmar acta. 

Los señores accionistas deberán depo- 
rtar sus acciones en la sociedad, tres 
(fas antes de la reunión. — El Dlrec 
torio. 

$ 90.— eJl|4-N« 35.899 T.27|4j11 

COSEBVAL 
B.A.I.C.H. 

N» 22.571 

Convócase a- Asamblea General Ordi- 
naria, para el día 30 de abril de 1971, 
a tas 20 hs., en Goya 160, Capital, para 
considerar el siguiente - 

ORDEN DEL DÍA: 

i» Consideración documentos articulo 
347, tac. 1» del Código de Comercio. Ejer.' 
ciclo cerrado 31il2|1970. 
. 2» Elección del- Directorio, Síndico y 
Sindico Suplente y fijación de sus remu. 
neraclones. 

3* Distribución de utilidades. 
. 4» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — £1 Directorio. 

$ 90.— 21|4-N* 36.180 T.27|4|71 

CORRECT 
S.A.I.C.I. y A. 

CONVOCATORIA 
Convócase a la Asamblea General Or- 
dinaria para el día 30 de abril de 1971, 
a las 14 horas, en Jumn 546, 4to. Piso, 
Dto. 409, Capital Federal, para tratar el 
Giguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 
. 1^ Consideración. documentación Articu- 
lo 347, Código de Comercio de los ejer. 
ciclos cerrados el 31 de diciembre de 
1969 y el 31 de diciembre de 1970. 

39 Designación Directorio, Síndicos y 
dos accionista* para firmar el acta. — 
El Directorio. 

$ 75.— e.21|4-N« 35.916 v.2714171 



O A D I M 

S. A. 

Compañía Argentina de 
Inversiones y Mandatos 

Registro N» 13.761 '" 

Convócase a Accionistas a .Asamblea 
General Ordinaria para el dia 30 de abril 
de 1971, a las 9 boras, en el local de la 
calle Paraguay N» 176, ler. Piso, Capital 
Federal, para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA* 
. 1* Consideración de los documentos, 
Articulo 347, Inc. i» del Código de Co- 
mercio, ejercido al 31 de diciembre aé 
1970. 

2? Fijación número y elección de Di- 
rectores y Síndicos. 

3» Designación de. dos Accionistas pa- 
ra firmar el Acta de la Asamblea. — El 
Directorio. 

$ 75.- e.21|4-Ní 35.888 v.27|4|7l 

CREACIONES MTSZKIN 
S.A.C.I.C.I. 

Expte. N* 20.074 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
3C de abril de 1971, a las 15 boras, en' 
Avenida Corrientes 2963. 1» Piso, Capital 
Federal, para considerar el siguiente, 
ORDEN DEL DIA: 
1* Consideración de los documentos 
prescriptos en el Art. 347, tac. 1*) del Có- 
digo de Comercio correspondiente aJ ejer. 
dcio cerrado el 31 de 'diciembre de 1970. 
Z> Distribución de utilidades y retrL 
bución a los Directores y Síndicos. 

3? Elección de Directores y de Sindico 
Titular y Suplente. 

4? Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 75.- e.2U4-N? 36.240 v.27[4J71 



O O T A R 

Sociedad Anónima comercial, 
Industrial, Financiera 
e Inmobiliaria 
N* 9.412 

CONVOCATORIA 

Convócase s Asamblea General ordina. 
ría para el dia 30 de abril de 1971, a las 
B¿0 horas, en Lavalle 1527, 4* Piso, para 
tratar: 

. 1? Consideración documentos Art. 341. 
inc. 1* del C. C, ejercicio cerrado el 31| 
12170. 

2» Elección directores, - previa fijación 
de su numerr y de síndicos. 

3' Elección de dos accionista* para flr. 
muí- el acta. — El Directorio. 

$ 66- c21¡4-N? 35J>30 T.27I4I71 



COMPAÑÍA SUDAMERICANA 
DE FINANCIACIONES 
Y MANDATOS 

S. A. Industrial, Comercial, 
Financiera y Agropecuaria ■ 
N» 6.110 

CONVOCATORIA 
Convócase a los accionistas a Asam- 
blea General Ordinaria para el dia 30 
de abril de 1971, a las 16 horas, en La- 
valle 975, para tratar el siguiente, 
ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración de los documentos, 
Art. 347 del Código de Comercio, co- 
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 1970. 

2« Retribución al Directorio y Sindi- 
co. 

3? Determinación del número de Di- 
rectores titulares y suplentes y elección 
de los mismos. 

49 Elección de Síndicos titular y su- 
plente. 

> S 9 Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta. — El Direc- 
torio. 

¥ 120.— e.21|4-N9 35.837 y.2714171 

CONDAL 

Ind. y Com. S. A. 

CONVOCATORIA 
De acuerdo a los estatutos sociales, 
convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria a celebrarse 
el día 30 de abril de 1970, a las 9 horas, 
-en la calle Defensa 632. Capital Federal, 
para considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la Memoria, In- 
ventario, Balance General, Cuenta de Ga- 
nancias y Pérdidas y Dictamen del Sín- 
dico, correspondientes -1 octavo ejerci- 
cio social, cerrado el dia 31 de diciem- 
bre de 1970. 

29 Distribución de utilidades. 

39 Elección de síndico titular y sín- 
dico suplente. 

49 Designación de dos accionistas para 

aue firmen el acta. — Buenos Aires, abril 
e 1970. — El Directorio. 

$ 90. 6(.21!4-N9 36.402-V.27I4I71 

CEBPEL 

S. i L C. e 1. 

Registro N* 36.805 

CONVOCATORIA 

Convócase a los accionistas a Asamblea 
General Ordinaria para el día 30 de abril 
de 1971, a las 11 boras ; en T. Gordillc 
2339, Capital, para tratar ej siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración documentos Art. 347 
del C. de Comercio, distribución de uti- 
lidades por el ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. 

29 Determinación del número de di- 
rectores y elección de los mismos. 

39 Remuneración sindico. 

49 Elección sindico titular y sindico 
suplente. 

59 Elección de des accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. — El 
Directorio. 

S 90. s e.21¡4-N c 36.734-v.27|4¡71 



CÍA. CONSTRUCTORA 
INDUSTRIAL PANAMERICANA 

Sociedad Anónima 
Registro N« 36.239 

CONVOCATORIA 
Convócase .a Asamblea General Ordi- 
naria para ei día 30 de abril de 1971, 
a las 9 horas, en la sede legal calle 
Ramos Mejlá N? 985. Capital, para tra- 
tar el siguiente. 

ORDEN DEL DiA: 
19 Consideración de loe tiocumentos 
Art. 347 del Código de Comercio, co- 
rrespondiente .al Ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 1970. 

29 Fijación del número de directores e 
integración del mismo. 

39 Designación de síndico titular y su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — Buenos Aires, abril 14 
de 1971. — El Directorio. 

$ 75. e.21l4-N« 36.453-V.27|4|71 



CINEMATOGRÁFICA BAHÍA BLANCA 

S. A. 

CONVOCATORIA 

De conformidad con lo dispuesto por 
el articulo 10 de los estatutos, se con- 
voca a los señores accionistas a la Asam- 
blea General Ordinaria que tendrá lu- 
gar el dia 30 de abril de 1971, a las 
19 horas, en la sede social, calle Bel- 
grano 1260, Capital Federal, para tratar 
el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Lectura y consideración de la Me- 
moria del Directorio, Inventario, Balan- 
ce General, Cuenta de Ganancias y Pér- 
didas e Informe del Sindico, correspon- 
diente al Tercer Ejercicio Económico ce- 
rrado el día 31 do diciembre de 1970. 

29 Honorarios para el Directorio v 
Síndico (Art. 7 y 9 Est.). 

39 Resultado del Ejercicio. 

49 Elección de directores titulares y 
suplentes (Art 7) y Síndico Titular y 
Síndico Suplente (Art. 9 Est.). 

59 Designación de dos accionistas para 
refrendar el acta. — El Directorio. 

, i 130. e.ai'4-N» 36.506-V.27I4I71 



CERÁMICA INDUSTRIAL LANUS 
Sociedad Anónima I. C. y A. 
Registro N» 22.889 

CONVOCATORIA 
Cítase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abrü de 1971, a las 10 hs., en Gral. 
Artigas 529, Cap., para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos al 31|12i70, 
Art. 347 C. de C. 
29 Elección de directores, síndicos. 
39 Designación dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

* 60. e.21|4-N9 36.495-v.27|4|71 

CLÍNICA FLORES 

1. A. 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, a las 18 horas, en 
CneL Esteban Bonorlno N9 335, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración de los documentos del 
Art. 347 del Código de Comercio, co- 
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 1970, y destino de las 
utilidades. 

29 Fijación del número de directores 
titulares. 

39 Elección de directores titulares, di- 
rectores suplentes, sindico titular y sín- 
dico suplente, todos por un año. 

49 Ratificación de las remuneraciones 
pagadas en el ejercicio a los directores 
que prestaron servicios a la sociedad. 

59 Designación - de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 105. e.21|4-N9 3d.l44-v.27)4¡71 

CROMO PUBLICIDAD 
S. A. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas 
a Asamblea General Ordinaria el 30 de 
abril de 1971, a las 18.30 horas, en el 
local social, 25 de Mayo 195, 3er. piso, 
con el objeto de considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1« Consideración de Memoria, Balance 
General, Inventario, .Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas e Informe del Sindico, co- 
rrespondientes al Ejercicio N9 9, cerra- 
do el 31 de diciembre de 1970. 

29 Consideración de la propuesta de 
modificación de? articulo 49 de ios Es- 
tatutos Sociales a efectos de elevar el 
capital autorizado. 

39 Consideración de distribución de uti- 
lidades, retribución al Directorio, según 
lo dispuesto por el Art. 10, inc. c) de los 
estatutos sociales. 

49 Determinación del número de di- 
rectoras para el ejercicio N9 10. 

59 Elección de directores y síndicos. 

69 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. - Buenos Aires, abrü de 
1970. — El Directorio. 

Se recuerda a los señores accionistas 
que. de conformidad a lo dispuesto por 
el artículo 12 de los estatutos sociales, 
para poder concurrir a la asamblea de- 
berán depositar en la Caja de la socie- 
dad, antes del 27 de abril de 1971, sus 
acciones, o en su defecto un certificado 
del depósito de las mismas, extendido 
por una Institución bancarla. 

S 150. e.21!4-N? 36.435-V.27I4I71 

CLÍNICA san Míen* 
S. A. C. e I. 

Exp. 33.282 

Convócase a ios Sret> acc¿«w.,.,> a ia 
Asamblea General Ordinaria que se re- 
alizará el dia 30 de abril de 1971, a las 
18 horas, en el local social Pozos 47, 
Capital Federal, para considerar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Lectura, consideración y aprobación 
de la documentación proscripta por el 
Art. 347 del C. de Comercio, del ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970, y 
fijación de remuneraciones al Directorio 
y Síndicc 

29 Elección de directores y sindico, ti- 
tular y suplente 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de asamblea. — El Direc- 
torio. 

5 105. e.21[4-N9 36.452- v.27t4|71 

COMPAÑÍA ARGENTINA 
DE MEDIDORES 

S.A. 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores Acciomsms a 
Asamblea General Ordinaria para el 
dia 30 de abril de 1971, a las 14 horas, 
en la Avda. Corrientes N» 545, piso 7», 
Capital, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1 ? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

29 Consideración documentado) ar- 
ticulo 347 del Código de Comercie co- 
rrespondiente al ejercicio cerrade e 31/ 
12/70. Distribución de utilidades. 

39 Aumento del Capital lutorlzadc. 

49 Elección de un Director, por dos 
años. 

Sft Elección de Síndicos, titular y su- 
plente, por un año. 

El Directorio. 
« 105 e.2114 N9 S5.98C v.27!4|71 



COMPAÑÍA DE INDUSTRIAS, 
COLONIZACIÓN X MINERÍA 
INCOMI 

S.A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, para el día 30 de arril de 1971, 
alas 18 horas, en Uruguay 766, 2? p, 
Of. 18, Capital, para considerar ri si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 
1* Documentos del Art. 347, Inciso 1» 
del Código de Comercio del ■jercicio ce- 
rrado el 31 de -diciembre de 1970. 

29 Designación de Directora, SLidícoa 
y dos Accionistas para fumar el Acta. 
El directorio. 
$ 75 e.21|4 N9 °6.826 V.27¡4¡71 



CUMBRE AUTOMOTORES 
S.A.I.E.C.I.M.F. 

CONVOCATORIA 
De acuerdo con las disposiciones es- 
tatutarias y legales vigentes, el Director 
rio convoca a los señores Accionistas a 
la Asamblea General ordinaria, que se 
realizará el día 30 de abrü de 1971, s 
I*," !- 1 . 17 ! en el local social ue Avenida 
del Trabajo 4800 de la ciudad de Bue^ 
nos Airea para tratar "el siguiente 

ORDEN DEL DIA: ". 

19 Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General, Inventarlo," Cuadre De- 
mostrativo de Pérdidas y Ganancias, Cua- 
dros anexos, . Distribución de Uttlidadea 
e Informe del Síndico, correspondiente! 
al segundo ejercicio económico cerrada 
el 31 de diciembre de '970. 

2* Remuneración del. Directorio y Sín- 
dico. 

39 Determinación del número de miem- 
bros del Directorio y. elección de los mis- 
mos, asi como de los Síndicos, titular j 
suplente. 

49 Aumento de capital v emisión da 
acciones. 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de Asamblea 

El Directoría 
$ 120 e.21|4 N9 36.827 v.27'4|71 

CARD AMONE 

SA.I.C. 

Corrientes 4150, Capital 

Convócase a Asamblea Geneíai Ordi- 
naria, 30 de abril, de 1971, 7.30 ñora* 
en locales sociales, para: ' 

19 Considerar documentos Art. 347 (S. 
O, Balance di 31 de dlciembr» de 1970. 

29 Destino utilidades.- 1 

39 Elección Directores y Sindico. 

49 Designación dos accionistas firmar 
acta. ~ El Directorio. 

I 37,50 '.22¡4 N? 37.198 v 28¡4|71 

COMPLEJO AVÍCOLA IBRI 
8 A.I.C.A. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ex- 
traordinaria de Accionistas para el dÜ 
28 de abril de 1971, a las diez horas, 
en Barragán 199, Capital Federal. 

ORDEN DEL DIA: 
l* Aumento de capital social. 
29 Capitalización de- deudas de la so*. 
ciedad. i 

39 Designación de dos accionistas par% 
firmar el acta. - El Directorio. , • 
$ 60.- e.22;4 N* 37.451 V.28[4174 

CASA PESLN 

Sociedad Anonim.. 
Industrial y Comercial 

ASAMBLEA GENERAL ORDÜNAKIA 
CONVOCATORIA 

Convócase a la Asamblea Ordinaria, 
para el 30 de abril de 1971, a las lf 
horas, en Sarmiento 1679, Capital, para 

tfAtflT 

ORDEN DEL DIA: 
19 Considerar documentos art. 347, inc. 
1* del Código de Comercio del ejercido 

29 Distribución de utilidades y aplica- 
ción saldo del Revalúo Contable, Ley 
15.272. 

39 Retribución del Directorio y 8to- 
dlco. ■ 

49 Elección de Directores, Síndicos J 
dos accionistas para firmar el acta, —i 
Buenos Aires, 16 de abril de 1971. — 
El Directorio. 

$ 75.- e.22|4 N9 37.279 V.281417I 



COMPAÑÍA COMERCIAL 

DE TRANSPORTES COLECTIVOS 

S. A. C. F. y de M. 

Venezuela 661 

T.E. 34-8011 

Convócase a ios accionistas a AsauU 
blea General- Ordinaria para el día 30 
de abril de 1971, a las 18 horas, Vene-, 
zuela N9 661, Capital, paira tratar: 

19 Designación accionistas para firma*. 

29 Documentos Art. 347, Inc. 19 Código 
Comercio, 31|12¡69. 

39 Fijación honorarios directores y sin* 
dico y distribución de utilidades. * 

4' Determinación número y elección di* 
rectores y síndicos. — El Directorio. " 
$ 75— e. 2214 N9 37.058 V. 2814)11 
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CHISTANTE HNOS. 

Soe. Anón. Ind. y Com. 

Convócase 'a, los señores Accionistas a' 
Asamblea "General Ordinaria, a celebrar- 
se el 30 de abril de 197 1, a las 14 horas, 
en la sede. social de ia calle Fonrbuge 
2645, para considerar él" siguiente, 

ORDEN DEL OXA: 
, 1* Consideración del Balance General, 
Cuadro de Pérdidas y Ganancias, Me- 
moria, Inventarlo e Imorme del Sindico 
dei ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 1910. , . 

2« Aprobación de la distribución jde utL 
Udades, remuneración y bo^ótanc del 
Directorio y Sindico, 

3* Renovación del Directorio. 

4* Rectificación capitalización Révalúo 
Contable . 

5' Designación de un Sindico titulai y 
Sindico suplente por un año. 

6» Designación de dos accionistas para 
suscribir el acta respectiva. — Ei Direc 
torio. 

$ 90.— e.21|4-N« 86.168 v.27|4¡71 

COIMBRA 
8. A. 

Comercial» Industrial, Financiera, 
• . Inmobiliaria, Agropecuaria, 

de Mandatos j Servidos.- ■ 

CONVOCATORIA .. 
A ASAMBLEA ORDINARIA 

Convocase a los señores accionistas de 
Colmbra S-A C.I.F.I.AM. y S. a la Asain. 
blea General Ordinaria que se realizara 
el dia 30 de abril de 1971, a las 20 Horas, 
eri la sede social, sita en la calle Canga, 
lio. 1410, ,7» "Piso, Capital, para considerar 
el siguiente, . . 

ORDEN DEL DIA: 

19 Lectura, consideración y 'hprooaclón 
del Balance Cenerai, Cuadro Demostra- 
tivo de Pérdidas y Ganancias, Memoria 
é Informe del Sindico, rcrrespond ente ul 
cuarto ejercicio económico ctrradr ai 31 
de diciembre de 1970, distribución de uti- 
lidades y fijación de remuneración del 
Directorio y Sindico. 

2« Elección de: 

a> Presidente del Directorio; 

b> Vicepresidente del Directorio; 

et Dbs Directores Titulares: 

d> Dos Directores Suplentes; 

e> Un Sindico titular. 

í ) Un Sindico Suplente. 

3? Designacjón de dos accionistas pre. 
■entes para firmar el acta. -— El Dlrec 
torio. . 

% 90.— eJl|4-N9 35.925 V^7|4J71 

COTA 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrl.il y Agropecuaria 
Avda. Triunvirato 4473|75, 
Buenos Aires 
Expediente N* V&JSUZ 

Asamblea oeneral ordinaria 

convocatoria 

Se invita a los señoree Accionistas a 
participar de la Acarabea General Ordi- 
naria que tendrá lugar ei día 30 de aorll 
dé 1971, á las 20 ñoras, en ei iccaí sito 
en la Avenida Angei Gallardo 659. Ca. 
pltal Federal, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1« .Consideración de la gestión del Di- 
rectorio. ' * • . 

2? Consideración de la Memoria. Ba- 
lance General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas, Distribución de Utilidades e in- 
forme del Sindico, correspondientes al 
Ejercicio ' Económico N° 3 cerrado ei 31 
de diciembre de 1970. . ..-',• 

3» Consideración de la retribución asig. 
nada a los Directores Ejecutivos, 

49 Designación de Sindico Titular y 
Sindico Suplente. 

6* Designación de- dos Accionistas para 
que aprueben y firmen el Acta de la 
Asamblea. 

Buenos Aires, abra 13 de 1971. — El 
Directorio. 

$ .90.— e.21j4.N« 35.962 v.27|4»71 

CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGÍA 
Y METABOLISMO ' 

Sociedad Anónima de Sanatorios 

N» 32.06* 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria, que ten- 
drá lugar el día 30 de abril de 1971 a 
las 8 hs., en el local de la Sociedad, calle 
Salta 990. de esta Capital, para tratar 
el siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración del Balance General, 
Cuadro Demostrativo de Ganancias y 
Pérdidas, Memoria. Inventario e Informe 
del Sindico, correspondiente ai primer 
ejercicio finalizado el 91 de diciembre de 
1970. 

2« Consideración de ios resultados del 
ejercicio. 

39 Remuneración a los Directores y Sin 
dlcos. 

49 Designación de un Sindico Titular 
y un Sindico Suplente por el término de 
un año. 

5« Designación de doa Accionistas pa. 
r$ firmar el Acta de Asamblea - El 
Directorio. , . „ ' 

$ 90.- 'e.21|4.N« 35.956 v.27|4i71 



CAMPONORTE 

Sociedad Anónima agropecuaria, 
Comercial, Inmobiliaria y Financiera 

CONVOCATORIA ' 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 3Q.. de. abril de 1971. a 
las 17 horas, én la caite Sarmiento 299. 
Piso I?, Oficina. 103, Buenos Aires,. para 
tratar el siguiente', . . - 

ORDEN DEL DÍA: 

1« consideración documentos Art. 347, 
C C. al 31 de diciembre 1970. 

2« Distribución de utilidades. 

39 Elección del Directorio, sindico titu- 
lar y suplente y dos accionistas para t'lr. 
mar el acta. 

Buenos Aires, 15 de abril 1971. — El 
Directorio. 

$ 60.— C2114-N9 36.841 T¿W* 

CINAO 
S. A. 

Comercial. InmdbOJari», 
Agropecbaria y Financiera 

Convócase t Asamblea General Cdl- 
narja para el dia 30 de abril .de 1971, a 
luí 11 taoias eh Tucumán §22, 8? piso. 
Capital Federal, para tratar el siguiente 
. ORDEN DEL DIAr 
19 Consideración aocumentos Art. 347 
del Código" de Comercio. 
. 2* Distribución de utilidades. . 
3» Fijación número de directores * élec J 
ción de los' mismos por tres años. , 

V Elección de sindico titular y sindi- 
- .suplente. . . 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar .e . acaa de la asamblea.. • 
Buenos Airea, abril 14 de 1971. 

El Directorio 
$ 75.— e.21t* N« 36.334 \. 2714)71 



CER VELLERA 

S. A. C. A. y F. . 

Carnes y Subproductos 

CONVOCATORIA 

Convócase a ios señoieo accionistas a 
Asamblea Gerierai Ordinaria para r* dia 
30 de abril de 1971, a las 10 coras en 
la calle Defensa 417. planta baja, Capi- 
tal, para tra ar el Jgulente 
ORDEN DEL OÍA: 

1* Cons u¿. aciún de la memoria, ba- 
lance general, cuenta de ganancias y 
pérdidas e informe del sladico, corres- 
Kndiente ai ejercido cerrado el 31 de 
dicipmbre d. 1970. 

~y Honorarios de directores y sindico. 

3» Distribución de utilidades. 

49 Elección de directores y sindica. 

59 Elección de doc accionistas para sus- 
cribir el acta. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1971. 

^a presideui^ 
$ 105.— e.2114 N» 36.328 V.27i4|71 

COST AFUERA 

f . A. 

Minera, de Investigaciones 
Geofísicas 

CONVOCATORIA 
Convócase Asamblea Oeneral Ordi- 
naria de accionistas para el día 30 de 
abril de 1971, a las 11 horas, en avenida 
Belgrano 863. p f so 79 para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración de la memoria, ba- 
lance general. Inventarlo, -menta e> «a- 
narcias y pérdidas, informe del síndico 
y distrlbuclór de utilidades, correspon- 
dientes al e'ercicio vencido e. 31 de di- 
ciembre de 1970. 

29 Determinación del número -t'e di- 
actores y elección de los mismos y de 
*fnc"os v su remuneración. 

39 Desfgnoclói de dos accionistas para 
firmar e! acta. 

$ 82.50.— e.21J4 N» 36.509 ▼.2714|71 

CASALBA 

Sociedad Anónima. 
InmoVHcHa. Comercial 
y Financiera 
Reg. N« 1.894- 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971. - las 
1* horas en Corriente! 1386. piso 5», na* 
tra r ar: 
] Considerar documentos A*s. 347, 
Cf>á. Com. (ejercicio 1970 . 
29 Reintegración de capital. 
3» Elección de síndicos y dos acclonls- 
*p - r^TP f*T"f>r e' ftrtá. 
Buenos Aires, 15 de abril 1971. 

El Presidente 
45.- e.2114 N9 35.380 v.27i4|71 



CARMEN ZAR DE CARDtNI 

S. A. Com., Ind.. (nm. y Fin. 
Registro N» 20.481 

. Convócase a Asamblea Ordinaria para 
ei 30 de abril de 1971. horas 12. en San 
Martin 627. 29 "B". para tratarr 

19 Consideración documentos Art 347. 
Inc. 19) del Cód. de Com.: Ejerc. 31)12) 
1970. 

29 Fijación número y elección Direc- 
tores, Síndicos y dos Accionistas para 
firmar el Acia. — El Directorio 

- $ 45.- ?.20|4^9 34.513 V.2614J71 



COMPAÑÍA ARGENTINA ■.-,-.,.■■. 
DE INVERSIONES y FINANZAS 

C. A. I.'F: S.'A,'; ".,' '",: ( 

CONVOCATORIA ' 

Convócase- a, A&aín^ea ueneral Ordi- 
naria para ei dia 30 de abril de 1971. a 
las 17,30 hor ;. en su loca, social ñe la 
Avda. Corrientes 222, • piso 20, para tra- 
tar 1 sigu'ppt-e - • 1 
ORDEN DEL DIA: . 

1* Con¿iu-racion ae la documentación 
que preí cribe el Ait. 347 del Códigc de 
Comercio, correspondiente al ejercicio - 
naliz&do el 31 de d'ciembn dé 1970. 

29 Distribución de utilidades. 

39 Remuneración al directorio v sin- 
dico. 

4» Elección de directores por un año. 

59 Elección de síndicos titula, y su- 
plente. 

6* Designación de dos accionistas :ara 
fumar el acta de la asamblea'. 

Él Directorio , 
$ 105.—. e.2114 N9 36.422 V.2J\Í\11 

CONFECCIONES POZA 
.A.C.I.Í. y F. 

CONVOCATORIA 

Citase a los señores accionistas a 'a 
Asamblea General QrCnarla a reallzar- 
st el 30 dé abril de 1971. a las 20 horas. 
en .Azcuénagn 455. ' Capital, para' tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

I' Consiae. ación aocumentos al 31|12i 
1970. Art. ? * Código de comercio. 

2» lección de d'rectores y ¿Índicos. 

39 Designación dos accionistas parr fir- 
mar el -cta. 

• . __ El Directorio 

S 75 — e.21t4 N» 36.368 v.27|4|71 

COMPAÑÍA INMOBILIARIA 
CONSTRUCTORA 

Sociedad Anónima 
Expediente N» 9JÍ01|58 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 3* de abril, a las 18 
horas, en Marcelo "i. de Alvear 684 9» 
piso, Capital, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de los documentos del 
articulo 347 del Código de Comercio, por 
el Ejercicio Económico cerrado el 31112170. 
29 Elección de Sindico titular y suplen- 
te. •-.* 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

El Directorio 
I 90.— e. 2H4 N9 36.685 v. 27|4|71 

COMERCIAL USPALLATA 

Comercial, Industrial 
Sociedad Anónima, 
y Financiera 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el dlá 

30 de abril de 1971. a tas 13 horas, a 
realizarse en Corrientes 456, Capital, pa- 
ra tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de los documentos del 
articulo 347 del Código de Comercio, co- 
rrespondientes al' 79" eje ciclo cerrado el 

31 de dlclembie dé 1970. 

29 Consideración de la distribución de 
utilidades. 

39 Aumente del Capital Autorizado se* 
gun 10 resuelto en el punto anterior. . . 
49 Elección de síndicos. 
59 Designación de do~ accionistas para 
firmar el acta. 

El Directorio 
I 105^- e. 2114 N9. 37.026 V. 27|4|71 



CARPINTERÍA NATALE 

Sociedad Anónima, 
Comercial, Industrial 
Financiera e inmobiliaria 
N» 33.769 
Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971. 
a las 11 horas én Córdoba 937, Dto A, 
Cap Fed., para tratar el siguiente 
ORDEN DIO. DÍA: 
19 Consideración . documentos art. 347, 
Inc. 19 del Código de Comercio, corresr 
pendiente ai Ejercicio cerrado el 31 dé 
diciembre de 1970 

29 Elección de Directores. Síndicos y 
dos accionistas para firmar el Acta 
El Directorio 
$ 60.— e. 2114 N9 36.995 V. 27|4|71 

COMINCÓ 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industriil, Inmobiliaria y Financiera 
CONVOCATORIA 
Se convoca a los sceñe-res Accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria a efec- 
tuarse el día 30 de abril de 1971, a ias 
10 horas, en nuestra vede social de 1a 
calle Carios Pellegrlnl H32, de la Capital 
Federal, para considerar el siguiente, 
ORDEN DEL DIA: 
19 Designación de dos accionistas pa¡> 
ra que en representación de la Asamblea 
firmen el Acta respectiva. 

2« Modificación de 10.- artículos 1, 4, 5, 
6, 1, 9. 10 y 13 le ios Estatutos. 

39 Consideración de la Memoria. Ba. 
lance Generai, Cuenta de Ganancias y 



Pérdidas e Inventario al 31|12i70 e la, 
lo. ... a.2- a.aaico , ( . , 

49 Remuneración de los Directores j 
Sindico. "' ' ' .'.' 

59 Disposición del saídc de utUlüaflea. 

69 En casó dé aprobarse ei proyecto 
de modificación de los • Estatutos, a tra- 
tarse en el punto 29, disponer la -cadu- 
cidad de ios mandatos del Directonc y 
designación de Presidente, fijación deinu_ 
mero de Directores y elección de ios mis. 
mos y dei Sindico Titu.ai y supiehte, cún- 
lorme a los articü.os 13 y 14 de ios Es- 
tatutos. — El Directorio ' • • 

« 120.— e^l|4.N9 35543- v.2?14¡>?1 

CENTRO DE INVEST"GACIONE3" ■'■> 
1NMÜNOHEMATOI OGICAS •. 

Socedad Anónima ■ • ■■'••• ■»' 

" CONVOCATORIA. f ''."' Éft ¡ 
Cúnv.ócase a Asamblea Ordinaria" para 
el dia 30 de abril, de 1971, a las 20 horas, 
en Juan B. Justo 3167, Capitflrl. .p^ra 
tratar .,, ,¡i 

.19 Documentación, del art. 347 de) Có- 
digo de Comercio correspondiente al ejer- 
cicio cerrado el 31 de diciembre.de 1$70. 
Distribución de utilidedes. "! .' ', '- 

29 Elección de los miembros der Di- 
rectorio, del Sindico Titular y un Slpüi- 
10 tí *.erte 



ra 



39 Designación de dos accfpnistás' pa- 

1 firmar el acta,' ' .'\ r ' 

■;■■■ E) Directorio' 
$ 75,— e. 21Í4 N° 36.970 v,. 27j4|71 



CÓNTRERAS HERMANOS •* ' 

Sociedad Anónima,' 

Industrial, ComeiciaL 

lumobniaria, Financiera, -" "'' 

Agricola Ganadera 

y Minera | 

CONVOCATORIA 
Convócase a los seño, es Accionistas a 
la Asamblea Genera» Ordlnaru. a cele- 
brarse el día 30 -de abril de 1971, a ias 
19 hs. en el local de la calle Córdoba 991, 
P 69, Capital, para considerar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de la documentación 
proscripta por el art. 347, inc. 1' . de} Có- 
digo oe Comercio por el Ejercicio; ce- 
rrado el 31 de diciemore de 1970 y Dis- 
tribución de Utilidades. 

.29 Capitalización 4ta. cuota del Re- 
valuo Contable, ley 1 335. 

39 Determinación dei número dé Di- 
rectores y elección de los mismos. v 

49 Elección de Síndicos, Titular y Sa- 
piente. 

59 Elección de dos accionistas para fir- 
mar el Acta. 

El Directorio 
% 90.— e^l|4 N9 36.702 v, 27|4|7i 

COMPAÑÍA GANADERA 
"EL CÓNDOR" 

Sociedad Anónima Comercial ■" 
' e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 

Convócase a ios señores accionistas de 
Compañía Ganadera "El Cóndor" Socie- 
dad Anón ma, Comercial Inmobiliaria. * a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el dia 30 de abril de 1971,- a las 19 
horas, en la calle Reconquista 533, 59 piso, 
para tratar el siguiente ". •-.* 

ORDEN DEL DIA: 

1° Consideración de ios documentos pre- 
vistos en el articulo 347 dei Código dé. Co- 
mételo con respecto al ejercitó N* 34 fi. 
nalizado ex 30 de Junio de 1969 y 'ai 
ejercicio N? 35, finalizado el 30 de íuhto 
de 1970. 

29 Fijación del numere de directores j 
elección de los mismos. ->.:" 

39 Elección de sindico titular y su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

« 105.— e 21|4 N9 36.034 V.27I4171 



CASACOV 

S. A. C. I. y F. 

Registro N? 30.150 

CONVOCATORIA 
Se comunica a ios señores accionistas 
de Cosacov S. A C. I. y F. a la Asamblea 
General Ordinaria que se efectuara el 
30 de abril de 1971, a las'8 horas en el lo- 
cal social de la calle Federico Lacróze 
3776, Capital Federal, para considerar, lo 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
19 Des'gnación de dos accionistas para 
suscribir el acta de asamblea. 

29 Lectura y consideración de ;a memo- 
ria, balance general, cuadro demostrati- 
vo de ganancias y pérdidas, informe del 
sindico y distribución de ut lidades co- 
rrespondientes al ejercicio 1970. 

39 Elección de directores por" un periodo 
de 2 años. 
49 Retribución a directores y sindico. 
59 Elecc ón del sindico titular y sindi- 
co suplente por v.1 término de un año. 
Nota: Se previene a ios señores accioni». 
tas que para participar en la asam- 
blea deberán depositar sus accio- 
nes en la secretaria de la sociedad 
o presentar un certificado que acre- 
dite su depósito en un Banco o 
Institución de esta plaza con 3 días 
de anticipación. — El Directorio 
$ 135.— e.21i4 N9 36.036 v. -27|4i71 



¿agina 28 



JOLETIN OFICIAL — Lunes 26 de abril de 19T1 



COFINDA 
S.A.C.I. 

Registr N» 15.141 



CONVOCATORIA 

Convócase a los señores Accionistas a 
Asamblea Ordinaria, primera convoca- 
. torla, para el día 30 le abril de 1971', 
a las 10 horas, en él cal c- la calle 
Junln 519, A, Capital Federal, para tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
lf Consideración de ios documentos 
del Art. 347, Inc. 1« del Código dé Co- 
mercio, correspondientes al ejercicio ce- 
rrado el 31/12/1970. 

2' Fijación del número de directores 
y elección de los mismos y de sindico 
titular y sindico suplente, todos por un 
año. 

3? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de Asamblea 

- ET Directorio. 
$ 90 e.20¡4 N« 33.567 v.26l4|71 

CLO RINDA 
S.A.C.I. I. A. 

Convócase a Accionistas a Asamblea 
Grai. Ord. p/30 abril a 9 is., en Can- 
gallo 1451. Dto. 26, Cap., p> tratar 
ORDEN DEL DÍA: 
1« Considerac. Doc. Art. 349, C. Co- 
mercio, Ejerc. N? 7 al 31/12/70. 

2? D.^ignac. de Directoref y Síndicos, 
y dos Accionistas firmar ¿cta. 

El Directorio. 
S 37,50 é .2Qi4 N 9 33.561 T.26i4|71 
CAMPO ROSA 
S.A.C.I. y A. 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - 

CONVOCATORIA 
Convócase a Sres. Accionistas a Asam- 
blea General Ordinaria para el 30 de 
ab -1 .! te !9."1, a las 17 hs en Bmé. -Mitre 
2i , 6 7?, Capital, para "tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1* Designación dos accionistas firmar 
acta. ; 

2? Consideración documentos art. 347 
Inc. I? del C. C. al 31|12¡70. 

39 Distribución utilidades y aprobación 
honorarios a directores. 
49 Elección directores. 
59 Elección síndicos. 

El Directorio' 
$ 74— e. 20I4N9 33.397 v. 26¡4171 

CASA 

S.A. 

N9 34.054 

CONVOCATORIA 
Citase a los . señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971. a las 19 ñoras en 
su sede, Montevideo 527, 29 piso, Capital 
Federal para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración de la documentación 
proscripta por el art. 347 del C. de Co- 
mercio, correspondiente al ejercicio ter- 
minado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Ratificación de la adquisición de las 
pr - -'es. 

t* Renovación del Directorio y Síndi- 
co* 
4* Elección de Directores y Síndicos. 
59 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta. 

El Directorio 
$ 97,50 e. 20|4 N9 33.420 v. 26]4|71 

COPIMAR 

S.A. 

Construcciones. . 
N9 29 993 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Se convoca a los señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse- e* día 30 de abril de 1971. a las 
1850 horas en la sede sociai Montevi- 
deo 527, piso 29. Capital Federal, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración del Inventarlo. Ba- 
lance General. Cuenta de Pérdidas y Ga- 
nancias, Memoria. Informe del Sindico, 
correspondientes al Segundo Ejercicio so- 
oial cerrado el 31 de diciembre de 1970. 
29 Elección de Directores previa fija- 
ción de su número. 

39 Elección de Síndicos Titular y Su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

El Directorio 
$ 97,50 e. 2014 N« 33.421 V. 2614(71 



CIDEMA < 

S.A. 

Industrial, Comercial 

Se convoca a ios accionistas en Asam- 
blea General Ordinaria a realizarse el 
dia 30 de abril de 1971. a las 19 horas, 
en Reconquista 46. 29 piso, oficina 216 
con el fin de considerar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración de la documentación 
del art. 347 toe 1« del Código de Co- 
me 1 * 10 - , ... „ 
• 29 Elección de Directores fijando su 

número y garantías. 

3' Elección . de Síndico titular y su- 
stente. 

4» Retribución del Sindico al $1 de dl- 
tíenjore de 1OT0. 

t* Aumento de capital autorizada 

•» rvsignaelón de des accionistas pa 
i» firmar el acta. ' 

H Directorio 
$ 1M.- e. 2014 lí» 33.310 V. 26[4|71 



CALCEMENX 

. .Sociedad Anónima, 
Industrial. Comercial, 
Inmobiliaria y Constructora - 
Registro N» 30.874 
Convócase a los Accionistas a la Asam- 
blea General Ordinaria a < celebrarse el 
30 de abril de 1971, a las 19 horas, en 
Cangallo N9 1457, Dpto. N9 26. Capital 
Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Considerar los documentos que cita 
el art. 347 inc. 19 del Código de Comer- 
cio, correspondientes al 2* Ejercicio Eco- 
nómico cerrado el 31 de diciembre de 
1970 

29 Fijar número de miembros que com- 
pondrán el Directorio y elegir Directo- 
res y Síndicos. 

89 Designar dos accionistas ^ara que 
en nombre y representación de la Asam- 
blea, aprueben y firmen el acta. 
Buenos Aires, 9 de abril de 1971. 

El Directorio 
* 90.— e. 20|4 N9 32.576 v. 2614)71 

CEGRE 

Sociedad Anónima, 
Comercial, Industrial, 
Financiera, Inmobiliaria, 
Construcciones, Agropecuaria, 
- de Mandatos y Servicios 
Expediente N* 29JÓ1 

" ""CONVOCATORIA- 
El Directorio convoca a los señores Ac- 
cionistas a Asamblea General Ordinaria, 
para el 30 de abril de 1971, a las 9 hs., 
en Lavalle 1447, 29 E, Capital, para tra- 
tar' el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
- ' 19 Consideración de la documentación 
indicada en el art. 347 del Código de 
Comercio, correspondiente a los Ejerci- 
cios Ni os. 1 y 2, cerrados el 31 de di- 
ciembre dé 1969 y 1970, respectivamente. 
. 29 Fijación del" número de Directores 
y elección de ios mismos. 

39 Elección de. Sindico Titular y Sin- 
dico suplente. { 
49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la Asamblea. 

El Directorio 
Nota: Se recuerda a los señores accio- 
nistaa que los depósitos de accio- 
nes o certificados equivalentes, de- 
berán hacerse en el domicilio in- 
dicado hasta tres dias antes del 
señalado para la Asamblea. 
$ 112,50 e. 2014 N ? 33.418 v. 26¡4|71 

COPAMPA 

S.A. 

inmobiliaria. 

Comercial y Financiera 

Reg. N9 4.168 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el dia 30 de 
abril de 1971, a las 10 horas, en Recon- 
quista 1011, 3er. piso, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Considei ación documentación art. 
347 inc. 19 del Código de Comercio*, ejer- 
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1970. 
29 Elección de Sindico titular y su- 
plente por un año. 

39 Remuneración del Directorio y Sin- 
dico. 

49 Designación d» dos accionistas pa- 
ra firmar y aprobar el Acta de la Asam- 
blea. 

El Directorio 

$ 90 e. 2014 N 9 32.577 v. 26|4|71 

CARAVANA 
Sociedad Anónima 
Comercial y Financiera 
CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, para ei día 
30 de abril de 1971. a las 19 hs., en Ca- 
bildo 360, Capital Federal, para conside- 
rar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1» Designación de dos accionistas para 
suscribir el Acta de Asamblea. 

29 Consideración documentos articulo 
347 del Código de Comercio correspon- 1 
cliente ai ejercicio cerrado al 31 de dl-> 
demore de 1970. 

3» Distribución de utilidades y remu- 
neraciones a Directores y Síndicos. 

49 Fijación del . número de miembros, 
del Directorio y ni elección por un año. 
59 Elección de Sindico titular y su. 
píente puf un año — El Directorio. 

t 105.— e.2014 N ' 33.697 v.26|4|71 
C ABAN 4 "LA CHACRA" 
S.A. 

Agrícola Ganadera 
N9 de Registro 6.091 
, Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971 11 ho- 
ras, en San Martin 232, Capital Federal 
tratar; 

19 Documentos art 347 del C. Comer- 
cio, al 31112170. 
29 Distribución de utilidades. 
39 Elección Directores. Síndicos y dos 
accionistas para firmar el acta. 

El Directorio 
$ 60,— a 2014 N 9 34.952 V. 2614171 
COMPAÑÍA INTERNACIONAL 
DE EDICIONES 
S. A. C. I. F. I. y A. 

Reconquista 575, Capital 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria a celebrarse 



el dia 30 de abril a las 18 horas, en 
Reconquista 575 para considerar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentación Art. 
347, del O de C, balance al 31|12<70. 

29 Remuneración de directores y sín- 
dicos. 

. 39 Fijación del número de directores, 
síndicos y elección de dos accionistas 
para firmar el acta. — • El Directorio. 

t 60. e.2Q|4-N 9 34.469-V.26|4|71 

CONFECCIONES JUBERS 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Financiera e Inmobiliaria ' 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril dé 1971, a las 
19 horas, en Fragata Presidente Sar- 
miento 1933, a efectos de considerar: 
ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos Art. 347 
del código de Comercio, ai 31|1|1971 y 
distribución de utilidades. 
29 Elección directores y síndicos. 
39 Dos accionistas firmar acta. — El 
Directorio. 

$ 60. C2014-N 9 34.471-v.26]4|71 
CARBAT 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Inmobiliaria y Financiera 
CONVOCATORIA 
■ Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria- para el día 30 de abril de 1971, 
a las 18.30 hs., en el local social: Char- 
cas 3074. piso 39, Cap. Fed., para consi- 
derar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Documentos del Art. 347 del C. de 
C, distribución de utilidades del ejer- 
cicio social N9 1, cerrado- al 31 de di- 
ciembre de 1970. 

2? Remuneración a directores y sín- 
dico. 

39 Elección de síndicos, titular y su- 
plente, y de dos accionistas para firmar 
el acta. — El Directorio. 

$ 67,50. e.20!4-N 9 34.478-V.2614I71 
CORPORACIÓN DEL CEMENTERIO 
BRITÁNICO DE BUENOS AIRES 
CONVOCATORIA 

Se invita a ios señores miembros de 
la Corporación del Cementerio Británico 
de Buenos Aires a la Asamblea General 
Ordinaria que tendrá lugar ei día jueves 
veintinueve de abril cte mil novecientos 
setentiuno, a las dieciocho horas, en el 
Salón de la Catedral Anglicana "San 
Juan Bautista", situado en la calle 25 
de Mayo 282, Buenos Aires. 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración y aprobación de la 
Memoria, Cuenta de Gastos y Recursos, 
Balance General e Inventario correspon- 
dientes al ejercicio concluido el 31 de 
diciembre de 1970. 

29 Elección de tres miembros por dos 
años para integrar la Comisión Admi- 
nistradora. 

39 Nombramiento de dos miembros para 
firmar el acta de la asamblea. — El 
Secretarlo. 

22,80. e.20j4-N 9 34.477-V.29|4|71 
CACHARI 
S. A. M. C. I. I. F. y A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30!4¡1971, a las 18 horas, en Bolívar 218, 
oficina 36, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos Art. 347 
Código de Comercio, Ejercicio al 31 de 
diciembre de 1970. 

29 Aumento de capital. 

39 Ratificación compromiso ante Ban- 
co Nacional de Desarrollo de limitar dis- 
tribución de dividendos. 

49 Fijación honorarios Directorio y 
Asesores Técnicos. 

59 Fijación del número y elección de 
directores y síndicos. 

69 Designación de dos accionistas para 
nrmar el acta. 

* 82,50. e.20¡4- N9 34.334-v.26|4|71 
COARMETAL 

Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria para ei 
día 30 de abril de 1971, a las 15 horas, 
en ei local de la calle Córdoba 6073, 
Capital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos Art. 347 
del c. de Comercio, correspondientes al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 

29. Elección de nuevo Directorio y Sín- 
dico. ' 

39 Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta de la asamblea 
— El Directorio. 

* 75. e.20|4- N9 34.271-v,26!4J71 

CERCASA * 

S.A. 

Comercial, Industrial 
y de Transporte 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a reali- 
zarse el día 30 de abril de 1971 a las 



17 horas, en la sede "vslai Bartolomé 
Mitre 853, 39 piso,. Capital Federal pan 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos 
prescriptos por el Art. 347 del Código 
de Comercio, correspondiente ai Ejerci- 
cio cerrado el 31 de diciembre de 197fc 

29 Distribución de nulidades. 

39 Fijación del número ie Directores 
y elección de los mismos. 

49 Elección del Síndico titular y su- 
plente. 

59 Aumento de Capital. 

69 Designación de dos Accionistas para 
firmar el Acta de la Asamblea. 

El Directorio, 
$ 120 e. 20|4 N 9 33.558 v.26;4|7l 
CAMPEREMITAGE 
S.A. 

Agropecuaria, Comercial, ^ 

Industrial e Inmobiliaria 1 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, en primera convocatoria, para el 
dia 30 de abril de 1971, a las 16.30 horas, 
en Bartolomé Mitre 853, 49 piso. Capi- 
tal Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los íocumentos 
prescriptos por el -wtículo 347 del Có- 
digo de Comercio correspondientes al 
ejercicio clausurado el 31 *r diciembre 
de 1970. 

29 Aumento de capital. 

39 Elección de Síndico titular y Sín- 
dico suplente. 

49 Designación de dos Accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 90 e. 2014 N 9 33.557 ».26i4[7I 
CAMTJS ARGENTINA 
S. A. C. e I. 

Expediente N9 16.729 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordfe 
Baria para el día 30 de abril de 1971 a las 
15 horas en Ib calle Cangallo 667, Capi- 
tal, para tratar el 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos 
que prescribe el art. 347 del Código cal 
Comercio, por el ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 1970., 

29 Honorarios al directorio y síndl» 
co. 

39 Fijación del número y elección de di- 
rectores titulares y suplentes. 

49 Elección de síndicos, titular y su- 
plente. 

59 Designaciór de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

* 82.50 - e.20|4-N9 30.834-v.26 1 4|7l 

CONXEC 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
de Mandatos y Servicios 
e Inmobiliaria y Construcciones 
México 625, Cap. Fed. 
Convócase a Asamblea ueneral Ordi- 
naria el 30/4/71, a las 14 ñoras, en Bar- 
tolomé Mitre 2061, 79 piso, N9 67, Caí- 
pital, a fin de tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración y aprobación doo, 
Art. 347, Inc. 19 del Código de Comercie, 
29 Determinación numero ae Directo- 
res y elección de los nismia. 

39 Elección de Síndicos v 2 Accionistas 
para firmar el Acta. — El directorio. 
$ 52,60 e.2014 N9 33.463 V.26|4|7I 

CORPORACIÓN MERCANTIL 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Financiera, Inmobiliaria 
y Agropecuaria 

Junín 134, 2? piso, Of. 9, Cap. Fed. 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria el 30/4/71, a las 17 horas, en Ca- 
rrito número 136, 79 piso. Capital, a fia 
de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración y aprobación docu> 
mentó Art. 347, inciso 19 de! Código da 
Comercio, al 31/12/70. 

29 Determinación número 'e Directo- 
res y elección de los mismos. 

39 Elección de Síndicos y 2 Aceonistai 
para firmar el Acta. — Él D-rectorio. 
3 60 e.2014 N9 33.460 v.26|4|71 

COMPAÑÍA GENERAL 
FABRIL EDITORA 

S.A. 

Expte. N9 9.377 > 

CONVOCATORIA 
Se' convoca a los -eneres Accionistas 
a Asamblea General Ordinaria, que se 
realizará el 30 de abril de 1971. a tas 
12 horas, en Hipólito Trigoyen 1582, Ca- 
pital, para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Designación de dos Accionistas para 
aprobar y firmar el Acta de ji Asamblea. 
29 Memoria del Directorio. Cnventarto, 
Balance General. Demostración de la 
Cuenta de Ganancias y Pérdida? * In- 
forme del Sindico, correspondientes ai 
ejercido terminado el 31 de diciembre 
de 1970. 

39 Elección de Directores, elección de 
Síndico titular y Síndico suplente. 
49 Remuneración del Síndico titular. 
Buenos Aires, 12 de abril e Í971. 
El Directorio. 
f 105 e.20;4 N? 33.5*8 v.26¡4|71. 
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CORPORACIÓN MERCANTIL 

Sociedad Anónima - 
Comente!, Industrial, 
Financiera, Inmobiliaria 
y Agropecuaria _ . 

Jnnin 134, 2» piso, Of. 9, Cas. Fed. 
Convócase a Asamblea 3er»erai Extra- 
ordinaria el día 30 de *brU ae 1971, a 
las 16 ñoras, en Cerrito 136, T> piso, Ca- 
pital, a fin de tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
iv Aumento del Capital Autorizado. 
2» Modificación artículo 4» de los Es- 
tatutos Sociales. 

39 Designación de dos Accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 45 e.20¡4 N» 33.404 V.26|4¡71 

COMFÜ SERVICE 
B.A.C.O.M.M.A. 

Convoca a ios tenores Accionistas a 
Ja Asamblea General Extraordinaria, que 
ee efectuará el 30 de abril de 1971, a 
las 18 ñoras, en el local social Hipólito 
Yrlgoyen 1620, con el fin de considerar 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Aumento del capital «itorlzado a 
la suma de 8 2.000.000 sin ácima de 
Estatuto. . ^ . , 

2? Emisión de las serles ientro del 
nuevo capital autorizado. 

3? Designación de dos Vccionista. para 
firmar el Acta respectiva. 

Buenos Aires, abril 12 de -971. 

El Directorio. 
$ 60 e.2014 N« 34.049 V.26¡4|71 

CORPORACIÓN INVERSORA 
ARGENTINA 

' Callao «8. S» piso» Of . 5, Capital 
No 17.485 ^„. 

CONVOCATORIA 

Buenos Aires. 12 de abril de 1971. 

Be convoca a los señores Accionistas 
de Corporación Inversora 4rgentlna¡ 
8 A C I P 1 7 A a Asamblea General 
ordinaria para el dia 30 de abril de 
1971. a las 11.30 horas, en la caUe ¡Ca- 
llao 468, 3» Piso. Of. 5. Capital Federal, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1» Nombramiento de dos Accionistas 
para firmar el Acta con facultad de 

^Aprobación del Inventarlo, 'a Me- 
moria, el Balance Gen-Jal, ?u?d"> De- 
mostrativo de Ganancias v TOnUdu e 
Informe del Sindica wrrespondientes al 
1" ejercicio social finalizado el 31 de 
diciembre de 1970. . . _ _ 

3» Ratificación de todo 10 rctuado por 
el Honorable Directorio, basta el 31 de 
diciembre de 1970. . w 

4» Hnorarios del Directorio j de los 

6» Distribución de lenidades. 
69 Fijación del número de Directores 
f nombramiento da los mismos, de eo- 

"ff^mbramlento de Sindic* titular y 
Sindico ffgftñig iSTrVn 

'CDSEMER 
B< A» L C 

Registro N» 39? 

CONVOCATORIA 

De acuerdt. con el art. 9? de los esta- 
tutos, se convoca a los señores accionistas 
para la Asanblea General Ordinaria que 
ie efectuará, ei dia 30 de abro de ■1W1. 
a las 16 horas, en el local social 0*Brlen 
1202, para tratar e, siguiente, 
ORDEN DEL DIA: 

1» Lectura > aprobación de la memo- 
ria del directorio, inventario, balance ge- 
neral cuenta de pérdidas 7 ganancias, 
informe del sindico y afectación de los 
resultados de. ejercido cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. 

2? Remuneración del directorio, 

3» Etecclór de un director titular f de 
dos directores suplentes. 

4? Elección del sindico y fijación de su 
remuneración para 1971. Elección del 
síndico suplente. 

6° NombranVento de dos accionistas, 
o de sus representantes, para aprobar 
y firmar el acta de la asamblea. — El 
Directorio. 

8 120 — e.20!4-N» 30.802-V.26I4J71 

CURSO- BBC 
6. A. C. L F. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971 a las 
19 horas, en el local de la calle Canga- 
llo 19 T a fin de tratar el siguiente, 
ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración documentos art. 347 
Código de Comercio ejercicio cerrado al 
31 de dic'embre de 1970: 

2» Distribución de utilidades; 

3» Determinación de' número y etec- 
elón de directores y síndicos, titular y su- 
plente: 

V Designado! de dos accionistas para 
aprobar y firmar e) acta. — El Directo- 

HO. 

I 82,50 — 'e.»^-N« 83.640-T.26i4|71 



CASTILLA 

8. A. N 

Com, Xno* Fin. e Inm. 
Registro N 1.053 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971, en Vi- 
rrey Cevallos N» 258, a las 10, para tra- 
tar: , 

1* Consideración documentos Art. 347 
del Código de Comercio, ejercido 31|12| 
1970. 

2? Elección de síndicos y dos accionis- 
tas para firmar el acta. — El Directo- 
rio. 

8 60 — «.20,4-N* 31.050-V.26I4171 

CIRIO A- WATSON 
8. A. C. L 
Beg. 14.488 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 abril 1971, hora 8, en Pa- 
raná 489, 4?. 26, para considerar: 

V> Documentos art 347 Cód, Com., ejer- 
cicio 1970. 

2? Remuneraciones directorio en exceso 
limite 25 pa ciento fijado por art. 16 de 
estatuto". 

3* Elección síndicos titular y suplen- 
te, po~ un año. 

1» Designación accionistas para firmar 
el acta. — El Directorio. 

$ 67,50 - e.20l4-N» 33.326-V.2614|71 



COMPAÑÍA agrícola 

DEL NORTL 

Sociedad Anónima 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a la 
Asamblea Genera* Ordinaria que se lle- 
vara a cabo el dia 30 de abril de 1971, a 
las 16 horas en ¿a sede social, Avenida 
Roque Sáenz Peña 938, 8? piso, para tra- 
tar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 

19 Lectura y consideración, de la me- 
moria, inventario, balance general, cuen- 
ta de ganancias v pérdidas e informe del 
sindico, correspondiente al ejerdeio ce- 
rrado el 31 de didembre de 1970. 

2' Retribución al directorio y sindi- 
co. _, 

y Elección de nuevo directorio para 
completar el mándate conferido al direc- 
torio renunciante, hasta el 31 do diciem- 
bre de 1971. 

4« Elección de síndicos, titular y su- 
plente. 

5» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de asamblea. — El Direc- 
torio. 

8 135 — e.20¡4-N« 31.160-V.2614I71 

CASA FE6TA * s 

8. A. C. L 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para ei dia 30 de abril de 1971 a las 
18 y 30 horas en Boüvaí 544, Capital, 
ORDEN DEL DIA: 
1» Dtos. art 347, inciso 1« del C. de 
C. Ejercicio cerrado el 3M2I70. 

29 Distrlbuciór de utilidades y elecdón 
sindicatura. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 60 - 6.20I4-N9 33.330-v.26¡4l71 

CONSORCIO HOLANDÉS 
DE INVERSIONES 
8. A. C. L F L M. 
Registro N> 10.385 

Se convoci. a toe señores actíonistas a 
Asamblea General Ordinaria para el 30 
de abril de 1971 a las 17 horas en el 
local de la calle Bartolomé Mitre N« 234, 
de esta ciudac. para tratar el siguiente. 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración documentos Art 347 
del Código de Comercio al 31 de diciem- 
bre de 1970. 

V Elección de directores y síndicos. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 60 - e.20|4-N' 22.136-v.26¡4|71 

CIUDAD SATÉLITE 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
a las 18.30 horas, en el local social de 
Florida 229. 49 piso, Capital Federal, 
para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 consideración de los documentos 
mencionados en el Art. - 347. inciso 1» 
del Código de Comercio, del Ejerdeio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Modificación de la fecha de cierre 
del ejercido. 

39 Elecdón de directores, síndicos y 
dos accionistas para firmar el acta de 
asamblea, — El Directorio. 

8 82,50. e.20¡4-N? 34.286-V.2614|71 

CBIMARAL 

Sociedad Anónima Industrial, 
Comercial, Financiera e Inmobiliaria 
México 631. Capital Federa] 
Expte. N» 11.962 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria el día 30 de' abril de 1971. a las 
12 horas, en el local de la calle Bolívar 
número 722, 1er. piso, Capital Federal. 
con ti fia de tratar *i siguiente: 



ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración y aprobación de ta 
Memoria, Inventario, Balan x General, 
Cuenta de Ganancias y Perdidas s pla- 
nillas anexas, correspondientes al ejer- 
cicio finalizado el 31 de diciembre de 
1970. 

2? Distribución de las utilidades. 

39 Determinación aúmero de directores 

y elección de los mismos. 

49 Elección de Sindico Titular y Sin- 
dico Suplente. 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

8 90.— C20.4-N9 34.281-V.26¡4i71 

CONTROLS COMPANV OF AMERICA 

(Argentina) 

Expediente 10.493 

Convócase a los señores accionistas a !a 
Asamblea General Ordinaria que se rea 
lizara el día 30 ae abril de 1971. a las 18 
horas, en Paseo Colón 221. 89 piso, par» 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos dd 
art. 347 del Código de Comercio, corres- 
pondiente al 119 ejercido terminado ei 
31 de diciembre de 1970 y destino de las 
utilidades. 

29 Fijar el número de directores titu- 
lares y suplentes y elección de los mismo* 

39 Elección de síndicos, titular y suplen- 
te, 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

S 105.— e.20|4 N9 34.061 7.26;4|71 



COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD 
DEL SUD ARGENTINO 
S. A. 

N. 2.613 % „_ 

Se convoca a Asamblea General Ex- 
traordinaria para el 30 de abril de 197L 
a la hora 17, en Corrientes 645, 8» piso, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Aumento de capital. 

29 Modificación de los estatutos socia- 
les que comprende cambio de nombre 
y objeto de la sociedad. 

39 Designación de dos accionistas para 
croe, en representación de ios demás, 
aprueben y tírmen el acta de esta asam- 
blea. El depósito de acciones o de ios 
certificados deberá efectuarse hasta tres 
días antes de la asamblea en la Teso- 
rería, corrientes 545, 89 piso. — El Di- 
rectorio. 

$ 82,50. C2014-N9 34.300-V.26|4|71 

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD 
DEL SUD ARGENTINO 
S. A 

Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971, a ia 
hora 16,30, en Corrientes 545, 8' piso, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Lectura, discusión y aprobación de 
la Memoria, Inventario y Balance Gene- 
ral con Cuadro Demostrativo de Ganan- 
cias y Pérdidas, correspondientes al 41 
ejercicio concluido el 31 de diciembre de 
1970, con informe del sindico. 

29 Disposición de utilidades. 

39 Remuneración de los directores. 

49 Remuneración del síndico. 

69 Fijación del número de miembros 
de que se compondrá el Directorio y elec- 
ción de los mismos, de conformidad con 
los artículos 12, 13 y 14 de los estatutos 
sociales.' 

69 Elecdón do Sindico Titular y Sin- 
dico Suplente. 

79 Designación de dos accionistas para 
que. en representación de los demás, 
aprueben y firmen el acta de esta asam- 
blea. El depósito de acciones o de los 
certificados deberá efectuarse hasta tres 
días antes de la asamblea en la Teso- 
rería. Corrientes 545, 8? piso. — El Di- 
rectorio. 

8 120. e.20|4-N9 34.299-vJ6[4|71 

COMPAÑÍA ATLÁNTICO SUR 

S. A. C. I. F, A y de Mandatos 
N. 38.573 

Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971, a la 
hora 16, en Corrientes 545, 89 piso, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

iv Lectura, discusión y aprobación de 
la Memoria, Inventario y Balance Gene- 
ral con Cuadro Demostrativo de Ga- 
nancias y Pérdidas, correspondientes al 
ler. ejercicio concluido el 31 de didem- 
bre de 1970, con informe del síndico. 

2? Disposldón de utilidades. 

39 Fijación del número de miembros 
de que se compondrá el Directorio y elec- 
ción de los mismos, de conformidad con 
el artículo 7? de los estatutos sociales- 

49 Elección de Síndico Titular y Sín- 
dico Suplente. 

59 Determinación de la garantía "que 
deben dar los directores para el buen 
desempeño de sus funciones articulo 7^ 
de ios estatutos sociales). 

69 Designación de dos accionistas para 
que. en representación de los demás 
aprueben v firmen ei acta de esta asam 
blea- — £1 Directorio 

t 105. e.20[4-N9 34.327-v.26i4¡71 



CORASONA 
S. A. C L F- L y A. 
N» de ReS. 37.CÍ5 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 197L 
a las 17 ñoras, en el local social, calle 
Comentes 2565, ler. piso, oficina 3», Ca- 
pital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración y aprobación de los 
elementos proscriptos por el Art. 347 dd 
Código de Comercio, correspondiente al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre da 
1970. 

29 Elecdón de directores y síndicos. 

39 Aumento del capital autorizado. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — e: Directorio. 

8 90. C20,4-N9 34.411- V-264J71 

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD 
DEL ESTE ARGENTINO 
S. A. 

N. 2.615 

Se convoca a Asamblea General Ordl« 
naria para el 30 dé abril de 1971. a la 
hora 17.30, en Corrientes 545, 8? piso, 
para tratar el siguiente - 

ORDEN DEL DIA: 

19 Lectura, discusión y aprobación de 
la Memoiia, Inventario y Balance Gene- 
ral con Cuadro Demostrativo de Ganan* 
das y Pérdidas, correspondientes ai 41 
ejercicio concluido el 31 de diciembre de 
1970, con informe del sindico. 

29 Disposición de utilidades. 

39 Remuneración de los directores. 

49 Remuneración del sindico. 

59 Kjaoión del número de miembros 
de que se compondrá el Directorio y 
elección de ios mismos, de conformidad 
con los artículos 12, 13 y 14 de los esta* 
tutos sedales. 

69 Elecdón de Síndico titular y Síndico 
suplente 

79 Designadón de dos accionistas para 
que. en representación de los demás, 
aprueben y firmen el acta de esta asam- 
blea. £l deposito de acdones o de ios 
certificados deberá efectuarse hasta tres 
días antes de la asamblea en la Teso- 
rería, Corrientes 545, 89 piso. — El Di- 
rectorio. 

8 120.— C20I4-N9 34.326-V.26|4|7i 

CRICRAMAR 

Sodedad Anónima 

de Finanzas y Mandatos 

N9 26.559 
Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria para ej próximo 30 de abril a las 
8.30 horas, en Paseo Colón 317, ler. piso, 
Capital Federal, con el fin de considerar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentas Art. 347 
« de T, Comercl0, ejercido cerrado 31H2|70. 
29 Elección de directores, previa fija- 
ción de su número, y de síndicos titular 
y suplente. 

39 Designadón de dos accionistas para 
firmar el ada. — El Directorio 

8 75.—. C20Í4- N9 34273-V.26[4J71 

CATINI 

S A. 

Constructora Inmobiliaria 
Comercial e Industrial 
Alsina 1569 (9* piso, ofic 18) 
Buenos Aires 
Expediente N9 29.444 

CONVOCATORIA 

Se cita a los señores accionistas para la 
Asamblea General Ordinaria que tendrá 
lugar ei dia 30 de abril de 1970. a las 18 

«J? 5 -,,!? Ia ^^ S06lai de la caue Alsina- 
1569. (99 piso - Ofic. 13), Capital Federal 
para tratar lo siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos del 
articulo 347. inciso 19 del Código de Co> 
.lerdo correspondiente al ejercicio cerra, 
do el 31 de diciembre de 1969 y distribu- 
ción de utilidades. u««mmi 

29 Determinación del número de directo- 
res y elección de los mismos por el térml. 
no de un año y de un sindico titular y un 
sindico suplente por el término de un año. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

Buenos Aires, abril de 1970. 
» 90.— e.20|4 N9 33.740 V¿6j4i7l 

CANGAS 

Sodedad Anónima 
Comercia] Financiera 
e Inmobiliaria 
Registro N» 30.705 

CONVOCATORIA 
Citase a ios señores accionistas a k 
Asamb'ea General Ordinaria a realizaría 
el 30 de abril de 1971. a las 11.30 horaa 
en Rlvadavla 10.026, Capital, a fin de tra- 
tar la siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración doc. art. 347, lne, !•) 
dd Código de Comerdo, ejercicio 31112179 
Distribución de utUloades: 
29 Aumento de capital autorizado: 
39 Remuneración directores y sindico: 
49 Designación de síndico titular y so* 
ptente; 

59 Des T gnacfón de dos accionistas nata 
fi>™.ur el acta — El Directorio. 

t 67,SQ e.20|4 N» 33.727 rMiMU 
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CONFECCIONES R. R 
iACI 

Convócase a la 3* Asamblea General 
Ordinaria para el dia 30 de abril del co- 
rriente año, a las 11 horas, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración- de los documentos 
mencionados en el art. 361 del Código de 
Comercio e Informe del sindico. 

2* Designación de los nuevos miembros 
del directorio por terminación del man 
dito de los actuales titulares. 

29 Designación de I03 accionistas para 
Mucrlbir el acta. 

El Presidente 
I 60.— e.2014 N» 34.055 ?.26J4i71 

OOOPECENTRAL 

Sociedad Anónima, 

Comercial, Industrial y Financiera 

Se convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria para el dia 
M de abril de 1971, a las 18 horas, en Co. 
Clientes 3169, piso 13, Capital Federal. 
paca tratar- el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
~ 1* Cumplimiento del art 347 toe 1* de) 
Código de Comercio, correspondiente al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 

uno; 

8» Elección de directores y síndicos; 

S* Designación de dos accionistas para 
Orinar el acta. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1971. — El 
Bfeeodorlo. 

t 67,50 e.20|4 N« 33.247 Y.26|4{71 

CIET1 

Sociedad Anónima Comercial 
Industrial e Inmobiliaria 
Expediente N» 15.689 

CONVOCATORIA 
Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas a celebrarse el SO 
de abril de 1971, a las 16 horas, en La calle 
Combate de loa Pozos N» 220, Capital Fe- 
decaí, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración' de los documentos a 

rse refiere el articulo 347 del Código 
Comercio por el ejercicio cerrado el 
SI de diciembre de 1970. 
2* Elección de directores y síndicos. 
29 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directoría 

| 82,50 e.2014 W 33.761 V.2614I71 



OALV1RA 

Sociedad Anónima Comercia! 
Industrial y Financiera 
Registro N« 36.388 

CONVOCATORIA 

Cítase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse 
et 30 de abril de 1971, a las 14,30 horas en 
RAvadavla 10026, Capital a fin de tratar la 
siguiente. 

ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración doc. art. 347, inc. 1») 
^del Código de Comercio, ejercicio cerrado 
al 31|12j?0. Distribución de utilidades; 
« 2* Aumento de capital autorizado; 
2» Remuneración directores y síndico; 
4» Ratificación de directores y síndicos; 
6* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

t 67,50 e.2014 N» 33.729 v.26[4!71 

ointutel 

Sociedad Anónima Comercial 
Industrial Financiera e Inmobiliaria 
Registro N» 36.401 

CONVOCATORIA 

Citase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el 30 de abril de 1971. a las 12 horas, en 
Rivadavia 10.026, Capital, a fin de tratar 
la siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración doc. art. 347. inc. 1*> 
del Código de Comercio, ejercicio al 
31112-70. Distribución de utilidades; 

2» Aumento de capital autorizado; 
" 3» Remuneración directores y síndico: 

4» Ratificación de directores y síndicos; 

5» Designación de dos accionistas para 
fumar . el acta. — £1 Directorio. 

S 67,50 e.20¡4 N? 33.723 V.26l4j71 

OOMELSA 

S.A. 

(E.L I 

CONVOCATORIA 
Coavócase a Accionistas a Asamblea 
Ordinaria, para el día 30 de abril de 
UWl, a las 15 horas, en Alsina 1360 6?: 
1* Consideración Art. 347 del Código 
de Comercio, al 31/12/1970. 
. 2» Elección de directores "indico tl- 
• talar y síndico suplente. 

3* Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 45 e.204 W 33.452 v.2fl:4|71 

OATLEN 

Saciedad Anónima 

Comercial, Industrial, 
Financiera e Inmobiliarv 
. Expediente -N» 11.365 

CONVOCATORIA 
Se convoca a Asamblea jebera. Or- 
dinaria de Accionistas a cobrarse el 
30 de abril de 1971, a las 18 taor-s en 
la calle . Combate- de los Pozos N< 220, 
Capltai Federal, para tra»a.T <1 siguiente 



ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración -te los documentos a 
que se refiere el artículo 34"" del Código 
de Comercio, por el ejercicio cerrado 
el 31 de diciembre de 1970. 

29 Fijación de la remuneración a Di- 
rectores y Síndicos. 

3« Elección de Directores * Síndicos. 

4» Designación de dos Accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

* 82,50 e.20|4 N» 33.439 V.26j4|71 

CORAL 
S.A.C.I.I. y F. 

Convócase a los señorea Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria el 30 de 
abril de 1971, a las 9 horas, en el local 
social de calle Paraná 433, V piso, ofi- 
cina 4, Capital Federal, para considerar: 

1? Consideración de lo actuado por el 
Directorio. 

2? Consideración de la Memoria y Ba- 
lance General del ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 1970. 

39 Elección del nuevo directorio. 

49 Designación del Sindico titular y 
Síndico suplente. 

5* Designación de dos Accionistas para 
firmar el Acta. 

$ 75 e.20i4 N9 ?3.437 V.26¡4|71 



COVENCO 
S.A.C.I.F. 



CONVOCATORIA 

Convócase a los señores Accionistas 
a A&amblea General Ordinaria, para el 
30 de abril de 1971, a las '6 horas, en 
la calle Ñapóles 3123, Capital Federal, 
.a los efectos de considerar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de ios documentos 
mencionados en el Art. 347 del Código 
de Comercio correspondientes al 29 Ejer- 
cicio Económico Anual finalizado el 31 
de diciembre de 1970. 

29 Destino de las utilidades. 

39 Elección de Directorio y Sindica- 
tura. 

49 Fijación de garantías a los miem- 
bros del Directorio. 

59 Designación de dos Accionista.' para 
firmar el Acta. 

Buenos Aires, 12 de abrü de 197L 
El Directorio. 
I 90 e.20{4 N« 33.*0Q T.26J4|71 

COVÍN 

S.A. 

Industrial, Comercial 
y Financiera 
Expediente N» 19.009 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el 30 de abril de 1971, a las 18 
horas, en su sede social, Avenida Julio 
A. Roca 733, piso 29, Capital Federal, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de los documentos que 
prescribe el articulo 347 del Código de 
Comercio correspondiente al .'Jerclclo ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970. 
29 Distribución de Utilidades. 
3« Elección de directores y síndicos. 
49 Designación de dos Accionistas para 
firmar el Acta de la Asamblea. 

El Directorio. 
* 75 e.2014 N9 33.348 V.2«I4¡71 

CASIA 

Sociedad Anónima 
de Inversiones 
Expte. N? 27.103 

Convócase Accionistas a Asamblea Ge- 
neral Ordinaria, para el día 30 de abril 
de 1971, a las 14 horas, en Corrientes 
545, 79, Capital, para tratar: 

19 Designación dos accionistas para 
firmar el Acta. 

29 Consideración locumentos Art. 347 
Código de Comercio, ejercicio cerrado el 
31/12/1970. Distribución utilidades. 

39 Determinación número Olrectores, 
nombramiento Directores y Síndicos. 

$ 60 e.2014 N? 33.846 v.26!4}7l 

CRÉDITO 

AVENIDA AVELLANEDA 

S.A.C.I.F. I. 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Convócase a los señores' Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria, que se 
celebrará el dia 30 de abril de 1971, a 
las 20 hs., en Machain 379 r Capital, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración documentos Art. 347 
del Código de Comercio, al "1/12/70. 
2? Distribución de utilidades. 
3' Garantía Directores, Art. T> de Es- 
tatutos. 

49 Elección Síndicos y dos Accionistas 
para firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 60 e.2014 N9 33.830 v.26'4(71 

CAD1SA 

S.A.C.I l.A.G. J H. 
Reg. 9.518 

CONVOCATORIA 

Cítase a les señores ^cclcnibtas a la 
A- amblen Genera] Ordinaria realizarse 
ei 30 de abril de 1970, a las 15 horas, 
en Mrjnsjila 4060. Capital, jara tratar 
el siguknte 



ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración locumentos al 31/12/ 
1970, Art. 347, Código de Comercio. 
2? Distribución de resultados. 
39 Elección Directores, Síndicos > dos 
Accionistas para firmar el Acta. 

El Directorio. 
f 52,50 e.20|4 N» 33.829 v.26|4|71 

CONSTRUCCIONES 

CANGALLO 

S.C.A. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores Accionistas 
a Asamblea General Ordinaria para el 
día 30 de abril de 1971, a las 18 horas, 
en la calle Suipachá 268, ^iso 11, Ca- 
pital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración del Balance General, 
Inventarlo, y Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas correspondientes al cuarto ejer- 
cicio de la Sociedad, cerrados el 31 de 
diciembre de 1970. 

29 Designación de dos Accionistas para, 
firmar el Acta. 

Los Socios vlerentes. 
$ 60 e.2014 N9 33.608 VI26{4171 

COMPLEJO BALCARCE 
S. A, 

Perú 1417, Olio. 1», Tel. 27-4290 
CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria, que ten- 
drá lugar en Perú 1417, primer piso, ofi- 
cina 12, Capital Federal, el dia 30 de abril 
de 1971, a las 17,30 horas, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la memoria, balan- 
ce general; cuadro demostrativo de ga- 
nancias y pérdidas; inventarlo e Informe 
del síndico correspondientes al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 1970. 

2? Consideración aumento del capital 
autorizada 

39 Elección del nuevo directorio; síndico 
titular y suplente. 

49 Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta de asamblea. — 
El Directorio. 

♦ 90.— e.20|4 N» 32.404 v.26!4|71 

CORSETTI 
S.A.C.I.F. I.C. 

CONVOCATORIA A 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, a las 
18 horas, en calle Perú 263, 109 piso, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de la documentación 
proscripta por el art. 347 del Código de 
Comercio, correspondiente al ejercicio 
cerrado el día 31 de diciembre de 1970. y 
distribución de utilidades. 

29 Designación de un , síndico titular y 
un síndico suplente, en reemplazo de los 
que terminaron sus mandatos el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

I 90.— e.20[4 N9 32.680 V.26I4J71 

CANARIAS 
SACIFIA 

Registro 23.758 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 15 horas, en José E, Uriburu 362, 5« 
piso, oficina 51, Capital, a efectos de 
considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Documentos art 347, C. de Comercio, 
al 31|12|1970; 
29 Elección de directores y .síndicos; 
3» Dos accionistas firmar acta. — El 
Directorio. 

« 52,50 e.20|4 N9 34.267 V.26|4I71 

CADAMA 

SACIFIAM - 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30|4|71, 15 horas, en Ju- 
ramento 2149, Capital Federal, para con- 
siderar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos art. 347 
C. Comercio correspondientes al ejercicio 
cerrado el 31112)1970. 

2? Elección directores y síndicos. 

3» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directoría 

$ 52,50 e.20|4 N? 32.396 v.26|4|71 

COPETONA; 

S. A. C. L F. I. C. A. 

Joan B. Alberdi 277 . Bs. Aires 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria para el 30 de abril de 1971, a las 13,30 
horas en Juan B Alberdi 277, para con- 
siderar. 

ORDEN DEL DIA: 
19 Los documentos del art. 347, inc 19 
del Código de Comercio, del ejercicio ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Retribución al directorio y síndi- 
cos. 

39 Elección de directorio y síndicos, ti- 
tular y suplente, 

4» Designación de doa accionistas para 
firmar el aeta. — El Directorio. 

$ 75 — e.2fl'4-N9 «a.íIi-T.wnpu 



CIOTTI 

O. I. F. L A. 

Sociedad Anónima . 

CONVOCATORIA 
Convoca a Asamblea Ordinaria el día 
30 de abril de 1971, a las 19 horas, eo 
Dorrego 1141, Capital, para tratar con- 
sideración documentos art. 347, Cód. Co- 
mercio; designación síndico titular y su- 
plente y accionistas firmar acta 

Buenos Aires, abril 13 de 1971. — El 
Directoría 

S .45.— e.2014 N9 34.359 V.26|4)71 

CALIPSO 

Sociedad Anónlai* Comercia! 
• Inmobiliaria " 
Registro N9 ¿MIS 

. CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordt> 
naria el 28 de abril de 1971, a las 10 ha. 
en Juramento 750; Capital, para conside- 
rar 

ORDEN DEL DIA: 
. 19 Examinar los documentos del art, 
347 del Co. de Co., del. ejercicio al 31 da 
diciembre de 1970, 

2» Determinar número de directores y 
elección de los mismos. 
39 Elección síndicos, titular y suplenta 
49 Designar dos accionistas para firmar 
el acta. — El Directorio. 

* 74.— e.20[4 N9 34.425. V.26¡4|71 

COMPAMA INMOBILIARIA 
DOMINIUM 

1 S* A. • 

Nt 2968 

Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria para el 30 dé abril de 1971, a las f.19 
horas en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 
788, 89 piso, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la memoria, inven- 
tario, balance general, cuenta desganárt- 
elas y pérdidas e Informe del sindico por 
el ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 197C y distribución de utilidades. 
- 29 Aumento de capital autorizado. 

3* Capitalización cuarta cuota revalúo 
ley 17.335. 

49 Fijar el número de directores titula- 
res y suplentes, elección de los mismos 
y de síndico y síndico suplente. 

59 Designación de de» accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 90.— e.20|4 N9 34.382 v.26J4[W 



CANICOBA t CÍA. • 

Sociedad Anónima Industrial, 
Comercial y Financiera 
Expte. N» 19.448 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores Accionistas '• 
Asamblea General Ordinaria, que se ce* 
lebrara el día 30 de abril ue 1971, a tai 
20 horas, en Cuenca. 1073, Capital, pan 
tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA. 

19 Consideración de la documentación 
del artículo 347, Inciso 1, del Código de 
Comercio, correspondiente al ejercicio 
1970. . . 

29 Distribución de las utilidades. 

3» Fijar y ratificar las remuneracio- 
nes de los Directores. 

49 Fijar el número y elección de dt. 
rectores y titulares y suplentes. 

59 Elección de Síndicos y de dos ac- 
cionistas para firmar el acta..— El Dt* 
rectorio. 

$ 90.— e.20¡4-N9 34.719 T-2614I7L 

CIMPAK 

S. A. Cosí., Ind-, Fin. e Inm. 
CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a realL. 
zarse el 30 de abril de 1971, a las 1S 
horas, en la sede social, Bolívar 382, 
para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de los documentos in- 
dicados en el Art. 347 del Código de 
Comercio, correspondiente al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección de Directores Titulares y 
Suplentes por 2 años y Síndicos Titular 
y Suplente, por 1 año. 

39 Remuneración de Directores y Sín- 
dico. 

49 Designación de dos accionistas para 
suscribir el Acta de Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

Nota: Para asistir a la Asamblea, los 

accionistas deberán dar cumplí, 

miento al Art. 15 de los Estatutos 

Soclftlcs 

$ 120.— e.20|4.N9 34.246 v.26|4f71 



CINDEP 
S. A. L C. 

Exp. H* 16.621 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria a celebrara 
el 30 de abril de 1971, a las 20 horas, en 
Terrada 4681, Buenos Aires, a los efectos 
de desarrollar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1> Consideración documentos art. 341 
Código de Comercio, del ejercicio cerrado 
el 31 de diciembre de 1970. 
29 Elección de directores y síndicos. 
3» Designación de dos accionistas para 
firmar tí acta. — El Directorio. 

% H— e.20<4 N9 34<í»4 V.26Í4 71 
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COMPAÑÍA ARGENTINA i < 

DE COMODORO R1VADAVIA 

Explotación de Petr&e* .- v 
S. A» aiiaera, industrial* 
.,, Comercial, InmobíliHria y Financiera 
..Se invoca a; ios accionistas '.a . Asam- 
blea General Ordinaria para el . 30 de 
abril de 1971, a Jas NJ.SQ horas, .'en el 
local social San Martín N f 66, Esc. 5121 
4, .para tratai el siguiente, 

ORDEN DEL DIAr 

1? consideración de la Memoria, In- 
ventario, Balance General,., Cuenta de 
Ganancia y Pérdidas, Distribución de 
Utilidades e Informe del Sindico . co. 
rresper dientes tu 8,5, ejerp-CNo termina- 
do el 31 de diciembre de 1970 

29 Fijación del número de direetoxe* 
titulares y elección dé ios que correspon- 
dan* por tres año3 JJeccióp de tres di- 
rectores suplentes por un año. 

3* E!ecc.ióp de síndico titmar. y sin- 
dico suplente 

4* Designación del profesional que cer. 
tlftcara los balances del próximo ejer- 
cicio.: trimestrales .y. anuales y fijación 
de su remuneración. '.„ ,.,' . 

5' Designación de do? accionistas paya 
firmar el acta de la Asainb'eá. 

,Se .recuerda a Jos accionistas que, pa- 
ra,, concurrir a la Asamb.ea deberán «le- 
posltar en el domicilio arriba señalado 
de 3 a lf y de 14 a 17 notas, de lunes 
o" v prnes. s s acciones o certificados h;«- 
ta tres días, antea de la, fecha ,de la 
aeamblea, o rea hasta el 27 de abril a las 
M horas. — El Directorio. 

$ 165.— e.20l4-N* 34.247 ▼^6t4t71 

CONFITERÍA LA -SANTA TERJEftfXA 
S.A CI.F.A. 

Convócase Asamblea - General Ordinaria 
Accionistas día 35 abril 1971/ a las 20 no. 
ras. en Saraza 816. Capital, para. con. 
siderar el siguiente. 

ORDEN DEL DÍA: 

1« Consideración Doc. Art. 347 Cód. 
Cdm. al 3I.12|1970 

7> Desiirnación directeres, sindico titu- 
lar' y suplente y dos accionistas para 
firmar ei arta. — El Directorio. 

'i '•• $52,50 e.20|4-N' 34/i23 v.26)4;71 



Wefna $£, 



C O 31 A R 

Corporación Musical Argentina 

S. A. 

• CONVOCATORIA 
Se convoca a ios señores accionistas a 
la Asamb'ea General Ordinaria a cele- 
brarse el día 30 de abril a las 15 horas, 
en el local social de la caüe Montevldet 
641, para tratar el siifclente. 
ORDEN. DEL DÍA: 

1? Consideración y aprobación de la 
Memoria, Balance General. Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas, Inventarlo e In- 
forme del Sindico del ejercicio al 31 de 
diciembre de 1975. 

29 E'ección de directeres y suplentes 
asi como del Síndico y Sindico suplente. 
■ 3« Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta de la Asamblea. - El 

Directorio. • 

Nota: Se recuerda a :os señores Acao. 

nlstas lo dispuesto en el articulo 

27 de los Estatuto? con respecto 

al depósito anticipado de accío- 

' ' nes. ' 

Buenos • Aires, 13 de abril de 1971. 

-- :, $ 135.— e.20l4-N? 34.227 V.26l4fll 

CORCHERA OLIDEN 
S.A.CI.F.I. ' v » 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamb'ea General Ordi- 
naria para el 30 de áDril de 1971. a las 
20 ñoras, en Corrientes 1585, 4» Pteo, 
Oficina 17, para tratar. 

V Consideración de ia Memoria, Ba- 
lance General. Cuadro* de Ganancias y 
Pérdidas ~e Informe día Sindico corres- 
pondientes al ejercido cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. ' _, t 

2« Fijación del numere de Integrantes 
dei Directorio y designación de los oía- 
mos. . 

39 Elección de Sindico Titular y de 
Sindico Snplente. 

4» Designación de dO£ accionistas para 
firmar el acta. - El Directorio. 

$ 90- e.2Qi4.N«> 34J99 V.26,4|71 

CANDOR 
S. A. 

Comerciad Industrial, Fina-iciera, 
inmobiliaria, Constructora 
j Agropecnarif ' 
Se ccnvcca a los señores accionistas 
d«» Candor S.A.C.I.F.I.C. S.A. a la 
A&mblea General Ordinaria q'ie se reaU- 
zará el 30 de abril de 1971. a las 19 bo 
ras. en el local de Lavalte 1619. Piso 7» 
B. Capital, para con^erar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Lectura y consideración de los Ins- 
trumentos a que se refiere d Art. 347 del 
Código ,de Cotrercio. 

2> Elección de tres directores, síndico 
titular y sindico suplente. 

3 Ampliación del caplt autorizado 
hasta el lín-ite estatutario, autorizando 
al directorio para determinar oport'jn 1 dad 
y forma de emisión; 

4* Designación de dos . acc'ontstas pa- 
ra firmar el acta de ir asarrblea. 

El DUectorto 
. * 78.— e.29¡4N« 32.626 \2&4l7i 



CODEMA 

. , Sociedad' Anónima .."- 
Comercial y Financiera 
Larrea 7>0,. piso 4?, olfcína A - 
... - Capital Federal 

CONVOCATORIA 
Convócase' a ios señores accionistas a 
Asamblea Genera] Ord naria, /que se ce- 
lébrala el di» 3© de abril 1971, a las 1 
tioras. c la calle Larrea N» "¡90. piso 4". 
oficina 4, Capital Federal, para .¿atar el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de la memoria, in- 
ventario, .balance general, cuenta de ga-. 
nanclas y .u^rdldas, distribución de üti- 
lir*ades e informe del sindico, eprrespon- 
dientes al ejercicio cerrado el «lia 31 de 
diciembre de 1970. 

2< Fijación de! número y elección de 
directores titulares y suplentes. 

3» Elección de síndicos, titular y su 
olente'. 

49 Ratifica la remuneración de los se- 
ñóles d'rec'ores. ■•• 

5» Deslgnac'dn de dos accionistas para 
aprobar y firmar 'el seta de la asamblea 
•'•-■-■ Et" : lírtctorio 
$ 120.— e.2014 N* 32.688 ▼.2614171 

COMPAÑÍA ENVASES PE PAPEL, 

s a. ti <?. 

Larrea 19o. pis» 4*. efietna 1 
. Capital Federal 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas « 
Asamblea General Ordinaria que se ce- 
lebrará e¿ día ,30 de abril de 1971. a las 
18 horas, en Larrea 790. piso «, oficina 
4. Capital Federal, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

1« Consideración de la memoria, In- 
ventario, Balance general, cuent- de ga- 
nancias y pérdidas, teiforme del sindico 
y distribución de utilidades propuesta por 
el directorio, correspondientes ai ejercicio 
cerrado el 3". de diciembre de 1970.' 

"» Fijar y ratificar las remuneraciones 
a los d'-ec'ores. 

3» Fijación del numero y elección de 
dlrectrres titulares y suplentes. 

4» ¿lección de un síndico Htultr y un 
sindico suplente. 

5" Designación de dos accionistas para 
firmar e actr de la asamblea. 

El Directorio 
% 135.— e.2014 N9 32 590 V.26|4|71 



COMPAÑÍA SUDAMERICANA 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
S. A. ««TNS^""»* 

Registro N* 4.739 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señorea accionistas a 
Asamblea General Ordinaria pan el dia 
3C de abril d» 1971, a . las 16,30 ñoras en 
•• local Reconquist 468. 79 piso. Capital, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1« Consideración de la memoria, ir- 
ventarlo, oaíince general, cuadro de ga- 
nancias y pérdidas e informe del sindico, 
correspondientes al ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 1970 y destino de las 
utilidades. 

2« Remuneración del directorio y sin- 
dico.. , ■ . 

3» Eltcclón de. directores. 

»»E3ec2«ón de. síndico titular y sindi- 
co suplente. •■ • 

5* Designación de dos accionistas pa- 
ra flrmai' .el acta de la asamblf. 

El Directorio 
$ 82,50.t- e.204 N* 32.227 ▼.^■>4|7l 

i ON3TRDCCIONES OBLIGADO 
P A.I.C.I.F. 

Registro N« 32.017 

CONVOCATORIA 
Convócase ^ los señores accionistas a ia 
Asamblea ' General Ordinaria par- r día 
3C d abril de 1971. a las 10 ñoras, en 
libertad 353. 5» piso. Dpto. "K". Capital 
Fíleral. para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración de la memirta, In- 
ventarlo, balance general, cuenta de ga. 
nanclas ' pérdidas e informe del sindico 
correspondiente al ejerciólo comercial nu- 
mero 2 cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 
£9 Remünerac'ó-. directores y síndicos. 
3* Aumento de capital autorizado. 
4' Nombramiento de un síndico titular 
y suplente por un afio 

5° Nom .ramje to de dos accionistas pa- 
ra firmar, el acta de la asamble- 

El Directorio 
$ 75.— e.2014 N"? 33.880 -v:26|4|71 

CABO AZUL 

Sociedad \n6nlma 

Comercial, Inversora? Financiera 

y Agropecuaria • 

CONVOCATOtUA 

De acuerdo a lo estam>cMo en los Es- 
tatuto* se. convoca a los señores accionis- 
tas a la Asamblea '^ereraT Ord'nar' . pa- 
ra el día 30 de abril de 1971, a las 9r Jis 
er-el local de la -Sbclf dad., calle, Cdrxfen 
tea SU, 5* -p.>» para tratar el/slgujente 



ORDEN DEL DIA: 

1?. Consideración dé la Memoria, ba 
lance general, -inventarlo,- ciieptá de ga- 
nancias y pérdidas e informe del sindico 
correspondientes al 1er. ejercicio de 19»0." 

2" Elección, de dos dilectores tit" lares 
por el término de un año, . 

3? Elección drt sindico titular y síndl- 
c«. suplente. 

49 Designación* de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. 

El Directorio 
I 105.— e.20|4 N' 33.885 v.26i4|71 

CERTOSA 
. Com. e Ind. S. A. , 

Registro Ñ», 14.287. 

CONVOCATORIA " ' 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
rarla para el dia 30- de abril de 1971. 
u las 12 horas en Paraná 230, Ptst baja. 
Of. 1; Caplta". para tratar: 

1* Elección de presidente de la as. -, 
blea. 

39 consideración de los documentos tiel 
Art. 347, Inb. 1* del Código dé Conier r 
cía par el ejercicio cerrado ^1. 31 dé di- 
ciembre de" 1970. 
3t Elección de dlrectorr- y síndicos: 
49 Designación de dos accionlstt. para 
firmar el acta. 

El Directorio 
$ 60— e.20|á N» 33.883 7.26|4i7l 

CLAMENCT 

SJlCLLF.C.A. ,' 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea OeneraJ Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1970 a 
las 19 hs. en la sede social de la calle 
Venezuela 634, piso 4?, Of. 16, Capital, 
para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
19 Aprobación de la documentación es- 
tablecida por el Art. 347 del Código de 
Comercio y distribución de utilidades del 
ejercicio cerrado el 30 de junio de 1970. 
29 Elección de Directores y Sindico. 
3° Elección de dos accionistas para 
firmar el acta de la Asamblea. 

El Directorio. 
$ 75.— e.20l4-N» 32.820-V.26I4J71 

CAVE ~" , 

Sociedad Anónima Comercial, 

Industrial, Inmobiliaria y 

Financiera 

N» 10.685 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria que tendrá 
lugar el dia 30 de abril de 1971 a las 
15 ñoras, en la sede sbtiál de calle Pa- 
raná 425, piso 14, "a fin de íratar la 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos del 
Art. 347 del Código de Comercio, por el 
ejercicio cerrado el día 31 de diciembre 
de 1970. 

2v Elección de Síndicos, titular y su- 
plente, por un año. 

S 9 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la Asamblea. 

$ 75.— c20!4-N» 33.629-V.26J4I71 

CAVE 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial, Inmobiliaria y 
Financiera 
N* 10.685 

CONVOCATORIA , . 

Se convoca a ios señores accionistas a 
Asamblea General Extraordinaria que 
tendrá lugar el dia 30 de abril de 1971 
a las 15.30 horas, en la sede social de 
calle Paraná 425, piso 14, a On de tratar 
la siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
1* Disolución de la sociedad. 
29 Nombramiento de Comisión Liquida- 
dora. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la Asamblea. 

$ 67,50 e¿0l4-N9 33.630-v.26|4|71 

CER-GOM 

Sociedad Anónima, 
Industrial y Comercial 
N» 32.855 
Convócase a Asamblea Ordinaria 30/ 
4' 71, 18 horas en Erezcanó 2895, Cap. 
ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos Art. 347 
C de C. Elerc. 31 12/70. 

29 Fijación número de directores y su 
elección. 

39 Elección Síndicos titular y suplente 
y de dos accionistas para firmar el acta. 
El Directorio. 
$ 60.— C20I4-N0 34.263-v56|4)71 

CONSTRUCTORA TEMPO 

Sociedad Anónima, 
Comercial e Inmobiliaria 
Registro N° 32.294 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1970 
a las 19 ñoras, en Avellaneda 777, para 
considerar el - siguiente 

ORDEN DEI DIA: 

1? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

; 2?. Lectura, consideración y aprobación 
dé la documentación del inc* 1, Art. 347 



del C de Comercio, correspondientes 

2" Ejercicio Económico finalizado er ''St 

de diciembre de 1970. '• / *'* 

39 Elección de Directores y Sindico»: 

49 Determinar las características- de 'laS' 

acciones correspondientes' al aumento dé 

capital resuelto por la Asamblea Gene*" 

ral' Extraordinaria del 1» de diciembre 

de 1969. .».--' 

El Directorio.- ■'■■• 

$ 75 e. 2014 N9 34.214 V. 2pl4J1í 

CLIMATIC ™ • --i 

S.A.1.1.C y F. 'i- - .;., - 

Expediente N» 18.080 < -. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele» 
orarse el dia 30 de abril del 971, a las 
19 ñoras en el local de la' callé Ródrr- 
guez Peña 426, Capital, para considerar 
el siguiente: •<■:.•■: 

ORDEN DEL DIA:, " "" '. ' ? „ 

19 Consideración de la documehjtyclóft 

Art, .347, Inc. 19 del Código de Có'merc.)¡x 

correspondientes a|, ejercicio . gconomifco 

cerrado el 31 de diciembre de 197Ü. '-" ' 

29 Elección de Directores y t 3indicos, 
, 39 Designación de dos acclóhjstaá 'para 
firmar el Aetá ' . ' ,v - ° <-' 

El DU-éetóflo/')' 
$. 90.— e.20J4-N9 32.790-V.26rfl7t 

CERÁMICA' PUERTO NUEVO 
S.A.C.L • " "' ; 

Se convoca a los señores accionistas' a 
la Asamblea General Ordinaria qué' se 
reali2ará él día 30 de abril de 1971 a 
las 18 ñoras en el local de la Avda. Ra* 
fael Obligado s/n entre Salguero y Are* 
ñeras Capital Federal, para tratar el si- 
guiente: '■ ^ 

ORDEN DEL DIA: 

I» Consideración de la' Memoria, In- 
ventaiio Geneial, Balance General ' y 
Cuadro Demostrativo de Ganancias' y 
Pérdidas e informe del Sindico, corres- 
pondientes ai segundó ejercicio cerrado 
el Si de diciembre de 19' 0. 

29 Destino de las utilidades. 

39 Retribución Directores. • ' 

49 Elección de cuatro Directores - tito* 
lares por el término de un año' y su- 
plentes en su caso. ■ • •■ 

S» Designación de Síndico Titular y Su- 
plente y 

69 Designación de dos accionistas para 
suscribir el Acta de Asamblea. 

Se recuerda a los señores accionistas 
que de acuerdo con el Art. 18 det- Esta- 
tuto Social, los tenedores de acciones de- 
berán depositarlas o acompañar un cer- 
tificado Dancário del deposito aé las' mis- 
mas, en la Caja de la Sociedad hasta 
tres dfas antes del señalado para la 
Asamblea en horario de oficina - - - - 

Buenos Aires, 15 de abril de 1971. - .' 
El Directoriot * • 
$ 135.— e.20¡4-N9 34.167 -V^6)4i71 

CONSTRUCCIONES NUÑEZ 

Sociedad Anónima Comercial . 

Inmobiliaria, Financiera 

e Industrial 

Registro N» 34.782 • 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Ordinaria-de 
Accionistas para el día 30 de abril. -do 
1971 a las 17 ñoras, en Alslna 971 piso 
19. Oficina 11, Capital Federal, para tra- 
tar la siguiente .. . , 
ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de documentos Art. 
347 del Código de Comercio. Ejercicio 
31/12/70 y aprobación dé distribución de 
Utilidades propuestas* por ei Directorio. 
29 Nombramiento de Sindico y Sindi- 
co Suplente y Directorio. 

39 Nombramiento de dos . accionista! 
para firmar el acta. .,... 

El Directorio, 
$ 67,50 e.20|4-N9 34.159-vi6]4t7l 

CARVIAL 
S.A. 

Industrial, Comercial, 
Inmobiliaria y Financiera 
Registro N9 2?.067 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas pura el 30 de abril 
de 7971. a las 11. en Montevideo 48. 4ta 
piso, CapUa] para considerar este 
ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos art '847 
C de Comercio correspondientes al 5 
ejercicio, cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 

29 Elección un Director Titular: pm- 
dlco Titular y Suplente y 2 accionistas 
para firmar el acta. . 
39 Retribución Directores y ¿indico. 
El Directorio 
$ 82.50 e. 2014 Nb 31.798 v. 2614471 

CÍA. COLONIZADORA DEL NORTE' 

S.A. 

N9 3.160 

Convoca Asamblea Ordinaria para d 
30 de abril 1971, 12 horas, San Mama 
492. tratar: 

19 Consideración documentos Art. 341 
C. Comercio ejercido 31 '12 70. 
. 29 Elección directores síndicos y-: dos 
accionistas para firma acta. 

El Directorio. ' 
$ <0.— e.20¡4-N9 34J60-vJ6|4rn 
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C.I.B.S.A. 

Constructora, Inmobiliaria 
* BelgrKno S.A.- 

Comercial e Industrial 

- r N» de Registro :16146 

CONVOCATORIA \ 
. A Asamblea General Ordinaria para 
el 30|4jl971, hora 11 en Belgrano 2727, 
Capital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1' Consideración documentos: art. 347 
\ñ<-.. I o Código. Comercio, ejercicio al 
31 121970. 
2? Distribución de utilidades. 
3? Ratificación venta de terrenos. 
4' Elección del Directorio síndicos y 
dos accionistas para firma* el acta. 
El Directcrlo 
$ 90.— '•• 2014 N' 34.956 v. 26|4l71 

CORD~P 
S r A.».F J C. 

Expte. N* 29.423 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
tuaua para el 3014*71. a. las' 19 horas, en 
C^ng^S, ler piso,. Capital, para tra-: 
tur Orden del Día: V» Cónsideración' 
drciirnentos, Art. 347.- inc. 1» C. de C.. 
o .rresponc'.ientes al Ejercicio al 31<12i70. 
2>« Derfenaclón -Síndicos titular y sU- 
pícnte v^dos accionistas para firmar el 
ai -ta — El Directorio - 

$ 45.- e.20¡4 N? 33.679 V.26|4|71* 

O.íSTEUR . - - -- 

S.A I.A. , „ .. „ 

Convócase Asamblea General Ordina- 
ria para el 30 de abril 1571 a las once, 
en San José 83, Capitel.. Orden de) Día: 
l»i Desianación accionistas firmar acta; 
í"i Consideración , documentos Art 347, 
inc 1» C C aí 31'12;70; 3») Reforma del 
Estatuto y Aumento Capital; 4 o ) Destino 
Saldo Capital por Revalúo Contable Ley 
üj» 17.335: 59) Destino de Utilidades jr 
R^servas y Rerñ"neración de Directores 
y" Síndicos: 6*) Fijación número y elec- 
ción Directores y Síndicos. 

El Directorio 
$ 60.- e.20;4 N» 33.676 v 26;4fíl 

clínica alvear 

Sccledad Anónima 
Médico Asistencia ■ 

CONVOCATORIA 
' Cítase a los señores accionistas a 
Asamblea General Extraordinaria a re- 
alizarse el día 30 de abril de 1971 a las 
22 horas en Juan B. Juste 5816 3« Capí, 
tal. para tratar el siguiente Orden del 
Día: 1»> Consideración relaciones socle- 
dad y profesionales: 2») Designación dos 
accionistas para flmar e! acta. 

El Directorio 
% 45.— e.20i4 NC 34.126 v 2fl!4!71 

CANTERA PIATT1 
■ S.A.I.C.F. y M. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Genera O-di- 
naria para el día 30 de abrü de '9^1. a 
las 18 horas, en San Martin 561 ler. pi- 
so, oficina 18, Capital Federal con el 
fin de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA. 

• 1» Consideración de los documentos 
prescrlptos por el Art. 347 dei C63U?o de 
Comercio, correspondiente a. ejerciclq 
finalizado el 31 de diciembre de i970. 

29 Distribución de utilidades y remu- 
neración a los señores Directores y Sin- 
flico 

* 39 Designación de Síndicos. 

4» Designación de dos accionista* para 
firmar el acta de asamblea. 

El Directorio 
$ 75.- e.20¡4 N» 34.047 V.26I4|71 



Código de Comercio, correspondiente al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 1970. 

; 2? Distribución de Utilidades y Remu- 
neración al Directorio. 
3» Elección de Directorio y Síndicos. 
•49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

• $ 90.— e.20|4 N» 33.236 V.26[4|71 

COMPAÑÍA EDIFICADORA 
CONTINENTAL 
S.A.C.I.F. e L 

Registro N» 3L403 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
29 de abril de 1971, a las lü,15 horas, 
en la sede legal, Reconquista 458. Capi- 
tal, para tratar el siguiente Orden del 
Dia: I') Consideración documentos Art, 



CROMAT 
S. A. C. L 

Bmé Mitre 1371, 4* piso, K, Capital 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30/4/71 a las 18 horas 
en Bmé Mitre 1371. piso K, para tra- 
tar: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la documentación 
del articulo 347 do 1 Cód. de Comercio 
por el 79 ejercicio cirrado el 31/12-70. 

29 Distribución de utilidades y remu- 
neraciones del Directorio y Sindico. ,. 

39 Fijación del número de Directores y 
elección de los mismos. 

49 Designación del Síndico Titular y 
Suplente. 

59 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar ¿1 acta. 

El Directorio. 
$ 67,50 e^0|4-N" 34.683-v.26|4!71 



39 Elección de directores titulares y su r 
pleutes, síndicos titular y suplente j 
miembros del Comité Ejecutivo. 

49 Reforma de los estatutos sociales. 
. 59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 90.— e. 20¡4 N? 34.99G v 26;4i71 



347, inc. 1», Código de Comercio. 2- Ejer- 
cicio al 31|12j70; 29) Remuneración del] 

Directorio y Sindico; 3») Elección de Di. ¡ CA./A WIBO 
rectores titulares y suplentes; 49) Elec- S.A.C.I.F.I. 

?£ n J? 5 n .m mdi .Ü? > **$£-* im i s1 i ple i í ; Convócase a los señores Accionistas a 
& r?*'^?^^ re f orma Art- ** d el Asamblea General Ordinaria N9 5. para 
Estatuto; .6?) Designación de dos necio- el día 30 de abril de 1971. a las 17 horas, 
nlstas para firmar el acta. — El Directo, en el local social Warnes .1882, Capital. 

rio. — Para poder participar en la Asara- ~ " 

blea -los accionistas deberán depositar én 
la Sociedad sus acciones. o certificado 
nanearlo que acredite su tenencia, hasta 
tres días antes del fijado para su. reali- 
zación. 

I 97.50 e.20f4 N«3U026 v.26¡4|71 



COMPAÑÍA COMERCIAL 
SUECO-ARGENTINA 

S, A. . 

N9 l.l¡I0/103Lir 



para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de los documentos 
prescrlptos por el Art. 347 del Código de 
Comercio, correspondientes al ejercicio ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección del Directorio y Síndicos, 
por un año. " 
. 39 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. 

El Directorio. 
$ 67,60 e50¡4-N9 34.566-V.26¡4|71 



. CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- CELULÓSICA 

naria para el dia 30 de abril de 1971. a I S.A.C.I.I. y F. 

las, 12.30 horas, en Chacabuco 600, paral n * , - , , , x " 

tratar: «*«*«»«, wv, F tu» convócase a los señores Accionistas a 

19 Considerar documentos Art. 347. inc. A . sa .mblea General Ordinaria N9 7. para- 



el dia 30 de abril de 1971. a las 16 ho- 
ras, en las oficinas de la calle Tucurnán 
1539, piso 49, Capital, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de los documentos 
prescrlptos por el Art. 347.de! Código de 
Comercio, correspondientes al ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección del Directorio y Síndicos, 
por un año. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

El Directorio. 
$ 67,50 e.20[4-N9 34.561-v.26¡4¡71 

CIFOR ~ 

Sociedad Anónima Industrial 

y Comercial 

Uruguay 618, 8» piso, Capital Federal 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971 a 
a Asamblea General Ordinaria para el las 19 horas, en Uruguay 618, 89 piso, 
dia 30 de abril de 1971. a las 18 ñoras, Para tratar el siguiente 



1' del Código de Comercio, Ejercicio 31/ 
12/70 "y distribución de utilidades. 

29 Aprobación de las funciones direc- 
tivas- y administrativas, encomendadas a 
los señores Directores titulares y sus re- 
muneraciones. 

39 Emisión acciones liberadas para pa- 
go dividendo y capitalización de reservas. 

49 Aumento capital. 

59 Elección de Directores y Síndicos. 

69 Remuneración del Síndico para el 
ejercicio 1971 

79 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

FJ Directorio. 
$ 105.— e.20!4-N9 34.696-v.26|4l71 

CITRUS EL HORIZONTE S. A. 

Agropecuaria, Industrial 
y Comercial 
Expte.: N» 15.042 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores Accionistas 



en Lavalle 3161, 5<- piso, Capital, para 
tratar el siguiente: ¡ 

ORDEN DEL DIA" I 

19 Consideración de la Memoria, In- 
ventario. Balance General. Cuenta de del Código de Comercio, ejercicio 31 de 
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin- diciembre de 1970 



ORDEN DEL DIA: 
19 Aprobación del procedimiento para 
la Convocatoria a Asamblea. 
29 Consideración documentos Art. 347 i 



COMPAÑÍA PAPELERA DEL NORTE 
S.A.C.I. 

Registro N» 27.306 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abrü de 1971. a 
las 19 horas, en el domicilio social Car- 
los Pellegrinl 27, 2» piso, para considerar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1» Documentos Art'. 347 Código de Co- 
mercio correspondiente al ejercicio ce- 
rrado el 31J12I70. - _, 

29 Distribución de utilidades y autori- 
gRdón (artículo 8 Estatutos). 

3» Elección de Directores. Síndicos ti- 
tular y suplente. 

49 Aumento de capital autorizado (Art. 
¿9 Estatutos). . 

59 Designación de dos accionistas para 

firmar el acta. ._„.„.. ,«**» 

Buenos Aires, abril 12 de 1971 
, El Directorio. 

$ 82,50 e.20|4 N933.256 v.26|4¡71 

COMPAÑÍA PANAMERICANA 
DE ACEROS 
S.A.C.I.F.I.E. e I. 

Se convoca a Asamblea Ordinaria para 
ti dia 30 de abril de 1970 a las 10 hs., 
a realizar en el local social, calle Can- 
gallo 4339, Capital Federal, para consi- 
derar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

I» Consideración de ka documentos 
onaotorados per ti Art.- 847, toe l» del 



dico, correspondientes al décimo ejer 
ciclo cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Distribución de utilidades. 

3 Aumento del Capital Autorizado. 

49 Revalúo Contable Ley 17.335. Su ca- 
pitalización. 

59 Fijación del número de Directores y 
sü elección por el término de un año. 

6 Elección del Sindico Titular y Su- 
plente. 

79 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta de la Asamblea! 

El Directorio. 
Nota: Se recuerda el artículo 24 del Es- 
tatuto. 



39 Retribución Directores y Sindico 
(Art. 14 inc. b) Estatutos Sociales. 
49 Elecciones de Directores y Síndicos. 
59 Elección de Accionistas para firmar 
el acta. 

El Directorio. 
$ 75— e.20]4-N9 33.369-v.26!4|71 



Buenos Aires, abril de 1971. 

$ 105.— e.20¡4-N9 34.858-v.26!4|71 



CITRICOLA IBERA S. A. 



Agropecuaria, Industrial 
y Comercial 
Expte.: W 17.442 

CONVOCATORIA 
Se convoca a tes señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, para el dia , i a "R e ^erva U LeTT8 529 
30. de abril de 1971, a las 17 horas, en j 4 o Designación de dos accionistas para 
Lavalle 3161, 5 o Piso. Capital, para tratar , ^rmavelatía ^uuuuwa i*"» 



CIDMAR 
S. A. C. I. 

CONVOCATORIA 
. Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971 
a las 18 horas, a realizarse en el local 
de la calle Montes de Oca 1769. para 
considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de Memoria, Balance, 
Cuenta de Ganancias y Pérdidas y ane- 
xos. Inventario o informe del Sindico, 
correspondientes al ejercicio finalizado 
el 31 12/70. 

29 Elección Directores y Síndicos Titu- 
lar y Suplente 

39 Consideración de la distribución de 



el siguiente - 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la Memoria, In- 
ventario, Balance General. Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín- 
dico correspondientes al octavo ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Distribución^ de utilidades. 

39 Aumento del Capital Autorizado. 

49 Revalúo Contable Ley 17.335. Su ca- 
pitalización. 

59 Fondo de Reserva Forestal. 

69 Fijación del número de Directores y 
su elección por el término de un año. 

79 Elección del Síndico Titular y Su- 
plente. 

89 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta de la Asamblea. 

El Directorio. 
Nota: Se recuerda el Articulo 24 del Es- 

tatuto. 

Buenos Aires, abrü de 1971 



k— e.20¡4-N« 34.W7-T.26¡4|71y síndico. 



El Directorio. 
$ 90.- e.20!4-N9 32^08-v.2614¡7J 

CITIES SERVICE OIL 
COMPANY OF ARGENTINA 

(Compañía de Servicios de Aceites 
para Ciudades) 
Sociedad Anónima 
Comercia! e Industrial 

(2773) 

CONVOCATORIA 

Cítase a los señores accionistas a la 
Asamblea General. Ordinaria a realizarse 
e! dia 30 de abril de 1971, a las 10 ño- 
ras, en Suipacba 280, piso 7, Capital Fe- 
deral, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos al 31(12170, 
articulo 347, Código de Comercio y dis- 
tribución de utilidades 

29 Determinación honorarios directores 



CRISTALUX 
S. A. L C. 

CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERA! ORDINARIA 
De acuerdo con el articulo 15 de ios 
Estatutos Sociales, se convoca a los so- 
ñores accionistas a la Asamblea General 
Ordinaria que tendrá lugar el dia 30 de 
abril de 1971, a las 17 ñoras, en el local 
de la Sociedad, calle Chacabuco 646, Ca- 
pital Federal, a fin de tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Nombramiento de dos accionistas 
presentes para firmar el acta de la 
Asamblea y el libro de accionistas. 

.29 Aumento del capital autorizado y 
en su parte respectiva, reforma del ar- 
ticulo 39 de los Estatutos Sociales y adap- 
tación a la ley 18.188. 

39 Reforma del articulo 159 de los Es- 
tatutos Sociales, para posibilitar la con- 
sideración de la Asamblea de cualquier ' 
tema que se mencione en el orden del . 
día de la convocatoria. 
1 49 consideración de la memoria, ba- 
lance general, Inventario, cuenta de ga- 
nancias y pérdidas y dictamen del sindi- 
co, correspondientes al ejercicio 19 ae 
enero ai 31 de diciembre de 1970. 

59 Destino de las utilidades y, en su ca- 
so, emisión de las acciones necesarias. 

69 Designación del contador que certi- 
ficará los estados contables al 31 de di- 
ciembre de 1971 y fijación de sus hono- 
rarios 

79 Determinación del número de direc- 
tores y eventualmente, elección de acuer- 
do con el número que se fije. 

89 Elección del síndico titular y del 
sindico suplente. 

Se recuerda a los tenores accionistas 
que, para obtener boleto de entrada a la 
Asamblea, deberán presentar' sus accio- 
nes o certificados representativos en ¡A 
Administración de la Sociedad, calle Cna- 
cabuco 646, Capital Federal, con tres mas 
de anticipación al fijado para la Asam- . 
blea, o sea, antes del 26 de abril de 1971 
a las 16 horas, fecha y hora en la que 
vence el plazo para el depósito de las ac- 
ciones o certificados La oficina de re- 
cepción de acciones funcionará con ho- 
rario de 9 a 11 y 14 a 16, de lunes a 
viernes. — El Directorio 

$ 90.— e. 20|4 N9 34.564 v. 26|4|71 

CEN BLANc 

S. A. C. 1. F. 1. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
a las 18 horas, en ta sede de la Sociedad, 
Avenida del Libertador 3728, Capital. Fe- 
deral, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la memoria, in- 
ventario, balance general, cuenta de ga* 
nanclas y pérdidas e Informe del sindico, 
correspondientes al ejercicio cerrado el 
SI de diciembre de 1970 

29 Elección de directores titulares por 
dos años y número de los mismos y de 
sindico titular por un año. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la Asamblea..- El 

DlreCt0rl $ V- e. 2014_N< 34.964 T. 264,71 

CASACORAL 
S. A. C. L F. L 

Legajo N« 25.107 
Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el día 30 de abrü de 1971. a las 17 horas, 
en ei local social Malpú 213 de esta ca- 
pital para tratar e siguiente, 
ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración doc. art. 347, inc V 
det Cód Com del ejercicio al 3112 1970. 
29 Retribuciones al directorio y distri- 
bución de utilidades. 

39 FijacióL dei número de directores, 
su elección y la db síndicos. 

.49 Designación de 2 accionistas para 
que firm°n e. acta. — El Directorio. 

$ 62.50 - e.20|4-N9 33.149-V.26|4|71 

CAN ALE 

. Inmobiliaria y Financiera 
Sociedad Anónima 

. CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi* 
naria correspondiente al decünoprimer 
ejercicio, para e. dia 30 de abril de 1971, 
a las 16 horas eh el local social, calle 
Avda. Martín García 320, Capital Fede- 
ral, para tratar e' siguiente, 
ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración de los documentos 
del articulo 347 de. Código de Comercio y 
distribución de utilidades. 

29 Determinación del número de direc- 
tores y elección d<> la cantidad necesaria 
para completar e número que se fije. 
39 Elección de síndicos titular y su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el actf de la asamblea. — El Di- 
rectorio. . 

$ 90 - e.20¡4-N9 33.129-V.2614 73 
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0ODIMAH 

Sociedad Anónima, 
(í Inmobiliaria, financiera, 
Comercial e Industrial 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para & dia 30 de abril de 1971, 
á las 17.30 ñoras, en.. Belgrano 1670. 8' 
piso 8', oara tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
1* Consideración de la Memoria, In- 
tentarlo, Balance General. Cuadro De- 
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e 
Informe del Sindico, correspondientes al 
24 Ejercicio cerrado ei 31 de diciembre 
de 1970, 

, 8* Fijar el número de Directores ti- 
tulares y su ¿lección por un año. 
4* Elección de Sindicos. 
5» Designación de dos accionistas para 
firmar el acto. 

El Directorio 
I ■ $ 90— e. 20|4.N« 34.419 V. 2614111 

COMECA 

S.A.O.I-I FC y A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Drdinána a reali- 
zarse el día 30 de abril de 1971, a las 
«T ñoras, en el local de la .alie Esme- 
ralda 561. 7» piso. Capital Federal, para 
tratar el siguiente 

; ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración de i* documentación 
Correspondiente al Art. 347, inc 1» del 
Código de comercio. Ejercicio V> 1, ce- 
rrado el 31 de diciembre de v 1970. 
' 9«. Ratificación de lo actuado por el 
directorio. 

Z<t' Designación de directores y de sín- 
dicos, titular y suplen*. 

47 Designación de los accionistas para 
'firmar el acta. — El Directorio. 

8 75 e.21|4 N» ?6.873 T.27|4|71 



CONDELEC 
8.A.C.I.F. 
N* 24.447 

CONVOCATOIMA 

Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 6 de mayo de 1971, a 
las 17 horas, en Heredia 853. Capital, 
para considerar 

• ORDEN DEL DIA. 

1» Informe del Directorio. 

29 Considerar documentación Art. 347, 
toe. 1 ? , Código Comercio correspondiente 
ejercicio cerrado 31 -le üciembre de 1970. 

39 Elección Directores, Síndicos y dos 
accionistas para firmar Acó de A'sam- 
blea. 

Buenos Aires, abril 15 de 1971. 

El Directorio. 
$ 52,50 e.2114 N? 36.945 t.274i71 



CERÁMICA STELMAR 

Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 
Expte. N» 17.487 

CONVOCATORIA 

Cítase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria 1 realizarse 
el 29 de abril de 1971, a las 19 aoras, 
en Paraguay 1278. 8» C, Capital, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración documentos aJ 31/12/ 
1976, Art. 347, Código de "omercio. 

29 Distribución de utilidades. 

39 Elección de Directores, ilncÜVos. 

4? Designación accionista para ■ firmar 
él acta. — El Directorio. 

Buenos Aires, 15 de abril de 1971. ■ 
$ 67.60 e^l|4 N9 36.907 T.27i4i71 

CANDIDOR1 
S.A.F.I.C.A.M. 

CONVOCATORIA " 

Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de 'abril de 1971, «• las 
Bi 'horas, en Viamonte 1398, 4» piso, 
epto. C, para considerar 

ORDEN DEL DIA: 
V Los documentos prescritos por ar- 
ticulo 347, Código Comercio, dü 6» ejer- 
elclc cerrado 31/12/1970, ^ 
29 Remuneración directores y sindico. 
89 Determinación número, directores y 
ya elección. . . 

4> Designación síndicos, 'Mular v su- 
plente. . 
6"' Gestiones realizadas por el presl- 

8"» Designación - dos acclorlstac para 
firmar acta. — El Directorio.. 

: 8 76 e.2114 *9 36.99* ♦.27|4|71 

COPEY r ~ T ~ 

S.A.CLLF.O.A. 

Convócase a los señores' accionistas a 
la'-Asamblea Genera-i Ordinaria, que se 
realizará el dia 30 de. abril de .1971. a 
las 18.30 horas, en la sede social de Avda. 
Roque Sáenz Peña 811, 5» piso,: "A", Ca- 
pital, para comMerar- el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 

Inconsideración de la documentación 
prescrlpta por el Art/ 347, del Código jde 
Comercio, pe* el ejercido cerrado el 31 
^te diciembre de 1970. • . *- 
, 29 Elección de nuevo directorio -y ata» 
dlcatura. • -" • ■;.'.'. 

29 -Designación de dos .accionistas para 
firmar el acta. — E) Directorio. , - . 
* 67,50. e.2U4 N«. 38770 y.2714|71 



CONSTRUCTORA 
BUENOS AIRES 
8.A.C.F.I. 

Registro 9.875 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, que se re- 
alizará el dia 30 de abril.de 1971, a las 
9 horas, en el iocal de la calle Callao 441, 
19 piso,- Capital Federal, pera tratar la 
siguiente 

ORDEN DEL DIA; 

1» Consideración de los' documentos 
-proscriptos en el Articulo 34 i del Código 
de Comercio, por el ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 1970. - 

29 Elección de Directores oor . an año. 
~ 39 Elección de Síndicos, titular y su- 
plente. 

49' Propuesta y distribución de utilida- 
des. 

6 9 Designación de 2 accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

8 90 e.21|4 N9 36.531 v.27|4|71 

CONSTRUCCIONES SANICO 

S. A. 

Const* Comeré., Inmob. 
y * inane js-a 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores a'icionlwtas a 
la Asamblea Geneíai ordinaria que -se 
celebrará: en el local de Remallo 2267, 
Capital, el 3 de mayo de 1971, a las 19 
horas, t» efec os de considerar el siguiente, 
ORDEN DEL DIA: 

19 Constelación' de «os documentos del 
Artículo 347 del Código de Comercio por 
el eegundD ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

29 Determinación del numero, y elec- 
ción de los directores. < 

39 Elección de un- síndico titular y de 
uno suplente. 

4* Designación de do3 accionistas para 
firmar el acta de asamblea. 

El Directorio 
8 75.— e.21|4 N' 36.306 v.274¡71 

CADEMAR 
S. A. I. y C. 

CONVOCATORIA 

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria el dia 30 de abril de 1971, a las 
9,30 .loras en Wenceslao Villafañe 61, pa- 
ra tratar. - 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consiaeíación documentos Artículo 
347 del Código de Comercio. Ejercido 
31|12|70. Distribución de utilidades. 

2» Elección de- directores. FijnciOn del 
número. Elección de síndicos, titular y 
suplente. 

39 Aprobación de remuneraciones per- 
cibidas por el director:.. 

49 Capitalización revalúo contable Ley 
lí.335. 

5» Designación de dos accionistas para 
firmar ei acta. . . 

El Directorio 
Nota: Recuérdase depósitos acciones 

Art. 79 Estatutos. 

• $ 90.— e.21|4 N' 36-303 v 27.4171 



COMERCIAL ROM 

'S A. 

Comercial. Industrial, 
Inmobiliaria y Agropecuaria 

CONVOCATORIA 

Se convoca a. los señores accionistas a 
la Asamble General Ordinaria a cele- 
brarse el 30 de abril de 1971, a las 18,-u 
hoias. en las oficinas de la. calle Goros- 
tiaga 2354. plantr baja, departamento 2, 
Capital Federal para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
. 19 Consideración de la memoria, in- 
ventarió, balance general, cuenta de ga- 
nancias y pérdidas e informo del sindi- 
co, correspondientes al ejercicio econó- 
mico N? 2 finalizado el 3Í de diciembre 
de 1970.-* 

2* Fijación del número de miembros 
del directorio., 

3* "•Elección' de directores titulares y 
suplentes. 

49 Elección de síndicos titular y su- 
plente. 

59 Determinación de la garantía por 
el mandato, de los directores. 

69 Designación de dos accionistas pa-. 
ra firmar el acta do. la asamblea. 

~ " . ' Ef Directorio 

$ 80.— e.21I4 : "36.338 Y,27l'l71 

CRÉDITO SAN JORGE 
b.A.C.I.F. 

Convócase. & Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de "abril de 1971, a uv 
19 horas; eá PlífcrS999, para tratar el 
siguiente _ %L ! n *• 

ORDEN. DEL DÍA: '-* 

1* . ConíideraT doc. , Art, r4?, Inc. 1» 
del C^'.db '"Comercio, correspondiente ál 
elerejoíot ferrado el 31 de diciembre de 

i»to.. ..; ." .-_ . ' .: :■ 

I* Determinación de} número de miem- 
bros" que* integraran el directqrlo. ..lec- 
ciones . de Jos directores y designación 
do síndicos, titular," y suplente. 

. 8 «L— e,ttít N' 58.330.. .r¡*il 



CASA PARDO. 
S A, 

Comercial . . 

Convócase a Asamblea Ordinaria 30[4| 
71, horas 9 en Defensa 1170, efectos con- 
siderar documentos Art. 347 C. Comer- 
cio, ejercicio 3l|12¡70 y distribución de 
utilidades; elección directores, síndicos y 
colonistas firmar acta. 

El Directorio 
. 8 45.- e.2114 N9 36.291 V.27¡4|71 

CAVUQUEO ~ 

Sociedad Anónima, 
Comercial, Industrial, -a 

Inmobiliaria, Financiera, 
Constructora y Agropecuaria 
CONVOCATORIA 
Convócase a los señores Accionistas de 
la Sociedad a la Asamblea General Or- 
dinario para el dia 30 de abril de 1971, 
a las 19 horas, en el local sito en Alsl- 
na 1476, Piso 39, ofs. 10)11, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1* Considerado documentos art. 347, 
inc 19 del Código de Comercio. Ejercicio 
31IÍ2J70. 

29 Fijación del número de Directores 
y designación de tos mismos. 

39 Elección del Síndico Titular y Su- 
plente y dos accionistas para la firma 
del Acta. 

El Presidente 
$ SO.— e. 21|4 N9 36.680 V. 27|4|7i 

COLEGIO SANTA INÉS 
Sociedad Anónima, 
Educacional 
Registro N? 20.649 

CONVOCATORIA 
Cítase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el 30 de abril de 1971, a las 11 horas, 
en Paraguay 1132, 69 piso, Capital, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos al 311121 
1970, art. 347 Código de Comercia 

29 Determinación de] número de direc- 
tores titulares y suplentes y designación 
de los mismos. 

39 Designación Síndicos, Titular y Su- 
plente. 

49 Designación dos accionistas para fir- 
mar el Acta. 
Buenos Aires, 15 de abril de 1971. 
El Directorio 
$ 82,50 6- 2114 N? 3S.632 V. 27¡4|71 



COVICOST 
S.A.C.I.C.I.F. & A. - 

CONVOCATORIA 
Se convoca a Asamb'ea General Ordi- 
naria parar -el dia 30 de abril de 1971. a 
a las 9 horas en Belgrano 535, 109 piso, 
Capital Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEl DIA: 
19 Consideración de ios documentos 
mencionados en el art. 347, Inc 1* del 
Código de Comercio, ejercicio al 31 de 
diciembre de 1970. 
29 Elección de Directores y Síndico. 
39 Designación de dos Accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

El Directorio 
$ 75.— e 21i4 N9 36 607 v. 27)4171 

CABLE-LUXEL 

Sociedad Anónima, 
Comercial, Industrial 
Registro NT* 9.891 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971. a 
las 20 hs. en Av. Cnel. Roca N» 1424 
de esta Capital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Considerar documentos, art 347 Có- 
digo de Comercio y distribución de uti- 
lidades, ejercicio 31 de diciembre de 1970. 
29 Elección de Directores- y Síndicos. 
39 Remuneración Directores y Síndicos. 
49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

El Directorio 
8 60 e. 2114 N9 36.696 V. 2714171 

COMPAÑÍA ARGENTINA 
TINTORERÍA V APRESTO 

S A* * * 

} Registro N9 8.784 • - • 

CONVOCATORIA . 

Convócase a Asamblea General Ordl. 
naris para el día 30 de abril . de 1971. 
a 1 tas 18 horas, en la Sede Social, Paseo 
Colón N» 221; Piso 89, Capital para 
considerar él siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la Memoria, Ba. 
lance General, ' Inventarlo, cuenta de 
Ganancias y Pérdidas e, Informe del Sin- 
dico correspondientes al ,40? .Ejercicio 
vencido el 31 da diciembre de 1970. 

29 Remuneraciones Previstas en el Art. 
13, inc. ni de los .Estatutos. - 

39 Fijación 'del número y elección de 
Directores por un año 
- 49 Ejecdón ' de Síndico Titular y Su. 
píente por un año. . k 

59. Designación, de do* accionistas para 
aprobar y firmar el Acta de (a. Asam- 
blea -y el Registro de Asistencia'. . 

Buenos Aires, 12 de abril de 1971. — 
Si Directorio. 

8 105. - 6.2014-N» 34.188-f .26(4(71 { 



CAPITALES ASOCIADOS 

Sociedad Anónima, 
Financiera, Inmobiliaria 
y Comercial _ 

CONVOCATORIA 

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General' Ordinaria que ten- 
drá lugar el dia 30 de abril de 1971. a 
las 14 horas en ei local de ia calle Mar- 
celo T. de Alvear 884, Piso- 10, para tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General, Cuadro Demostrativo de 
Ganancias y Pérdidas, Inventarlo e In- 
forme del Síndico 'correspondientes al 
Sexto Ejercicio' Económico cerrado el día 
31 de diciembre de 1970. 

2* Elección del Directorio y del Sindica 
Titular y Síndico Suplente. 

8» Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la Asamblea. 

El Directorio 
$ 75— e. 2114 N* 36.633 v. 2W$ 

CLÍNICA SAN MARTIN 
DE CIUDADELA 

S.A. 

Bynon 6790-«r 
. Capital Federal- 

CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Convócase a tos señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a reali- 
zarse el día 30 de abril de 1971, a la bc¿» 
ra nueve, en el local de la calle Juan 
Bautista Alberdl 1853. Capital Federal, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Considerar documentos art. 347, Inc. 
19 del Código de Comercio, ejercicio ce- 
rrado el 31jl2|70. 

29 Retribución al Directorio. 

39 Elección de Sindico Titular y Sa- 
piente. 

49 Elección de dos accionistas para fir- 
mar el acta. _ . . , 
E 1 Presidente 

Nota: Para tomar parte en 'a Asamblea 
los señores accionistas deberán de- 
positar en la tesorería de la so- , 
ciedad por lo menos tres días an- 
tes dei señalado para la reunión, 
sus acciones o certificados de de- 
pósito nanearlo de las mismas, 
conforme con el art. 27 de los Es- 
tatutos Sociales. _,_ 
8 120, — e. 2114 N? 36.688. v 27|4fít 



CURIA V PEPE 

8. a. 1. a 1. f. 

CONVOCATORIA 
Convócase accionistas de Curia y Pepa 
Sociedad Anónima Industrial y Comercial, 
Inmobiliaria y Financiera, a Asamblea 
General Ordinaria para el 30 de abril dé 
1971, a las 19 horas en Francisco BllbM 
1341, para considerar: 

a) Documentos art. 347, inciso 19 Có- 
digo Comercio pertenecientes ejercida 
económico N* 6, al 31 de diciembre di 
1970; 

b) Remuneraciones de dbectores y oi*= 
tribución de utilidades; 

c> Elección de síndicos; 
d) Designar dos accionistas para fbN 
mar ei acta. — El Directorio. 

8 75.— e.21(4 N9 36.158 v,27|«W 

COMINEUQ 

Sociedad Anónima, 
Minera, Industrial, Comercial 
y Agropecuaria 
Expediente N9 30637 
Convócase a loe señores accionistas 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
30 de abril de 1971. a las 21 horas, en tíf 
Avda. Constituyentes 6774, San Martte 
para tratar el. siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 consideración de] inventarlo, balacea 
general, 1 cuadro de ganancias y' pérdidas] 
y distribución de utilidades correspoaV 
dientes ál ejercicio económico N? i, e$¡ 
rrado el 31 de diciembre de 1970 t . 
29 Aumento de capital autorizado. 
39 Elección de los miembros del dlrefc 
torio y del síndico titular y suplente. 

49 Designación de dos accionista* pañi 

firmar el acta de esta asamblea. =» II 

Directoría \ 

: $ 90.— e.21[4 N» 36.093 TJTMK 

CATAPACO 
S. A. 

Expediente N» 18.782 « 

CONVOCATORIA ." 

Convócase a Asamblea General <$**% 

naria para el día 30 de abril de IffCal 

las 19 horas, en el local social, CorrteBiag 

457, piso 13, Buenos Aires, para traté* di 

siguiente ' ( 

ORDEN DEL DIA: 

1« Consideración documentos artísiti 

347 del Código de Comercio al 51 áo dk 

clembre de 1970. -- 

* Distribución de utilidades. 

39 Elecc'ón de directores y sindico 

lar y suplente. 

49 Designación de dos accionistas 
firmar el acta, — El Directorio. 

8 78.— e,21|4 N« 38.145 r.STjftS 
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CACUl 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Inmobiliaria, financiera, 
Constructora y Agropecuaria 
Hipólito Yrigoyen 850, ** p-, 
Escr. 422, Buenos Aires 
Convocase a ios accionistas - ¿a Asaiu- 
olea General Ordinaria a .-etJlzarse el 
3/5/71. a las 19 hs, en Cangallo 315, 
i9 p., Of. 91. con el siguiente 
ORDEN DEL DÍA; 
1« Consideración doc Art. 34? del ">. 
de C. ejerc al 31/13/70. 
2' Mociones varias. 
3' Elección de dos lirectoxes titulares, 
síndicos, tltaiar y suplente, jor un año. 
4» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — £3 Directoría 

% 60 e.21j4 W 36.srfi2 v.27i4|71 

COMPAÑÍA salinera argentina 

8.A.C. el. 

Convocase a asamblea ordinaria 30}4i 
1971, 8.80 horas, en Defensa 113, 10 pi 
so, efectos considerar documentos Art. 
347, C Comercio al SU1211970 y distribu- 
ción . de utilidades; aumento del capital 
autorizado; elección directorio, síndicos 
y accionistas para firmar el acta — kJ 
Directoría 

% 45.— e.20¡4-N» 31237 v.26;4i71 

C. FIORE """~~ _ 

S.A.C I.C.I.P.A. y de M. y S. 
N* de Registro: 25.792 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria jara el día 30 de abril de 1971, 
a las ti horas so salta 638. €to piso. 
Capital Federal, tratar siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 

1' Documentos art 347 C de Comer- 
cio.. Ejer. 31 diciembre de 1970. 

2? Remuneración al Sr. Sindico titu- 
lar y Directores. 

3? Aumento del capital autorizado has- 
ta pesos ley 18.188 dos millones <pesos 
2.000 000). 

4 ? Fijación del número y elección dl- 
leccoies. 

5t ElecclóD del Sindico titular y su- 
plocie 

6? Modificación art 4' de) Estatuto 
(capital autorizado )- 

7' Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

El Directorio 
$ 82.60 e 20i4 N r 31.979 v. 26l4|71 

CAN ALDA & CÍA. 

Sociedad Anónima 
Registro N» 27.350 

CONVOCATORIA 

Citase a les señores accionistas a la 
Asamblea General Ordlnar p ji a reallznrse 
el SO de abril de 1571. a las 18 hs. en 
Dr.'Juan P. Aranguren 427SÜ81.' Capital, 
para Vater ei sigu'ente 

ORD3N DEL DIA: 

1» Consideración documentos al SM2 
70 art 347 Cidigo de Comercio. 

2» Distribución de utilidades y . retri- 
bución del Directorio y sindicatura 

8? Elección de Directores y surucos. 

4? De:icnic , <Sn de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1971. ; 
El DfecVrlp 
% 75— e. 20)4 N» 34,895 V. 26¡4|71 



CASA MUN07, DONDE UN PESO 
Vale; DOS 

Sociedad Anónima Financiera 
y Comercia) 

CONVOCATORIA. 

Citase a ios señores Accionistas a 
Asamb'ea General Ordinaria a rea'lzáise 
el 30 de abril de 1911. a las 1150 ñoras. 
en Esmeralda 184, Capital, para tratar 
ei siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1« Consideración de !<* doctnnéhtos del 
ejercicio cerrado el 31U2I70, .articulo 347 
de; .Cidigo de Comercio 

2» Distribución de utilidades » remu- 
neración ai Directorio y Sindico. 

3' Consideración de operaciones regla: 
mentadas por resolución de ra Inspección 
General de Justicia del 19" dé abril de 
1S55 ? Préstamos de Directores* a la 80- 
oleaa ). " . . . , , 

4». Remuneración de tos Directores eonü. 
prendidos dentro del articulo 27 de ios 
Estatutos Sociales. 

5" Elección de un Director Titular, Di- 
rectores Suplentes, Sindico Titular y 
Sindico Sup'.ente 

«» Designación del contador certifican, 
te para el ejercicio Iniciado el 111(71 y 
fijación de tu remuneración. 

V> Designación de des accionistas pata 
firmar el acta. 

Se recuerda a los señores Accionistas 
que para poder concurrir a la Asamblea, 
deberán presentar sus títulos o certifica, 
dos de depósitos correspondientes en la 
cede soclaL Esmeralda 184, V Piso. Ca. 
pital. de tunes a vterne* de 9 a 12 y de 
15 a 18 hs.. con no menos de tres días 
de anticipación a la fecha de la misma. 
(Art. 35 de tos Estatutos», es decir, bas- 
ta el dia 26:4171. a las 18 horas. 

Buenos Aires. 12 de abril de 1971 — 
El' Directoría 

$ 165.— e.20i4_N» 34.551 T..2W* 



CAMPOFIORE 

Sociedad Anónima, , 
Inmobiliaria, Comercial 
y de Mandatos 
Posadas 156i • Cap. Fed. 
CONVOCATORIA 
Se convoct- a los señores accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria, que 
se realiz-j-á el dia 30-4-71, a las 11.30 hs 
en el local socla, de la calle Posadas 
1554. 2* P., Capital, para considerar el 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

V Ratificación de todas las operacio- 
nes realizadas por el Directoría 

Sfp Lectura, consideración y aprobación 
de los documentos prescriptos por el art. 
34Í del Código de Comercio, correspon- 
dientes ai ejercicio cerrado el 8II12-J0. 

3? Nombramiento de directores y sín- 
dicos. 

V Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

El Directorio 
I 75.— e. 20¡4 N? 34.695 V. 2614J71 

(TORRENTOSO " 
S.A.C.I.F.l. 

N» 30.541 

Convócase a los señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para «1 dia 
30 de abril de 1971, a las 17 horas, en 
Lepe de Vega N« 3414. Capital, a efec- 
tos de considerar el siguiente, 
ORDEN DE1 DIA: 

1* Consideración Documentos Art. 347, 
del Código de Comercie al 31112:70. 

2^ Fijación del número de Directores' 
y elección de los mismos. 

3? Elección de Síndicos y dos accio- 
nistas para firmar el acta. — El Di- 
rectorio 

S 52,50 e.20¡4.N» 24.497 V.26|4|71 



CORPORACIÓN AUS1RALIA 
S.A.I.C.A. 
N* 25.021 

Convocase a ios seficres Accionistas a 
As<¿mb.ea Genera. Ordinaria para el dia 
30 de abril de 1971, a las 16 ñoras, en 
la calle Maipu N* 216, Capital, a efectos 
oe considerai ei siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
V> Consideración jocumentos art. 347 
Código de Comercio ai 3M2I70. 
i.' Remuneración a> Directorio. 
3? Elección de Síndicos y dos accio- 
nistas para firmar el acta. 

El Directorio 
$ 45.— e. 20'4 N» 34.813 V. 26¡4i71 



CONSTRUCCIONES MILÁN 
S A.C.I.F.M. , • • v 

N» 28.4S8 •• .-.! ■ 

Convócase a tos Sres Accionistas a 
Asamoiea Grai. Ordinaria para el día 
SO de abril de 1971, a las 20 ñoras, en 
Amenabar N» 25s*4, Dto 14, Capital, a 
electos de considerar el siguiente, 
ORDEN DEL DIA. 

lv Consideración Dcto Art. 347 del 
Código de Comeiclo ai 31|12|70. 

Jsv Remuneración ai Directorio. 

3« Fijación dei numero de Directores 
y elección de ios mismos. 

49 Elección de Síndicos y dos Accionis- 
tas para firmar el acta. — £3 Direc- 
torio. 

$ 60.— O20J4-N» 34.500 V.26i4¡71 

CENTRIFUGAL 
S.A.I.C. 

cnvocatoria 

Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para el ola 30 de abril de 1971, 
a las 18 ñoras, en México 800, Buenos 
Aires para tratar 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consideíación documentación art. 
347 del Coa de Com ejercicio cerrado 
el 31U2170. 

, ¿v Distribución de honorarios y uti- 
lidades. 

S^ fijación del numero y elecelín de 
(Urectores y sinalcos titular y suplente. 

-4» Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

El Directorio 
$ 52,50 e. 2014 N9 32.071 V. 26)4171 



COMBARLA INVERSORA DEL SUR 

S.A. 

Comercial, Industrial, 
Financiera, Inmobiliaria 
N* 5^31 
Convócase a Asamblea Genera] Or. 
diñaría para el dia 30 de abril de 1971, 
a las 20 horas, en el local social, calle 
Bogotá 155, Capital, para 

1» Considerar los documentos art 347, 
inciso V del Código de Comercio, del 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
19 1 y distribución de utilidades. 

2* Determinar ¿i número de directo- 
res titulares y designarlos, y 

3 9 Elegir Síndicos, titular y suplente 
y dos accionistas para firmar el Acta. 
El Directorio 
I 75 e. 20:4 N? 32.100 v. 26J4J71 

CEVA 
S.A.C.I.F.l. y M. 

Convoca a Asamblea General Ordina- 
ria para «1 dia 30 de abril de 1971, a 
las 16 horas, en Corrientes 1312. P. 10* 
frente, para: 

1* Considerar documentos art. 347 del 
Código de Comercio por el ejercicio ce- 
rrado el dia 31 de diciembre de 1970 

2' Remuneración a Directores - y Sín- 
aicos. 

3? Elección de Directores y Sindico. 

4» Designar dis accionistas para fir- 
mar el Acta. 

El Directorio 

t 60.— e. 2014 N» 34.816 V. 2614171 

COSMÉTICAS TRAVESÍA 

Sociedad Anónima, 
Comercial e Industrial 
Espte. N< 33.264 

Se convoca a Asamble General Or- 
dinaria de accionistas para el dia 30 de 
abril de 1971, a las 1? horas, en José 
Marti 253, Capital, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

1? Consideración y aprobacón de los 
documentos del art. 34< del Código de 
Comercio, correspondientes al balance ge 
nerai a] 31 de diciembre de 197b 

39 Elección de síndicos, titular y su- 
plente. 

3? Designación de dos accionistas na 
ra firmar el acta. 

El Directorio 
$ 75.— e. 20|4 N« 34.805 V. 26^71 



CONSTRUCTORA PROGRESO 

Sociedad Anónima lamooiüaria 
CONVOCATORIA 

Convocase a los señores ««ectonlstaa & 
la Asamblea General Ordinaria que ten- 
drá nigar el dia 30 da abril de 1971, » 
las 10 hs., en el local de la sociedad, 
calle Ecuador 765. de esta Capital, par* 
tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1? Consideración de] Balance General, 
Cuadro Demostrativo de Gananci as y 
Pérdidas, Inventario, Memoria o Informo 
del Sindico, correspondiente al primer 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 1970. M _, , 

2* Consideración de los resultados del 
ejercicio. 

3? Remuneración a los directores y 
síndicos. 

4' Designación de un síndico titular y 
un sindico suplente por el término de 
un año. 

5? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de asamblea. - El Direc- 
torio. ' 
$ 90. e.21í4-Nv 36.440-v f 27t4t71 



CASA BERTOLINI 
S. A. I. C. 

Registro N» 20.174 

CONVOCATORIA 

Cítase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria a re-alizarse 
el 30 de abril de 1971, a -las 17 hórafi, en 
Esmeralda 800, 2* piso, Capital, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL OÍA: 

I» Consideración documentos al 31113} 
70, Art. 347 del Código de Comercia Dis- 
tribución de utilidades. * • 

2» Elección de directores, síndicos, $• 
tulares y suplentes. 

39 Designación de ócs accionistas .para 
firmar el acta. — El Dlrectoiio. 

$ 60. e.21i4-Ní 36.497. v.2714|n 



CERMETS 

Sociedad Anónima, 
■ • Comercial. Industrial, 
Financiera, Agropecuaria 
"i Inmobiliaria 
Se" convoca a los señores Acclonlátae a 
la Asamblea General Ordinaria que ten- 
drá lugar el dia 30 de abril de 1971 
las ia3C horas en la calle Viamonte 1570. 
3er. piso. Capital Federal, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Lectura y consideración de la Me- 
moria Inventario Balai.cc General. Cuen- 
ta de Ganancias y °érdidas. Informes 
del sindico correspondientes al ejercicio 
terminado el 31112170. 

2? Determinación del número de miem- 
bros que Integrarán tí Directorio y elec- 
ción de sus titulares. 

3» Elección del Sindico Titular y Sin- 
dico Suplente par el término de un ana 
4? Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta de la Asamblea 
El Directorio 
S 120— e. 20]4 N* 31.978 T. 26J4J71 



CRISTALERÍA QUERANDI 
S.A.C.I.F. 

Registro N? 25.470 

CONVOCATORIA 
Convócase a ios señores accionistas a 
la Asamblea Generai Ordinaria para el 
dia 30 de abril de 1971. a las 19 30 hs. 
que tendrá lugar en la calle Olaguer y 
Fellü 3123. Capital, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 
iv Consideración de ct, documentos 
preecripti* por el art. 347 del Código 
de Comercio, correspondiente al cuarto 
ejercicio cerrado el 31112,1971?. 
2» Disto Ibuclón de utilidades. 
3» Elección de Directores titulares 
4<> Elección de Síndicos titular y su- 
plente. 
5» Retribución al Directorio y sindico 
6» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 
Buenos Aires, 13 de -abril de 1971.' 
El Directorio 
$ 75.- «. 2014 N" 34.764 V.>fi6(4i71 

CUADRADO V PASSABINO 

Saciedad Anónima, 
Comercial. Industrial, 
Inmobiliaria y Agropecuaria 
ESp; N» H.386 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Convocase a Asamblea Gene.ai Ordi- 
naria para el 80 de abril de 1971 a tas 
19'horas,'«n LaValle 3161. 8« piso Capital 
Federal para considerar- el siguiente. 
■ORDEN DEL DÍA: 
1« Los documentos del art. 347 del Co* 
digo de Comercio dei ejercicio cerrado el 
31I1211S70. 
29 Retribuciones Elección de Síndicos. 
3» Designación 4e dos Acclpniatas pa- 
ra firmar el acta de asamblea. ' ' 
Buenos Aires. abrD 2 de .1971. . 

El Directorio ' 
t 6a— a 2014 N* 32.107 V. 26}4 l 71 

CARRO 

PKiedad Anónima 
comercial, iodustrial, 
Financiera e Inmobiliaria 

Se convoca a los señores Accionistas 
a Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el dia 30 de abril de 1971, a las 
19 horas, en el local sito en la Av. Cór- 
doba 744, PB„ Dto- "K". Cap. Federal, 
a efectos de tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

1« Elección de dos accionistas para fir- 
mar el Acta. — . 2* Tratamiento de la 
documentación fijada por el Art. 347 del 
Código de Comercio, del Ejercido cerra- 
do el 31 de diciembre de 1970. — S» Elec- 
ción de «índicos. — El Directorio. 

t 76. e.2314, — N» 88.081 f . »¿4J71 



COMPAÑÍA DE INVESTIGACIONES 
GEOFÍSICAS (PROCEDIMIENTOS 
SCHLUMBERGER) 
8. A. 

Expediente 4.030 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para e, ola 30 de 
abril de 1971, a las 12 toras, ?r Avenida 
Belgrano 863, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración de la temerla, ba- 
lance general, inventario, *uenta de ga- 
nancias y pérdidas, inloime dei sindico 
y > distribución de utilidades, correspon- 
dientes al ejercicio vencido ei 31 dé di- 
ciembre de 1970. . 

2» Determinación del numero de di- 
rectores y elección de ios mismos, y de 
síndicos y su remuneración. 

3' Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 90 e.21i4-N» 38.512-v.27l4|71 



CRUZADO Y COMPAÑÍA 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial y Mandatarla 
Registro N» 28.842 

CONVOCATORIA 
Convócase accionistas as i.iblea Gene- 
ral Ordinaria, 30 de abril de 1971, a las 
9 horas, Belgrano 630, S« piso. Capital 
Federal. 

ORDEN DEL DÍA: 
IV Consideración documentr-.clfin articu- 
lo 347 Código de Comercio, ele~clclo c«-. 
rrado el 31 de diciembre de 1970. . 

2? Remuneración de directores' y áto> 
dlco. 
3? Distribución de utilidades. 
4? Elección de tres a siete directores 
y suplentes. ' " 

5* Designación del sindico titular y su- 
plente. , . 

6? Designación de dos accionistas pan 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 82,50. e.21i4-NV 3W12-V.27|4|71 

CEDAMA / ' 't 

Sodedad Anónima 
Comercial e Indoslrjal 

Convócase a los seña es accionistas • 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, a las 8 ñoras, en el 
local social de la calle Teodoro García 
233L Capital Federal, para tratar •) 
siguiente 

ORDEN DEI OÍA 
.IV Consideración documentos .Art. 347 
Código de Comercio, al 31 de diciembre 
de 1970. 

2V Elección de directores. y síndicos. 

sv Remuneración Directorio y sindica 

4v Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta. — El Direc- 
toría 

$ $0. e.21j4-N* SÍ-SaS-T-MHl 1 » 

COIMBRÁ 
S.A.C.I.F.l A. 

Registro N» 29.030 

CONVOCATORIA 

A ASAMBLEA 

Conloe. Asam. Ord Ma;pú 859, T* 3% 

3041971, 17 ns, trat. doc. Art 347, Ctíá. 

Com.; eiec. direc. smaicoc y acc. lam. 

«Cta, — El Directorio 

$ 30V- C JL;4JÍ* 3&94B V^I)4jlS 
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COMFIA 

Inmobiliaria, Comercial, Industrial 
y Agropecuaria 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordl. 
Harta de Accionistas para el día 30 de 
abril de 1971, a las 18,30 horas en Av. 
Cabildo 1644, piso 3?. Capital Federal, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

lt Designación dé dos accionistas para 
Que firmen el acta de la asamblea 

2? Consideración de la documentación 
proscripta por el árt. 347 del Código de 
Comercio al 31 de d'clembre de 1970. 

3* Remuneración de los directores y sín- 
dicos 

4* Elección de cinco directores titula- 
res y uno suplente por el término de un 
año. 

5* Designación de un sindico titular y 
un sindico suplente por el término de un 
«fio. — El Dj-ectorio. 

Se recuerda a los señores accionistas que 
para poder asistir a Ja asamblea, deoe- 
rán depositar sus acciones o un certificado 
bancario en nuestra sede social, Av. Ca- 
bildo 1644, piso 3» de 14 a 18 horas, hasta 
el 26 de abril de 1971, a las 18 horas, de 
acuerdo con el art. 10 de los estatutos. 

Buenos Aires, 24 de marzo de 1971. 

$ 105.— e.2H4 N» 36.207 V. 2714171 

COMPAÑÍA inmobiliaria 

ARGENTINA 

Comercial y Financiera S. A. 
C. L A. C. F. S. A. 

Registro 5104 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el 3014171, a las 18 boras en Perú 84, en- 
trepiso, Capital, para considerar docu- 
mentación art. 347, inc. 1» del C de C. 
ejercicio 31(12170 y fijación y elección de 
directores y síndicos y dos accionistas 
para aprobar y firmar el acta. — El Di- 
rectorio. - 

| 56.— e.21¡4 N? 35.868 v.27{4>71 

O A D E P 
S. A. A, I. y C. 
Expte. N* 30.711 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el ala 
30 de abril de 1971. a tas 17 horas, en ta 
Avenida Corrientes 2,963, 1» piso, Capital 
Federal, pare considerar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

I' Consideración de los documentos 
prescriptos en el art 347, inc. 1») del Có- 
digo de Comercio correspondiente al ejer- 
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

2» Distribución de utilidades y retri- 
bución a los directores y síndicos. 

3? Elección de directores y. de síndico 
titular y suplente. 

4* Des gria lón de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 75.— e.214 N? 36.244 V.27|4i71 



COMPAÑÍA CONTINENTAL 
& A. C. I. M. F. y A. 

Registro N» 5.880 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971. a las 11.45 boras, en 
la sede legal. Reconquista. 458,. Capital Fe- 
deral, para tr"ti el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración documentos art. 347. 
inc, l' del Código de- Comercio, ejercicio 
N» 20. terminado el 3M2|1970; 
. 2? Remuneración directorio' y sindico; 

3» Destino de utilidades; 

4* Determinación número directores y 
iu elección; 

g* Elección do un síndico titular y un 
tupiente; 

6? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. — El Di- 
rectorio. 

Para poder concurrir a la asamblea, los 
señores accionistas deberán depositar en 
la sociedad sus acciones o certificados ban- 
carios hasta tres días antea del señalado 
para su celebración. 

$ 90.— e.21|4 N» 36.135 T.2714J71 



C O D 1 S A 

Compañía Distribuidora 
Sudamericana S, A. , 

Comercial, Financiera, Agropecuaria 
e Inmobiliaria 
Registro N» 17.042 
Convocase a ios señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria que se re- 
alizara el día 30 de abril de 1971 a las 
diec'séis horas en el local social, calle 
Medrano 755, Capital Federal, para tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA:. 
1* Consideración de los documentos que 
prescribe el artículo 347. inciso I? del Oo- 
digo de Comercio, correspondientes al 
ejercico económico N» 6 al 31 de diciem- 
bre de 1970. 

2<f Fijación del número de directores ti- 
hilares y su elección 

3? Elección de sindico titular y sindico 
suplente. 

4' Designación de un accionista para 
firmar el acta — El Directorio. 

» 90.— e.21|4 N» 36.147 v.27|4 71 



COPJ3IEX 
C. A. C. L 8. A. 
Registro N» 4.883 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria el día 30 de abril de 1971 a las 11 
horas en el local social Tucumán 834, 8* 
piso. Capital Federal, 

ORDEN DEL DÍA: 

iv Consideración docum. Art 347 C. 
de Com. y distribución de utilidades. 

2» Fijación del número de directores 
titulares y suplente." conforme al Art. 12 
de los Estatutos. 

3» Elección de directores, titulares por 
tres años y suplentes por un año según 
se resolvlere en e) punto anterior. 

Deslgnaciói de sindico titular y su- 
plente. 

4* Autorlaclón al directorio para com- 
prar y vender acciones de la sociedad. 

5» Designación de dos accionistas para 
firmar el actu de la asamblea juntamen- 
te con el presidente de la' misma'. — El 
Directorio. 

$ 82,60 - 6.2014-N» 33.175-V.26|4l71 

CERRO LARGO 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Agropecuaria 

CONVOCATORIA 
Convócase % Asamblea General Ordi- 
naria para el díu 30 de abril de 1971, a tes 
15,30 horas, en 25 de Mayo 578, V piso. 
Capital, para considerar, 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración documentos art. 147, 
inc 19 del Código de Comerció, ejercicio 
terminado el 31.de diciembre de 1970. 

2» Fijación de miembros y elección de 
directorio y síndicos. 

3» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

* C7,60 — e.204-N» 33.160-V.26l4|7ji 

COLLOCA 

S. A. I. C. y A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a celp- 
brarse el 30 de abril de 1971, a las 19 ho- 
ras, en Serrano 2174, Capital Federal, 
para tratar el siguiente, 

OPDEN DEL DÍA: 

1* Documentación Art. 347 del Código 
de Comercio, ejercicio N' 4 cerrado 31|12i 
1970; 

2» Capitalización de utilidades y regu- 
larizaclón patrimonial Ley 18.529 al 311 
12169; 

3* Elección de tres directores, síndico 
titular y suplente para el año 1972; 

4* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta -r El Directorio. 

t 90 — e.20|4-N» 33.156-V.26|4J71 

CATANGEL 

Sociedad Anónima,' 

Financiera, Comercial e Industrial 

N» 6.043 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971, a las 
10.30 horas en Alsina N» 471, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Documentos Art. 347, inc V) Cód. 
de Com., ejercicio al 31/12/1970 y distri- 
bución de utilidades. 
-, 2? Elección de Directores y Síndicos.' 
3» Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta de Asamblea. 

El Directorio. 
t 52,50 e.20|4-N» 34.173-v.26|4)7l 

CIVILCO 

S. A. C. I. O. I. F. 

Expediente N* 26.278 

Llamase a Asamblea General Ordinaria 
para el 4 de mayo de 1971, a las 19 horas, 
en Maipú 671, 7> P., of. 74, Capital, para 
considerar: ■ 

1» Elementos Art. 347 del Cód. de Co- 
mercio al 31(1211970; — 2» Elección de Di. 
rectores y Síndicos. — 3* Designación do 
dos accionistas para firmar el acta. <— El 
Directorio. ' ' < r 

$ 45.— e. 23Í4 N» 37.855 ▼. 29(4(71 



COPESUR S.O.A. 

Se convoca a los. socios a la Asam- 
blea Extraordinaria que tendrá lugar el 
día 3 de mayo de 1971, a las 9 horas. 
en Rodríguez Peña 382, 1». "C", Capital 
con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

l» Elección del Presidente y Secre- 
tarlo de la Asamblea. 

2* Lectura del Acta de la Asamblea 
anterior. 

3» Estado de ejecución de las medidas 
dispuestas en la Asamblea del día lo 
de febrero de 1971. 

4» Informe del Socio Solidarlo sobre 
la marcha de las actividades sociales 
en general. 

6» Aprobación de la gestión del socio 
solidarlo; situación financiera; las es- '. 
cxltur aciones: medidas financieras y le { 
gales a tomar en partlcuiai. i 

6f Eventuales sugeiencias de los sa , 

clos comanditarlos. — El Socio Gerente. I 

% 63. e.23¡4 --N.9 38.038 v. 27 ¡4(71 l 



CORPORACIÓN COMERCIAL 
INDUSTRIAL ISRAELITA 
ARGENTINA LTDA. S. A. 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Extraordinaria para el 
día 3 de mayo de 1Í71, a las 19 horas, en 
Cangallo 3637, Capital Federal, para tra- 
tar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración de las renuncias pre- 
sentadas por los Directores titulares y su. 
plentes y Síndicos, titular y suplente, y 
— en caso de ser aceptadas— elección de 
sus reemplazantes hasta completar el pe- 
riodo correspondiente. 

2» Nombramiento de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

$ 90.— e. 2314 N» 36.211 V. 29|4[7I 

CÁMARA DE COMERCIO 
DE BUENOS ATOES 

Asociación Civil sin Fines de Lucro 
Florida' 1 - Buenos Abres 
CONVOCATORIA. 
La Cámara de Comercio ' de Buenos 
Aires convoca a sus asociados a la Asam 
blea General Ordinaria que tendrá lu- 
gar en su sede social, Florida 1, 4» piso, 
el día viernes 30 de abril de 1971. a las 
16,30 horas, para tratar, el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Designación de dos socios presentes 
para firmar el Acta de Asamblea. 

2» Lectura y consideración de la Me- 
moria, Balance General, Cuenta de Gas- 
tos y Recursos, Inventario e Informe de 
la Comisión Revlsora de Cuentas corres- 
pondientes al 67 Ejercicio, finalizado el 
31 de diciembre de 1970. 

3» Elección de cinco Vocales titulares 
por tres años, tres Vocales suplentes per 
tres años y tres Revisores de Cuentas por 
un año, en sustitución de los que han fi- 
nalizado sus mandatos 

Buenos Aires, abril 5 de 1971 
Federico Fernándei Pifa, Presidente 
J. Manuel Oublnia, Secretarlo. 
Nota: Se recuerda a los señores asocia- 
dos que el articulo 29 de los Esta- 
tutos dispone que las Asammeas 
Generales se realizarán y serán 
válidas con cualquier número de 
asociados que concurran a la pri 
mera y única convocatoria, des- 
pués de transcurrida una hora de 
la fijada para su iniciación. 
Según establece el articulo 36, tos 
socios con derecho a voto podrán 
hacerlo desde las 12 a las 16 horas 
del día fijado para la Asamblea. 
Dicho derecho sóle puede ser ejer 
cido por el asociado o representan- 
te autorizado. De acuerdo a io 
dispuesto en el articulo 33, para 
tener derecho al voto debe tener- 
se pago el trimestre correspon- 
diente. 
$ 36.— e.20!4 N9 32.301 v.26¡4|71 

CONSORCIO OLIVARERO DE 
PRODUCCIÓN. ABASTECIMIENTO 
X CONSUMO 
"C.O.D.E.P.A.C." S. A. 

CONVOCATORIA 
: Convócase a los Sres. Accionistas de* 
Consorcio Olivarero de Producción: Abas- 
tedmiento y Consumo "C.O D.E P.A.C 
8. A., a la Asamblea Oral. Ordinaria a 
realizarse el día 30 de abril de 1971, a 
las 11 horas, en el local de la Agencia 
en Bs Aires, calle 25 de Mayo 538, 5» 
piso. Cap. Federal, para considerar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
iv Aprobación de los documentos Art 
347, Inciso 1? del Código de Comercio. — 
2? Elección de nuevos Directores, en re- 
emplazo de los que terminan su man 
dato. — 3» Elección de Síndico Titular 
y Síndico Suplente. — 4' Designación 
de dos Accionistas para firmar el Acta 
de Asamblea. — El Directorio. 

* 75. e.2214. — N» 37.367 V.28J4J71 

CONSTRUCTORA LINDBOGAR 

' Sociedad Anónima 

. N» 37.229 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que ten. 
drá lugar el día 30 de abril de 1071, a 
las 9 hs., en ei local de la Sociedad, 
calle Charcas 2700, de esta Capital, para 
tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración del Balance General, 
Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pér- 
didas, Inventario, Memoria e Informes del 
Sindicó, correspondiente al primer ejer- 
cicio, finalizado el 31 de diciembre de 
1970. 

29 Consideración de ios resultados del 
ejercicio. 

3' Remuneración a los Directores y Sín- 
dicos. 

4' Designación de un Sindico Titulai y 
.un Síndico Suplente pot el término de 
un año. 

5' Designación de do? Accionistas para 
firmar el Acta de Asamblea. - El Di. 
• ectorío . 

$ 105.- e.21l4.N< 35.958 ? 27i4|7l 



CASA LASCA 
8. A. 

Convócase á Asamblea General Ordi- 
naria el día 30 de abril de 1971, a tas 
21 horas, en La Facultad 1761, Capital 
Federal, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1« Consideración de los documentos a 
que se refiere el art. 347 Código de Co- 
mercia ejercicio 31110170. 

29 Destino de las utilidades del ejer- 
cicio. 

39 Razones por las cuales se convoca 
a asamblea fuera de termina 

49 Designación de Síndico Titular y 
Suplente, por el término de un año. 

59 Designación ae dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

<t »0>- e. 20|4 N" 31.897 v. 2614)71 

CERALBA ' 
S.A.I.C. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 29 de Abril de 1971, a 
las 19 hs.. en Rodríguez Peña 426, 9* pi- 
so, Capital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración de los documentos 
prescriptos por el art. 347 del C. de O, 
correspondientes al ejercicio N9 2 de la 
sociedad cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 

2? Designación de Directorio y síndicos. 

39 Designación de dos asambleístas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

* 75.— «.2214 N» 37356 V.2BI4I71 



CREACIONES GINESSE 
S. A. L O. L 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el dia 30 de abril, a las 9 no- 
ras, en la sede Avda. Santa Ff r¿88. 
para considerar el siguiente 
ORDEN DEL OÍA: 

19 Consideración de (a Me-uoria, Ba- 
lance General, Inventario, Cuenta do Ga- 
nancias y Pérdidas, correspondiente al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 

29 Determinar los honorarios a ios Di- 
rectores y Síndicos. 

39 Designación del Sindico titular y su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas Dará 
firmar ej acta. — El Presidente. 

* 82,50 e. 22|4 N« 37.659 v. 28,4 71 

CAJA PRENDARIA 

Sociedad Anónima 

Argentina de Ahorro 

para- Fines Determinados 
CONVOCATORIA 
Convócase a ios señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971. a las 16 horas en 
la sede social, Corrientes N? 3989. piso 
1» "19", Capital Federal, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración' y aprobación de los 
documentos indicados en el art. 347, del 
Código de Comercio, correspondientes al 
segundo ejercicio social finalizado el 31 
de liclembre de 1970. 

29 Renuncia y elección de Directores 
y Síndicos. 

- 39 Designar dos accionistas para fir- 
mar el Acta. 

El Directorio 
I 62,50 e- '20|4 N? 32.052 V 26(4171 



CASABE HNOS. , , 

Sociedad Anónima, Comercial, ' . 
Industrial, Inmobiliaria '. 

y Financiera 

CONVOCATORIA 
A accionistas para la Asamblea Gene- 
ral Ordinaria, a realizarse el 30 de abril 
de 1971, a tas 18 horas, en Santiago del 
Estero 118, Capital, : 

ORDEN DEL DIA: 
■ 19 Consideración documentos Art 347, 
C. C. por el ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. 
29 Distribución de utilidades. 
39 Elección número y nómina de Direc- 
tores, por tres años. - 

49 Elección Síndicos titular y suplente 
por un año. N 

S' Designación dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta. — El Direc- 
toría » 

* 105 e.22|4 N9 37.345 V 2814171 



CORPORACIÓN ARGENTINA 

DE PRODUCTORES EXPORTADORES 

S. A. C. I. F. I. M. A. 

- Convócase a accionistas a Asamblea 
General Ordinaria, en Tucumán 348, pi- 
so 4, ei 2 de mayo de 1971. a las ocho 
horas, para tratar: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos art 347, 
C. C por el Ejercicio cerrado 3111270 y 
distribución de utilidades. 

29 Renovac 6n del Directorio. Síndico y 
designación de dos accionistas para fir- 
mar el acta. - 

39 Aumento Capital Autorizado y Emi- 
sión de Acciones — EJ Presidente 

f 74 e.22¡4 N* 37,158 v.23(4!71 
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CONFEDERACIÓN .. 

DE LA PRODUCCIÓN 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Rivadaria 1115 

Baenos Aires 

37-S927 

CONVOCATORIA 

Conforme a lo dispuesto por el esta- 
tuto oe la entidad en sos artículos 22, 23, 
24, 31 y concordantes, se convoca a Asam- 
blea Ordinaria de la Confederación de 
la Producción de Ja República Argentina, 
para el (La 29 de abru próximo, a las 
10 horas, en su sede social de Rivadavla 
N? 1115, cuario piso. Capital Federal, b 
los efectos considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Nombramiento de los delegados para 
revisar y lirmar el acta con el presi- 
dente de la asamblea. 

2» La memoria de la- Comisión Direc- 
tiva, el ufanee general, lá cuenta de re- 
cursos y egicsos, el inventario y el in- 
forme de la Cornisón de Revisores de 
Cuenifí. 

3» Elección de catorce tl4) miembros 
titulares; trece tl3í por dos anos, par 
terminación de mandato de los señores 
Hümoeito Romero, Adolfo Luis González, 
José A Lara, Pedro Jorge Axistl, Fr&ncJs- 
co Ferraro, Humberto Gole, Luis Lam- 
bert Santos fA^lna. francisco Novela- 
ría, Angelo Padaaa, Lorfhao Ramasco Pa- 
dilla, Jorge w. Sarquiz y Hugo Vivot; 
y uno tu por un ano. por., renuncia del 
yocal titular Carlos Alberto Emery. 

4* Elección de cinco í5> miembros su- 
plentes por dos años, por terminación de 
mandato de los señores Tamas A. Bo- 
rrachetti, Lorenzo Curtí, Francisco de 
Heitclendy, Roberto Martínez y Virgilio 
Moieno. 

6» elección de tres C3) miembros para 
Integrar ia Comisión de Revisores de 
Cuentas. 

B-euos Aires, 29 de marzo de 1971. — 
Albeito M. Paiis, presidente. — floren* 
cío A. í Janes, secretarla 

Ait. 3a: La asamblea comenzara a fun- 
cionar a la hora fijada cuando el nu- 
mero de vetos presentes alcance a la mi- 
tad mas uno de los votes totales dispo- 
nibles, de acuerdo con las disposiciones 
del articulo 38. Media hora después de 
Ja señalada pedia sesionar con cualquier 
numero 

S 30 ,60 e 32|4 N» 37.062 ▼. 36i*j71 

.CETRA """ . 

Sociedad Anónima 
Con.eicial, Industrial, 
InmobióaiJa, Fáunriera, 
. Constructora y Agropecuaria 
Registro N» ST.lGí 

CONVOCATORIA 
Convocase a As^aiMe-i Cereral Ordi- 
naria pata el día í0 de abril de 1971, a 
las 11 horas, en sti sede social caUe Aisl- 
na N» 1239, 6? piso, Capital federal, para 
tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
y> Consumación de 'ios documentos del 
Art. 342, deJ Código de Comercio por el 
ejercido finalizado el 31 de diciembre de 
1970. 

2? Remuneración al directorio y síndi- 
cos. 

3» Elección de síndicos. 
4? Elección de dos accionistas para fir- 
mar el acta. — Buenos Aires, 16 de abril 
de 197L — Rl Directorio. 

. f 105 e.2214 N«. 37.219 w.28|4J71 

CONSTRUCTORA ARISTOX 

Soc, Anos. 
Inmobiiterfa, Cerneré, 
e Industrial 
Convócase Asamblea General Ordina- 
ria en sede social, Lautaro 74, piso 1*, 
Capital, para el 30 de abril de 1971, a les 
15 horas, para tratar; 

l» Consideración documentos Art. 347, 
Cod. Comercio relativos ejercicio comer- 
cial al 31 de diciembre de 197GL 

2? Elección directores y síndicos y 2 
accionistas para firmar el acta. — El DI- 

FG¿!tiOI'tta> 

3 45 e.2214 N» S7JB52 TJBJ4J71 

CAIMARI ~~~ 

S. A. Industrial, Comercial 
- e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Ordinaria, para 
va día 29 de abril de 1971, a la hora de- 
ciocho y treinta, «i el local social sito 
en la calle Moreno 1148, Capital Federal, 
para tratar el siguiente. 

ORDEN DEL DÍA: 

X* Consideración de los documentos 
jn-escrlptos por el Art. 347. del Código le 
Comercia correspondientes al ejercicio ce- 
irado el 31 de diciembre de 1970. 

2« Ratificación de las remuneraciones 
del Directorio art.. V, toe, C, de los es- 
tatutos Sociales. 

3» Consideración del proyecto de retar* 
«na del art. S» de ios Estatutos Sociales. 
j aumento del capital autorizada 

4» Elección de Sindico Titular y Su- 
plente por un ejerclcía 

'5» Designación de dos accionistas pata 
Simar «1 acta — Presidente 
i ...... 1.90 e.22|4 N» 37.169 v.28i4|71 



»OA. COMERCIAL RADIOLU1 
& A. 

Registro N» 2281 

CONVOCATORIA 

Citase a los sencres accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria, a realizarse 
el 30 de abra de 197L a las 16 horas, en 
Díaz Veles N* 55», 9» B. Capital, para 
tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración documentos al 3l!l2) 
1970, Art 341, Código de Comercio. — 
2? Remuneración ai Dxectorio y Sínoico 
■*- 3* Dividendos a pagar a Jos señores 
aectonistas »— 4? Elección de sindico o- 
ttüar'y suplente — 5' Designación de dos 
acci onist as para firmar el acta. — El 
DJectnria 

$ «0 e.»¡4 N» 27.49 T\2B¡#j71 

CASAR """""* 

S. A. Cañerías Argentina* 
Metales y Afines 
Registro N» 5B7» 

CONVOCATORIA 
A ASAMBir.Kft GENERAL ORDINARIA 

DE ACCIONISTAS 
Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el día 30 de 
abru de 1271. a las 18 horas, en ia ca- 
lle Cangallo 318, piso 3*. Of. 30, Capi- 
tal Federal, para tratar, 

ORDEN DEL DÍA: 

IV Consideración documentos Art 347, 
Inc.. V del Código de Comercio, al A de 
diciembre de 1970. 

2» Distribución de utilidades, 

3» Retribuciones a miembros del 135- 
rectaria 

4» Aumento del Capital Autorizada 

5« Elección de Síndicos y dos accionis- 
tas para firmar el acta — El Directo- 
ría " 

« 90 e22}4 H» 37.488 F-28JÍÍ71 

COMERCIO. NEGOCIOS 
INTERNACIONALES. CONISA, 

Sededad Anónima CamerelaL 
financiera y de Mándate*. 

Convocase a los señores accionistas, a 
Asamblea General Ordinaria para el día 

29 de abril de 197L a las 12 horas, en el 
local de la calle Reconquista 336, piso 
49; oí. 49. de la Capital Federal a tos 
efectos de tratar ia siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Considerar la documentación, Art. 
347, me. 1*. del Código de Comercio, ejer- 
cicio al 31112/70. 

V Aeeptar la renuncia de los señorea 
Directores 

3» Elegir suevos Directores J Sindico 
' ilutar y Suplente. 

4* Considerar ia disolución anticipada 
de la sociedad. 

59 Elegir dos accionistas para firmar 
el acta de Asamblea — El Directorio. 

I £0 e22¡4 N» 37,150 fr.2B|4i71 

COMPAÑÍA COLON 
S.A.C.I. y F 
Expíe. N? 4560 
a^a *maA. GiPNERAL ORDINARIA 
Convócase Asamblea Genera 1 Ordinaria 
para el 30 de abril de 1971, a 'as » ho- 
ras, en Avda, Forest 467, Capital, /•arf 
tratar' 
1» Documentos Art. 347. Inciso 1» "*- C 
39 Eiecdcn Directores, fifarttans ¿do- 
lar y. suptow» 

3» Acdonlsiao oara firmar el Acta. — 
El Directorio 

3 60 C.22J4 N9Ü.S17 ittitfl: 

COLOMBIA ARGENTINA 
S.A.C.I.F.I.A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores Accionistas a 
isamblea General Ordinaria para el día 

30 de abril de 1971 a las 10 boro en 
Uruguay 705, piso 9» Of D. Capital e- 
dexaL para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

I» Consideración de los documentos riel 
Art. 347 del Código de Genérelo. Ej\. 
ció Económico cerrado el 31 de iltítan- 
ore de 1970. 

29 Distribución de utilidades. 

39 Elección de Plrecxores y síndicos, ti- 
tulares y BUpjentes. 

4* Designación de dos Acdorrtftas pare 
Tirmar el Aet*. — El Directoría 

S 75 «5214 N» 37.587 vSSWm 

COTJNTRV CLUB 
LONGCHAMPS 8. A. 

SEGUNDA CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA OENERAL OPCINARIA 

Por .*esoiuc¡6n del Directorio eon^^ea- 
se por segunde ves a la Asamblea Gene- 
ral Ordinaria para el día SO ó> abrD « 
197L A *s 2O30 horas, eu Lavalie 103, 
piso 10, Dept". B. de le capital Fedenu, 
para considerar el siguiente 
ORDEN OEI DIAr 

1« Consideración de la Aoemoria, Ba- 
lance Oenera. Inventarla Cuadro De- 
mostrativo A". Ganancias y Pérdidas Ih. 
forme del Sindico. 

29 Elewtóri de un Dlrectca titular r»f»r 
?.' término de un año. 

39 Elección de nueve Directores suplen- 
ves por el término de un año. 



4« Elección de un Sindico titear y de 
un Smdico supxente por el texaüár "e 
un año. ' 

5* Elección de dos accionistas para /ir- 
mar el Acta de la Asamblea. — El Di- 
rectoría, 

$ 72 e.2214 «9 37.495 TJQ4J71 

Oí I C Y O '" 

Sociedad An&draa InáoOrla] 
7 Comercial 
Registre 13555 

Convócase a los accionistas a Asamblea 
General Ordinaria, a celebrarse en Avda, 
Corrientes 3023, 7» piso, Capital Federal, 
el £0 de abril de 197L a las IB horas, 
para tratar: 

1« consideración decomentof del Art 
347 del Código de Comercio, ejercicio 31j 
12170. 

29 Elección de Directores y Síndicos j 
designación de dos aedonist&s para fir- 
mar el acta. — El Directorio 

3 75 e. 224 N» 37.670 V. 28,4jTl 

CASA ONOFRIO E HLTOS 
S. A. C. L F. L A. 

CONVOCATORIA 

A Asamblea General ordinaria para el 
ola 30 de abril de 1971. a as 17 horas, 
en Av. Feo. Beiró 5075, Capital, para 
considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Tratar documentos Art. 347 del Có- 
digo de Comercio del 4« Ejercicio DnaU- 
sado el 3H12J1970, y disbrlbntaon * cffl- 
Udades. — 29 Designar Drreetores y Sih- 
dlcos, per un año, y dos acciohtetas para 
firmar el Acta, — El Directoría 

S 60 e. 2234 N9 3T.'7S3 V. 36.4j71 



COMPAÑÍA FINANCIERA 
EXFRINTER S. A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas en e¿ -ca» de la 
calle San Martin 170, 1» piso Caplte Fe- 
deral, para el día 30 de abril, a las 17 
horas, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

iv Consideración de los docttmentos 
prescrqpítos por el articolo -147, inciso *• 
dei Código de Comercio, • Diforme del 
Sindico, correspondiente al Ejercicio 
cerraao el SI de diciembre de 1970. 

29 Distribución de nulidades. 

3* Elección de Sindico TüaJar v Su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El pirectcrto. 

t 105 e. 22¡4 NP 37^06 V. 23.4/71 

COVEMA 
S.A.C.I. y F. 

Registro N» ilSK 

LONVOCArpRIA ^ 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día treinta' de abril de 
mil novecientos setenta, a tas diez ñoras, 
en Avenida Belgrano £37, 79 puso. Capi- 
tal Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA? 

19 Consideración de documentos, Art 
347 del Código de Cemereio y Oisttfbu- 
clon de Utilidades, por el ejercicio ce- 
rrado el treinta y uno de aidembre de 
mil novecientos setenta! 

29 Determinación del numero y desig- 
nación de Diiectares, Sindico Titular y 
Suplente y dos Accionistas para firmar 
el Acta. — El Directoría 

f 105. e.2214. — ' N« 2726 V-28M71 

CARROCERÍAS EL DETALLÉ 

Sociedad ABónlma 

Industrial, Comercial 

y Financiera 

Taeumán 1433 - T, Sf - 

Oí. 203 - Capital 
Convócase a los «ñores AcrionMa» a 
Asambjea General Cudinarla a celebrar- 
se el 30 de abril de 197L a las 18 horas, 
en Tucuman 1438, P. 2», Oí.. 20A Capital 
Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
iv Documentos pre¿crtpt06 Art 247, 
tecleo 19 del Código de Comercio, POt 
el Primer Ejt.cicio, vencido ai 31112)3). 
— 2* Elección de Directores y Síndi- 
cos. — 39 Nombrar dos Accionistas para 
firmar el Acta. — Buenos Aires, abril 16 
de 197L - El Sindica 

2 «a e.22]«. - N9 27.434 V.2BJ4J71 

CONTAL ~~~~ 

S.A.C.I.F.I.A. 

Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas paraei día 4 de 
mayo de 1971, a las 10 hs. en Esmeral- 
da 1063. 3er pisa Capttai PederaL 
ORDEN DEL OtA: 

19 Designación de dos asamoíeüstas pa- 
ra firmar el acta. 

29 consideración de Ü rnemoria. Mían. 
ce general, cuenta de ganancias y per- 
didas e informe dei sindico corie. r pon- 
dientes a los últimos «JerclclOB d« U 
empresa. 

39 Fijar el numero de directores y de- 
signación del nuevo Directorio. 

49 Elección de sindico titular y su- 
plente. 

59 Determinación del nuevo domicilio 
legal de la sociediá. — El Directorio.'' ' 
t 90. e-22|4 R9 36.55Q' V,38j4j71 



CONSOLIDACIO» .- i . 

' Sociedad Anónima J -■ 
: industrial. Comercial. tnmoVulsrW 
Financiera 7 AgropecBada 

CONVOCATORIA 

Convócase Asamblea General Ordina- 
ria 20 abra 1970, a las' 3 horas, en Día* 
gonal Norte 1219, Capttai, para tratar « 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración documentos Art 347, 
be. I* Código Comerekt, del ejercicio 
cerrado SlilZriO. 

2v Fijación cúaero y elección dlre&t 
torea, síndicos y dos accionista» par* 
firmar d acta. — El Directorio. . 

$ §0, e-2144-M* 2&393'Tjni4f71 

CAvrai 

S.A.C.I.F.I. y A. 

N» de Registro 27580 

CONVOCAIOSIA 

De acuerdo a lo establecido en el 
estatuto social, «e convoca a ios seño- . 
res accionistas para la Tercera Asamblea 
General Ordinaria, paia ei día 30 de abril 
de 1971, a las 1245 horas, en el local 
social de la Avda. Luis Marta Campo* 
N» 1371, Capital Federal, a fin de con- 
siderar el siguiente ORDEN DEL DLli 
19 Designación de dos accionistas par», . 
que, en nombre y representación de la 
asamblea aprueben y firmen el acta. 
29 Consideración de ios documentos lega- ' 
les establecidos por el Art. 847. inciso V 
del Código de Comercio, correspondida- 
tes al 3er. ejercida cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. $9 Reorganización del 
Directorio. 49 Tratamiento de Ja perdida 
del ejercicio £9 Designación de sindico 
titular y suponte- 
Buenos Aires, abril de 1971. — Z3 Di- 
rectorio. 

Neta: Se recuerda a los señores acclo» 
■■■■ ñiscas que, a los electos de so con- 
currencia a la asamblea, deberán 
depositar sus títulos de acciones 
con una anticipación de tres día* 
a la fecha- de la misma. 

$ 120 C22i4 N9 37.272 T.28j41« 

CONFECCIONES ONCE 

Sociedad AnAntma 
Industrial, CinnerdaL . 
XnmobTiaria, Financiera, 
Agropecuaria 

Convócase a los señores aectonistas A 
Asamblea General Ordinaria para el día 
4 de mayo de 1971. a las 2030 horas, en 
el local de la calle Espinosa 1491, Ca pital 
a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL 
DÍA: 1* Consideración documentos ar- 
ticulo 347 Inc. 19 del Código de Comer- 
cio. Ejercicio 3l]l2;iir70. — 2* Elección 
de sindico tttular y un sindico suplente. 
— 39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — E) Dtretcorlo, 

2 67*50 a. 2214 N» 36.540 ▼. ¿SHfft 

CERÁMICA INDUSTRIAL TSUM 
S.A.I.C.I. y F. 

Chile 2S5 
N9 81.902 

Convócase a AsambÍEa General Ordi- 
naria y Extraordinaria de Accionistas 
para el 4 de mayo de 1071. a las 18 ho- 
ras, en Chile 255. para tratar siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

tv Consideración documentos Art. 347 
C. Comerdo, ejercicio cerrado 31J1|71. 

29 Elección directores titulares y su. 
plentes, previa fijación su numero, sín- 
dicos titular y suplente y dos accionis- 
tas para firmar el acia. 

2V Reforma del estatuto social, aumen- 
to de capital antorrsids y «misión de 
acciones. — Ej Directorio. 

3 75.— e. 2214 N9 33503 T. 28J4J71 

CALCUTRONIC 

Sociedad Anónima 
Registro N9 38.861 

00>VOC4TORIA 

Cítase a Jos Señores accionistas a 1* 
A.G.O. a realizarse el 30 de abril de 
1971, a tas 1830 hs.. en Malpú 471, Ca- 
pital, para tratar el siguiente: ORDEN 
DEL DÍA: 19 Consideración documentos 
al 31112170 Art. 847 C. dé Comercio. 2* 
Elección de directores, síndicos. 39 De- 
signación de dos accionistas para firmar 
el acta. — El Directorio. 

Buenos Aires, 5 de abril de 1971, — 
2 52,50 e. 2214 Nt 37255 V. 2814)71 

COMPARTA INTERNACIONAL 

DE EDICIONES 

S. A. C. I. F. L y A. 

SeconesMa 536. Capital 

Convocase a tos señores aceJorrlstaf * 
Asamblea General Ordinaria a celebrarse 
el día 3o de abrtj 1 m U horas, ea 
Reconquista S75 para oensiderer «1 #• 
guíenla 

ORDEN DEL OÍA: 

19 Consideración documentación Art 242 
del C. de O, balance al 81H2I70. 

29 Remuneración de directores y atü- 
nicas. 

39 Fijación del numero de directores, 
síndicos y elección de dos accionistas 
para firmar el acta. — El Directorio. 

% 60 SJ20J4 »v 24.46» r¿¿(4J*ñ 
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SOBEOS TOMAS CASTIGNANI Y CÍA. 

| Sociedad Anónima 

Comercial, Industrial, 

Financiera, Inmobiliaria 

y Agropecuaria 

CONVOCATORIA 
Por resolución del Directorio y de 
acuerdo a lo dispuesto por el articulo 10 
de los estatutos sociales, se convoca a 
¡os señores accionistas a Asamblea Ge- 
neral Ordinaria, la que tendrá lugar el 
día 30 dé abril de 1971, a las 11 horas, en 
Córdoba 632, 5» piso, Capital Federa-1, a 
efectos de tratar el siguiente: -ORDEN 
DEL- DÍA: 1' Consideración de la docu- 
mentación referente al articulo 347 del 
Código de Comercio, con respecto al sex- 
to ejercicio económico financiero al 31 de 
diciembre dé 19 <0. 2» Elección de direc- 
tores y determinación de su número. 3' 
Elección de sindico titular y suplente. 
4* Deslgnacin de dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio, 
i* . $ 75 0.22)4 N« 37.378 ?.28!4i71 

©REÓDEMA 

S. A. Ind. Are. 

/ K» 2.324 

, Convocase a Asamblea General Extra- 
ordinaria para el 6 de mayo de 1971, a 
las 12 horas, en Defensa 113, 10° piso, 
, Capital Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Aumento del Capital Autorizado. 
1 2? 'Capitalización del Revalúo Contable. 
39 Elegir dos accionistas para firmar 
at Acta. — El Directorio. 

$ 67,50. e.23|4. - N» 37.889 V.29J4J71 

CONSENSO 

Sociedad Anónima 
t Comercial, Industrial, 
Financiera. Inmobiliaria 
y Agropecuaria 
San Jnan 4242 .- Cap. Fed. 
Expte. N» 24.982 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores Accionistas a 
Asamolea General Ordinaria para el día 
9 de" mayo de 1971, a las 8,30 horas, en 
Éu sede social de la calle San Juan 
4242/ Capital Federal, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1» . Consideración de la Memoria, in- 
ventario. Balance General, Cuadro De- 
mostrativo de Pérdidas y Ganancias e 
Informe de ia Sindicatura, correspon- 
diente a nuestro torcer ejercicio cerrado 
31 31 de diciembre de 1970. 

a» Distribución de las utilidades. 
3» Elección de Directores Titulares, 
Síndico Titular y Sindico Suplente y 
dos Accionistas para firmar el Acta. — 
H Directorio. 

$ 120. 6.2314. — N» 37.899 v.29¡4[71 

CAFFARIN1 & CÍA. 

Sociedad Anónima 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el día 30 de abril de 1971, a 
las 19,30 horas, en Cangallo '537, fp piso, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de los documentos 
proscriptos por el articulo 347, inciso 1» 
del Código de Comercio, correspondien- 
tes a los ejercicios cerrados' el 31 de di- 
ciembre de 1969 y el 31 de diciembre 
de 1970. 

2» Modificación del Estatuto: cambio 
de nombre de la sociedad anónima 

3? Renovación del Directorio y elee- 
oíón del Síndico Titular y Sindico Su- 
stente. 

4». Retribución de Directorio y Síndico. 

6? Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. — El Directoría 

% 120. e.2314, — N» 37.994 v.29;4|71 



"CIF- 



CHICAGO BBIDGE ARGENTINA 
8. A. I.'C. 
N? 13.403 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionistas a 
a Asamblea General Ordinaria que ten- 
drá lugar el día 30 de abril de 1971, a 
las dieciocho horas en el local social, ca- 
lle Tucumán 825, 4» piso, Capital Fede- 
ral, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración de la memoria, in- 
ventarlo, balance «yeneral, cuadro de* 
mostratlvo d? ganancias y pérdidas, dis- 
tribución de utilidades e informé del sin- 
dico, correspondientes a ejercicio cerra- 
t$o el 31 de diciembre de 1970. 

39 Fijación de los honoi arios de la sin- 
dicatura. 

í» Consideración de las renuncias ore 
Sentadas por los señores William M. 
Ereeman y James U. Blanchard. 

4» Determinación del núme-« de direc- 
.teres tit lares y, en su caso suplentes, y 
lección de Iof mismo3 por tres años. 

8* Elección de síndicos, titular, y su- 
píente por ur año. 

Í9 Designación de dos accionistas par- 
el acta de asamblea. 

El Directorio - 
| 109.— 9.9U4 ñf 37.001 T.2T|4m 



CHUTEAD 

S.A.C.I.F, 
- Registro Nt 18.650 

CONVOCATORIA 

Convócase a' ios sefrores accionistas a 
la Asamblea Ordinaria para el día 30 
de abTil de 1971, -a las 18,30 ñoras, en 
calle Alsina 2174, Buenos Aires, para tra- 
ta, el ilguíeAte-" 

' ORDEN DEL DÍA: 

a) Oonsiuej-acton «e la memorial ba- 
lance . general, cuentas de ganancias y 
pérdidas e informe del síndico, corres- 
pondientes al ejercicio comercial cerrado 
el día 31 de diciembre 'de 1970. 

,b) Distribución do utilidades y .remu- 
. .aciones d£ directorio. 

c) Elección de nuevo directorio, sindi- 
co titular- y "índico suplente. 

d) Designación de dos accionistas pa- 
ra turnar el acta. 

El Directorio 
t 82,50 — e.21|4 N? 36.522 V.27|4|71 

CHOYA " 

s. a: 

Roglstro N» 32.702 

■ CONVOCATORIA 
Cítase a los señores ' accionistas, a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el 29 de abril de 1971, a las 18 horas, 
en Alsina 1450, Capital, para tratar e) 
siguiente 

ORDEN DEL DIA:^ 
1* Consice.acjón d cu.nontos al 31'5|70 
Art. 347 Código de Comercio. 

2* Elección de directores, síndicos y 
dos accionistas para firmar e acta. 
Buenos Aires, 14 de abril de 1971. 

El Directorio 
S 52,50.— e.21|4 N* 36.482 V.27|4|71 

CHAMALEN ' 

Sociedad. Anónima Comercial, 
Industrial. Inmobiliaria 
Financiera y Mandataría ' 
Registro Nt 24.245 

CONVOCATORIA 
Se convoca . a ios señores accionistas 
a Asamblea General Ordinaria ■ que se 
celebrará el día 30 de abril de 1971. a 
las 10 horas, en el local de la calle Mar- 
celo T. de Alvear 638, 4' piso, de la ciu- 
dad de Buenos Aires», para considerar el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración y aprobación de la 
documentación prescripta por el articulo 
347 lnc 1» del Código de Comercio co- 
rrespondiente ai cuarto ejercicio social 
cerrado el 31 de d'clembre de 1970. 
29 Elección de tres Directores. 
3? Elección de un Síndico titular y un 
Sindico suplente 

4« Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta de Asamblea. — Buenos 
Aires, 10 de abril de 1971. — E3 Direc- 
torio. 

$ 90.— e.20|4 N« 35.578 T.26I4J71 



CHRISTOFLE 

S. A. 

De Orfebrería Christorie 
Argentina 

CONVOCATORIA 
Convócase a asamblea general ordina 
ria de accionistas para el 30 de abril de 
1971, en .Avenida Roque Sáenz Peña 832 
ese. 720, Capital, a las 1130 horas, pa 
ra tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de _ ia documenta- 
ción correspondiente al ejercicio vencido 
ei 31 de diciembre de 1970: 

29 — Distribución de utilidades. 

3» -i. Retribución de directorio y sín- 
dicos, " ... 

49 — Determinación dei numere de di- 
rectores titulares y suplentes y desig- 
nación de los mismos y de síndicos ti- 
tular y suplente. 

59 — Designación, de dos accionistas 
para firmar él acta. - 

. EJ Directorio. 
$-.90 e-20|4 N* 33.087' V.26i4|7. 



CHOB 

Sociedad Anónima Comercial 
Industrial, Inmobiliaria 
j Financiera - 

Registro N9 35.218 
CONVOCATORIA 
Convócase a- los señores accionistas « 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el día 30 de abrí: de 1971 a las 
8 horas en Azcuénaga 1446, Capital, pa'- 
ra tratar el siguiente, 

, ., ORDEN DEL DÍA: 

19 Considerar "los documentos que pres- 
cribe el art. 347 del Código de Comer- 
cio ' correspondientes al ejercicio cerra- 
do él 31 de diciembre de 1970: " 

29 Incremento . del capital autorizado 
dentro de' los límites del quintuplo ae 
capital autorizado original; 
, , 39 Elección de directores titulares > 
suplentes,, y elección de - sindico titula- 
y suplente: 

49 Determinación de las garantía* a 
ofrecer ; por. el Directorio elegido seguí, 
estatutos sociales, art. 79; 
'ó* Designación de -dos accionistas par» 
firmar el acta,. — í¡ El Directorio. 

I 00 — »J20|4-N» 35 031 ».Ü6 4.'i. 



vHIMPAX 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial Inmobiliaria, 
Financiera y Agropecuaria 
Registro N* 23.3J4 

CONVOCATORIA 

Se convoca a ios señores tccionlstas a 
Asamblea General Orcunaiia que be ce- 
ieb.a¿á el día 30 de abril de l^K a las 
11 horas en el local de la calle Marcelo 
T. de Alvetx 636, 49 piso, de la ciudad 
de Buenos Aires, para considerar el si- 
guiente 

ORDEN DEL OÍA: 

1» Cons.oe. ación y apiooación de la 
documentación prescripta por el . iculo 
347, Inciso 1* del Código de Comercio co- 
rrespondiente al cuar.o ejercicio social 
cerrado el 31 de dicier jre de 1970. 

2* Elección de tres directores. 

39 Elección de un síndico titular y un 
sindico suplente. 

4 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la asamblea. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1971. 
•- El Directorio 

* 97,60.— e.2114 N» 35.814 ,'.2714¡71 

CH.13ICO 
?.A.C:i.I.F.C. 

De acuerdo con lo dispuesto er los Es- 
tatutos, convócase a los señores accionis- 
tas a Asamblea Gral. Ord.narla par el 
30 de abrirle 1971. a las 15 hora: en La- 
rrea 1263. 39 "B'.\ Capital, para: 

19 Considerar documentos Art. 347 Inc. 
1» del C. Comercio, del ejercicio termi- 
nado el 31I12¡70. 

29 Elegir doctores, síndicos y 2 accio- 
nistas para firmar el acta. 

El Directorio 
$ 60.— e.21H N' 36.052 v.27i417I 



CnOBENÜ 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Financ'era, Inmobiliaria 
y Agn'col o- Ganadera 
Expediente N* 11418 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARíA 
CONVOCATORIA 

De acuerdo con lo establecido en el 
Estatuto Social convocamos a los señores 
Accionistas a la Asamblea Generai Ordi- 
naria que tendrá lugar el día 30 de Abril 
de 1971, a las 12 horas, en el local so- 
cial Avenida Ángel Gauardo' 659 Capí- 
tai- Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 19) Consideración de 
la Memoria. Inventario, Balance General. 
Cuenta de Ganancias y Pérdidas Distri- 
bución de utilidades e Informe del Sín- 
dico, correspondientes al Ejercicio Eco- 
nómico N? 12, cerrado el 31 de diettm 
bre de 1970. — 29) Consideración de la 
gestión del Directorio. — 3') Fijación 
del número de Directores Titulares y 
elección de los mismos. Elección de Sin- 1 
dicos Titular y suplente. — 49) Designa- 
ción de dos accionistas para firmar et 
acta de esta Asamblea. — El Directorio 
— Buenos Aires, Abril 7 de 1971. 

í 105 e.20|4 N9 34.756 V.26I4I71 



CHARLONE 

S. A. I. C. L F. A. 

• CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordina. 
ria de accionistas para el día 30 de ab.-U 
de 1971, a lab 20 horas, en Avda. Roqua 
Sáenz Peña 1116 2* "A* para conside- 
rar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Los doc. del art. 347. tac 19 del Có- 
digo de Comercio, correspondientes al 
ejercicio cerrado e< 31 de diciembre da 
1970. 

29 Elección de directores y síndicos. . 

3» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. - El Directorio. 

$ 67,50 — e.204-N9 33í273-V;26.4i7l 

CHALAHUEN 

S. A. C. L F. y A.O. 

N9 22.017 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a. 
la Asamblea General Ordinaria de accio- 
nistas a celebrarse el día 30 de abril 
de 1971, a las 19 horas, en 25 de Mayo 
598, 109 piso, Capital Federal, a efectos 
de tratar el siguiente: 

ORDENDEL DÍA: 

19 Consideración y aprobación de ia 
Memoria, Inventario. Balance General, 
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In- 
forme del Síndico, correspondientes al 
quinto ejercicio social cerrado el ¿1 da 
diciembre de 1970. 

29 Elección del Directorio. 

39 Elección del Sindico titular y el ¿a. 
píente ■ ' 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

S 105.— e.2014 N9 35.408 V.26<4j11 

CHACABUCO 

Compañía Argentina de Seguro* 
Sociedad Anónima 
Expte. I.GJ..N» 13.002 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Extra- 
ordinaria para el día 3 de mayo de 197JL 
en Lavalle 1646, 29 pisu de esta Capital, 
a las 11 ñoras para tratar la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de las renuncias pre« 
sentadas por los Directores y por el Sín- 
dico titular y suplente, y en su caso, 
aprobación de ¡& gestión del Directorio 
renunciante, fijación del número y elec- 
ción de los nuevos Directores y del Sin- 
dico titular y suplente. 

29 Desgnación de dos accionistas para 
firmar el Acta de la Asamblea. — El 
Directorio. 

* 75.— e.2014 N9 35.652 r.26¡4j71 



CHITA 

Sociedad Anónima 
Inmobiliaria, Financiera 

y Agropecuaria , 

Se convoca a los Accionistas a Asam- 
blea General Ordinaria para el día 30 
át¡ abijil de 1971. a las 10 horas, en Flo- 
rida 253, 79 piso, para ti atar el siguien- 
te ORDEN DEL DÍA: 19) Consideración 
documentación Art. "347 inc. 19 ael Cod 
de Comercio. — 29) Fijación dei nume- 
ro d* Directores próximo ejercicio y elec- 
ción Directores y Síndicos por un ¿fio. 
— 39) Designación de dos accionistas pa. 
ra firmar el acta . de ia Asftmoiea. — 
El Directorio^ 

$ 75 ¿,20[4 N9 34.768 V.26¡4Í71 



CHANOÜRDIE - URIEN 
S.A.I.C. y F.« 

Registro N» 6.J24 

Convocase a Asamblea . Ordinaria pa- 
ra el día 30 de abril de 1971,. a .as 19,30 
horas, en Laprida 1598, piso 49, Capital, 
para considerar: 

19 Documentos Art. . 347 Inc. 19 y 
361 del Código de Comercio, cijercicio 
al 31|12U970. 

29 Cumplimiento del objeto social. Di- 
solución. ... 

39 Elección de sindicatura 

4« Designación accionistas para firmar 
el acta. — El Directorio 

$.60 — e.20¡4-N9 33.231 ?. 26)4171 

CHACAYS 

S. A, C. L L F. A. 

Convócase a Asamblea General Extra- 
ordinaria de accionistas para el día 30 
de abril de 1971, a las-9-horas. en la sede 
social, calle Martínez Rosas N* 1340, pa- 
ra tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA:. 
19 Ratificación presentación convocato- 
ria de acreedores, a los fines del articulo 
9 de la Ley 11 719. , 

29 Designación dos accionistas firmar 
ej acta — K7 Directorio- ' . 

I tíO.- e. 20¡4 í"- 35-iTO y. 26;4ITl 



CHAKTAL JOTEROS 

8.A.C.L * 

Florida 683, 6*. C. F. 
- Expediente 7.041 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el día 30 de abril de 1971, a las 18 ús, 
en Florida 683, 69 piso, para tratar #1 
siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de documentos Art. 
347, del Código de Comercio, correspon- 
dientes al Ejercicio finalizado el 31 d« 
d.clembre de 1970. — Distribución de uti- 
lidades. 

29 Fijación del número y elección de di- 
rectores, síndicos y dos accionistas para 
firmar el acta. - 

t 67,50 8.2014 N9 35.164 V.28|4)T1 



CHEMOtt, 

Sociedad Anónima 

Comercial, Industrial 

y Financiera 

CONVOCATORIA 
. Convócase a ia Asamblea General Or- 
dinaria que tendrá lugar el día 30 de 
Abril a las 19 horas, en la caite Luis 
Viale 1877,- Capital Federal, • para consL 
derar el siguiente ORDEN DEL DÍA. 19 
Consideración de la documentaron que 
prescribe el Art. 347 del Código de Co- 
mercio, correspondiente al ejercicio ce- 
rrado el 31 de Diciembre de 1970. — 29 
Distribución de utilidades. — 39 Aumen- 
to del Capital Autorizado. — 49 Elección 
de tres Directoies. — 59 Elección de Sin- 
dico Titular y Sindico Suplente. — G» 
Elección de dos accionistas para" firmar 
el acta. — El Directorio. 

» 75 e.20|4 N9 33.904 V.26¡4i71 

CHOLA ' 
SAI. MI. 

Registro N' 31.T07 

CONVOCATORIA 

Cítase a señores accionistas a Asaran, 
Gral. Ordln. para el 30 de abril de 1971, 
a las 20 hs. en French 3547, 79 "A", Ca- 
pital, para tratar siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración doc. Art. 347, Ine. 
19 C. COm., ejercicio cerrado el 31|18|70; 
29 Determinación numere directores f 
elección directores, síndicos y dos ae- 
«•'onistas para firmar el aeti*. 
Bs. As., 3414(1971. , 

Él Directorio 
I 60.— «,21i4 X* 36.060 ?. 37(4171 
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CHEDIEK 

S. A. C. I. I. P. 

Convócase a asamblea general ordlna- 
rlu para el día 30 de abril de 1971, a las 
11 hs., en Uruguay 1055 : para conside- 
rar el siguiente 

] ORDEN DEL DÍA: 

I 1. — Consideración de tos documentos 
del art. 347 Cód. Com., correspondien- 
te al ejercicio cerrado ei 31 de diciem- 
bre de 1970. 

2, — Elección de directores, sindico ti- 
tular y suplente. 

3. — Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

El Directorio. . 
- * 60 e¿0|4 N» 34.640 V.26|4¡7l 



CHRISTENSEN Y THOMSEN 
S. A. C. e 1. 

Registro N? 12.159 

CONVOCATORIA 

Citase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el 30 de abril de l97i a las *» turas, 
en Sohs 1276, Capital, pula tratar e. s¿- 
guiente: ORDEN DEL UIA: 1*j Consi- 
deraélón documentos ai 31H2I1S70, art 
347 Código de Comercio. — Vi Disirl 
bución de utilidades y remuneraciones ai 
Directorio y Sindicatura. — 3*> Elección 
de Directores y Síndicos Titular y Su- 
píente. — 49) Elección de dos accionistas 
para firmar el acta. — El Directorio, 
Buenos Airee, 11 de marzo de 1971. 

S 67.50 e.20¡4 N« 33.693 V.26i4fll 

CIÍERXOMORETZ HERMANOS 

S. A. 

.Industrial, Comercial 
y Financiera 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria paiá el día 30 de Abril de 1971 a 
las - 13 horas, en Su&rez 1765, Capital, 
para considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

I? Considerar documentos artículo 347. 
Inc. 1?, Cód. de Com. del ejercicio cerra- 
do el 81J12Í70. 

29 Elección 3 directores por 3 años y 
Síndicos poi 1 año. 

3» Designación de 2 accionistas para 
firmar el Acta de Asamblea, — El Di- 
rectoría 

I 75.— e.22|4 N» 37.280 V.28ÜJ71 

CHIDEMAB CONSTRUCTORA 

S.A.C.I.*\I. 

Convócase a los señares accionistas a 
la Asamblea General C/dlnaria para el 
día 30 de abril de 1971, a las 20 horas, 
en Aráoz 156, planta oaja "A", -Capital 
Federal, para tratar el siguiente 

i ORDEN DEL DÍA; 

1 1* . Consideración documentos Arfe 347 
C. de Comercio de íos ejercicios cerra- 
dos el 31112189 y el 31-LJ70. 

29 Elección del directorio y del sindi- 
co titular y suplente 

3».Deslgnrc*ón de dos accionistas para 
firmar él acta. 

Buenos Aire:, 14 de abril de 1971. 

El Directorio 
1 $ 75.— e.21|4 N9 36.296 V.27|4|71 

CHINELONCE 

S.A.C.I.A. el. 

CONVOCATORIA 
Convócase - la Asamblea Genera? Or- 
dinaria para el día 30 de abril de 1971, 
a las 10 horas, en Uruguay 766, pif> 39, 
oficina 21, Capital Federal, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL X>IA: .. 
1' • Consdereción documentación Ar- 
ticulo 347. Código de Comercio' dei ejer- 
cicio cerrado e) 31 de diciembre de 1970. 
2* Elección de un sindico titula- y" otro 
supln,te por el término de tín año". y ' 

Sí'-Designpclón de dos accionistas para 
firmar é! acta. 

El Directorio '- 

$ 75.— e.2U4 N* 35.918 v 271471 



*T)'f 



DOS ESPADAS 
L C. e L S. A. 

Expte. N» 18.658 

Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria para el día 30>4i71- a las 10 hs. en 
San Martin 617. niso l 9 Capital, oara 
tratar: 

Designación de dos accionistas para 
firmar el acta consideración documenta 
elón art 347. C Comercio .al Sl'12'70 ho 
Dorarlos, fllación de> nt*nerc de directo 
res titulares, asi como suplentes y sn 
c'e^.'fa «• rfeslenwión de ■síndicos — Fl 
lectorio 

> 1 •«.**. 6,21)4 W? 36.005- 9.27(4)71 



DESF'BRADORA SAN MARTIN 
S. A. C. I. F.l. y A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria para el día 315¡71, a las 19 horas en 
Sarmiento 2530, 5° piso, Capital, para tra- 
tar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de los documentos 
prescriptos por el art. 347 del Código de 
Comercio correspondientes al 19 y 29 ejer- 
cicio social cerrado el 31112169 y 311270. 

2' Fiiaclón del número de directores y 
elección de los mismos y elección de sín- 
<3W)«: »>or un año 

39 Remuneración de los directores y sin 
tucos. 

49 Fijación de la garantía de los direc- 
tores. 

59 Detfgnaclón de dos accionistas para 
firmar el acta — El Directorio. 

$ 108,— e 2314 N« 37.468 v. 29I4Í71 

DISTRTGAL 

Saciedad Anónima Industrial, 
Comercial e Inmobiliaria 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas, para el 30 de abrí) 
de 1971. a las 10 horas en Osaka número 
1250,. para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Constderpcfón docum. art 347 C. de 
Comercio ai 31?12>70. 

29 Elección de Síndico Titular y Su- 
plente 

39 Designación 2 accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio 

$ 75.— e. 2314 N9 37.969 T. 29)4|71 

DE ZUANE CARROCERÍAS 

Saciedad Anónima 
Industrial y Comercial 
Tuc-mán 1438 - P. 2 - Of. 203 
Capital 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria a celebrar- 
se el 30 de abril de 1371. a las 17 hs., 
en el local social Tucumán 1438. P. 29, 
Of. 203, Capital Federal, para considerar 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Documentos prescriptos Art. 3*7. Inc. 
19 del Código de Comercio, eiercicio N« 9 
vencido *. 31112)1970. 2? Elección Di- 
rectores y Síndicos. - 39 Nombrar dos 
accionistas para firmar el Acta. 

Bienes Aires, abril 16 de 1971. — El 
Sindico. ^ ^ ^^ ^ ^^^ , v.28¡4¡71 

D1STRIMAT 
S. A. 

Comercial, Industrial 

Financiera e Inmobiliaria 

Se convoca a Asamb'.ea General Ordi- 
naria para el día 30 le Abril de 19*: 1. 
c las 9 horas, en Paraguay 610, Piso 2V 
Capital Federal, para tratar el siguien- 
te 

ORDEN DEL DÍA? 

19) consideración documentos articulo 
347 del Código de Comercio, por e. Ejer- 
cicio cerrado el día 31 de Dicismbre di 
1970. 

29) Distribución de Utilidades. 

39) Elección de Directores y Síndicos 

49) Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta de Asamblea. 1 . 
% 75 e.2214 N9 37.357 V.28]4|7l 

D O N L E S 

Soc Anón. Comercial 
e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Genera. Ordi- 
naria para ei 30 de abrí: de 1971 a las 
19 horas, en Av. Córdoba N9 785, 8» pi- 
so oíic. 15, Capital, para' tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 
]9 Considerar documentos Art. 347, de. 
Código dé Comercio, ejercicio cenado é 
'31 de diciembre de 1970. 

i* Fijar- el número de Directores y sr 
elección 

39 Elección de Síndicos 
- ■ 49 Designa! dos accionistas para fu- 
mar el acta de esta Asamblea. — El Dl- 
rtetorio 

S 90— e.22J4 N< 37.216 V.28:4|7l 

DELjPINO NAVISEAS MARmittA 
1. A. 

Inscripta bajo el N' 4.036 Nacional 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para ei 30 de Abril de 19' , a las 
9,30 horas, en San Martin 439, V piso. 
Capital, para tratar el siguí - o 
>RDEN DEL DÍA: 
19 Consideraron de documentos articu- 
ló 347 del Código le Comercio Ejercicio 
finalizado si 3: de llciembre de 197C 

29 Distiibución üt utilidades y fij clon 
de honor u-ios a Directorio y Síndicos 
?» Determinación del número y elec- 
ción de. rertorlo y Síndicos 
■ 4«- Designación de dos accionistas pa- 
cí,, fumar el acta. — El Directorio. 

♦ 82,60- e.20j4-N» 33.358-V.26¡4f71 



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 
ÜE PUBLICACIONES 
S. A, C. el. 
Registro N» 21.546 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas » 
Asamblea General Ordinaria para «: día 
30 de abril de 1971, a la hora 19. en el 
local social, calle Maipú 88, 49 piso, pa- 
ra tratar e' siguiente: 

ORDEN DEL DÍA; 

19 Consideración de la Memoria de 
Oirectorto, Inventarlo, balance general 
cuad.o de ganancias y ^eru-uaa e 
informe del Sindico, corre sponoien- 
tes al Sexto ejercicio social, cerrado el 31 
de diciembre de 1970. 

29 Resultado del ejercicio. 

39 Remuneración del Directorio y Sín- 
dicos. 

49 Consideración de las renuncias pre- 
sentadas por. ios Directores y Síndicos 
ntuiar y Suplente. 

59 Fijación del número de Directora 
y designación de nuevos Directores y 
Sínpiccs Titular y Suplente. 

69 Designación de dos accionistas pa- 
ra qué, en nombre y representación ce 
la Asamblea, aprueben y firmen el acta 
$ 135.— e. £014 N9 35.681 V. 2614171 

3AN W EL LEÓN 

Socl dad Anónima, 
Fores.al. Industrial 
y Comercial 

N-9201 - _^, 

Convócase a Asamblea General Ordl-' 
naria para día 30 ce abril de 1971, a 
las 11 horas, en Sarmiento 1190, pfc.- 89, 
para tratar: 

1» Considerar documentos Art. 347. 
Inc. 1* C de Comercio ejercicio cerrado 
el 31112170. 
2» Remuneraciones directores. 
39 lacp'r presidente, directores, previa 
determinación de su número, sindico y 
Jos accionist: para firmar el acta. 

El Directorio. 
$ 60.— e.2014 N9 33.245 V.26]4i71 

OENAR1 HNOS. 
S. A. C. I. I. 

Convócase a Asamblea General Ordi 
nana para el 30 de abril de 1971 a tas 
18 horas, en la Avenida Montes de Oca 
71. Capital, para considerar: 

19 Los documentos del art. 347 too 
i< del Código de Comercio. — 2» Remu- 
neración de Directores. — 39 Elegir Sin 
dicos y designar dos accionistas cara fir- 
mar el acta. - El Directorio. 

$ 45,— e. 2014 N9 35.649 *. 26)4171 

DEL MAT 

Estudio Fotográfico 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores Accionistas a 
Asamble.. General Ordinaria para el 30 
le abril de 1971 a las 11.00 horas: en 
Montevideo 242, 19 piso. Capital -ederal. 
para tratar el sigu'ente; 

ORDEN DEI DÍA: 
1« Consideración documentación Art.. 
347 inc. 1» del C. C. por el ejercicio al 
'V12U97C 
2» Elección Dlrectoric y Sindicar' -a. 
39 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta — El Directorio. 

* 76,— e¿0!4-N9 33. 70-v.26¡4|71 

OIFRANI . 
S.A.I.CL 

CONVOCATORIA 
" Convócase Asamblea General Ordina- 
ria para 3014171. a 8 hs., en Paraná 567. 
Capital, para tíatar; -,'•'' 

ORDEN DEL DÍA: 
i? Consideración doc. ari 347 O. C 
Ejercicio al 3112170. -r 29 Elección Di- 
rectorio y Sindico.' — 39 Designación dos 
accionistas firmar acta. — Ei Directorio 
» 37.50 €.204 N9 35.108 v.26;4)7I 

DANOSI 

Soc'edad Anónima Comercial, '- 
Inmobiliaria y Financiera 

CÓÑVOpATORJA 

Sl convoca a los señores accionistas, á 
la Asamblea General Ordinaria, a rea- 
lizarse "el - día 28 dé abril de 1971. a las 
18 horas en el local de la calle Lavalle 
1473. Oficina. 107. Capital Federal, para 
tratar el siguiente. 

ORDEN DEL DÍA: 

ir Consideración de los- documentos <me 
establece el art 347 del Código de Co- 
mercio ejercicio cerrada el 31. de dlclerfl- 
bre.de 1970. • ■ • 

29 Elecc'ón de Directorio F Sindico Ti- 
tular y Suplente , 

39 Designación de dos accionistas pa- 
ra suscribir el acta de la Asamblea. — 
El Directoría 

- $ 90 e.20'4 N9 35.229 V.26|4fH 



él local de la calle Antezana 128, Cap*. ' 
tal Federal, para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 
. 19 Consideración de los documentos que 
establece el art. 347 del Código de Co- 
mercio, ejercicio cerrado el 31 de diciem- 
bre de 1970. 

29 Ratificación de lo actuado por el 
Directorio. 

39 Elección del Directorio y Síndico Ti- 
tular y Suplente. 

49 Designación de dos accionistas pan 
suscribir el acta de Asamblea. — El DI* 
rectoría 

$ 105 e.20¡4 N9 35.228 *¿6|4|71 



DIVANA 

.Sociedad Anónima Iqdnstrí^L 
Comercial, Financiera . 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas de 



DANI 

Saciedad Anónima Comercial, 
Inmobiliaria y Financiera 
CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionistas A 
la Asamblea General Ord Darla a reali- 
zarse el día 28 de. abril da 1971. a las 
17 horas, en el local de la calle Lavalle 
1473, Oficina 107. Capital Federal, para 
tratar el siguiente.. - ,. 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de ios documentes ip» 
establece el art. 347 del Código de Co- 
mercio ejercido cerrado e* 31 de cüclein» 
bre de 1970. 

29 Distribución de utilidades. 

39 Designación de Directorio y Sindico 
Titule* y Suplente 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la Asamblea. — El 
Directorio. 

I 105 e,20'¡4 N9.35.22S T.26i4yH 

D.A.C.S.A. • l . .-. 

DISTRIBUIDORA ARGENTINA * . 

DE COMESTIBLES 

Sociedad Anónima 
Industrial, ComerclaL. 
Financiera y Agropecuaria 

CONVOCATORIA ' , 

Convócase a los señores i^ionlstaí a 
Asamblea General Ordinaria que se ce- 
lebrara el dia 30 de abril cV. 1871. a. las 
9.30 horas, en Esmeralda v?i 8* pl^o, 
Capital, para tratar e* siguiente 

ORDEN DEL DIA. 
V Consideración docimentot del ar- 
ticulo 347 del Código de Comercio al 81 
de diciembre de 1970. 

29 Fijación del número de Directores 
y elección de ios mismos. 

39 Elección de Sindico titular y Sindico 
suplente. 

49 Designación de dos iccvalstas para 
firmar el acta de la Asamb'ea. 
Buenos Abres, 12 de ibril v 1971.: ■ 
El 'lrectarto. . 
$ 90 e.20>4 N9 34.004 V.26,4f71 

DISTRIBUIDORA DEL PLATA 
S. A. C. I. 
e Inmob. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordl* ■ 
naria de accionistas para el dia 30 de 
abril de 1971, a las 9 30 ñoras, en San 
Martin 50, 29 piso, para considerar; 

19 Los documentos de) Art. 347 Inc. 1» 
del Código de Comercio, corresprmdlentes 
al' ejercicio cerrado al 31 de diciembre 
de 1970. 

29 Elección de Síndicos. 

39 Designación de dos arclonlstas para 
firmar el Acta. - El Presidente. 

$ 60 e.22¡4 N» 37.479 VJ28J4J71 

n I.G I T o 

S. A. I. F. e I. 

Convócase a los señores accionistas • 
Asamblea General Ordinaria para el día' 
3C de Abril de 1971, a las 19.30 horas, 
a realizarse en Leandro N. -Alero 884, 
piso 19. oficina 102, Capital FedeiaL pa- 
ra tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1) Consideración de *tes documentos 
prescriptos en el artículo 247 der C. C, 
correspondientes al primer ejercito > ce- 
nado el 31 de Diciembre de 1970. 

2) Reforma del artício 49 de '* Es- 
tptntos Sociales con respecto al capital 
autorizado. 

3) Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

El Directorio. 
$.90 e.2214 Nv 37 .Í96 .%. 2814171 

PALCO 

S.A.I.C. y F. 

Registro N9 36.599 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señpres accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el día 30 de abril de 1971, a las 
17 horas, en el local de la cille Pueyrre- 
dón 468, 69 piso, Capital para tratar el 
siguiente - 

ORDEN DEL DIA: 

19 Considerar documentos citados en el 
articulo 347, Inc. 19 del Código de Co- 
mercio, correspondientes at ejprcicio ter- 
minado el 31 de diciembre de 1970 y dis- 
tribución de utilidades. 

29 Elección de Síndicos Titulares y Su- 



Divana -S A. I C. F e I. a la Asamblea ¡ plentes y dos accionistas para firmar el 

General Ord'nara a realizarse el día Acta. — £3 Directorio 

28 de abril de 1971, ajas 1« horas, cnt . S 94^.22,4^9 37.446. v.28¡4)71 
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DARKOT 

Socleiad Anónima, 
Industrial y Comercial 
N» 32.327 

CONVOCATORIA 

Convócase a ios señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria, que ten. 
úr& lugar el día 30 de abril de 1971, a 
las 11 tas., en la sede social, sita en Jor •- 
B. ürlburu 271, local 1, P. B., de esta 
Capital, para ti atar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

lt Consiaexuuon ue¿ balance ¡eneral, 
cuadro demostrativo de' ganancias y per- 
didas, Inventarlo, memoria e informe del 
sindico, correspondiente al segundo ejer- 
ciólo, finalizado el 31 de diciembre de 
1570. 

2« Distribución de utilidades. 

3» Remuneración a los directores y sin- 
tióos. 

4* Elección de un sindico titular y un 
sindico suplente por el término de un 
ano. 

69 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de asamblea. 

El Directorio 
t 105.— e.21|4 N» 35.860 V.27t'[7., 

DON GONZALO 

Sociedad Anónima 
Inversora, Comercial, 
Industrial y Agropecuaria 
Registro N» 7.430 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
30 de abril de 1971, a las 9,30 horas en 
Belgrano 258, 6' piso, Buenos Aires, para 
tratar e. siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

l* Conslueíacón ue la memoria, ba- 
lance gene: al, cuadro demostrativo de ga. 
nanclas y pérdidas, inventario e informe 
del sindico ai 31 de diciembre de 1970. 

2« Elección del directorio y sin. eos. 

3* Aumenta del capital autorizado. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar 1 acta. 

El Directorio 

* 75.— e.2114 N* 36.310 V.27¡4|71 



DOS AMERICAS / 

Industrial Comercial y Financiera 
Sociedad Anónima 

CONVOCATORIA 

Convócase e la Asamblea General Or- 
dlnaiia ^ue se rea'Jzaia el 29 de abril 
de 1971, a las 14 horas, en el local so- 
cial de la calle Venezuela 1567, para 
tratar: 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración documentos proscriptos 
Art. 347 Código de Comercio, ejercicio 
: . diciembre de 1970. 

2» Elección directores, stod eos y dos 
accionistas para firmar acta asamblea. 
El Directorio 

$ 52.5G.— e.21|4-N* 35.967-V.27l4|71 



DROGUERÍA CURROS 

Sociedad Anónima, 
Comercial, Industrial, 
Agropecuaria e Inmobiliaria 
Registro N< 20.981 

CONVOCATORIA 

Citase a i e seno.es accionistas a la 
asan. ' Ordinaria a realLarse el 33 
de abril de 1971 a las t> horas, en \ren- 
green 71, Capital, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEI DIA: 
' 1* Conste, ación documentos al 31|12i 
70, Art. 347 del Código de Comercio. Dis- 
tribución de utilidades. 

2» Elección de directores y síndicos, ti- 
tulares i suplentes. 

3? Designación de dos accionistas pa- 
ra, firmar el acta. 

El Directorio 

$ 67,50.— e.21|4 N9 36.493 v,27t4|71 



DE SMET 
3, A. I. O. 

Registro N* 29.710 

Convócase a los señores aeck <stas a 
la Asamblea General Ordinaria, para el 
día 30 de abril de 1971, » l«e V h^ras. 
en Jrug-^y 1037 69 piso, para trata- e) 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración de la memoria, ba- 
lance general cuen a de ganancias y 
pérdidas, inventarlo e lnformt del sin- 
dico, correspondiente ai ejercicio cerra- 
do el 311121970. 

'29 Destino de las utilidades. 

J9 ¿lección de directores titulares y su- 

! 

4» Elección de síndicos titular > su- 
plente. 

59 Designación de dos accionistas p 
ra firmar el acta. 

El Directorio 

$ 90.— e.21|4 N» 36.321 T.27W71 

DEMETRIO ANA&.OPULOS 
SA.f.C. e I. 

Ferré N» 1982.4 - Bs. As. 

Expedlen'' N» 30.032 

CONVOCATORIA 

Convócase a la Asamblea Genera' Or- 
dinaria para el día 30 de abril de 1971, 
a las 20 horas en Ferré 1982¡34 Capi- 
tal, jan. considerar: 

1» La documentac'óo dei Art. 347. in- 
ciso 19 de) Coloro <?e Comercie dp' ejer- 
cicio cerrado el dlt. 31 de Ote. dp 1970. 

2» T'f.nríón del directorio y síndi por 
uri año. 

3? DPi.'Ernar'ór de dos accionistas oara 
f . ..t e' acta. 

El LVrertorlr . 

4 60.- e.21|4 N» 36.32*» v.274¡7l 



DIVAL CÍA 

DISTRIBUIDORA DE VALORES 

8. A. , , , t 

Convocase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de Abril de 1971, a las 11 horas, en 
Esmeralda 672, 89 Piso, para considerar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19) Consideración documentos articulo 
347 del Código de Comercio al 31 de 
Diciembre de 1970. 

29) Canje de Acciones. 

39) Fijación de número de Directores 
y elección de los mismos. 

4») Elección del Sindico Titular y Sin- 
dico Suplente. 

69> Designación de dos aclowstas pa- 
ra firmar el acta de la Asamblea. 
El Directorio. 

$ 105 e.21}4 N9 36.754 V.27{4|7i 



D O B L E X 
S. A. I. C. I. F. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 4 de mayo oe 1971, 
a las 18 horas, en el local de Avenida 
Pte. R. S. Peña N9 615 oficina 507, Ca 
pítal, para tratar el siguiente ORDEN 
DEL DIA: 1. Consideración de la do 
aumentación del artículo 347, inciso pri- 
mero del Código de Comercio, ejercicio 
cerrado el 30 de noviembre de 1970. — 
29 Elección de Directores y Síndicos. 
— 3. Elección de dos accionista? para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 52,50 e.21|4 N9 36.742 V.27|4<7i 



D A C L A 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Financiera e Inmooiliaria 
Expediente N» 25-254 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria a celebrarse el dia 30 de abril de 
1971, a las 19 horas, ec José Hernán- 
dez 2497, 79 Piso *D*\ Capital, para tra- 
tar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 19> 
Consideración documentos art. 347 C. 
de Comercio, correspondientes a -los 
Ejercicios cerrados el 31,12|69 y 31il2j r <C 
íNos. 2 y 3). — 29) Distribución de uti- 
lidades y remuneraciones Directorio y 
Síndicos. — 39) Fijación del número 
de Directores y su elección. — 4') "Elec- 
ción de Síndicos y dos accionistas pa- 
ra firmar ei acta. — El Directorio. . 

* 67,50 e.2H4 N9 36.659 V.27r*|71 

DOMINGO MORASCA 
S. A. I. C. 

CONVOCATORIA - 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de AbrL de 1971, a las 
19 horas, en el local de la calle La Mio- 
ja 1244, 79 piso "D", Capltai, para tra- 
tar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 19) 
Consideración documento* art. S47 Có 
digo de Comercio, ejercicios cenados ei 
31 de Diciembre de 1969 y el 31 de Di- 
ciembre de 1970, — 29) Retrlbucón de 
Directores y Síndicos y distribución de 
utilidades. — 39) Nombramiento de dos 
accionistas para firmar el acta. ' — E< 
Directorio. 

$ 67,50 e.2114 N9 35.842 V.27i4|71 



DELGADO PUBLICIDAD 

Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 

Según lo dispuesto por el Código de 
Comereio, se convoca a los accionistas 
de Delgado Publicidad, Sociedad Anóni 
ma Industrial y Comercial, a la Asam- 
blea General Ordinaria que tendrá lu- 
gar el 30 de abril de 1971, a las 18 ho- 
ras, en la sede de la socedad ca:ie Cór- 
doba 679, 79 piso, oficina 708. de Capi- 
tal Federal, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19) Consideración de la Memoria, In- 
ventario, Balance General, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas e Informe ael Sin- 
dico correspondnentes ai ejercicio cerra- 
do, el 31 de diciembre ae 1970. 

29) Consideración de la propuesta de 
distribución de ' utilidades presentada 
por el Directorio. 

39) Elección del nuevo Directorio por 
el periodo de un año. 

49) Elección de un Síndico Titular y 
otro suplente por el periodo' de un año. 
' 59) Elección de dos accionistas para 
que firmen el acta de la asamblea ec 
representación de ésta. 

69) Consideración de las remuneracio- 
nes de los Directores. 

$ 135 e.21]4 N9 36.785 T.27|4|71 



D I A R 

Compañía Industrial 
y Comercial 
Soc. Anónima 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General ordinaria que se 
celebrará el día 30 de abril de 1971. a 
las 18,30 horas en el local de .a calle 
Bolívar 684, para tratar el 'Siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de Ja memoria. In- 
ventario, balance general, cuenta de ga- 
nancias y pérdidas, Informe del síndico 
y propuesta de distribución de utJidades 
correspondientes al ejercicio vencido el 
31 de diciembre de 1970. 

29 Retribución del sindico saliente. 

39 Determinación del número de di- 
rectores. 

49 Elección de directores titubares y 
suplentes. 

59 Elección del síndico titular y suplen- 
te. 

69 Designación del contador certifican- 
te y su remuneración por el ejercicio a 
cerrar el 31 de diciembre de 1971 

79 Designación de dos accionistas .pa- 
ra aprobar y firmar el acta de la asam- 
blea. 

Nota: Se recuerda a los señores accio- 
nistas el art: 16 de los estatutos. — El 
Directoría 

$ 135.- e.2H4-N9 36.560 v. 2714171 



DISTRIBUIDORA GAS LICUADO 

Sociedad Anónima 
Comercial e Industrial 
N9 17.480 
Convócase señores accionistas a Asam- 
blea General Ordinaria, día 30 de abril 
de 1971, 9 horas, en calle Lavalle 1672, 
piso 39. Depto. 19, Cap. Fed., para con- 
siderar siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Lectura, consideración y aprobación 
de la Memoria. Inventario, Balance Ge- 
neral, Cuenta de Ganancias- y Pérdidas 
e Informe del Sindico ejercicio cerrado 
31 de diciembre de 1970. — 29 Distribu- 
ción de utilidades y fijación 'de remune- 
raciones al Directorio y Síndico. — 3* 
Elección de nuevo Directorio, Síndicos y 
dos accionistas para la firma del Acta. — 
El Directorio. 

% 75 e.22i4 N9 37.450 v 2814171 



DETOLAR 
S.A.C.I.F.I.A. 

CONVOCATORIA 

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Se convoca a los señoies accionistas 

de Detolar sACIFIAa Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el día 

30 de abril de 1971, a las 10 hcias en 
el local social, calle Av Belgrano 148, 
piso 11, oficina 112, Capital Federa», pa- 
ra considerar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 

19 Designación de un secretarlo y dos 
accionistas .para efectuar el escrutinio 
y firmar el acta. 

2v Consideración de la documentación 
establecida por el articulo 347 del Có- 
digo de Comercio y distribución de uti- 
lidades, del segundo ejercicio cerrado el 

31 de diciembre de 1970. 

39 Fijación del número de directores 
y elección de los mismos, síndico titu- 
lar y s'ndlco suplente, por el termina 
de un año, 

f 105.— e.21|4-N9 35.793 V.27j4|7l 



DON IGNACIO 
S.A.C.I.F.A. 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el día 20 de abril a las 19 horas para 
tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración doc. art. 347 Inc. 19 
C. C. ejercicio cerrado 31|12|70 

29 Fijación N9 directores y elección 
de los mismos por un año. 

39 Elección del síndico titular y su 
píente para el nuevo ejercicio. 

49 Designación 2 accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directoría 

* 52-, 50 C.21I4-N9 36.017 V.27|4|71 

DAPUENTE 

S A.C.I.F. y A. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 a 
las 20 horas, en Bolívar 1764 de esta Ca- 
pital para considerar el siguiente. 
ORDEN DEL DIA: 

19 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

29. Consideración de la memoria, in 
ventarlo, balance general, cuadro demos- 
trativo de pérdidas y ganadas e infor- 
me del sindico del ejercicio cerrado ei 
31 de diciembre de 1970. 

39 Aumento de] capital sociaL 

49 Fijación del número y elección de 
directores titulares y suplentes. 

59 Elección del síndico titular y su- 
píente. 

$ 105.— e.21|4 N9 36.740 v.27|4|71 

DONEL 

S. A- Inmobiliaria, Financiera, 
Comercial e Industrial 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Genera! Ordi- 
naria para el día 30 de abril ie 1971 
a las 10.30 horas, en Barragan f99 Ca- 
pital Federal, para tratai el siguiente, 
ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de ¡os documentos' 
<\rt. 347 C. C. al 31)12-70. 
\fi Eiécción de directores y síndicos. 
39 Designación de das accionistas pa- 
a firmal el acta. — El Directorio. 

t 75.- e.21-4-N9 35.772 *.27|4(71 



DEKALB ARGENTINA 
SJLCXAI. 

Se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día . 
30 de abril de 1971, a las 19 horas, en 
las oficinas de la calle Lavalle 1312, piso 
39 A para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General. Inventarlo, Cuadro de Ga- 
nancias y Pérdidas e informe del Sín- 
dico, correspondientes al Ejercicio ce- 
rrado al 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección de Directores y Síndicos 
titulares y suplentes. 

39 Remuneración de Directores y Sín- 
dicos, i 

49 Fijación de la remuneración de Di- 
rectores que realicen tareas ejecutivas 
para el Ejercicio 1971. 

■6» Designación de dos accionistas 
para firmar el acta. — El Directorio. 

$ 105.— e21|4 N9 36.856 v.27|4|71 



DICAR 
S.A.C.I.F. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971. a 
las 18 hs. en Cannlng 267, Capital, para 
tratar el siguiente Orden del Dia: 19| 
Consideración de los documentos exigidos 
por el Art 347 del Código de Comercio 
correspondiente al ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 1970. 2») Desistn-í'óa 
de autoridades y Síndico. 39) Designa- 
ción de dos accionistas para firmar el 
acta. — El Directorio. 

$ 67,50 e.2114 N» 36.783 V.27|4J71 



DISTRIBUIDORA MELTO 

Sociedad Anónima, 

Comercial e Industrial 

N» 81.124 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el 30 
de abril de 1971. a las lFhs., en Entre 
Ríos 739, Capital, para -tratar el siguien- 
te Orden del Día: 19) Consideración do- 
cumentos Art. 347 Código de Comercio, 
ajerelelo cerrado ; 31-12-70: 2») Fijación 
número Directores y elección de los mis- 
mos y de Síndicos titular y suplente: to 
dos por el término de un año: 3 a ) De- 
signación de dos accionistas para firmar 
el aota. — El Directorio. 

$ 75.— e.21|4 N9 37.006 V.27¡4|71 



DISTRIBUIDORA EL CED30 

Sociedad-Anón'ma, 

Comercial, Industrial, Financiera, 

Inmobiliaria, Agropecuaria 
CONVOCATORIA 
Citase a Asamblea General Ordinaria 
para el día 30 de abril de 1971. a las 14 
horas, en la sede social, calle Sarmiento 
N9 329, piso séptimo, de la Capital Fe- 
deral, para, tratar el siguiente Orden del 
Día: 1*) Consideración documentos Art, 
347 Código de Comercio, ejercicio cerra* 
do el 31 de diciembre de 1970; 29) De- 
signación número de Directores y nom- 
bramiento de Directores y Síndicos; 39) 
Designación de dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

, t 60.- e.2114 N9 36.977 V.27|4|Tl 

DEMARCHI 
S. A. 

ConL, Ind., Finan, e Inmob. 

Convócase a Asamblea General Ordl- 
naria para el 30 de abril de 1971, a tai 
19 horas en Doblas N9 342, para tratar é 
siguiente 

ORDEN DEL DH: 

19 Consideración de documentación se- 
gún Art. 347 c. de Comercio, ejercióte 
31 de diciembre de 1970. 

29 Elección de Directores y Síndicos 1 
remuneraciones. 

39 Aplicación de las utilidades y gra» 
tlficaclones. 

49 Designación de dos accionistas pan 
firmar el Acta de Asamblea. — El Dt« 
jttctoria 

I 78 e.22|4 N9 37480 T.28{4fH 
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DOD-VAL 

Sociedad Anónima Comercial . 

c Industrial 
Expte. 30.627 

CONVOCATORIA 
Citase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse 
cj 30 de abril de 1971. a las l&.iO ns B 
en Juan B Justo 3179, Capital, para 
tratar el simiente, 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración documentos al 31 ¡121 
tC, Art. 347 Código de Comercio» 
2* Retribución Directoría 
3' Elección de directores, síndicos y 
dec accionistas para firmar el Acta. — - 
El Directorio. 

« 62,50 e.20!4-N» 34.001 V.28|4j71 

DESMOTADORA VILLA DEVOTO 

8. A. Comercial, Industrial, 
Financiera, Ag-ropecuaria y Forestal 
Registro N* 36.495 

CONVOCATORIA 
Be convoca a los señores Accionistas 
a Asamblea General Ordinaria para el 
día ¿O de abril de 1971. a las 9.30 ñoras, 
en José Pedro Várela N» 4866, Capital, 
para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar <*l acta. 

29 Consideración de la documentación 
de. arcicuo 347 del Código de Comercio, 
correspondiente al ejercicio cerrado el 31| 
I2u0. 
8« Distribulclón de utilidades. 
4» Elección del Sindico Titular y Su- 
plente. — El Directorio. 

8 90,- 20i4-N« 34.011 T.26tl(7l 

DOMINGO BINELLO 

Sociedad Anónima Industrial, 
Comercial, Inmobiliaria 
. y Financiera 

Convócase a Asamblea General OrdL 
naria de Accionistas P!dla 30 abril 1971, 
• las 8 hs., en Cangallo N» 1457, 2° Pi- 
so, Oí. 26, Cap. Fe<L. pltratar el si, 
luiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1« Consideración Art 347. C. C, In- 
forme del Sindico. Distribución bene- 
ficio del Ejercicio N« 14, cerrado el Slt 

2* Designación de Directores, Síndicos 
titulares y suplentes y dos accionistas p¡ 
firmar el Acta. — El Directorio. 

I 67,60 e.20|4-N9 34.012 v.26¡4|71 

DURAN V GARCÍA 
B.A.I.C.A.I y F. 

CONVOCATORIA 

Citase' a Asamblea General Ordinaria 
en primera convocatoria, para el día 30 
de abril de 1971. a las 9 Doras, en Juan 
B Justo 5816, 3', Capital, a los efectos 
de considerar*. 

1» Los documentos del Inc. !• del Art. 
347 del Código de Comercio por el ejer- 
«icio 31|12j70. 

2» Fijación del número de directores y 
tro elección por el término de un año. 

8*? Aumento del capital autorizada 

4? Elección de Síndicos y designación 

de accionistas para firmar el acta. — 

B Directorio. _ 

$ «7.50 e.20]4-N» 34.099 v.28,4|71 

DAMASCO ' 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industria!, 
Financiera y Agropecuaria 
Tacnari N» I». 4* B 
Capital Federal 
Expediente N» 20JH» 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria para el 
día 30 de abril de 1971 a las 1950 ho- 
ras, en el local de ia calle Tacuan nu. 
mero 131, 4° pisa Dto. H. de esta Ca- 
pital, par atratar el siguiente 
ORDEN DEl DÍA? 
1« Consideración de la memoria. to« 
ventarla balance general, cuenta de ga. 
Canelas y pérdidas al >1 de diciembre 
cV 1970. e informe dei sindica 

29 Elección del directoría sindico ti- 
talar y sindico suplente, y honorarios 
del sindico saliente. 

1» Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de <a asamblea. — E3 
Directoría 

$ 7&- «3014NÍ 38.894 v3B[i(i\ 

DORNEL 
B.A.C. • L 

8e convoca a los señores accionistas de 
Dornel 8A.C. e L a la Asamblea Gene, 
ral Ordinaria que se celebrara el dia 30 
de abril de 1971 a las 9.30 as- en el 
local social de la ealle Venezuela 634. 
ptso 4». Of. 16, Capital, para tratar el 

siguiente: _ 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración de los documentot del 
Art. 347 de) Código de Comercio del ejer- 
«telo N* 3 cerrado el 30 de diciembre de 
1870. t distribución de utilidades. 

T Ratificación de la actuado par el 
Directorio * elección de Sindico Titular 
y Suplente. 
3° Designación de dos accionistas para 
el Acta de Asambtea. 

El Directorio. 
• 7&— 6Jfll4-N» 82.819-V.26j4j71 



DÜPOMAR 

Sociedad Anónima, Comercial. 
Industrial y Financiera 
Registro N» 9.536 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1911, 
a las diez horas, en Avda. Juan B. Justo 
4840, Capital Federal, a efectos de consi- 
derar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración documentos artículo 
347, Código de Comercio, Ejercicio N' 13, 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Retribución de los Directores y Sín- 
dicos conforme al articulo 17 de los Es- 
tatutos y distribución de utilidades. 

39 Designación de Directores y Sín- 
dicos. 

4» Designación de dos Accionistas pa« 
ra firmar el Acta de Asamblea. 
Buenos Aires, 13 de abril de 1971. 

El Directorio. 

Nota: Se recuerda a los Señores Aceto- 

-■'■■— nlstas la disposición del articulo 

30 de los Estatutos a los efectos 

del depósito de acciones. 

$ 135.— e20!4-N' 34.61* V.2614J71 

DIMENSIÓN WELD~"~ 
S.A.I.C.F. 

Esp.: N» 33.679 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el 30-4/71 a las 19 horas en Ha- 
bana 2764, Cap. Fed., para tratar el si- 
guiente: 

ORDEN DEL DIA: 
1» Cons. doc. art. 347 Inc. 1») Cdd. 
de Comercio en relación al ejercicio N? 1 
cerrado el 30 de noviembre de 1970. 

29 Elección nuevo Directorio, sindicas 
y dos accionistas para firmar el acta. 
£3 Directorio. 
» 45.— e.20|4-N» 34.667*v¿6¡4|71 

DONFRANC """""" 

Sociedad Anónima, Comercial 
y de Inversiones v Finanzas 
CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a reali- 
zar» el dia 30 de abril de 1971 a las 
18 horas en el local sito en ia Av. Co- 
rrientes 330. P. 5' Of. 605. Capital Fe- 
deral, para considerar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 
1» Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

29 Consideración documentación Art. 
347 del Código de Comercio Correspon- 
diente al ejercicio social cerrado el 81/ 
12/70. 

3? Determinación del número de miem- 
bros del Directorio y elección de los mis- 
mos. 

I 49 Designación de Sindico Titular y 
Suplente. 

El Directorio. 
« 75.— e.20|4-N? 34^74-v.26|4|71 

DELTACROM 
SA.I.C. 

CONVOCATORIA 

Convócase a ios señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele, 
tararse el 30 de abril ae 1971. a las 17 
horas, en Mendoza 4460, Capital, a fin 
de tratar el siguiente 

ORDEN DEl DIA: 

V Consideración documentos art. 347, 
inciso 1^ del Código "le Comercio. Ejer. 
ciclo cerrado el 31 de diciembre de 1970 

29 Erección de directores, síndicos y dos 
accionistas para firmar el acta. — El 
Directorio. . 

$ 67,50 eü0¡4 W 33.416 V.23|4|71 

DONHFNR1 
8. A. F. y C. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas- a 
la Asamblea General Ordinaria a reall- 
tarse el día 30 de abril de 1971, a las 
18 horas en el local social de la Avda. 
Corrientes 330. P. 6». Of. 505, Capital 
Federal, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 

V Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

29 Consideración documentación Art. 
347 del Código de Comercio correspon- 
diente al ejercicio social cerrado el 31/ 
12/70 

39 Determinación del número de miem- 
bros del Directorio y elección de los mis* 
mos. 

4« Designación de Sindico Titular y 
Suplente. 

El Directorio. 
$ 75.— e-2014-N -? 34^71-V^6|4|71 

DICLAL """"""" 

.Sociedad Anónima, 
Comercial» Industrial e tnaMbülarta 
Expediente N» 25929 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CONVOCATORIA 
Convocase a ios señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el día 30 de abril de 1971. a tas 
16 horas, en el local de la Avenida Án- 
gel Gallardo 659. Capital Federal, para 
tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

V Consideración de la gestión del Di- 
rectorio. 

2« Consideración de la Memora. In- 
ventario, Balance General, Cuadro De- 



mostrativo de Ganancias y Pérdidas, Bis* 
tribuclón de utilidades e Informe de) 
Sindico, correspondientes al Ejercicio 
Económico N9 4 cerrado el 81 de diciem- 
bre de 1970. 

39 Elección de Síndicos Titular y Su- 
plente. 

49 Elección de dos accionistas para fir- 
mar el Acta de la Asamblea. 
Buenos Aires, 12 de abril de 1871. 
El Directorio. 
I 90.- C.20I4-N9 34.755-V.2614I71 

DABASA 
6.A.C.I.F.L 

Registro N? 26.041 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrara el dia 30 de abril de 1971, a 
las 10 ñoras, en el local calle Moreno 
1623, piso 29 "C", Capital, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración de la Memoria, In- 
ventarlo, Balance General. Cuenta de Ga- 
nancias y Pérdidas e Informe del Sin- 
dico correspondientes al tercer ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

2? Fijación del número de miembros 
del Directorio y bu elección. 

39 Elección de sindico Titular y Su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de ia Asamblea. 

El Directorio, 
f 82,60 6.20I4-N9 34.224-V.26I4I71 



DEGREMONT ARGENTINA 
S. A. I. C - 

Expte.: N« 19.862 

CONVOCATORIA 

Convócase a los Señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a reali- 
zarse el dia 30 de abril de 1971 a las 
17 horas en el local social, calle CerrltO 
550, 49 piso,. Capital, para tratar el el* 
guíente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Designación de dos Accionistas pa- 
ra labrar y firmar el Acta de la Asam- 
blea. 

29 Consideración de la documentación 
que fija el Art. 347 del Código de Co- 
mercio, del ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 1970. 

39 Designación de Directores titulares 
y suplentes, previa determinación del nú- 
mero de los mismos. 

49 Designación de Sindico titular y su- 
plente. 

69 Distribución de utilidades. 

69 Ampliación del Capital autorizado. 
El Directorio. 
S 120.- e.20i4-N9 33¿30-v.26|4|7l 

D. I. C. S. A. 

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL 
X COMERCIAL 

Sociedad Anónima 
N> 4.971 

Convócase a Asamblea General Ordl- 
naria de accionistas, el dia 30 de abril 
de 1971. a las 12 horas, en Montevideo 
447. Capital Federal, para tratar el si- 
guiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración de ios docum. ores- 
crlptos por el articulo N» 347 del Código 
de Comercio, al 31 de diciembre de 1970, 
y destino a dar al Quebranto acumulado. 

29 Afectación de reservas a la cance- 
lación de Quebrantos acumulados. 

39 Elección de Directores, Sindico ti- 
tular y Síndico suplente. 

4« Elección de dos accionistas pera fir- 
mar el acta. — El Presidente. 

$ 82,60 e.2014 N9 82.973 v 26|4|71 

DFXCARLO 
SAI C. 

ürumay 705, 8* A, Cap. Federal 
Se convoca a Asamblea General Ex- 
traordinaria 3014171. 17 horas, en Uruguay 
705, 8* "A" para tratar: 

ORDEN DEL DÍA: 
1« Desdoblamiento de actividades y 
transferencia de bienes. 

29 Elección dos accionistas firmar ac- 
ta. — El Directorio. 

$ 37.50 e.2014 N« 32.976 V.2614|7l 

D I O O R O 

Sociedad Anónima 
Industrial. Comercial, 
Financiera e inmobiliaria 
ASAMBLEA GENERAL ORDWARIA 

Primera Convocatoria 
Convócase a Asam. Oral Ord. oe Acc. 
para el dia 30 de abril de 1971 á las 
dieciocho horas en el local social calle 
Larrea 236, 2* piso, oficina 7, Capitax. 
para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL NA: 
19 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

29 Consideración de Memoria, Balan- 
ce General. Cuenta de Ganancias y Pér- 
didas e Informe del Síndico, correspon- 
dientes al ejercicio aociai número cinco 
clausurado el 31 de diciembre de 1970. 
3* Distribución de utilidades. 
49 Fijación de número de directores y 
su elección. 

5» Elección de síndico titular y suplen- 
te. — El Directorio. 

f 105 e.20|4 N9 83.934 v.26¡4|71 



DELCA 

S.A CI F.I.A 

Uruguay 705, 89 A, Cap. Federal 

Se convoca Asamblea General Ordi- 
naria 3014171, 17.30 horas en Uruguay 
705, 89 "A' 1 Capital para tratar: 
ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración documentos art 347, 
Código de Comercio, ejercicio cerrado 
31|12J70. 

29 Elección Directores y Sindico titu- 
lar y suplente. 

29 Aumento de capital. 

4' Elección dos accionistas firmar ae» 
ta. — El Directorio. 

I 62,50 e.20|4 N9 33.949 v.26|4¡7l 

OE CARO, STURLA, LEGGIERO 
Sociedad Anónima 

CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Por resolución del Directorio y de con- 
formidad con lo prescripto en los ar- 
tículos 15 y 16 de los Estatutos Sociales, 
se convoca a los señores Accionistas a 
la Asamblea Genera) Ordinaria que ten- 
drá lugar el 30 del corriente, a las 19 
horas, en su sede social de la calle Avda. 
La Plata 1216. Capital Federal. co c el 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Lectura y consideración de la Me- 
moria, Inventarlo, Balance General. 
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In- 
forme del Síndico, correspondientes al 
undécimo ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970: 

2» Distribución de utilidades; 

39 Modificación del Art. 17 -Titulo 
V— Balance y Utilidades de los Estatu- 
tos Sociales: 

4« Aumento del Capital Social; 

59 Elección de Síndicos titular y am- 
píente: 

69 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de Asamblea de acuerdo s- 
lo dispuesto en el arteulo 16 de los Es- 
tatutos Sociales. — El Directorio. 

8 120 e.20j4 N9 83.086 *.36[4;71 

DISTRICEL 

Sociedad Anónima 
Comercial 
N» Z7.302 
Convócase a Asamblea General Of- 
■ diñarla para el 30 de abril de 1*71. a 
las 17 horas, en Paseo Colón 524, 2» pi- 
so, Capital Federal para tratar el si- 
guiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración de la Memoria. In- 
rentarlo, Balance General, Cuadn De- 
mostrativo de Ganancias y Pérdidas • 
Informe del Síndico correspondiente a 
los ejercicios NU y I cerrados el 31 
de diciembre de 1969 y 1970. 

29 Determinación del número de Di- 
rectores y elección de los mismos. 

3* Elección del Sindico titular y cn- 
plente. 

49 Remuneración a los Directores y 
Síndicos. 

59 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio 

3 105 e.2014 N9 33.146 v.26¡4¡7j 

DARLIN '" 

Sociedad Anónima 
Comercial y Fin-nclera 
Registro 11» 12,457 

CONVOCATORIA 
Convócase a As jblea Genera] Ordl- 
nari rara el día 30 de de abril de 197L 
a las 18,30 horrjs. en Rivadavla <?081 <ler. 
piso. Dpto. 6, Capital Federal, con t ob- 
jeto de considerar el siguiente 
ORDEN DEL DTA: 
' 19 Consideración del Inventarlo me- 
moria, balance general, cuadro demos- 
trativo de pérdidas y ganancias, anexos 
"A" y "B M e Informe del síndico, cerres- 
pjndaenre al e'e-clcio cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. 

29 Retribución a directores (articulo 
18 del Estatuto Social). 
3» Elección de ¿'rectores y síndicos. 
.4» Designación de dos accionistas * m 
suscribir el acta. 
Buenos Aires. 12 de abril de 1971. 
El Directorio 
$ 90.*- e.2014 N» 33.841 «.26I4J71 

DAINES1 HERMANOS 

Sociedad Anónima. 
Comercial. Industrial, 
Financiera, Inmobiliaria 
y Agropecuaria 

CONVOCATORIA 
Convócase * Asamblea Genera) Ordi- 
naria de accionistas para ef día 30 de 
abril de 1971 a las 18 horas en al local 
social México 3246. Capital. 

ORDEN DEL DIA: 
1* Consideración documentes Art. 341, 
Inc. 1* Código de Comercia ejerclctr ce- 
rrado el 31112170. 

2* Fijación del número de directores 
y su elección. 
39 EleccK 1 síndicos titular / suplente. 
49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

El Directorio 
$ 90.— e.2014 N* S4.U1 v. 261471 
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Doña NELIDA 
S. A. O. 4.7,'».^,. 

Expedieate N» 18J91 

CONVOCA* ORIA 

Convócase a Aiambiea General Ordma. 
lia de Acciones para el «lia 30 de abril 
de 1971, a las 10.15 ñoras, e el local 
eocial de Las Heras 406?. Capital, con 
el fin de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la documentación 
del Art. 347, Inc. 1« del C'dlgo de Co- 
mercio al 31 de diciembre dt 1970. Des- 
tino de las utilidades y Remuneraciones 
de Directores y Síndicos. 

2? Designación de Directores, Síndicos 
y_ dos accionistas para firmar e* acta. — 
El Directorio. 

$ 75 e.20i4-N« 31.593 T.3614|71 

Don MARTIN 

S. A. C. A, y F. 

Expediente N» íBJSñ 

CONVOCA ORIA 

Convócase a Asamblea General Or- 
dinaria de Accionistas para ti día 80 da 
abril de 1971, a las 9.50 ñoras, en el 
local social de Las Heras 4067. Capital, 
too el fin de tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1» consideración de la documentación 
del Art. 347, Inc. 1' de) Código de Co- 
mercio al 31>13 70. Destino de las utili- 
dades y Remuneraciones de Directores y 
Síndicos. 

2» Designación de Directores, Síndicos 

y dos accionistas para firmare! acta. — 

B Directorio. _ „ 

$ 67,50 e.MW-N» 31.r«3 T.ttMU 

Dona CRISTINA 
S.A.CXAX y F. 

Expediente N» 20.163 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para a. día 30 de 
abril de 1071. a las 11.35 'acras, en el 
local social de Las fieras 4007, Capital, 
con el fin de tratar el «igttlente 

ORDEN DEL DIA: 

iv Considerar la documentación del 
Art. 347, me. 1* del Código de Comer- 
cio al 31 de diciembre de 1970 1 

V Retribución de Directores y Sin* 
dicos. 

3» Designación de Directores, Síndicos 
y dos accionistas para firmar el acta. 

— £i Directorio. 

$ 67,60 e.20'4-N« 31.594 T.29l4|tl 

Don RAFAEL 

8. A. C. A. y F. 
Expediente N* 18¿94 

. CONVOCAT ORIA 
Convócase a Asamblea «Jeneral Or- 
dinaria de Accionistas oara *l día 30 de 
abril de 1971, a las 9 40 toras, en el lo- 
cal social de Las Heras 406*. Capital, 
con el fin de tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

- l» Consideración de la documentación 
del Art. 347, Inc." 1» del Código de Co- 
mercio al 3111370. Defino de tas uti- 
lidades y Remuneraciones 0¿ Directores 
y Síndicos. „, ^ 

2» Designación de Directores, Síndicos 
r dos accionistas para firma el acta, — 
El Directorio. 

$ 67,50 e.2014-N» 31. jfll. V.26(4m 

Cofia MARTA 

S. A. C. A. y F. 

Expediente N* 18.293 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Or- 
dinaria de Accionistas para <A dia 80 de 
abril de 1971, a las 10 ñoras, en el local 
social de Las Heras 4067. iapitaL con 
«1 fin de tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
1« Consideración de la documentación 
del Art. 847, Inc. 1» del Código de Co- 
mercio ai 31 ¡12 70. Destino de las utili- 
dades y Remuneraciones de Directores 
y Síndicos. 

29 Designación de Directores. Síndicos 
y dos accionistas para firmar ai acta. — 
El Directorio. 

* 67.50 e.20(4-N« 31.690 v-3S|4|71 



DESTRIAL 

Sociedad Anónima 
Comercial Industrial Financien 
y Agropecuaria 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria de accionistas, para el 30 de abril de 
1971, a las 18 ha., en Bartolomé Mitre 720, 
piso 3?, Capital, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1* Consideración de los documentos del 
art. 347, Inc. 19 del Código de Coaierco. 
correspondientes al 6» ejercicio cerrado 
el 31 de diciembre de 1970 y destino de las 
Utilidades. 

2? Determinación del numero de direc- 
tores y elección de les mismos por dos 
años y de síndicos titular y suplente por 
un año, 

3? Ratificación de las retribuciones pa- 
gadas o acreditadas a directores en el 
ejercicio 1970. 

4° Designación de dos accionistas para ' 
firmar el acta — El Directorio. 
Buenos Aires. 6 de abril de 1971 



.DIMATEX 
S, A. 

Distribuidora de Maquinarlas y 
Accesorios Textiles 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señoree accionistas de 
Dimatex S. A. I. C. y F. t a Asamblea Ge- 
neral Ordinaria a celebrarse el dia 30 
de abril de 1971. a las 18 botas en Av. 
Ángel Gallardo 78. Capital Federal para 
tratar el siguiente . 

ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración y aprobación de los do. 
cumentos prescr.ptos por el art. 347 del 
Código de Comercio y correspondientes 
al loo Ejercicio cerrado al 31 de diciembre 
de 1570. 

2» Fijación del número de directores 
y elección de I03 mismos y 6U» cargos. 

3» Elección de sindico titular y sindico 
suplente. 

4» Elección de des accionistas para fir- 
mar el acta respectiva. — El Directorio 

% 83,50 e-2014-N» 33.869-T.2614|71 

DIACOBB " 

S&ciedad Anónima Industria!, 
Comercial, Inmobiliaria, Agropecuaria 
y Financiera 
Expediente Nf 34.111 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971. a 
las 10 horas, en la sede social. Aneaste 
3566, Capital, para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
1« Consideración di ia memoria, balan- 
ce general, inventarlo, cuadro demostra- 
tivo de ganancias y pérdidas e Informe 
del sindico correspondientes al ejercito 
finalizado el 31 de diciembre de 1970. 
■ Sf> Distribución de utilidades y remune- 
raciones de directores y síndico. 
3* Elección de un director suplente. 
4* Elección de sindico titular y suplente. 
5? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

t IOS.- g.2014 K» 83.332 TJÍ6l4i71 

DIACROM 
SAIC 

Registro N* 6428 

Cítate a los señores Accionistas a ia 
Asamblea General Extraordinaria a reali- 
zarse el 30 de abril de 1971, a las 17 y 
30 hs.. en la sede social, calle B. Vrign. 
ven 850. 3» piso, Cap. Fed., para tratar el 
siguiente- 

ORDEN DEL DIA: 

1» Modificación del estatuto social en 
sus artículos 7» y 17?; 

a» Designación de dos accionistas para 
refrendar el Registro de accionistas as» 
tentes y el acta de la asamblea. — El 
Directorio. — Buenos Aires. 

I 60— e.20|4 N« 33.373 ?.26|4i71 

DUOMO " 

S. A. C. I. I. A, 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 8f del corriente a (as 
13,30 horas en Av. Quintana 980, 9» piso 
para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DIA!. 

1» Considerar documentación art. 547 
del Código de Comercio, ejercicio al 
31|13I70. 

2» Fijación del numero de directores, 
elección de los mismos y de síndicos y dos 
accionistas para firmar el acta. — El Di- 
rectorio. 

* 53.50 e.20J4 N? 35.039 V.26|4|71 

DIMETAL 
S. A. 

Metalúrgica, Comercial 
e Industrial 

(Expte. I. G. P. J 9i2W> 
Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el dia 30 de abril de 1971, a las 19 ño- 
ras, en Echeverría 6375, Capital 
ORDEN DEL DIA: 
1* Consideración de la Memoria, ín- 
ventar.o, Balance General. Cuenta íe 
Ganancias y Pérdidas. Informe del Sin- 
dico y distribución de utilidades, ejer- 
cido 31 de diciembre de 1970. 

2» Elección del Directorio y Sindica- 
tura. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

• 45.- e,20)4 N9 35.033 T.26i4|71 



S 97,50 e.20|4 N« 32.083 V.23i4j71 ¿í» 17.335. 



DON ELÍSEO 

a A. F. A. G. G. C. y F. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1970. a las 
12 hs.. en Suipacha 1087, para tratar: 

K Consideración doc. Art 347 C. de 
Comercio al 31|12>197L 

29 Elección Directoría Síndicos y dos 
accionistas para firmar el Acta. — El Di- 
rectorio. 

$ 37,50 e.26¡4 N» 34.930 v.26|4l71 

DANUBIO " 

S. A. 

De Hilandería y Tejeduría 

Se convoca a Asamblea General OvdJ. 
naria para et viernes 80I4H971, a las on- 
ce en Moreno 1199. Capital. 
OltDEN DEL DIA: 

1* Conslderac'ón Doc Art. 347 loe. 1« 
C. C. al 3Ü12H970. 

29 Aumento capital 

3» Destino saldo Revatóo Contable Lsj 



49 Remuneración Directores 7 Síndicos 
6t Elección Síndicos. 
6* Designar dos accionistas firmen te- 
ta. — El Directorio. 

I 45.— C.2CJ4 N» 34.865 T.26l4j7l 

DOLAVON 

S. A. C. I. F. I. A. 

Registro N» 23.574 

Convócase Asamblea Ordinaria 30 abril 
11,30 horas. Florida 229, piso 10», escri- 
torio 1012, para tratar: >. 

19 Documentos Art. 347 Código Comer- 
cio, ejercicio 31 diciembre 1970. 

29 Honorarios Directorio y Síndico, 

39 Consideración resultados. 

49 Fijación numero y elección Direc- 
tores por un año. Síndicos por un año 
y dos accionistas para firmar Acta. — 
El Directorio. 

3 45— e.20|4 N» 34.934 T.26|4¡71 

DAWE'S LABORATORIES 

ARGENTINA 

9. A. I. C. y A, 

CONVOCATORIA 

Convócase a ios señores accionistas a 
Asamblea.' General Ordinaria a celebrar- 
se el dia 30 de abril de 1971, a las 9.30 
hs., en Corrientes N? 545, piso 10. Ca- 
pital Federal, oara tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos 
del artículo 347 del Código de Comercio, 
correspondientes al 2do. ejercicio econó- 
mico, cerrado el 81 de diciembre de 1970. 

3* Fijación del numero de Directores 
y elección de los mismos. 

39 Elección de Sindico titular y su 
píente. 

4* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

* 67,60 e.20|4 N9 84.730 ?.26¡4l71 

DI9TROANA 
S. A. L C. y F. 

Registro N* 6.089 

Se convoca a los señores accionistas 
a Asamblea General Ordinaria a reali- 
zarse el día 30 de abril de 1971. a las 
18.80 horas, en su local de la calle Al- 
sina 800, Capital, para considerar el si- 
guiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos del 
articulo 347 del Código de Comercio, eo 
rrespondiente al ejercicio cerrado al 31 
de octubre de 1970. 

29 Fijación del numero de miembros 
del Drectorio y elección de los mismo*, 
por el término de un año Elección del 
Sindico titular y del Sindico suplente, 
también por el término de un año 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

I 75.— e,20|4 N9 34.726 T.26UJ71 

DISTRIBUIDORA MEICFB 
S. A. C. L F. e I. 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria N» 6. para 
el día 30 de abra de 1971. a Jas 16 no- 
ras, en Camarones 1827, Capital, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1* Aumento del capital autorizado a 
I 250,000. 

39 Consideración de los documentos 
piescriptos por el Art. 347 del CódlRO 
de Comercio, correspondientes al ejerci- 
cio cerrado el 31 de diciembre de 1970 

39 Elección del Directorio y Síndicos, 
por un año. 

4* Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

» 75.— e. 30[4 N 9 34.568 v.26|4i7J 

DERICEL 

8. A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a reali- 
zarse el 30 de abril de 1971. a las 18.80 
horas, en la sede social, Avda. Belgrano 
748, para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DI\: 

1* Consideración de los documentos in- 
dicados en el art. 347 del Código de Co- 
mercio correspondientes al ejercicio ter- 
minado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Remuneración de directores y sin- 
dico. 

39 Elección de directores titulares y 
síndicos titular y suplente. 

4' Aumento de capital autorizado. 

6« Dessnación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio 

I 90.- e.20)4 N9 34.776 v.3614171 

DICASA 

Sociedad Anónima, Comerckf. 
Industrial. Financiera, 
Inmobiliaria. Agropecuaria J 
de mandatos y servicios 

~ CONVOCATORIA 

Convocamos a los señor*» accionista? 
a la primera Asamblea General Ordina. 
na. oue tendrá lugar el día 30 de abril 
de 1971. a las 1950 «oras, en la sede 
social, calle Juncal 1350, primer piso. 
"B" Capital, para tratar ios siguientes 
temas: 

10 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

29 Consideración de los documentos 
del «trt'cuto 347 del CócUeo de Comercio 
al 31 de diciembre de 1970. '■ ■ 



9* Determinación del número' de el* 
rectores, su designación y remuneración. 

49 Elección de síndicos titular y su- 
plente y sus remuneraciones. — Buenos 

Aires, -6 de marzo de 1971. — El Di. 
rectorio. 

I 75.— e.20i4 N» 83.297 v.26|4|71 

DROGUERÍA HOLZMAN 
B. A. F. L C. e L 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, a 
las 16 horas, en Mom 8161, Capital, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración documentos Art. 241, 
toe. 19 del Código de Comercio, ejercicio 
curado el 31U2H970. 

2* Remuneración Directorio y sindico 
y autorización para exceder porcentual 
articulo 16 de los Estatutos. 

39 Distribución de utilidades. 

49 Elección de directores y suplentes, 
6lndicos titular y suplente y de dos ac- 
cionistas para firmar el acta. — £1 Di- 
rectorio. 

t 105. -«.2014 N» 32.319 ¥.2614)71 

DAPHNE 
S. A. 

Industrial, Comercial y Financiera 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el día 30 de 
abril de 1971. a las 17 .30 horas, en la ca- 
lle Alslna 1655. Capital Federal, a los 
efectos de considerar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

1* Designación de dos accionistas para 
formar el acta. 

29 Consideración de la documentación 
Art. N» 347 del Código de Comercio. — 
Ejercido al 31112170. 

39 Determinación de numero de di. 
rectores, elección de los mismos y sin. 
dicos titular y suplente. — El Directo. 
rio. 

I 75.— e.20¡4 N9 33.612 r.26;4]71 

DANFOR 
S.A. C.I.F.l. 

Lavalle 2641 - 49 piso • Of. 403 
Capital Federal 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas, para el día 30 de 
abril de 1971. a las 10 horas, en Alsina 
1609, 79 piso, Of. 44, Capital FederaL 

OFDEN DEL D^A: 

1» Consideración de la documentación 
Art. 347 del Código de Comercio al 31 
de diciembre de 1970. 

2» Consideración de tas remuneracio- 
nes del Directorio y sindico por el ejer- 
cicio terminado. 

39 Elección de autoridades por un ano: 
presidente, vicepresidente, un director ti 
tular, un director suplente, síndico ti- 
tular y sindico suplente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — Buenos Airea, 12 de 
abril de 1971. - El Directoría 

$ 105.- e.20|4 N9 83.600 V.2614I71 

DIMAS 

S. A. O. A G I. F. L 

Expte. N» 8.028 
Convócase a Asamblea General para el 
30 de abril de 1971. a les 12 horas, en 
Suipacha 552. para considerar: 1° Docu- 
mentos Art. 347 del Código de Comer- 
cio, eierclclo cerrado el 31 de diciembre 
de 1970. — 29 Elección directores y sín- 
dicos y dos accionistas para firmar el ac- 
ta, — El Directorio. 

$ 45.- e.2014 N* 33.499 V.2614I71 



DISTRIBUIDOR*:» MAYORISTAS 
GOV7ALFZ HNOS- 
S. A. O. L y F. 

Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria de accion'stas para el dia 30 de abril 
de 1971. a las 22 horas en Nazca 970, Ca- 
pital, para tratar. 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos art. 341 
de) código de Comercio, correspondiente 
al segundo ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

29 Designación de directores y síndicos, 
tltulpr y suplente y sus remuneraciones. 

3* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. - El Directorio. 

* 90 e 2014 N9 33.467 T. 2614171 

DISTRIBUIDORA DON BOSCO 
S.A. C.I.F.l y A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi. 
naria de Accionistas para el dia 30 de 
abril de 1971. a las 18 ñoras, en la sede 
social Pedemera 142, ler. Piso, Depto. 4 
Capital Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEJ. DÍA- 

1* Consideración de iof documentos in- 
dicados en el Art. 347 tac. l e del Có- 
digo de Comercio, correspondientes a) 
elerclcio cerrado el 81 de diciembre de 
1970. 

29 Elección Directores y Stodicos. 

S 9 Designación de dos Accionistas pa- 
ra firmir el Acta de Asamblea. — O 
Directorio. 

J 75— e¿0¿4.N» 34.046 rjtyffn 
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PIONE 

Sociedad Anónima 
Industrial, Comercial, 
Financiera, Inmobiliaria 
y Agrícola Ganadera 
Convocase a los señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria, que ten- 
drá iugar e) día 30 le abril de 1971, 
a tas 18 JO ñoras, en el locw socie., ca- 
lle Boulogne Sur Mer 160, aso 1«. De- 
partamento "D", para dratai el siguiente 
ORDEN DEL DL4: 
1* Designación de dos Accionistas para 
firmar el Acta de la asamblea. 

2« Consideración de la documentación 
prescrlpta por el Art. 347 del C. de C, 
correspondiente al Ejercicio cerrado el 
31/12/70. 
8* Distribución de Utilidades. 
49 Fijación del número de Directores 
y elección de los que corresponda- por 
un año. 

$9 Designación de Sindico titular y 
Sindico suplente. 

Se recuerda el Art. 12 de .o* Estatu- 
tos Sociales. 

. El "hrectori©. 
$ 120 e.2014 N» 34 244 V.26,4|71 

DISTRIBUIDORA FERAMA ' 

8.A. 

Comercial e Industrial 
Registro N» 21.07« 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Ordinaria de 
Accionistas para el día 30 de aril de 
1971, a las 15 horas, en el i cal social, 
calle Entre Ríos 785 para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración documentos Art. 347 
Código de Comercio del sexto ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre ue 19,0. 

2« Elección de directores, síndicos y 
dos accionistas para firmar el acta. 
El Directorio. 
$ 75 e.20|4 N9 34.431 v.264|71 

DAM1N 
8.A. 

Industrial, Comercial, 
Inmobiliaria y Financiera 
Registro N* 9.647 
Convocase a Asamblea Ordinaria para 
d día 30 de abril de 1971, a -as 11 doras, 
en San Martín N» 170. V piso, ofici- 
na 205, para considerar: 

19 Los documentos del Art. 347, tac 1» 
dei C. de C. y Distribución de Utili- 
dades del Ejercicio 31/12/70. 

29 Elección de Directores y Síndicos y 
designación de accionistas para firmar 
ei Acta. — El Directorio. 

$ 60 e.20!4 N» 34.452 V.26j4|71 

DORSET 
B.A.C.I.I.C. 

Comercial, Industrial, 
Inmobiliaria y Constructora 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
s naria de Accionistas para ei día 30 de 
abril de 1971, a las 8 horas sn *i iccal 
social, Tucuman 255, 59 liso. Capital Fe- 
deral, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración y aprobación de la 
documentación prescrlpta por e) articu- 
lo 347, inciso 1' del Código «e Comercio, 
correspondiente al Ejercicio Social ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970. 
29 Distribución de Utilidades. 
39 Elección de Directores v Síndicos. 
49 Designación ie dos Accionistas para 
firmar el Acta de Asamblea. 

El Directorio, 
t 90 e.2014 N» 34.330 V. 26 ,4)71 

DESALVO HNOS. 
S.A.C.I.F.I. 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores Vsdonistas a 
Asamblea General Ordinaria, rara el día 

30 de abril de 1971, a las 19 ñoras, en 
' la Sede Social, calle Bernardo de Irigo- 

yen 276, de la Capital Federal, para 
tratar lo siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración de 'a documentación 
Art. 347, inciso l», código dt Comercio, 
correspondiente al e tercíelo finalizado el 

31 de diciembre de 1970. 

29 Distribución de Utilidades y Re- 
muneración de los miembros del Direc- 
torio y Sindico. 

39 Elección del Presidente Vicepresi- 
dente: fijación del íúmero de Directores 
para el próximo ejercicio y eiecclón de 
los mismos: elección del Síndico titular 
y Síndico suplente, 

4? Designación de dos Accionistas para 
firmar el Acta de Asamblea. 

El Directorio. 
t 105 e.20i4 N» 34.274 v. 2ft4|71 

DOLMEN 

8.A. 

Comercial) Industrial, 
Financiera 
Inscripción N» S1.47S 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria a realizarse el 30 de i >brL de 1971, 
a las 18 horas, en Hipólito fVgoyen 1442, 
Capital, para tratar el dgulente 
ORDEN DEL DÍA- 
1* Consideración de locumentos pres- 
erlptos por el Art 347 del Código de Co- 



mercio, del Ejercicio N9 2 cerrado el 31 
de diciembre de 1970. 

29 Fijación del número de Directores 
y su elección. Designación df Síndicos, 
titular y suplente. 

39 Designación de dos "-ctíonlstas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

S 90 e.20i4 N9 34.24b V.26 ( 4|71 

D. RODRÍGUEZ DE LA FUENTE 
Sociedad Anónima 
Industrial, Comeicial, 
Inmobiliaria y Agropecuaria 
N9 24.315 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el dia 30 de 
abril de 1971, a las 12 horas, en Hipo- 
lito Yrigoyen 4158, Capital Federal, para 
considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos del Art. 
347, inciso 19 del Código de Comercio, 
del ejercicio cerrado el 31 de diciem- 
bre de 1970. 

29 Elegir Directores, Síndicos y desig- 
nar accionistas para firmar el Acta cíe 
la Asamblea. — -• El Directoría 

I 90. e.20¡4. — N' 35.327 V.26|4J71 



DAÑAR 
S.A.C.I.F. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el 30 de abril 
de 1971, a las 10 horas, en BucarelU 
943, Capital Federal, para tratar el si- 
guiente ' 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos prescrlp- 
tos Art 347 Cód. de Com.. Ejerc. 31|12| 
70. — 29 Aumento del capital. — 3» Elec- 
ción Directores y Síndicos. — 49 Designa- 
ción de dos accionistas para firmar ei 
Acta. — El Düectarlo. 

I 45. e.20!4. — N9 35.098 V.26|4|71 

DORBELL 
S. A. C. F. I. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el 30 de abril 
de 1971, en Sarmiento 1426, 3er. piso, 
a las 10 hs., para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA. 
19 Consideración documentos prescrip- 
tos art. 347. Cód. de Com. ej 31H2I70. 
29 Distribución de utilidades. 
39 Elección directores, síndicos y 2 
accionistas para firmar el acta. — El 
Directorio. 

* 45,— e.20|4 N9 35.099 V.26|4|71 

DON BOSCO 
8. A. C. I. 

Registro N9 12.949 

Convócase Asamblea Ordinaria, 30 de 
abril, 18 horas, Carlos Fellegrlni 27, 49, 
"D", para tratar: 

19 Documentos Art 347 Código Co- 
mercio, ejercicio 31 diciembre 197a — 
29 Honorarios Directorio y Síndico - 3» 
Distribución Utilidades. — 49 Fijación 
número y elección Directores, poi <..e¿> 
años, Síndicos, por un año, y dos Ac- 
cionistas para firmar el Acta — El Di- 
rectorio. 

$ 45. e.20|4. — N9 35.325 V. 26)4171 

DIÑO MATTIOLI 
8. A. I. C. 

CONVOCATORIA 
Convócase Asamblea General Ordina- 
ria para 30|4i7l, a 8 hs., en Paraná 567, 
Capital, a tratar 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración doc. art. 347 C. C, 
ejercicio al 33'12|70. 
29 Elección Directorio y sindico. 
39 Designación oos accionistas firmar 
acta. — El Directorio. 

$ 37,50 e.20¡4 N? 35.107 V.26|4i71 

DU - FON 

Sociedad Anónima 
Comercial, Financiera 
e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA ' 

De acuerdo a lo dispuesto por ei ar- 
tículo 10 de los Estatutos, se convoca a 
los señotes Accionistas a Asamblea Ge- 
neral Ordinaria, para el día 30 de abril 
de 1971. a las 20,30 horas, en Lavalle 
548, 69 piso, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos 
mencionados en el articulo 347. inciso 1* 
del Código de Comercio, correspondiente 
al ler Ejercicio cerrado el 30 de abril 
de 1970. 

29 Elección de Sindicas, titular y su- 
plentes, por un año. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 82,50. e.201V - N« 25.153 V.26)4)71 



DOTAL 

8. A. I, C. F. L A. 

Ramón Lista 5164. Buenos Airea 

Ref.t Exp. N9 12.337 

Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas, para el dia 30 de 
abril de 1971, a las 19 horas, en Ramón 
Lista 6164. Buenos Aires, para conside- 
rar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de asamblea. 

29 Consideración de los documentos dei 
art. 347, Inciso 19, del Código de Comer- 



cio, correspondientes al 109 ejercicio eco» 
nómico -cenado el 31U2I1970. 

89 Distribución de utilidades, honora- 
rios Directorio y sindicatura. 

49 Determinación del número y elec- 
ción de directores. 

59 Elección de síndicos titular y su- 
plente. 

69 ' Reforma estatutos: su adecuación 
a la Ley 18.188. — El Directorio. 

Nota: Para poder participar de la asam- 
blea, los accionistas deberán depositar 
en la sede de la sociedad ' las acciones 
o certificados bancarios basta tres dias 
antes del fijado -para su realización (ar- 
ticulo 19 del estatuto). 

% 97,50 e.20i4 N9 35.076 v.26¡4|71 

DAVID RUBINSTEIN 
Y ASOCIADOS S. A. 

de Servicios y Mandatos 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, 
a las 11 horas, en la calle Pte. Luis 
Sáenz Peña 747, ler. piso, Capital, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos Art. 347 
Código de Comercio, ejercicio cerrado ei 
31 de diciembre de 1970. — 29 Fijación 
y elección de Directores. — 39 Designa- 
clon de Sindico Titular y Suplente y dos 
Accionistas para firmar el Acta. — El 
Directorio. 

♦ 60. e.20|4. - N9 35604 v.26|4|71 

DDÍPLAST ' 

8. A. I. C. F. e L 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea Ordinaria- a realizarse el 30 
de abril de 1971, a las 10 horas, en el lo- 
cal social calle Chivilcoy 3173, Capital 
para tratar el siguiente 

ORJEN DEL DÍA: 
19) Consideración documentación art 

!£L de i c - c - P° r el ejercicio cerrado al 
31!12|1970. 

29) Distribución de utilidades. 

39) Designación de directores, síndi 
eos y dos accionistas. — El Directorio 
$ 49 e. 20|4 N9 33.363 V. 26|4|71 

DIACROM 
8. A. L C. 

Registro N? 6428 

CONVOCATORIA 

Citase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el 30 de abril de 1971 a las 18 y 30 
lis., en H. írigoyen 850. 3 ? p., Cap., Fed, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA; 

19) Consideración documentos al 31 de 
diciembre de 197o. 

29) Ratificación de las remuneraciones 
pagadas a directores gerentes. 

39) Distribución de utilidades; Capi- 
talización saldo revalúo ley 15272 y par- 
cial revalúo 17335. 

49) Designación de tres directores ti- 
tulares para cubrir los cargos de: Pre 
sitíente, director secretario y un voch 
por el término de dos años. 

69) Eección de un sindico titular y un 
suplente por el término de un año. — 

C9) Designación de dos accionistas pa- 
ra refrenaar el, acta de la asamblea y 
el registro de accionistas. — El Direc- 
toría — Buenos Aires abru. 

112,50 e. 20|4 N9 33.374 T. 26|4i71 



DICROM 
8. A. C. e L 

Registro N» 30.709 

CONVOCATORIA 

' Citase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se ej 30 de abril de 1971 a las 19 hs., en 
San Martín 448, Capital, para tretar el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19) Consideración documentos al 31112! 
1970 art. 347, Código de Comercio. 

29) Elección de directores, síndicos. 

39) Designación dos accionistas para 
firmar el acta. 

Buenos Aires, 7 de abril de 1972. — 
El Directorio. 

$ 52,50 e. 20|4 N' 33.381 V. 26|4)71 

DICOM 8. A. 
Com. e Ind. 

Convocase a Asamblea Ordinaria 30!4) 
71, 18 horas en Sarmiento 1171, 3» D: 
ORDEN DEL D T A: 

19) Consideración documentos art. 347, 
C r de C, ejercicio 3112170. 

29) Fijación número directores y su 
elección 

39) Elección sindico titular y suplen- 
te. 

49) Aumento capital autorizado. 

59) Designación dos accionistas para 
firmar acta. — El Directoría 

$ 61 e, 2014 N» 32.257 V. 26(4)71 

DESTILERÍAS TEMPOR1 
8. A. C. L F. L A. M. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
Convocase a ios señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria que se rea- 
lizara el 30 de abril de 1971 a tas 19 
horas en el jocal social Hipólito Srigo- 
yen 661, Capital, para considera el si- 
guiente 



ORDEN DEL DIA: 

19) consideración de ia memoria, b*. 
lance general, cuadro „ demostrativo de 
ganancias y perdidas del ejercicio ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970 c In- 
forme dej sindico. 

29) Destino de las utilidades. 

39) Elección de tres directores para el 
nuevo periodo y ia de ios síndicos ti- ' 
tular y suplente por el termino de bb 
aña « 

4v> Designación de dos accionistas pa- , 
ra aprobar y ilnnar el acta de asam- 
blea. 

Buenos Aires, 2 de abril de 1971. — - 
El Directorio. 

S 82,50 e. 204 N9 33.641 V,26|4|71 
DIA — — 

S. A. C. L F. 1. 

CONVOCATORIA 
Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 10 horas, en V.amonte 1336, piso 49, 
oficina 22, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19) Consideración de la memoria to- 
ventario, balance general, cuenta.de ga~ * 
nanclas y perdioas e informe del sin- 
dico, correspondientes ai ejercicio c¿ 
rrado el 31 de diciembre de 1970, 

29) Distribución de utilidades y retri- 
bución ai directorio y sindico, 

39) Fijar el numero de miembros del 
directorio y designación de directores ti- 
tulares y suplentes. - Designación d« " 
síndicos, titular y suplente. 

49) Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta — El Directorio 

f 104 e. 20i4 N9 32.217 V. 2614)71 ' 

DANISZEWSK1 HNOS. y CÍA. 
S. A C. L e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas tara al 30|4|71, a 
las 19 horas en Thome 574, Capital Fe- ' 
deral, para tratar el sigulecte 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos Art. 347, 
Inc. 19 Código de Comercie correspon- 
dientes ler. ejercicio cerrado el 31)12,70. 

29 Distribución de Utilidades. 

39 Elección de cinco Directores Titu- 
lares, un Sindico Titular 1 un Sindico 
Suplente. 

49 Elección de dos accionistas para fir- 
mar el Acta. — El Directorio. 

% 82,50 e.20 4 N9 33.288 vW4|71 

DECORACIONES PANAMBI 
S. A. I. C. F. L 

N9 26.231 

Convócase a ios señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, a las il ñoras, en la' 
calle Alte. F. J. Seguí N 1886, Capi- 
tal, a efectos de considerar e; siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos Art. 347 
del Código de Comercio al 4 1 12|70. 

29 Remuneración ai Directorio. 

39 Fijación del numero de Directores 
y elección de ios mismos. 

49 Elección de Síndicos r dos accio- 
nistas para firmar el acta. — El Direc- 
torio. . . _ - 

$ 60 e.20'4-N9 33.918 v.2614171 

Don HÉCTOR 

S. A. C. A. y F. 

Expediente N» 18.296 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el día 30 de 
abril de 1971, a las 9 ñoras. <ai el local 
social 'de Las Heras 1067, Capital, con 
el fin de tratar ei siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de la daumentaclón 
del Art. 347, Inc. 1* del Código de Co- 
mercio al 31 12 70. destino de «as uti- 
lidades y Remuneraciones de Directores 
y Síndicos. 

29 Designación de Directores, Síndicos 
y dos accionistas para firmar el acta. 
— El Directorio. 

$ 67,50 e.204-N9 31.588 v.26i4J71 

I R E A 

Sociedad Anónima Comercial, 
Financiera e Inmobiliaria 
Registro N* 23Í02 

CONVOCATORIA A 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Se convoca a ios señores accionistas t 
la Asamblea General Ordinaria que ten- 
drá lugar el dia 30 de abril de 1971, a 
las 18 horas, en la calle Viamonte 1570, 
3er. p:so, Capital Federal, para tratar tí 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Lectura y consideración de la memo- 
ria, inventario, balance general, cuenta 
de ganancias y pérdidas, informe del sin- 
dico, correspondientes al ejercicio termi- 
nado el 31H2I70. 

29 Determinación del número de miem- 
bros que integraran el directorio y elección 
de sus titulares. 

39 Elección de sindico titular y smdlcc 
suplente por el término de un año. 

49 Designación de dos accionistas par» 
firmar el acta de la asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ 120.— e.2014 N9 31.977 V.26|4|7l 
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DURIMÉT .-_..__. 

8.A.CX 
..' Rctoedios B. de San Martin 1004 

Se 'convoca a los señores accionistas a 
la Asáinbiea General ordinaria, que se 
realizará el día 30 de abiil. a' las 18 no- 
ras, en nuestras oficnas de la calle GÜe- 
mes 4315, 5» piso, C&pJtal Federal, para 
considerar el siguiente 

OKDEN DEL DÍA: 

1» Lectora, consideración y aprobación 
de la Memoria, Inventario. Balance Ge- 
neral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e 
Informe del Sindico! cci respondientes al 
ejercicio económico cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1910; distrib. ción de utilida- 
des y fijación de la* remuneraciones del 
Directorio y Sindico. 

2* Elección de dor Directores titulares. 

3* Elección de -un Síndico titular y un 
•uplente. 

4* Designación 'de tíos accionistas para 
aprobar y firmar e! acta de la. asamblea 
Buenos Aires, 15 da abril de 1971 
El Directorio 
'•■% 120.— e.21;4.N? 36.966 v.27|4¡71 

D4BAR S ABA VI 

.". Sociedad Anónima , - 

1 " ' Constructora, Inmobiliaria, 

- ' Comercial y Financiera 

Expediente-N? 15.907 ■■ 

CONVOCATORIA 

Convócase a asamblea General Ordi- 
naria' de. accionistas para el día 3 de ma- 
yo de 1971. a la* 18.30 horas, en el local 
social de Uruguay 667, pisa 11, para 
tratar et siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración -de 'lo documentación 
del articulo 341, inciso 19 del Código de 
Comercio al 31-12:70: ' distribución de 
utilidades y remuneraciones. 

2* Designación de directores, síndicos 
y de dos accionistas para firmar el acta. 

Recuérdase el cumplimiento del articu- 
lo" 23 de los Estatutos^.— El Directorio. 
., t 90.— e.3H4 N° 36.218 v.27|4¡71 

DADLON 
8.A.I.C. 

. CONVOCATORIA 

Convócase a los sefioies accionistas de 
.tadlon Sociedad Anónima Industrial y 
Comercial, a la Asamblea General Ordi- 
naria que se realizará el día 30 de abril 
de 1971» a las-' ti horas, en su sede social 
Maipú 726, 6* piso. Capital Federal, con 
el fov de tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración, de los documentos 
prescriptos por el articulo 347 del Có- 
digo de Comercio, correspondientes al 
ejercicio 31 de diciembre de 1970. 

2» Distribución de utilidades. 

3» Fijación -del número de directores 
y elección de los mismos; 

4* Elección de Sindico titular Sindico 
Suplente. 

.. 5» Designación de dos accionistas pa- 
na firmar el acta. — El Directorio. 

*90.— e.21f4 N» 36.099 y.37¡4¡tl 

D. B. CORNEILLE E HIJO 
S4A.C.I.F.A.O!. 

CONVOCATORIA 

..Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 20 horas, en Esmeralda 909, piso 3?, 
para tratar: Consideración documentes 
Art. 347, Ino. t*. Código de Comercio» 
ejerciste' 31(12170, remuneración dlrecto- 
,jrcs. y sindico, número y elección de di* 
rectores y síndico y dos accionistas para 
firmar el acta. — £3 Directorio. 

., $ «2— e.21i4 N9 35.871 V.27J4111 

- 1 

» E C A L 
f.A.C.I.F.I.A. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA 

Convócase a Sres. accionistas a Asam- 
blea General Ordinaria para el 30 de 
abra 1971, a las 18 horas, en Bulnes 1856, 
í» "B", Capital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 1» Designación dos 
accionistas firmar acta 2? Consideración 
documentos Art. 347 inciso 1*. C C al 
81|12|1970. 39 Distribución utilidades. V 
Elección Directores. 5» Elección Síndicos. 

- El Directorio. 

S 67— e.22-4 N» 37.046 » .28:4(71 

DON EDUARDO 

- Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el día 29 de 
abril de 1971, a las 19.30 horas en Bmé. 
Mitre 1321, piso 5» E, Capital Federal y 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: . 
I» Consideración de los documentos 
, prescriptos por el articulo 347 del Código 
- de Comercio por el ejercicio cerrado el 
30 de setiembre de 1970. 



OBTMAW 

S.A.C4XFX!-y.A. ... ; 

CONVOCATORIA 1 

Asamblea' General Ordinaria 30 de abril 
ie 1971. 19.30 horas, R. Sáenz Peña J30, 
piso 7» Of. 75, Capital, para considerar: 
1?) Documentación Ejercicio 31fl2f70. 29> 
Elegir Directores, Smdicos y dos accio- 
nistas. — El Directorio. 

r 30.— e.2l|4 N? 36,077 v.?7|4!71 

D. I. A. N. 

Sociedad Anónima 
Industrial, Comercial 
Agropecuaria, Inmobiliaria, . 
Financiera y Mandataria 
Expte. 7.458 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril 'de 1971, a 
Xas 18 horas, . en Gavilán 1.091, Capital 
Federal, par tratar el siguiente ^ 
ORDEN DEL DÍA; 
1» Considerar documentos Art. 347, toe. 
19. del C, de C correspondientes al ejer- 
,qlcio cerrado el 31-12-70. 

2» Exterminación del número y elec- 
ción de Directores . titulares, ' suplentes y 
Sindicas, todos por un año. ; 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — ■Et Directoría 

Buenos Aires. 10 de abril de 197.1. 
v t* 80.— e.MK N* 36.42? v„27J4;.7Í 

D O U D A N , . „ \ '"■ 

Socidad Anónima 
Industrial j Comercial 
Expte. 19.407 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el' día 
30 de abril de 1971, a las 9 hs, en Lavalle 
1569» 4» p., Of. 412, a, efectos de tratar.' 
1°) Lectura y consideración documentos 
Art. 347 Código de Comercio correspon- 
dientes ejercicio cerrado el 31 de diciem- 
bre de 1979: 2?) Determinación del nú- 
mero de Directores y su elección-, 3») 
Designación de Síndicos titular y sapien- 
te; 4?) Remuneración Directores y Sín- 
dico, y destino remanente; 5¡?> Designa- 
ción" de 2 accionistas para firmar el ac- 
ta. — El Directorio. 

* 75.— e .2114 N 9 36.281 v.27,4i71 

DANILO 

S.A. 

Comercial. Industrial, 
Inmobiliaria y Agropecuaria 
CONVOCATORIA 
De acuerdo a lo dispuesto en el articu- 
lo 11 de los Estatutos, el Directorio con 
voca a los señores accionistas a la Asanu 
blea General Ordinaria, que se efectua- 
rá el 30 de abril de 1971, a las 18.30 
horas, «1 el local social de Avenida Co- 
rrientes 465, de la Capital Federal, para; 
tratar el siguiente " 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración de la memoria y aprp ' 
baclón del balance general, cuenta de 
ganancias y perdidas, inventario e m 
forme del sindico, correspondientes al ejei 
dcio cerrado el 31 de diciembre de 197P 
29 Elección de síndicos titular y su 
píente por el término de un año. - 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar, el acta. — El Directorio. 
Buenos Airea, 15 de mareo de 1971. 
$ 120.— «.2114 N* 36.342 T-27.4¡7t 

DKECOLL 
S.A. 

Comercial e Industrial 

Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria para el 30 de abril de 1971. a las 19 
horas, en Florida 764, Capital Federal, 
para considerar: 

1» Documento ait. 347 C. C. ejercicio 
cerrado el 31ll2fl970. 

2» Fijación de directores, previa fljaj- 
ción de su número, de síndicos titular y 
suplente, y de dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

$ 62 — e.21J4 N» 35.928 V .2714171 

DROMAB " 

S.A. 

Inmobiliaria, Comercial 
y de Representaciones 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Genera' Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 a 
las 19 horas, en Montevideo 1958 planta 
baja, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA; 
19 Considerar documentos articule 247. 
Ino. 1< del Código de Comercio ejerci- 
cio al 31 de diciembre de 1970 distribu- 
ción de remuneraciones al Directorio y 
sindico. 

29 Elección de Dtrectoric v sindico v 
designación de dos accionístaf óara fir- 
mar el acta. — El Dlrectoia 

S 75.— e.21!4 N* 35.914 v.27;4171 



ORDEN DEL, DÍA: 
~ l»; Designación de dos accionistas pa 
ra- firmar el acta de Asamblea. 

2? Consideración documentación Art. 
347 C..C. correspondiente al ejercicio ce 
rrado el 31 de diciembre de 1970.' 
. 3' . Determinación número directores v 
elección autoridades. — El Directorio. 
. r 5-7,5.— e.21¡4 N? 35.912 V.27|4[7l 



de las utilidades 



delj 
Sin. í 



2* Aplicación 
'ejercicio. 

3» Elección de Síndico titular y 
aleo suplente. 

4' Designación ti» dos accionistas para 
firmar el acta resrwtira. 
- El Directorio. 

$ 90.- e 14 <+ m 38.060 V.27¡4;T 



, DISWILL 

DISTRIBUIDORA ARGENTINA 



S. A. O 

Reconquista 468 . 2» F. - Cap. Fed 
í Tel. «.738619 . 

, Buenos Aires. 13 de t>brU ó* 197C ' 
Convócase a Asamblea <vneral Ordhia I 
i ria para el día 30 de sbM 1 del corriente ' 
! añc. a tas 17 horas, en Reconquista ite ' 
2* piso, Capital, para tratar ei' siguiente" 



DEPÓSITOS ZAGALA 
S.A. 

Ind., Conu, Fin, Inmob. y Agrop. 

Convocase a los sehores accionistas de 
Depósitos Zagala S. A. C 1. F. I. y A., a 
la Asamblea General Ordinaria a. cele- 
brarse el día 30 de abril de 1971, a la; 
10 horas, en su sede de Av. del Liberta- 
dor 222, 59 piso» Capital, -para tratar e! 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

. f> Consideración de ios documentos qut 
prescribe el art. 347 del Código de Co- 
mercio, referente al ejercicio cenado ei 
31 de diciembre de 1970. 

29 Designación del número de directo- 
res y nuevo Directorio. 

3« Distribución del 'resultado del ejer- 
cicio,. , ' ■ 

49 Designación del sindico titular y 'sin 
dico suplente. 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la Asamblea. — É.¡ 
Directorio. 

. ;,$ 75,^- é.21|4'N9 35.899 v.27|4|71 

DON VIRGILIO 

S.A. 

Agrícola, Ganadera 
e Inmobiliaria 

Belgrano 427 - Buenos Aires 
Inspec. GraL. de Justicia N» 30^9} 

CONVOCATORIA 

■ Convócase a Asamblea. General Ordi- 
naria a celebrarse el 30 de abril de 1971, 
a las 15^0 horas, en Belgrano, 427, 69 
piso, Capital, para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración documentos art. 34't 
C. de Comercio del ejercicio 31112J1970. 

29 Destino saldo del balance. Remane 
ración directores y sindico. 

39 Elección síndicos. Designación de dos 
accionistas para firmar el acta. — El 
Directorio. 

Buenos Aires, 15 de abril de 1971, 
$ 75.- e.21|4 N» 35.854 V.27;4i71 



DONATI UNOS. 

C L L E. S. A. ' 

Expediente N* 9666158 

Convócase a ios señores accionistas a 

Asamblea General Ordinaria paTa el día 

$0 de abril de 1971, a ; las 19 te., <n ia 

Avenida del Libertador 850, piso 19 , 

•i ORDEN DEL DÍA: . 1# ■ 

" 19 Consideración del balance general, 
cuenta de ganancias y pérdidas^ Inventa- 
rio general, memoria del Directorio e i» 
forme del sindico correspondientes al ejer- 
cicio social cerrado el 31 de diciembre de ¡ 
1970. — 29 Determinación ie los uono^ ' 
rarios al Directorio y sindico correspon- 
dientes al ejercicio 1970. de acuerdo con 
el art. 19. — 3» Elección de tres directo- 
res titulares y dos suplentes. — 49 Elec- 
ción de síndicos titular y suplente, -r 
59 Designación de dos acciootstas para 
firmar y. aprobar el acta. 
Nota: Se previene á los señores accionis- 
tas que para poder participar es 
la Asamblea deberán depositar sus 
acciones o certificados de su de 
pósito nanearlo hasta tre& dias- an- 
tes de la fecha señalada, en la 
' Caja de la sociedad — El Direc- 
torio. 
$ 105.— e.21|4 N» 36.883 V.27|4|71 



D1RECT MARKETINO 
S. A. C. I. F. y M. 

(Organización de Ventas 
y Publicidad) 

. Registro N» 25.721 

Se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, a la hora 18, en & 
local social Maipú 88, 7» piso, para tra 
tar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de la memoria de. 
Directorio, inventarlo, balance general 
cuenta de ganancias y perdidas e infor- 
me del Síndico, correspondientes al 
Cuarto ejercicio social, cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. 

29 Resultado del Ejercióla 

39 Remuneración del Directorio y Sin 
dicos. 

4v Consideración de las renuncias pra- 
sentadas por los Directores y Sindicas 
Titular y Suplente. > 

59 Fijación del número de Directore; 
y designación de nuevos directores y Sm- 
dicos Titular y Suplente. 

69 Designación de dos accionistas para 
que, en nombre y representación de la 
Asamblea, aprueben y firmen el acta. 

$ 150.— e. 2014 N9 35.682 v 3t>!4¡71 



DETSA 
S.A.C.LC.I.F. 
N» 23541 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordí* 
nana el día 30 de abril de 1971, a las 9 
horas, en- Maipú N< 216, 8* piso, Capital 
Federal, para tratar lo siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración Art. 347 del Código 
de Comercio, ejercicio cerrado el 31 da 
diciembre de 1970. 

29 Remuneraciones de Directores y Sín- 
dicos. 

39 Distribución de utilidades. 

4" Elección de dos accionistas para flr« 
mar ei acta.' — El Directoría 

í. 68, - e.20(4-N» 33.701-V.26!4t71 

DEMAR • » 

Sociedad , Anónima, Inmobiliaria 
Comercial e Industrial 
Registro N* 4037 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordl. 
naria, (segunda convocatoria), para el 
29 de abril a las » horas en Bahía Blan- 
ca 2340. para tratar: 

19 Consideración documentos art. 347, 
toe. I 9 Código de Comercio, ejercicio 30; 
11170. 

29 Elección de Directores, Síndicos y 
dos accionistas para firmar el acta. — 
Buenos, Aires. 13 de abril de 1971-,— 
El Directorio,:- .- . .. 

I 60.— e. 20¡4 N» 35T.63Í' V. 26[ít71 

DORTMUND 

C, F. I. M. S. A. 

- . CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30' de abril de 1971, 
a las 18 horas, en Tucumán 1429. piso 89 
•B" Capital' Federal, para considerar el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración documentos del art. 
347 del Código de Comercio, ejercicio ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1979. - il» 
Nombramiento de Síndicos y dos accio- 
nistas para firmar el acta. — El Direc- 
toría i 

I 45.- e. 2014 N9 35.600 V, 26|4|71. 

D. V. N. A. 

Sociedad Anónima, Comercial 
Industrial, Financiera e inmobiliaria 
Registro N9 17.853 

CONVOCATORIA v 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria a celebrarse 
ei 30 de abril de 1971 a las 19 horas en 
25 de Mayo 330, piso 5?, CaoltaL para 
tratar lo siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Designación de dos aec:onIstaa pa- 
ra firmar " el acta. — 29 Consideración 
documentos al 31¡12|70 art. 347 Código da 
Comercio y distribución de utilidades. — 
39 Determinación del numero de directo- 
res y elección de ios mismos por un aña 

- 4' Elección de Sindico titular \ su- 
plente por un año. — Buen» s Aires, abril 
♦3 dé 1971. — El Directoría 

t 90.- e. 20!4 N« 35.676 v. 26¡4171 

DEMPA S. A. . 

•' Depósitos y Embarques del Paraná 
-. Sociedad Anónima 

CONVOCATORIA 

Se convoca a ios señores accionistas a 
ia Asamblea General Ordinaria que se 
celebrará el 3o de abril de 1971. a las U 
horas, en Reconquista 458, piso 14*. Ca- 
pital Federal, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de ios documento! 
detallados en el Art. 347. inciso V< del 
Código de Comercio correspondientes al 
cuarto ejercicio cerrado al 31 de diciem- 
bre de 1970. 

29 Elección de Sindico Titular y Sa- 
piente por el término de un año. 

39 Designación de dos accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el acta. — El Di- 
lectorio. . 

#75.- e. 20¡4 N9 35.675 V. 26|4 f 71 

DINCA 
" Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial y Financiera 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el día 3C.de abril de 1971, a las 9.30 ho- 
ras, en »a calle Florida 274, pise 7?. de 
Capital Federal, para tratar It siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de los Docu nentos 'el 
Artículo 347, inciso v> del /ódlgo q> Co- 
mercio del Ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 197a 

39 Fijación del número de Dlrectoree 
y elección de los mismos. 

3* Designación del Sindico titular y su. 
j^erte. ' 

4» -Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar al Acta. — El Directorio. 

t 00 e,22}4 N9 37.710 T.28;«7J 
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DEKANGEB 
B.A.C.I.F.A. 

Cpnvócasé a Asamblea Generai Ordi- 
naria para ei día 30 de abril de. 1971, 
a las 17,30 horas en Coronel Salvadores 
606, Capital Federal,' para tratar el si- 
guiente - ■ ■ 

ORDEN DEL DÍA: 

1« Considerar documentos Árt. 347, Inc. 
19 del Código de Comercio, ejercicio 
3111211970 y distribución de utilidades. 

2* Elección dé Directores "y Síndicos. 

3? Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 75 e!22|4 N» 37.464 v.28|4¡71 

/ .i 

"DI PAÓLO HERMANOS 

. Sociedad Anónima industrial, 
Come.cial, InmobiLaria y Financiera 
N»8171 . 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GliNERAL ORDINARIA 
Convócase a Asamblea General Ordi. 
naria de accionistas que tendrá lugar en 
el local social, Belgrano 868, Capital Fe. 
.deral, el 30.de abril oe 1971, a las 16,30 
horas, pira tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1« Consideración y aprobación de ía me- 
moiia, inventario-, balance general, cuen. 
ta do ganancias y pérdidas e informe ata 
'Síndico conespondientes al decimoquinto 
'ejercicio de la Sociedad, terminado el 3i 
de diciembre de 1970. 
' 29 Ratificación del compromiso celebra, 
do con el Banco Nacional de Desairolio 
Legajo 01|6jll¿3,l292, de no pagar dividen- 
dos en efectivo sin previa autorización del 
mismo. 

3» Distribución de utilidades, 7 o¡o en 
acciones y 3 o.o, en efectivo, con sujeción 
a la autorización del Banco Nacional ae 
Desarioilo. ,. • 

4' Fijación del número de miembros y 
elección- dei Directoría Sindico Titular y 
Sindico Suplente. 

5« Designación dei- Contador Certifican, 
te que cerificará el balance general, cuen- 
ta de ganancias y pérdidas y anexos co- 
rrespondientes al ejercicio a cerrarse el 31 
■ de Diciembre de ls,U y consideracon de 
sus honoiarios al 31 de diciembre de 1970 
y 31 de diciembre de 1971. 

6? Designación de dos accionistas para 
íiimar el acta de la Asamblea, 

Nota: Para concurrir a la Asamblea los 
accionistas deberán depositar sus acciones 
o un certificado que acredite su depósito, 
conforme a lo establecido en el Art. 19 ae 
los Estatutos y en el Reglamento de la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en 
la sede social. Belgrano 668. Capital. 

Horario de atención de 9 a 12 horas y 
de 15 a 18 hoias. 

Vencimiento depósito acciones, 27 de 
abril de 1971, 18 horas. 

Buenos Aires, 15 de abril de 1971. — 
El Directorio. 

$ 195.— é. 23|4 N« 37.931 V. 29¡4]71 

D1STRD3UIDORA ARGENTINA 
DE CIERRES 

Sociedad Anónima 

Comercial e Industrial 

Convócase Sres,. Accionistas Asamblea 
Gneral Ordinaria 30|4i'<i, 1C na., la- 
vaje 1672, 39. 1», Capital, electos con- 
siaerar documentos ejercicio cerraao 3i 
12i'<0, remuneración directorio y síndi- 
cos, distiibucion utiliaaoes y ¿lecc-on 
nuevo directorio, síndicos y dos accionis- 
tas para firmar acta. — El Directorio. 
$ 45 e.2214 N» 37.120 V,28.4j71 



"E" 



EL ESPINIIXO 

Sociedad Anónima Inmobiliaria, 

Comercial, Financiera, 

de Inversión y de Mandato 

Expediente N9 20J580 

Convocase a accionistas a Asamblea 
General Extraordinaria para el día 3 de 
mayo de 1971, a las 18 'horas, en Co- 
rrientes 54a, 79 piso, Capital, paia tra«¡ar: 

19 Designación dos accionistas para fir- 
mar el acta. 

29 Aumento de capital autorizado. — 
El Directorio. 

$ 45.— e.23|4 N9 38.035 v.29¡4|7l 

ESTAMP-OOLOR 
S.A.C.l.F.l.A. 

Expediente N» 27.663 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 18 horas, en la sede social, Corrien- 
tes 2565, piso 89, Capital, para tratar: 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Considerar los documentos que pres- 
cribe el Art. 347, Ine. 1' del Código de 
Comercio, del ejercicio al 31 de diciem- 
bre de 1970. 

29 Distribución de utilidades y remu- 
neración Directorio y Sindico. 

39 Elección de -Sindico Titular y. Su- 
plente. 

.- 49 Designación de dos accionistas para 
'firmar el acta.- — Ei. Directorio. 

$ »0,- «/23J4-N* 38.043 ?.29)4|I1. 



ESTUDIO PAR 

Sociedad Anónima 

de Mandatos y Servicios 

- Se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria a celebrarse 
ei día 30 de abril de 1911, a las 11 ns., 
en el local sito en la Avda. Córdoba 744, 
P. B., Dto. "K", Capital Federal, a efec- 
tos d€ tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Elección de dos accionistas para fil- 
mar el acta; 29 Tratamiento de la docu- 
mentación lijada por el art. 347 del Có- 
digo de Comercio del ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 1970; 3' Elección de 
Directores y Síndicos. — El Directorio. 
$ 75.- e.23|4 N9 38.082 v.29,4|71 

£L CISNE 

S.A.l.C.I.F. 

Registro N» 7.603 ' 

. Convócase a Asamblea ' General Ex- 
tracrainaria de Accionistas para el día 
5 de mayo de 1971, a las 16 horas, Flo- 
rida 171, Capital, para. 

19 Ratificar la presentación en con- 
vocatoria de acreedores de la sociedad y 
autorizar al Presidente y|o Vicepresiden- 
te para -proponer concordato, mejorarlo 
yiu ofrecer garantías. 

- 29 Elección de dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

- $60.- e.23|4 N9 36.336 T.29¡4171 



EL ESPIÑILLO 

Sociedad Anónima Inmobiliaria, 
Comercial, Financiera, 
de Inversión y de Mandato 
Expediente N? 20.280 

Convócase a accionistas a Asamblea 
General Extraordinaria para el día 3 de 
mayo de 1971, a las 18.30 horas, en Co- 
rrientes 645, 79 piso, Capital, para tratar: 

19 Designación dos accionistas para fir- 
mar el acta. 

29 Reforma articulo 4 9 del Estatuto So- 
cial. — El Directorio. 

% 45.- e'23¡4 N? 38.037 T.29|4[71 

ELECTROTÉCNICA FAMAB 
S. A. C. L L E. 

Se convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria el dia 30 
de abril de 1971. a las 8.30 horas, en So- 
ler 5148, para considerar: 

19 La documentación del art. 347, inc 
19 del C. de C, por. el ejercicio cerrado 
el 31 de Diciembre de 1970. 

29 Elección de síndicos titular y su- 
plente, o renovación de mandatos. 

39 Designación de 2 accionistas para 
aprobar y firmar ei acta. — El Direc- 
torio. 

% 75.— e.21|4 N9 36.545 V.27(4¡71 

ELECTROTERM 
Si A. L C. . , 

Resistencias Industriales 
Presidente Lnls Sáenz Peña 2026, 
Capital, Tel. 26-7741. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los Geñozes accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a efec- 
tuarse ei 30 de abril de 1971, a . las 11 
horas, en Pte. Luis Sáenz Peña 2023, 
Capital, con el fin de tratar el siguiente: 
ORDEN DFX DiA: 

19 Consideración documentación ar- 
ticulo 347, inciso 19 del Código de Co- 
mercio, ejercicio cerrado el 31il2i70. 

29 Elección de directores, síndicos y dos 
accionistas para firmar el acta. — El Di- 
rectorio. - „ 

$ 6U e.21t4-N9 S6.012-V.27|4|71 

EDIL CONSTRUCCIONES 
S. A. C. I. I. y F. 
Reg. 22.023 

CONVOCATORIA 

Convócase a los accionistas de Edil 
Construcciones, S- A. C. L 1. y F. a la 
Aiamblea General Ordinaria, que se ce- 
lebrará el 30 de abril de 1071, en ia 
calle Palmar N9 7111, Capital, a las 20 
horas, a efectos de tratar el siguiente: 
ORDEN DEI- DIA: 

19 Consideración de la documentación 
según Art. 347 del Código de Comercio 
e Informe del - Sindico del ejercicio ce- 
rrado el 31-1211970. 

29 Elección de un director suplentes por 
el término de dos años, y sindico titu- 
lar y suplente por el término de un año, 
el primero por renuncia y los segundos 
por término de mandato. 

39 Designación de dos accionistas para 
que firmen el acta de asamblea. — E3 
Directorio. 

t 90. e.21|4-N9 36.505-V.27|4|71 

ESTANCIAS «XA LIEBRE» 
SJLA.G.LF. e L 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, a 
las 18 30 horas en San Martin 574, 6« 
piso.. de la Capital Federal, para tratar 
el siguiente Orden del Dia: 19) Lectura 
y aprobación de ios. documentos pres- 
oriptos por el articulo 347 del Código 
de Comercio, ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. y fijación remunera- 
ciones Directores Ejecutivos y Síndicos 



y distribución de utilidades. 29.) Fijación 
del número de Directores y elegir Direc- 
torio, Síndicos y dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

$ 98.— e.21¡4 N« 36.104 V. 2714|71 

EMPRESA ARENERA 
PUERTO PLATERO 
S. A. C. I. y N. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971, a las 
diecisiete horas en la sede 6ociai de Bel- 
grano y Dique 2, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL Di A: 

1» Consideración ^ae los documentos 
prescriptos por el articulo 347 del Có- 
digo de Comercio, correspondiente ai 
ejercicio vencido al 31 de diciembre de 
1970. 

29 Nombrar al Presidente, Vicepresiden- 
te, determinar el número de directores 
y pioceder a su designación. 

39 Distribución de utilidades. . 

49 Remuneración al Directorio y sín- 
dicos. 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

t 105. e.2Í|4-N9'35.945-v.27|4|71 



EMIL 

S. A. C. I. F. L 

Registro N9 25.440 . 

Se convoca a Asamblea General - Or- 
dinaria de accionistas para el dia 29 
de abril de 1971, a las 8.3o hs., en Az- 
cuénaga 517, 69 p. "502", Cap. Fed.; para 
tratar el siguiente: " 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración y aprobación de ios 
doc.Art. 347, inc. 19 del C. de Comercio, 
correspondientes a) ejercicio finalizado ei 
31 de diciembre de 1970. 
. 29 Distribución de utilidades. 

39 Elección de directores y síndicos y 
dos accionistas para firmar el acta; — 
El Directorio. 

$ 90. e.2U4-N9 36.461-V.2714171 

EDIFICADORA DEL PLATA 
S. A. I. C. I. 

N9 de Inscripción: 12.610 

CONVOCATORIA 

' Convócase a los señoies accionistas a 
la» Asamblea General O; diñarla a cele- 
brarse el dia 30 de abril de 1971, a las 

18 horas, en Viamonte 1328, 99 piso de 
esta Capital, para tratar él siguiente: 

ORDEN DEL DiA - 
19 Estados Art. 347, inc. 19 del Código 
de Comercio al 31iiei70. 
29 Distribución de utilidades, 
39 Designación de directores y síndi- 
cos, titulares y suplentes. 

49 Determinar clase de las acciones, 
serles 81 fi la 110 inclusive' por valor 
de pesos Ley 300X00, y 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 
Nota: Se recuerda - la disposición estar 
— — tutaria sobre depósito de las ac- 
ciones. 

f 90. ©.21I4-N9 25^92- V.27|4J71 

EPOPEYA 

S. A. C. I. L F. A. 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea Genera] Ordinaria para el dia 

19 de mayo de 1971, a las 10 hs, en 
Tucumán 854. p. 89, para tratar 

ORDEN DEL OlA: 
19 Conside: ación documentación ar- 
tículo 347 del Código de Comercio. 

29 Elección de dlrectoi.es y síndicos, 
y dos accionistas para firmar el acta. 
— El Directorio. - 

$ 37.50. e.21|4-N9 35.990-y.27t4|71 

EDO CAT 

Sociedad Anónima inmobiliaria 
y Agrícola Ganadera 
Bartolomé Mitre <<11 - %* - 
Capital Federal 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Ordinaria ds Ac- 
cionistas para el dia 29 de id-u oe 1971, 
a las 16,30 horas, en Bartolomé Mitre 311, 
2v piso, Capital Federal, Tara -onsiderar: 

19Designación de dos accionistas pura 
firmar el Acta. 

29 Los documentos del Art. 347, In-. 19) 
del Cjdlgo de Comercio, correspondientes 
al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre 
de 1970. 

39 Distribución de utilidades. 

49 Elección de Sindico Titu ar y Suplen- 
te por un año. — Ei Oirectorio. 

$ 90 e. 224 N9 37.483 V. 2*¡4j71. 

ESTABLECIMIENTOS PIL PDL 

S.A. 

CONVOCATORIA 

El Directorio de Establecí. íento* PÜ 
PiL S.A., convoca a Asamblea General 
Ordinaria, para el dia 30 le . ebril de 
1971, a las 19 horas, <m_ «.1 local títo 

l en calle Arenales 2875. 89 "A" Caplta. 

! Federal, para considerar el -íguienj» 

I ORCEN DEL DIA*. 

: 19 Consideración de Ja documentación 
Art 347 del, C. O, correspondiente al 
ejercicio cerrado el 31/12/70. 

i 29 Elección de un Sindico imlar y un 

(sóplente, par el término de in año. ' 



89 Elección de dos accionistas pare 
firmar er&cta respectiva. 

El Presidente. 
$ 60 e.22|4 N» 37.066 Y.-281417I 

EL CICLÓN 
S.A.C.I.F.I.C.A. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea "áei-era. QrdR 
naria, para el dia 30 -ié acrt de 1971, 
a las 20 horas, en Lautaro 515, Capital 
para tratar: '."'.- , 

19 considerar documentos Art. 347, In* 
ciso 19 del Código de Comercio del EJer« 
ciclo ai 30/6/1970. 
2? Distribución de utilidades 
39 .Retribución al Directorio y Sindico» 
49 Elección de Síndicos y d' Acetó» 
Distas para firmar si Acta. 

' fii Directorio. 
S 60 e.2214 N9 37.4W v.28,4171^ 

EBERT A. BERTORÁ 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Financiera e Inmobiliaria 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria el dia 30 de aorl) de 1971, a las 
850 horas, en el local de la calle Irlar- 
te 1803, Capital Federal, para tratar el 
siguiente ' . ' 

. ORDEN DEL DÍA: 
' 1* Consideración de los documento? 
deté. "minados por ei articulo 347, inciso 
j« d*l Código de Comercio, corre&pon- 
dientas al ejercicio económico N° 6, ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970 

29 consideración de & presentación de 
la sociedad en los términos de la Ley 
18.529. " . - 

39 Modificación del estatuto social. - 
49 Elección de síndicos, titular y so* 
píente. — E! Directorio. f 

$ 90.- e.20t4 N9 33.044 v.26[4¡?l 

ELEOTROBOL 
S. A. O el. 

9 CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea- General Ordi 
naria para el 30¡4|7l. a las 18 horas en 
Potos! 3972, Cap. Federal, para tratar 
el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos Art.. 347 
ejerc 3l|12¡70. — 29 Elección Directores 
y Síndicos. — 39 Designación de 2 ac- 
cionistas para firmar el acta. — El Di- 
rectorio. ! 
$ 37,50 e. 2014 N9 35.623 V. 26|4¡7) 

ENRIQUE V1EL TEMPERLEF 
S.A.C.LF.I.A. . 

Registro N» 12473 

Convócase a Asamolea Ordinaria de 
accionistas para el dia 30 de abril de 
1971, a las 18.45 horas, en Avda. del Li- 
bertador 2697, para considerar el sL, 
guíente 

ORDEN DEL DIA: 

19 consldei ación de ía memoria, ba- 
lance general, cuenta de pérdidas y ga» 
nancias, inventario e informe del sindl» 
co, correspondiente al ejercicio terminado 
el treinta y uno de diciembre de mil no- 
vecientos setenta. • , - 

29 Honorarios oirectorio y sindico. Die. 
tribución de utilidades. 

39 Designación del directorio y síndi- 
cos. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

$ 76.— e.2014 N9 33.987 v.26|4¡71 

EXPO S.A.C.L 

Registro N9 17.057 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas ti 
ta Asamblea General Ordinaria que ten, 
drft lugar el 30 de abril de 1971. a las 
8.20 hs» en el local social, ubicado en la 
calle Hipólito irigoyen 3242, Capital 
Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

1« Consideración de )a memoria, ba- 
lance general, cuenta de ganancias y 
pérdidas, inventario, planillas anexas e 
informe del sindico, ccrespondientes al 
séptimo ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

29 Elección del directorio y sindico tí. 
tular y suplente. 

39 Remuneración directorio y sindico. 

49 Designación de aos accionistas pa- 
ra la firma del acta de asamblea. «=» 
El Directorio. 

$ 105.— e.2014 N9 33.753 T56|4J71 

ESTABLECIMIENTOS ROPDÍT 

Sociedad Anónima 

Industrial, Comercial, 

Financiera e Inmobiliaria 

Registro N9 18.162 

CONVOCATORIA 
Cítase a ios señores accionistas a la 
Asamb'ea General Ordinaria a realizar^ 
sé el 30 de abril de 1971. a las 11 horas, 
en Alfredo R. Búfano ,1635. Capital, pa- 
ra tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración documentos al 31)12) * 
1970, art. 347 Código de Comercio. 
29 Elección de directores, síndicos. 
39 Designación do& accionistas para fir- 
mar el acta 

Buenos Aires, .12 de-abril de 1971. — 
El Directorio. • - 

f «fe— «jaOf* N» 83.768 T^6¡4i71 
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*. ZALE&Kl.t HIJOS 

Sociedad Anóttí«* . 
Industrial. C«|tiérdal 

Convócase a loa señares Accionistas » 
la Asamblea General Ordinaria, para el 
día 4 de mayo de 1971. a las 1830 ho- 
ras, en el local sito en Murillo 154, Car 
pital Federal, para' tratar el siguiente . 
ORDEN DEL DÍA: 

1» Considerar la Memoria, Balance 
General, Cuenta de Ganancia* y Pér- 
didas e Informe del Sindico, correspon- 
diente ai 7* ejercicio, cerraio el 31 de 
octubre de 1370» jr Distribución de utili- 
dades. 

2» Remunexadoaes al Directorio j Sín- 
dico. 

39 Remuneraciones por fundones espe- 
elales al Directorio. 

4» Elección de Diréetoree Titulares. 

6» Elección de Síndico» Titulares y 
Suplentes. „ 

6» Designar dos accionistas para fir- 
mar el Acta. — El Directoría 

I 105. e. 2214. - N » 37.11» 7.2814171 

ES TABL ECIMIENTO 
TEXTIL TORAL 
S.A.q.I.F.I.A. 

Convoca a Asamblea General Ordina- 
ria para el día 30 de abril de 1911, a 
las '21 horas, en la calle O&lodrexo N? 
8573, Capital Federad par* considerar el 
siguiente - 

■: ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de tas documentas 

r prescribe el artículo 347 del Código 
Comercio, correspondiente al ejerci- 
do finalizado el 30 de diciembre de 
1970. — 2» Fijación de) numero de Di- 
rectores y Síndicos y elección de los 
mismos. — 3» Designación de dos ac- 
cionistas para firmar el Acta. — & 
Presidente. 

| 52.50. e.2214, — N* 87.841 T.28l*|71 

ESTABLECIMIENTO 
REFETT0 S. A. 

industrial. ComerdaL 
Inmob. y Agrop. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores Accionistas a 
fe Asamblea General Ordinaria a reaH- 
sarse el día 3 de mayo de 1971. a las 
18 horas, en el local de Corrientes 785, 
piso 1?, Of. 12. para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1« considerar doctrmentos prescrtptes 
Art. 347, inciso V del Código de Co- 
mercio, por el ejercicio cerrado el SI 
de diciembre de 197». 

29 Considerar remuneraciones a Direc- 
tores, por tareas administrativas» 

3» Elección dé Directores y Smctfeos, 
y fijar' remuneración Síndico. 

4? Destenar dos accionistas para fir- 
mar el Acta. — £3 Directorio. 

$ 90. e.2214. — N» 37.839 V.28L4171 

EMPRESA TECNlCOJURrólCA 
ARGENTINA 

Sociedad Anónima 
Comercial j de Mandatos 

y Servicio» 

Convócate a Asamblea General Orde- 
narla para eli30.de abril de 1971, en 
Lavalle 655. piso 2', con el siguiente 
. ORDEN DEL DÍA; 

1« Designar dot accionistas para fir- 
mar el Acta. — 2» Considerar los do- 
cumentos Art. 347 Cfrd Cora., al Sillico. 
— "39 Fijar el número de Directores y 
elegirlos. — 4« Elegir Sfcdlcos, Titular 
y Suplente. — El Directoría 

% 52.50. e.22!4. — N9 37.757 V.2814171 



EL INGLES 
S.A.C.I.E.I. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas a celebrarse el 30 
de abril de 1971. a tas 8 horas, en la 
calle Jujuy N» 235, Capital Federal, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

iv Los documentos del artículo 347. 
Inciso 19 del Código de Comercio, del 
Ejercido N» 3. 

2» Elegir Directores, Síndicos y dos 
Accionistas para firmar el Acto. — £1 
Directorio. 

* 75. e.2214. — N? 37.570 fJSfflfl 



EXPRESO NORTE 

S.A.T.C.M. • 

, COrtVOCAtORJ» 

Convocase a Asamblea Ordinaria para 
el día 30-4-71, a tas » horas, en Aus- 
tralia 1716, piso 8?» Captfaj para tratar- 

19 Consideradón documentos u*. 34? 
Cód de Comertío, correspondientes «jer- 
ctelo tenntoado 31-12-70. 
• 2* Consideración provecto distribución 
utilidades. 

3». Fijación honorarios atheoeo y elec- 
ción sfndicoa titular y suplente. 

4» . Designación dos acdomstaa par* 
firmar acta. 

% 75.— 02214 N» autfi xsmsn 

ERNESTO STEDt 
S.A.C.I. y A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores AedonTstw a 
Asamblea General Ordinaria para e' día 
30 de abril de 1971, a las 18,30 ñoras, en 
e. local de Chite 8a £* piso, Capita; Fe. 
deraL para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de los docowntos 
articulo 347, Inciso 1» del Código de Co- 
mercio del ejerció cerrado d 31 de di- 
ciembre de 1970. 

2» Distribución de utilidades. 

39 Fijación del núrnero de Dtrpetorc* 
y elección de los mlumon. 

4»'Etecdón de Blndieb y Sindico su- 
plente. 

9f Deslgnadón de dos acefonisfaí pa- 

i firmar «1 acta. — Buenos Aires, abrü 



ORDEN DEL, DÍAS 

1* Firma cei acta. 

2* Consideración de la documentación 
prescripta en el Art 347 del Cód'go -de 
Comercio, correspondiente al ejeiadcr 
cerrado d 31(12170; y distribución de uti- 
lidades 

39 Retribución al Directorio y Sindica 

49 Elecdon de Directorio y fijación de 
□ümera 

&> taeccldn de Síndico Titular y Su* 
píente, 

& 104.- e.22I4 N» 31674 T.28[4|71 

EDIFICADORA OE. 

Sociedad Anónima Comercial, 
Inmobiliaria y Finander» 
Registra N» «3J3ft 

Convocase a les señores aedonMas a 
Asamblea General Ordinaria a celebrar- 
se el dia 30 de abra de 197L a laa 10 
horas, en la seae social, calle Lautaro 
204, capital Federal para considerar d 
siguiente 

ORDEN DEL DLA: 

1» Consideración de la Memoria, In- 
ventarlo, Balance General, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin- 
dico, carrespondientea al ejercido cerra- 
do tí 31 de diciembre de 1970: 2? Elec- 
ción d» nuevos Directores; 39 ElecdOn 
de Sindico Titular y Suplente; 4* De- 
slgnadón de dos accionistas para fir- 
mar d acta. — El Directoría 

S 75.- e.2214 K* 37414 7.3814171 
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EDITORIAL LABOR 
S. A. 
ARGENTINA 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

Convócase a Asamb'ea Genera! Ordi- 
naria, en segunda convocatoria para el 
dia 30 de abrü de 1971 a las 15 horas 
en Venezuela 617, para tratar; 
ORDEN DEI DIA: 

1* Consideración del Inventarte. Me- 
moria, Balance Generai Cuenta de Ga- 
nandas y Pérdldes, distribución A¡> uti- 
lidades e Informe del Sindico, al 31 de 
diciembre de t970. 

2* Remuneración de Dirertores. 

8 e Elección de Directores y Sinc'lcos 

49 Designación de do* acdcnt«»uí V<*- 

ra firmar et Ada - EJ Vteepre«*«'«*nte 

* 45.— e.2214 N» 37J38 V.26|4|71 



ra 

15 de 1971 — El Directorio. 

S 90.— a22|4 N» 37JW1 yJBtHTl 

ERTNTA S.A. 

CsmerdaL Industrial, 
Inmobiliaria, Financiera 
y Agropecuaria 
Registro N* S4.9CT 
Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el dia 30 de 
abril, a las 9 horas, en Florida 835 39 
pisa oficina 334 ft para tratar d si- 
guiente . 

ORDEN DEL DIA: 
1* Ratificación designación sfndfco "ad 
hoc" y consideración de su informe. 

29 consideración documentos Art. 347, 
tndsc 1* del Código de. Comercia cwkw- 
pondlentes al ejercido económico cerrado 
el 31 de díderñbre de 19701 
39" Aumento del capital autorizada 
4? Fijación dd número de Directores 
y elección de los mismos 

fiv Deslgnadón de Síndicos t?tnlar y 
suplente. 

69 Designación de dos accionistas pa. 
ra firmar el Acta. 

$ 105.— «.2274 NV 87.43» VJ8|4{71 

EDITORIAL PIGAL 
S. A. 

Convoca Asamblea Ordinaria 30-4-71. 
18 horas, Talahuano 638 B, tratar: 
Art. 3*7 C. C ; elegir Directorio, Síndi- 
cos y Acdonlstas, firmar Arta — E> 
Directoría 

$ 29.— e.22|4 N» 37.472 »^8I4JTI 

ESTABLECIMIENTO MODELO 
CARMEN 

Fábrica de Chocolates y Bombones, 
sus Dertardos y Afine» S.A. 
Registre N* 4,710 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Genera) Ordi- 
naria para el día 30 de abrü de IW1. a 
las 11 hs„ en Canalejas 753 Capital, pa- 
ra tratar la siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Documentos Art 347. Ine. V Codl- 
go de Comercio al 31112)71 y rer mpwr a - 
dones al Directorio y Sindica 2* E , pc- 
dór. de directores y síndicos por un ano' 
39 Deslgnadón de dos acdonlstas para 
firmar el acta. — Buenos Airea abrü 14 
de 1971. - El DfrectiYia 

f 60.— e.22[4 N« 37453 v.2S]4ni 

EL ANOCHECES 

Sociedad Anrnfma ComerdaL 
Industria' e Inmobiliaria , - 
CONVOCA TORTA 
Convócase a Asamblea Gerwrat Grdf- 
narla para el 30 de abrü de 1971, a las 
8 horas, en Terrero 1770. Capital, para 
tratar el sfgu'«nta 

ORDEN DEL DIA; 
1* Consldcradón documento* «rtlcuTo 
S47 del Códipco de Comercio: 3» Distri- 
bución de utilidades y remuneradón del 
Directorio; 39 Elección de Directores y 
3índlco Titular y Suplente: 4 a Designa- 
don de dos accionistas para firmar d 
acta. — El Directoría 

f «tt- e-2214 m 37.453 VJXSVm 

ELVTIC 

Sociedad Anfiníma Comercial, 
Industrial e Irunúbiliarta 
N» de nrscrtpc'dn; 357 
CONVOCATORIA 

Convócase a los señores acdonlstas de 
Elytic, Sceiedad Anónima Comercial. In- 
dustrial. Comercia} e Inmobiliaria a la 
Asamblea General Ordinaria oue se lle- 
vara a cabo el d'a 3 de miyo de 1971. 
a las 13 *>oras. en Diaconal Rote 740, 
Capital Federal, para tratar d siguiente 



ENCENDIDO SERGIO . . 

Sededad Anónima IndBstrfal, • 
Comercial, Inmobuiar'a, Finandera 
CONVOCATORIA 
Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 19T1. a 
tas A b/aas, en Av. Juan B. usto 4681. 
Capital para considerar d siguiente 
^ ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración documentos a que se 
refiere él articulo 347. inciso 1« del Có- 
dfeo de Comercia al 31 de dldembre 
de 1970: 2* Distribudón de utilidades y 
remuneradón del Directorio: 3' Elección 
de Directores y Síndicos; 49 Emisión de 
«edanes de la sededad; 5* Designación 
de dos acdonlstas par» firmar al acta.. 
— El Diicctcrio 

* 60 e22H N» 37.453 V.28|4171 

ESTANCIAS LA LADRITA '. 
S. A. Agrie. Ganad., Cam. 
ind., Finan, e Inmoh 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Oronjarfa er> 
Arenales 2196. 1er pisa el 39 de abril 
de 1911, 19-30 horas. 

ORDEN DEL EffA: 



ORDEN DEL DIA: 

l* Consideración' del Inventarla Ba* 
lance General, Cuenta de Pérdidas f 
Ganancias, Memoria e. Informe del Sltt* 
díco, correspandlentes a) ejerecio cerra* 
do d 31 de diciembre de 1970.. 

2^ Auraen» dd cap tai autorizado a 
Sa. 2.5CO.000, de accerdo con laa normas 
establecidas en los Estatutos de la So-* 
cledad. _ 

a» Reforma de los artículos 4? y 5» 
de ios Estatutos de la sociedad. 

49 Designación de Directores de acuer- 
do con el articulo 11» de ios Estatutos 
de la Sociedad. 

69 Elección de Sindico Titular r Sti« 
píente. 

t* Designación de dos acdonlstas parí 
firmar d acta de ia Asamblea. 
Nota: Se recueroa a ios señorea acdo« 
— — nistas to estabteddo en el articu- 
lo 21» de los Estatutos, en 10 re« 
¿érente al deposita de las accio- 
nes. — SI Directoría 
t 170.- é.22K N9 97.788 v.28l4{71 



ELIAS PAOS E HIJOS 
S.A.I.O.I.F. 

Convócase a Asamblea General Oral* 
naria para el dia 30 de abrü de 1971. a 
las 19 horas, en ei local de la sociedad, 
calle Obligado 3503, Capital para qua 
considere el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1> consideración de documentos pres- 
crfptcs por e» Art. 347, Inc. 19 del Có- 
digo de Comertío, correspondiente a 10» 
ejercicios cerrados ei 31 de d* 1 »"'*»» 
de 1969 y 31 de dldembre de 1970, res- 
petivamente. __ ^ 

29 Remuneradón de loa Diredores f 
¿Indico. . . 

39 FJecdón de Directores para el pro* 
rimo ejercido. • - 

4» Elección de Síndico Titilar y Su- 
plente. , ■ 

59 Designación de dos accionistas para 
que firmen el acta en representación de 
la AsamPea. — El Presidente. 

$ 97,50 e.22!4 N9 37.794 V.2814,71 



ELECTROMECÁNICA LEMA 
Sociedad Anónima Industrial, 
Comercial y Agropecuaria 

Convócase a Asamblea. General Ordi- 
naria para el 30 de abrü de 1971. a las 
19.30 horas, en San Martín 959, planta 
baja.' departamento 8. de esta ciudad, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DtA: 

X» Consideradón de los documente* 
del art. 347 del Código de, Cmnerda 
ejerdeio 31 de diciembre de 1970. 

29 Distribución de utilidades corres- 



yp-l ip" m mr suri ■■■■ ^, £j A^ul» «UUV'lV" \*G uvimviwmw w- - — 

1» Consideración Memoria. Ihventaw. pendientes al 3er. eterrido terminado oí 



tíalance General. Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas e Informe Síndico, ejercicio 
31112170: 2» Distribudón utilidades; £ 
Elección Sindico Titular y Silente; «• 
Electíón dos accionistas firma acta. — 

El Directorio- . „_. 

$ 6a- e.2214 N» 87.456 T.28}4Tn 

EXPRESO LA NUEVA ERA 
S.A.C.I. . 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores acdonlstas m 
la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrara d día 30 «f abrü tem» 
las 15 horas, en Avenida del Tejar 4885, 
Capital, paar tratar el siguiente 

y *ORD£N DEL DIA: 

1* Consideradón de la documentación 
«1 artículo 347 dd. Código de Comer- 
lo, correspondiente al ejerdtío terrado 
el 31 de diciembre de 1970. #Wti . — _ 

29 Elección de Directores titulare* y 
suplentes. 

3» Elección de stodfcos, ,_ M- . __ 

4? Deslgnadón de dos acdonlstas pa- 
ra aprobar y firmar d acta de la Asam- 

biea, - »W«Sff|j. 375« v.2814m 

ELECTROMECÁNICA LEMA! 
K.A.I.C.F. e I. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas o 
la Asamblea General Ordinaria que se 
eeiebiaift en ei iccal de la calle Monrot 
2532, 2» pisa Dpta "B", Capital, el ola 
30 de abrO de 1971. a las 19.30 horas, 
para tratar el siguiente 
V ^ ORDEN DEL DIA: 

iv Consideración de los documentos 
prescriutos por eí articulo 347 del Có- 
digo de Cornerdo. ejertído cerrado d 
j\ de dldembre de 1970. 

29 Ratificación, gestión y remuneradón 
atíi Directoría 

39 Aprobación de las acdei*s para la 
compra de la empresa Garda y Cía 

V L>esignación dei nuevo Dlrectoria 

59 Designación de Sindico Titular y 

Suplentev „_ 

p Deí'gnadón de los aedontstas para 
firmar « acta. — EJ Directorio. 

% 120,- e,22i4 N9 S7J89 V.28J4Í71 

ELECTRO MECÁNICA ARGENTINA 

Sociedad Anónima 
Se convoca a los señores accionistas 
de Electro Mecánica Argentina S. A. a 
ta Asamblea General Ordinaria que ten- 
drá lugar el dia 30 de abrü de 1971. a 
las 15 horas, en la sede de la sedería d. 
calla Corrientes 330 3? nisi. Capital Fe- 
deral para tratar d siguiente 



31 de diciembre de 1970. . 

3» Remuneración Directores y Sindica 

49 Fijación dd numero de directores f 
su elección. / 

5« Electíón dd Sindico Titular y su. 
píente. 

69 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta: — El Directorio 

% 97.50 e.2214 N« 37.6*1 v.í8(4'7X 

ESPACIO 

Sodedad Anónima Inmobülarta, 
Comercial y Finandera 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
Se convoca a loa señares accionfyta* 
a la Asamblea General Ordinaria que se 
realizará el día 30 de abril de JWl. a. ,a « 
19 horas, en la sede de la sodedad. Ave- 
nida Roque Sáer,a Peña 570. 79 piso, para 
tratar d siguiente • 

ORDEN DEL DTA-' 
IV Los documentos del Art. 347. tea 
19) dd Código de Cornerdo dé! efei cicla 
cerrado al 31 de dirtembr*' de 1970. 
2» Remuneradón de Directores v Sin- 

3»' Elección de Directores y Síndico. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar d acta. — Buenos Aires, 1» de 
abrü de 1971. — El Directorio. 

$ 90.- e22f4 N» 37.826 v 28|4fTt 

ESTABLECIMIENTOS CAMPEÓN 

Sociedad Anónima industrial 
y Comercial 

Convócase Sres. Accioftlstsu Asamblea 
General Ordinaria 304171, 10 r.. Lavalls 
1672. 39, 19, Capital, síectes, considerar 
documentos ejertído cerrado 31112170. re- 
muneración D'rectcrto y Sínulea distri- 
budón utilidades y elección ueve Direc- 
torio, Síndicos y des acdonlstas firma» 
acta. — El Directorio. , „ _. 

B $ 45 e. 2214 N? 37J32 V. 28 4171 

EMILIO BADER 
A. F. I. y C. S. A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria el día 30 de abril de r&fl. las 11 
hs_ Bfflmghurst 175g «» pisa. 
ORDEN DEL DIA: 

19 Deslgnadón de dos »cdonista. según 
Art. 89 y 39. — 

29 Consideradón documentos Art. 347 
C. a, 12 ejercido cerrado d 31 dlcienv 
br- f""». 

3? Distribudón de utilidades. 

*v elección de D'rectores ocr ur año. 

5" Elección de Síndicos, titular sa« 
píente. — H DIrertorio. 

$ 75 e. 22[4 N? 37.459 v. 28.4J71 
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E N V 1 S A 
8. A C.I.I. 7 F. 
Expte. W» «6-699 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria 3014171, hora 21, Murguiondo 3959. 
párá: 1? Consideración documentos Art 
347. C. Com., ejercicio 31112170 2» Elec- 
ción de Directores y' Síndicos. 3* Desig- 
nación de dos accionistas para firmar 
C) acta — El Directorio. 

$ 37.50 e.20I4 N9 35.145 V.26,4i71 



EDIFICADORA BERNABD 
8. A, I. 

CONVOCATORIA 
Convocase a Asamblea Genera; Ordi- 
naria el día 30 de abril de 1971. 16 ho- 
ras, en el local de la calle Bartolomé 
Mitre 2480, piso 4*. ol. 10. Capital Fe- 
deral, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración documentación. Art. 
147, C Comercio, ejercicio 31|12!70. 
2» Elección Directorio 5 Síndicos. 
3* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 67,50 e.20i4 N» 35.607 V.26f4|71 

EDIFICADORA SAN MARTIN 
B.A.I.C.I.C. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Genera) Ordi- 
naria el dia 30 de abrn de 1971. 16 no- 
ras, en el local de la calle Bartolomé 
Mitre 2480, piso 4», oí. 10. Capital Fe- 
deral, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentación Art. 
147, C. Comercio, ejercicio 31|12!70. 

2« Elección Síndicos. 
- 3« Distribución utilidades. 

4» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$60— e.2014 N9 35.605 t.26l4|71 

EUItOMEX 
I. A. 

N» 28.370 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria para el 
lia 30 de abril de 1971 a las 9 horas en 
Cangallo 346, 59 piso, frente, de esta Ca- 
pital, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración de los documentos 

¡el articulo 347 del Código de Comer. 

tío. correspondientes al tercer ejercicio 

terrado el 31 de diciembre de 1970 y dis- 

. ílbución de utilidades 

29 Determinación del número de Di- 
rectores y elección de los mismos por el 
término de un año 

. 39 Elección de Sindico titular y su- 
plente por el término de un año 

4° Elección de dos" accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

S 90— e.20|4 N9 34.210 v.26>4|71 

ESCOR 

B. A C. L F. 

Registro N» 15.249 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a reali- 
zarse el dia 30 de abril de 1971. a las 
. 14 horas, en el local social calle Sai- 
miento 747, ' piso 3?, oficina 16. Capital. 
% fin de considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la Memoria, In- 
tentarlo, Balance General, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas. Informe del Sin- 
dico y distribución de utilidades corres- 
pondientes al noveno ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 1970. 

2' Fijación del número de directores 
titulares y su elección. 

39 Elección de Sindico titular y su- 
plente. 

4? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la Asamblea. - El Di- 
rectorio. 

I 90.— e.20|4 N9 34.221 v. 26(4)71 

ESTABLECIMIENTOS 
METALÚRGICOS E MECA. 

Sociedad Anónima 
Industrial, Comercial, 
Inmobiliaria y Financiera 

Marcos Sastre N» 2820 
Capital Federal 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 27 de abrn, a las 1915 
horas, en la calle Marcos Sastre número 
2820, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la Memoria. Ba- 
lance General, Cuadro de Pérdidas y 
Ganancias, Inventarlo e Informe de? 
Sindico correspondientes al ejercicio ee- 
rraao el 3lil2¡70. 

29 Retribución ai Directorio y Sindico 
y distribución de utilidades. 

39 Elección de Directores, determinan 
do previamente la cantidad de miembros, 
por un nuevo periodo y de Síndicos titu- 
las y suplente por un ano. 

49 Designación de dos accionistas para 
«rae aprueben y firmen el acta de la 
asamblea. — El Directorio. 

| 120 e. 2014 N9 35.118 T J6|4)71 



ESTABLECIMIENTO 
MODELO TERRABUSI 
8. A. 

De Industria y Comercio 
Registro N» 2.630 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, a la hora 10 en la 
sede social calle San José N9 1060, Ca- 
pital Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración del Inventarla Ba- 
lance General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas, Memoria del Directorio e In- 
forme del Sindico, correspondientes al 
ejercicio N9 41 clausurado el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

29 Distribución de utilidades, Incluso el 
proyecto de dividendo: en efectivo para 
las acciones preferidas y en efectivo y 
acciones para las ordinarias. 

3» Reforma del estatuto. Modificación 
del articulo 59 en lo referente al capital 
autorizado y del Art 89 en lo que res- 
pecta al numero de directores titulares. 
49 Emisión de acciones ordinarias al 
portador clases A y B a entregarse por 
el dividendo que <¡e propone. - 

59 Fijación del número de directores 
titulares y su elección. Elección de dos 
directores suplentes. Elección de síndi- 
cos titular y suplente. 

69 Designación de los contadores pú- 
blicos que deberán certificar los estados 
contables correspondientes al ejercicio 
a clausurarse el 31 de diciembre de 1971 
y determinación de su remuneración 

79 Designación de un accionista para 
firmar el acta de la asamblea. — El DI. 
rectorio. 

Nota: De acuerdo con lo establecido en 
el estatuto y las disposiciones re- 
glamentarias de la Bolsa de Co- 
merco de Buenos Aires, para con- 
currir a la asamblea los accionis- 
tas deberán depositar sus acciones 
o certificados de entidades dan- 
carias en la sede social calle San 
José N9 1060. Capital Federal, de 
lunes a viernes en el horario de 
12 a 17 horas hasta 3 dias antee 
de la fecha de la asamblea, ven- 
ciendo -el plazo el día 26 de abril 
a la hora 17. — El Directorio 
$ 180.— e.20|4 N9 34.301 v.26l4|7l 

EDITORIAL MEDICA 
PANAMERICANA 

S A C W 
E*xpté. Ñv '30.202 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse en la calle Maza 337, Capital, el 
día 30 de abril de 1970. a las 9 horas, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos 
que prescr.be el Art, 347 del Código de 
Comercio correspondientes al ejercicio 
económico N9 2 cerrado el 31 de diciem- 
bre de 1970. 

29 Distribución de utilidades. 

39 Elección de Directores por el tér- 
mino de un año 

49 Elección de Síndicos titular y su- 
plente. 

69 Aumento del capital autorizada 

69 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

9 75.— e.2014 N* 34.384 v.2fl¡4)71 

ESTRELLA MARÍTIMA 

S. A. 

De Navegación y Comercio 
N» 2.740 

Convócase a Asamblea Genera) Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971, a las 
10,30 horas, en Avda. Pte Roque Sáenz 
Peña 788, 89 piso, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la Memoria, In- 
ventar.o, Balance General Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin 
dico por el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 1970 y distribución de uti- 
lidades 

29 Aumento de capital autorizado. 

39 Capitalización 4' cuota revalúo Ley 
17.335. 

49 Fijar el número de Directores titu- 
lares y suplentes, elección de loe mismos 
y de Sindico y Sindico suplente. 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directoría 

$ 90.— e.20|4 N9 34.381 V.26i4|71 



EFICO 

Financiera, Inmobiliaria, 
Constructora y Comercial 
Sociedad Anónima 
N-8291 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el dia 30 de 
abril de 1971. a las 12,30 hs., en el local 
social, calle Corrientes 569, piso 79, para 
tratar la siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
1* Considerar los documentos fijados 
en el Inciso primero del articulo 347 del 
Código de Comercio, correspondiente al 
ejercicio vencido el 31 de diciembre de 
1970. 

29 Disposición sobre resultado del ejer- 
cicio. 
39 Remuneración Directores. 
49 Elección Directores y Síndicos. 
59 Nombrar dos accionistas ' para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

« 90.— e.20|4 N9 34.610 V.26|4¡71 



ESTABLECIMIENTO EL ÁNGEL 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Financiera, inmobiliaria, 
CONVOCA! ORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para ei dia 28 de abril de 1971 en 
la calle Juan B. Justo 2933, Capital a 
las 10 ñoras, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración Doc art. 347 del C. 
de C. ai 31H2I70. 

29 Designación de Directores. Síndicos 
titular y suplente, respectivamente. 

39 Distribución de utilidades. — Retri- 
bución Directores y Síndicos. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

I 75 e. 20|4 N9 35.281 V, 26)4171 



EMPRESAS CLÜTE DE ARGENTINA 

Sociedad Anónima v 

Comeicial e Industrial 
' N? 3.521 

CONVOCATORIA 
Convocase a ios señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, a las 16 Choras, en 
Maipú 464, 109 piso, para tratar el si- 
guiente Orden de) Día: 19 Consideración 
documentos nrescrlptos artículos 347, 
inc. 19 c. de Comercio ai 3l|i2|70, y dls- 
tribuclón de utilidades. — 29 Fijar nú- 
mero de Directores v su elección y la 
de los Síndicos y fijar remuneraciones. 
— 3* Fijar garantía Directores. — 49 
Nombramiento aos accionistas firma te- 
ta. — El Directorio. 

I 75 e. 2014 N9 35.168 V. 26|4|71 

ESTABLECIMIENTOS EMECO 
S.A.I.C.F. y A. 

CONVOCATORIA 

Convocase a ios señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, a las 18 horas, en su 
sede social, caile Tandil 6654, para tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1* Considerar documentos art. 347. In- 
ciso 19, del Código de Comercio de) ejer- 
cicio cerrado el 31 de diciembre de 197a 

29 Elección total dei Directorio y Sín- 
dicos. 

39 Elección total del Directorio y Sin- 
crlhlr ex acta de asamblea. — El Direc- 
torio. 

S 90 e. 20)4 N» 35.174 v. 26|4(71 

EM8A 

' Sociedad Anónima, 
Inmobiliaria, Financiera, 
Comercial e Industria) 
(En liquidación) 
Registro N» 4.801 

CONVOCATORIA 

Convócase Asamblea Ordinaria 30 abril 
1971, hora 10, Oerrito 866, 79 piso, para: 

19 Considerar documentas articulo 347 
Código de Comercio, ejercicio 31 diciem- 
bre 1970. 

2» Fijar numere de miembros y térmi- 
no de mandato de la Comisión Liquidado- 
ra y elegirlos; asi como síndicos, titular 
y suplente, y dos accionistas para firmar 
el acta, — Comisión Liquidadora 

I 60 e.20,4 N9 35.637 V.26|4|71 

EDNASA ~~ 

8. A. C. y F. 

Pacheco 2453, Capital Federal 
Expte. N* 25.297 

CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 197L a las 
15 horas, en Pacheco 2453. Capital, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1* Consideración de los documentos 
prescriptos por el Art. 347 del C. de Co- 
mercio al 31 de diciembre de 1970. retri- 
bución de Directores» Síndicos y Distri- 
bución de Utilidades. 

29 Designación de Directores, Síndico 
titular y suplene y dos Accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

% 60 e.204 N« 35.636 V.28¡4I71 

ESTABLECIMIENTOS 
LEANDRO RAMA 

Sociedad Anónima 

C.IJF.A.I. 

CONVOCATORIA 

Citase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el 30 de abrU de 1971, a las 1030 hs- 
en Medina N9 217, Capital, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos al 31112] 
1970. art. 347 Código de Comercia 

29 Honorarios directores. 

39 Elección de directores, síndicos. 

49 Designación de dos accionistas pa. 
ra firmar el acta. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1971. — 
d Directoría 

t 67,50 e.20¡4 N« 33.912 v.26|4j71 



EL MOLLAR 

Agropecuaria y Forestal 
8. A, 

CONVOCATORIA 

Se convoca a ios Sres Accionistas a 
Asamblea Genera. Ordinaria, para el dia 
30 de abril de 1971, a las 10,30 horas, en 
Reconquista 657, 3« piso, para considerar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración de la memoria, ba- 
lance genera., cuenta de ganancias y pér- 
didas e informe del Sindico, correspon- 
dientes al Ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970 

29 Fijación del número de Directores 
titulares y suplentes y Síndicos .titular J 
suplente y elección d«> los mismos. 

3* Designación de dos Accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 82,50 e.20|4 N9 35.385 V.26»4|7l ' 

EDITORIAL ' 

FRANCISCO DE AGUTRRE 
8. A. C. I. F. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971, a las' 
13 hs., en Avda R S. Peña 628, piso 1*. 
Oí. 2, Capital, para ti atar la siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Designación de dor Accionistas para 
firmar el acta. 

29 Consideración de los documentos del 
Art 347 de) Código de Comercio 

39 Designación ael Directorio y Sín- 
dicos y sus retribuciones. — El Directoría 
i 45 e.2014 N« 35.494 V.26|4|71 



ESTABLECIMIENTOS 

METALÚRGICOS 

NA-TT-CO 

8. A. I. C. y F. 

Registro N» 29.327 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores Accionistas, a 
la Asamblea General Ordinaria; para el 
día 30 de abril de J971, a las 10 horas, 
en el local sito en Juan B. Alberdl 4761 
de Capital Federal, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración y aprobación docu- 
mentos Art. 347 del Código de comercia 
Ejercici* al 31 12|70. 

29 Remuneración Directorio y Sindica 

39 Distribución de utilidades 

49 Elecciói de Directores y Síndicos. 

59 Designación w dos Accionistas para 
firmar el act . — El Directorio. 

$ 60 e.204 N9 35.410 T.26Í4J7I 



EDIFICADORA 
LOPE DE VEGA 
8. A. L a L 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores Accionistas a 
Asamblea Genera. Ordinaria para el dia 

30 de abril de 1971, a las 21 ñoras, en 
la sede lega., calle Cucha Cucha 1482, 
2* pisa Of. 9. Capital Federal, para tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Considerador, de documentos del ar- 
tículo 347 del Código de Comercio, co- 
rrespondientes al Ejercicio finalizado el 

31 de diciembre de 1S70. 

29 Elección de un D rector titular por 
un año, para completar el periodo. 

3» Elección de un Sindico titular y u» 
suplente. 

49 Designación de dos Accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio 

i 90 e-2014 N9 35.315 Y.26HWI 

ERIO 

8. A. I. F. C. e I. 

Registro N» 7.337 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
30 abril 197:. á las 11 horas en Quito 
3867: 

1' Considerar documentos Art 347, Có- 
digo Comercio. Ejercicio 31U2H970. 

29 Elegir Directores. Síndicos y dos Ac- 
cionistas parí firmar el acta. — El Direc- 
toría 

* 30 e.204 N» 35.308 V-26!4|71 

ESTABLECIMIENTOS 

VENTURIN 

8. A. 

Industrial, Comercial 

y Financiera 

Convócase a 10c señores Accionistas a la 
Asamblea Genera Ordenarla que se ce- 
lebrará el 30 de abril ¿e 1971 a las 19 
horas, en Florida 1. 8° piso, Of. 25. para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la documentación 
del Art. 347 Inc. 1 del Cód de Comercia 
correspondiente al Ejercicio Económico 
N9 11. cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Ratificación remuneraciones asigna- 
das al Directoría. 

3» Distribución de utilidades 

49 Elección de Síndicos, titular y su* 
píente. 

59 Designación de dos Accionistas pa- 
ra firmar el acta — El D' rectorio. 

I 75 c20|4 N9 35.412 V.26!4|71 
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ESTUDIO CONSTRICCIONES 

Soc Anón» idraob., Ind r C«ñ. 
N* 36.9V» 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas 
1* Asamblea General Ordinaria 2f*4'7L, 
M horas, local calle Áv . Libertador 792, 
6* "A", efectos tratar- Dcv. Art. 341 
C. Com., modif. Art. 7* Est.. fijación 
número y Eiccc. Direct.. consid. retri- 
taclón Director, elección Sindico Titu- 
lar y Sapiente y accioíüstas firmar acta. 
— El Directorio. 

$ 45 e.204-N e 34.311 V.26(4|71 

ESTANCIA SAN JUSTO 
S. A. C.y A. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 19T1, 
lias 9 horas, en Uruguay 1055. -para 
considerar ei ■ siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de los rtcumentos del 
Art. 347 Código Comercio, corrrspondlen- 
ta al ejercicio cerrado el 31 de diciem- 
bre de 1870. 

' 29 Ktecclón de Sindico Tituiar y Su- 
plente- y 2 accionistas para firmar ■ el 
teta. — Ei'Birectoi-io. 
1 ■ ' ♦ * 6Í60 e.-20;4?-N» 34.530 t.2&4¡71 

EMPRESA CONSTRUCTORA 

■ -Sm DepartS. A. - 

CONVOCATORIA 
-Convocase a Asamblea General .Ordi- 
naria de accionistas jara a día 30- de' 
abrfl.de un. a las 18,30 horas, en la 
calle Carlos Pellegrini 335, 6 f piso, ofi- 
cina "A" para tratar si siguiente 
■ ORDEN DEL DÍA: 
1* -Consideración de los documentos del 
Axtfcaifri34? del Código del XD. ejercicio 
cemBfovol 31 de- diciembre ue 1970. 
=29 Distribución de Utilidades. 
3» Sección de Directorio y Síndicos. 
4» Elección de dos (2> accionistas para 
firmar -el acta de la Asamblea. — El 
Directorio. 

1 * 75 q. aq4-N g 34.5W t.26¡4¡?1 
EMPRESA DE 
TRANSPORTES AMERICA 
Sociedad Anónima. 
Comercial e Industrial 
El día 30 de abril de 1971 a las 21 
horas en la calle Avenida General Paa 
N» 775© de esta Capital Federal se ce- 
lebrara la Asamblea General Ordinaria 
para tratar el signiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1*- Consideración y Aprobación de la 
Memoria, Balance General, Cuadro de 
Pérdidas jr Ganancias e miarme del 
Sindico correspondiente al cuarto ejer- 
cicio económico «irado el 31 de di- 
ciembre de. ISIO y aprobación de los 
honorarios del Directorio en el periodo 
Indicado. 

V Elección del Presidente, Vicepresi- 
dente, Secretario, uno a cuatro vocales 
titulares y uso a cuatro vocales suplen- 
te* indicando orden de prelacion y Sin- 
dico Titular y Suplente . y honorarios 
de tos mismos. 

3^ Designación de dos accionistas pa- 
na firmar el Acta de la Asamblea. 

El Directorio 
9 97,80 e 20 4 MV 35.002 v.26:4j71 

EDIFICADORA LAYA LEE 

< ■ Sociedad Anónima, 

Inmobiliaria y Comercial 
Registro N* IZM» 

CONVOCATORIA 

■ Convócase a los señofes. Accionistas- 3 
la Asamblea General Ordinaria a. cele- 
brarse el dia 30 ¿o abril de 1971 a las 
1» as. en Lavarte 2365 Capital para 
trates et siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Considerar Ufe domumentos pzes- 
criptos en el art. 347 del Códlgt de Co- 
mercio correspondientes al ejercicio ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970. 

8» Distribución de utilidades y hono- 
rarios al Directorio y Sindicatura. 

3» Elección de directores titulares y 
tupientes, y elección de Sindico titular 
y suplente. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ta firmar el acta. 

El Directorio 
f 75 e.ü04 m 35,023 V^©.4|71 

SSTABLECIMíENTO PAUL DTJFIN 

Sociedad Anónima, 
Química e Industrial 

De conformidad cen el art. DI de los 
estatutos, se convoca a los señores ac- 
cionistas a la Asamblea General Ordi- 
naria que tendía lugar el día 30 de 
abril de 1971 8 ia. c W horas, en el local 
sedal de la c?t!e Salguero 560. para 
tratar el siguiente 

ORDi-N DEL DÍA:. 

1« Consideración ¿e la Memoria, Ba- 
taneo Generai. Cusnta de Ganancias y 
Pérdidas, Inventario e informe del süv 
dJco correspoodienfe ai trigésimo segun- 
4o ejercicio socta., finalizado el 31 de 
ilciembre de 1S70. 

2» Fijar te distribución de las atÜida- 
tes. 

9* Aprobación remuneraciones ' directo- 
res ejecutivos. 

4» Elegir nuevo* síndicos. 

59 Designar dos accionistas para «jo* 
(traten- el acta de •■» asamblea. 

% 83.50 e 204 N» 34.894 V.26.4J71 



EL MONAGUILLO 

3.A.C.I.P.I. ' 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores Accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria, que 
se llevará a cabo en la sede social calle 
Fltz Roy 1965, Capital, el dia 30 de 
abril de IS71, a las 19 horas, para, con- 
siderar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de la documentación 
prescripta par el Articulo 347 del Código 
de Comercio, correspondiente al ejerci- 
cio comercial cerrado el 31 de diciembre 
de 1970. 
29 Destino de las utilidades. . 
39 Designación de dos Accionistas pa-, 
ra firmar el Acta. 

El Directorio 
ft 75 e.20|4 NV 34.949 V.26HI71 

EMHtBAGGIO 

Sociedad. Anónima, 
- Financiera, Comercial , 

Industrial e Inmobiliaria 

Convócase a Asamblea General Ordl-' 

naria para el día 30 de- abril áe 1971. 

a las 9 horas, en* Moreno 503, Piso I'- 

Capital, para tratar el siguiente '. 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración aovumeutos Art. 347 
Inc. -1? del Código* de Comercia .corres- 
pondientes al Ejercicio cerrado el. 31 do 
diciembre de 1970,. - 

• 29 Distribución da utilidades. . 

39. Número y elección de; püíector^s 
y Síndicos. 

49 Nombramiento de dos Accionistas 
para firmar el acta. • , . .. 

El Directorio 
. * 90 e.20l4 N9 33.199 28,4171 

ESTEBAN 

Sociedad Anónima 
Registro N» 30.649 : 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el 30 de abril de 1971 a las 29 y 3Q 
horas en Quintino Bocayuva. 840» planta 
baja, Dpt. B, Buenos Aires, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
Considerar absorción: de Gomas Este- 
ban 8.C.A. efectuada por el Directorio 
"ad referendum'' de la Asamblea. , 

39 Consideración documentos al 31|12} 
70. art. 347 Código de Comercio. 
39 Elecclói. de Directores y Síndicos. 
49 Distribución de utilidades. 
5? Designación de dos Accionistas pa- 
ra firmar el Acta de la Asamblea. — 
Abrü 12 de 1071. 

El Directorio 
* 82,50 e,20l4 W 33 195 T.2fc4¡.71 
EMIPELIA 

Sociedad Anónima, 
Comercial, Agropecuaria " - t 

y Financiera < j 

Expte. 15.44» 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971. 
a las & horas, en Montevideo 251, 4' 
piso, para considerar 

1» Loa documentos del art. 347 tac. 
19 del Código de Comercio del ejerci- 
cio 31[12j70. 

- 29 Aumento del capital autorizado. 
■ 39 Elegir directores, síndicos y accio- 
nistas para firmar ei acta. ... > ■' ■ 
i .- . . El Directorio 
1 60 e.2Qt4 N9 33191 V.L6I4171 



ELINSTALL 

S.A.I.C. y F. 

N» de Registro 2W«7 : 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, para d ¿la 30 de abril de 1971 
a las 19 horas, en Tucumán 171L 6* 
piso, Dpto. B. Capital Federal, para 
considerar 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Los documentos del art. 347. tac. 
19> del Código de Comercio, y Distri- 
bución de Utilidades correspondientes al 
Ejercicio N» 4 finalizado el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

2» Fijar el número de miembros que 
compondrán el Directorio y elegir Di- 
rectores y Síndicos. 

, 3? Designación, de dos accionistas pa- 
ra que, en nombre y representación de 
la Asamblea, aprueben y firmen el acta. 
— El Directorio. 

t 00 e.20¡4 N» 31 «B ».26;4j71 

ERANOVA 
F.l.I. y C.d.A. 

Exp. 5,603 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señora Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrara el dia 30 de abril de 1971, a 
las 10.30 hs., en ¡a calle Bernardo do 
Irigoyen N* 303. 39 Piso, Capital Fede- 
Tal. para considerar ei siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración de la Memoria 
—que Incluye el proyecto de distribu- 
cfót de utilidades—. Inventario, Balance 
General. Cuenta de Ganancias « Pérdi- 
das e Informe del señor Sindico Titular. 
correspondientes a> 21 Ejercicio cerrado 
el 31 de diciembre de 1P70. 

2* Fijación del numero de miembros 



39 Elección del sindico Titular y del 
Síndico Suplente. 

49 Designación do dos accionistas para, 
firmar el acta. 

Nota: Se recuerda a. los señores Accio- 
nistas lo establecido en el Artlcu- 
- lo 23 de los Estatutos Sociales;. — 
Buenos Aires, 12 de abril de 1971. 
El Directorio, 
■í U2.50 e-2014 N 9 33-409 VJ26¡4|7.» 
EDMA — — 

S.A.I.C.I. y F. 

Espediente N? 10-941 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abrü de 1971. 
a las 19 y 30 horas, en Juncal 2638, 
Capital Federal, para tratar el siguiente. 
ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de la documentación 
del Art. 347 del Código de Comercio co- 
rrespondiente al 11 ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 1970. 
29 Distribución de utilidades. 
39' Determinación de! número de Inte- 
grantes del Directorio y elección de sus 
^componentes do acuerdo a to resuelto 
procedentemente. 

-49 Elección de un Sindico Titular y 
üñ •Síndico suplente. 
- 59 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta de Asamblea. — El Di- 
rectorio. _ ■ 
* 97.50 e30!4 N» 33.301 V.2t?14|71 

ELECTRIFICACIONES ARGENTINAS 
S.A.I.C.I.F. y A. 

Convócase a Asamblea .General Ordi- 
naria para el día 30 de abrg de 1971. 
a las 11 horas, en la sede social, Via- 
monte 494, 19 piso. Capital Federal, para 
considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos Art. 341 
Código de Comercio ejercicio cerrado el 

30 de. junio de 1970. 

29 Fijación número de Directores y 
nombramiento de los mismos. 

39 Nombramiento de Síndicos y dos 
accionistas para firmar el acta. — El 
Directorio. ' / I 

53,50 e.20¡4 N» 33. 294 v.26:4fíl 

EUGENIO GIARDINO 

Sociedad Anónima, 
Comercial e Industrial 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el 30 de abril de 1971. a las 20 horas. 
en Esquiú 1301, Capital, para tratar 
ORDEN DEL DÍA 

Consideración documentos Art. S47 
Inc. I 9 Código Comercio. Ejercicio: al 

31 diciembre 1970;. distribución utilida- 
des y elección Directores, síndicos y dos 
accionistas firmar acta de asamblea. — 
K .Directorio. ^^ ^ ^ ^.^ 

EDLFA ■ 

'" Edificadora Financiera Atgentina 
' ° Sociedad Anónima ; Industrial 

CONVOCATORIA 
' Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el día 30 de 
abril de 1971. a las »• 30 hs. en Lavaüe 
1430, 69 p„ Capital, para trataT el si- 
guiente wp . 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración de la documentación 
del Art. 347 del. Código de Comercio 
del ejercicio cerrado d 31U21970 
■ 2» Determinación del numero, de Di- 
rectores y su elección. ,'-;,«,*. 
• 39 Elección de Síndico Titular y Sin- 
dico suplente. . , . 

4? Designación de dos accionista* pa. 
ra firmar el Acta de la Asamblea. — 
El Directorio^ ^ ^ ^ y ^^ 

EDISONIA 

Sociedad Anónima 
Inmobiliaria, Ganadera, Comercial 
e Industrial 

Inspección General de Persoü. 
Jurídicas. Expte. N» 4541 
Convócase los señores Accionistas a 
i Asamblea General Ordinaria qu-3 se 
celebrará el día 30 de abrü e 1971 . a 
las 11 horas er ol local de la calle Mon- 
tevideo 1250, piso 49, Capital Federal, pa- 
tr tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración documentos artic. 347 
in . 1») del Código de Comercio ejerci- 
cio al 31|12i70: 

2» Fijar remuneraciones Directores y 
Sindica 

' 39 Elección de Síndicos. 
49 Firma del Acta. — El Directorio 

$ 120.— e.20¡4-N9 33^18-v.26i4!7i 

' 

ESTABLECIMIENTOS COVECO 
S. A. Com. e Ind. 
Registro N* 24.509 
Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el ^41971, a las 19 hs, en El Salvador 
**31, Cap. 

ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración documentos art. 347 
C. de C. ejerc. 31!12¡970. 

2 Elección de Sindico titular y' su- 
ponte 



ELECTRODOS OÉRLIK0N ARGENTINA 
Sociedad Anónima Industrial 
y Comercial 
Registro N* 17.700 

CONVOCATORIA , , 
Convócase a Accionistas a Asamblea 
General Ordinaria para el día 30 da 
Abril do 1971 a las 16,30 horas, en AV« 
Belgíano 1670. 8», Oficina 803. 
ORDEN DEL DIA: 
1' Consideración Art. 347 C. C. ai 31 
áe Diciembre de 1970. 

29 Elección de Directores, Sindico j 
Sindico suplente. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar ei aeta. — El Directorio. 

9 75.— eJ20|4-N9 33 15t-vi (*[71 

ELMAS t 

ELECTROMECÁNICAS 

Sociedad Anónina Industrial, •.-' 
Comer al y Financiera 
Jd*v Tedtn 2049 - Buenos Aires . 
Registro N* 9T48 

CC..VOCATOR1A 

Convócase a ios señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria parr él dia 
30 de Abril de 1971, a las 16 horas en 
el local djB la calle Suipacha N9 S52, Ca> 
pital, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
.19 consideración Art. 347 del .Código 
de Comercio' correspondiente al ejercicio 
carrado el 3K12Í70. 

, , 29 Elección de Directores, sindicof , y 
dos accionistas para firmar él .Acta : da 
la Asamblea, — El Directorio. 

$ 75,— e¿0i4-N» 33.496^^6,417* 

EDIPROBA 

S. A. C. L F. L C 

Eju>. N« 21.09? 

Convocase a Asamblea General par» 
el 30 de Abrü de 1971 a las- 15 horas, en 
Olavarria 1749, para considerar: 

19 Documentos Art 347 del Código ,d» 
Conercio ejercicio cerrado el 31 do Dl« 
c^rjibre de 1970. 

2y E.ccción Directores, y Síndico: y dos 
Accionistas para firmar el Acta. — El 
"Urectorio. 

I 37,50 e.20¡4-N» 33.438- '.2f i$l 

*MAF" 
S. A. I. y F. 
Registro N< 4JW0 

: Se convoca a los señares Accionistas 
a Asamblea General Ordinaria a reáli- 
íarre el día 30 de Abrü de 1971 a las 
'.O^ horas, en el local sóciai. Uruguay 
71 8», 2» Piso, escritorio C, para consi- 
ter.u e siguiente 

orden del tíiA-: 

1« Consideración de la Memoria, mven- 
arío Balance General, Cuenta de Ga- 
uancins y Pérdidas e Informe del" Sin- 
dico y istribució» de utjlidadescr-res* 
pendientes al vigésimo octavó éyerc io, 
*ermtaado el 31 de Diciembre do 1*70. 

29 Fijación de la remuneraclór del Di- 
rectorio por el ejercicio fenecido. 

3*- Elección de un Director P» sldento 
y dos . cuatro Directcres. 

4» Elección de Sindico y Síndico su- 
plente. 

5» Remuneración del Síndico por ejer- 
cicio fenecido 

69 Designación de dos accionista? pa- 
ra Lrmar ei acta de la Asamblea. 

se previene a los señores Accionistas 
que ,<ara obtener su boleto de entrada 
a la Asamblea, deberán depositar bus ac- 
ciones mi la secretaría de la Sociedad 
o presen' «r un certificado expedido . oor 
un Banco de esta plaza o institución co- 
mercial, con tres días de anticipa™ — 

Buenos Aires, Abrü 12 de 1971. - Ei 
Directorio^ 

$ 120.— &20Í4-N9 33.541-v f 7* 



3 a Aimehto Cepita? Autorizado. 

4? "VElgnación de dos accionlstaf pa 
que compondrán el Directorio y eleccMn fra fumat el Acta* '->- F> Directorio 
de los que correspondí.n. I i 62;— e.20{4-H<> 33.698- v.26¿4i71 



ESTRELLA 

S. A. C. I. F. I. A. 
Registro N« 10.774 

. Convócase a Asamblea Ordlnarf. e! 39 
de Abril de 1971, 17,45 horas, et Olleroa 
2770, Capital, para tratar: 

19 Consideración documento. Ar* 341 
C. de C, ejerc. 31J12J70 ' Distribuctói uti- 
lidades. 
29 Aumento del Capital Autorizado 
3» Elec-ión Directores, Síndicos y dos 
icclonistas para firmar acta. — El Di- 
-ctorto. 

$ 45>- e^ü!4-N9 33S5«-V.26;4[T1 

EDISON CONSTJLT 
S.A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el dia 30 de 
abril de 1971 a las 11.30 horas, en Via- 
monte 1167, Capital FederaL para tratan 
ORDEN DEL DIA: 

19- Consideración documentos art. 341 
del Código de Comercio, correspondientes 
al ejercicio cerrado el 31fl2¡197a 

2? Elección de Directores y Síndicos. 

39 Designación de -dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1971. — 
Presidente, 

£ 60 e.20(4 Ni 34.901 v.26¡4¡7t 
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ESTUbiO AISENSON 
6. A. 

Comercial. Inmobiliaria 
y Financiera 
Expediente N» 26.298 . 

Convocatoria 

Convócase a ios señores accionistas & 
ia Asamblea Genera] Ordinaria a cele- 
brarse el 30 de abril de 1971, a las 10 lio- 
ras¿ en su sede social, Vlamonte 2660, 1er. 
piso, Capital Federal, para tratar el si» 
■ guien te - 

ORDEN DEL DÍA: 

I o Consiae, ación ae la designación de 
síndicos titular y suplente ad hoc. 
' 3*? Consideración de los documentos que 
prescribe el artículo 347, de} Código de 
Comercio, correspondientes al ejercicio 
cerrado el 31 -de diciembre de 1970. 

3? Distribución de las utilidades. 
* 49 Fijación del número de directores y 
elección de los mismos. - 
- 6 o Elección de síndicos titular y su- 
plente. ■ ' 

6? Enajenación de dos accionistas para 
firmar el acta de- la asamblea. — £1 Di- 
rpot'fir'io 

- 5 90 e,2Í|4 N» 36.745 V.27J4JÍ1 

E. T. Y. C. A. S. A. 

Ertif icios, Terrenos 
- y Campos Argentinos 
- Sociedad Anónima 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
faaria deacclohlstas para el da 30 de abril 
de 1971, a las 19 hs., en la calle Esmeral- 
da N« 155, 5? piso, Capital Federal, para : 
tratar el siguiente: 

. ORDEN DEL DIA: 

1? Consideración de los documentos Art. 
847, Inc. 1» del Código de Comercio, co- 
rrespondientes- al ,ejerclc>b cerrado el 31 
de diciembre de 1970. 
, 2» Distribución de utilidades y designa- 
ción a- directores y' sindico. ' 

3? Elección de directores y sindico y de- 
signación de dos. accionistas para firmar 
el acta de Ta asamblea. — Él Directoría 
• ' -f 75 e.21!4 N* 36.748 V.27]4|71 

ESTANCIAS FERNANDO AOUEBRE 

8. A. C. y Agroptoaaria .. : 

Registro N» 28.367 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 a 
. las 15 horas en la sede social: Florida 
. 336. piso 5« oficina 503, Capital, para 
tratar el siguiente, - 

ORDEN DEL DÍA: 
1? Informe del sindico por convocatoria 
fuera de término 

: 29 Consideración documentos art. 347 
tac. l r del Código de Comercio ejercicio 
-terminado el 31 de octubre de 1970. 

3* Distribución de .utilidades y fijación 
de remuneraciones del directorio y' sin- 
dicó. 

4' Fijador del número de directores y 
elección de los. mismos y del sindico tL. 
tular y sindico suplente. 

5' Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de asamblea. — El Direc- 
torio. 

$ 75 - e 21'4-N» 36.384-v.27|4|71 

EFIMA 

Sociedad Anónima 

Industrial Comercia}, 

Constructora » Financiera 
Convócase a Asamblea General OrdJ. 
paria, para el dia 30 dé abril de 1971. a 
las 18.30 hs., en el local de la calle Hipó- 
Uto Yrigoyen 850. pico 2». oí. 231, Capí-, 
tal, para tratai e> siguiente, , 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración doc. art 347, Inc. V» 
del C. de Comercio .; ejercicio cerrado el 
91 de diciembre de 1970. 

2? Distribución de utilidades. . 

S» Retribución directores y sindicó. 

4« Elección directores y síndicos y dos 
accion'stas para firmar el acta. — El 
Directorio. - 

$ 75 - e.21|4-N» 36„346_v,27]4l71 



, ÉSATON 

Sociedad Anónima. 
Industrial, Comercial, 
Inmobil'arla v Agropecuaria , 
N» de Registro' "A" 29.249 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, a 
las 18 horas er Fsorida 1045. Capital Fe- 
deral pra tratar el siguiente, 
ORDEN DEL DIA: 
1' Consideración de los elementos pros- 
criptos por ei art S47, Inciso 1* del Có- 
digo de Comercio correspondientes al 
tercer ejercicio económico-financiero, ÍL 
Balizado el 31 de diciembre de 1970. ■ . 
29 Distribución de utilidades. . ,-, 
39 Designación ae sindico titular y su- 
plente por el termino de un año. 

49 Designación de, dos acc onistas para 
firmar el acta. .— Eí Directorio. 

Se recuerda a los señores accionistas 
las disposiciones del estatuto social res- 
pecto al depósito previo de acciones en la 
oaja social. 

$ 120 — «.31t4-N« 3fi.480-v. 27471 



EDITORIAL TÉCNICA EDITORA 

Comercia^ y Financiera, 
Sociedad Anónima 
- Registro S* 2C.434 

CONVOCATORIA 

Citase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el 30 de abril dt 1971, ja. las 12 horas, 
en Coirientei 456 0? piso, Capital, para 
tratar el siguiente, 

. ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos al 31112170 
art 347 del Código de Comercio. Distri- 
bución de utilidades. 

29 Elección de directores y sindico, ti- 
tulares y suplentes 

39 Des'gnación de dos accionistas para 
firmar el. acta. — El Directorio. 

| 67,50 — e.21|4-N» 36.494-v.27|4]71 



ESTABLECIMIENTOS GERMANO 
AMERICANOS 

' Sociedad Anónima 

Agropecuaria. Comercial, , 

Industrial y Financiera 
Registro N- 10.904 

CONVOCATORIA 

Convócase accionistas Asamblea Gene- 
ral 30 de abril de 1971. 11.30 horas Bel- 
grano N' 680. 9* piso. Capital. Federal, 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentación art. 
347 Cód. Com., ejercicio cerrado el 31:121 
1970. 

29 Elección 5 directores titulares y 5 su- 
plentes. , 

3» Designación sindico titular y suplen, 
te. 

49 Designación de 2 accionistas para 
firmar, el acta. — El Directorio. 

$'75 — e.21¡4-N9 36.317-V.2714J71 

EDICIONES TÓRAY 
ARGENTIN/ 

Sociedad Anónima 
- Comercial e Industrial 
■ Se ¡convoca a Asamblea Ordinaria para 
el dia 30 de abril de 1971, a las 1 10 ho- 
ras, a realizarse en el local de ia callé 
Julián Alvarez N9 151, para considerar el 
siguiente, 

ORDEN REL DIA: 

.19 Consideración de la memoria, ba- 
lance general, Inventario, informe- del 
sindico y distribución de utilidades, co- 
rrespondientes al quinto ejercicio social 
cerrado el 31 de diciembre de 197Ó. 

2» Designación del síndico, titular y su- 
plente. 

39 Fijación de la remuneración d¿ los 
directores y sindico de conformidad a lo 
dispuesto en el art. 11 de lqs estatutos, 
por el ejercicio finalizado y política a se- 
guir en el s¡ guíente 

49 Designación d* dos accionistas para 
firmar el acte. — El Directorio. ,.- 

% 105"^'e.21'4.N9 36.456-v.TJ7¡4|7l 

ESTANCIAS POLLEDO 

Sociedad Anónima 

Inmobiliaria, Agrícola 

y Ganadera 

Registro N» 6.556 
. Convócase a los accionistas á Asam- 
blea Ordinaria para el 30 de abril de 1971 
a las 9 y 30 horas en Venezuela 925, a 
efectos de considerar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración y aprobación de la 
memoria, balance general, cuenta de ga- 
nancias y perdidas Inventarlo, Informe 
del sindico y distribución de utilidades, 
correspondiente ai décimo séptimo ejer- 
cicio vencido el 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección de un director titular. 

39 Elección de sindico y sindico suplen. 
te. 

49 Designación a« dos accionistas para 
suscribir el acta en representación de la 
asamblea. — E Directorio. 

$ 82.50 — e.214 r N9 36.490-V.27|4|71 

ERGOL 

S. A. C. L F. e L 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordl- « 
nár'a 30 de abril de 1971 a las 19 horas 
en Santa Fe 3S95 piso 14» para tratai-, 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos art. S47 
C. -de C. por ei ejercicio cerrado 31112 
1970. 

29 Distribución de Utilidades, 

39 Elección síndicos, titular y suplen, 
te. 

4* Designación dos accionistas para fir- 
mar acta de asamblea. — El Directo- 
rio. 

$ 60 — e.21|4_N9 36.457-V.274171 

EDITORIAL CANGALLO 
S.A.C.I. 

Concócase accionistas Asam. Oral Ord, 
para el 30 de abril de 1971, 19 horas, en 
Cangallo 362 19, Capital Federal, tratai 
siguiente Orden del DJa: 19) Considera 
ción Art. 347 C. C. ejercicio 31-12- 197C. 
Distribución utilidades. 29) Elección Di- 
rectores y Síndicos 39) Designación dos 
accionistas firmar* el acta. 

El Directorio 
$ 37,50 e.21J4 2Í» 36.205 V.27|4j71 



ESTABLECIMIENTO METALÚRGICO 
C A M I 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial y Financiera 
Se convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria, que se 
realizará el día 29, de abril de 1971, a 
las 20 horas, en el local de Malabla 126, 
Dpto. 1, Capital, para considerar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Lectura, consideración y aprobación 
de los elementos enunciados en el Art. 
347 del Código de Comercio, del ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970, 
29 Elección de Directores y Síndicos. 
39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Düec torio. . 

$ 90 — e.21¡4 N9 36,088 V.27|4|71 

ESTABLECIMIENTO MADERERO 
ÍTALO ARGENTINO 

Sociedad Anón'ma - 

Industrial, Comercial e Inmobiliaria 
Registro N« 34.644 

CONVOCATORIA 
Cítase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el 30 de. abril de 1971, a las 19 hs.. en 
Paraná 123. Oí. 69, Capital, para tratar 
el siguiente Orden del Día: 1») Consi- 
deración documentos al 31-12-1970. Art 
347 C. C; 29) Distribución utilidades, 
remuneraciones Directores y Síndicos; 
3«) Elección Directores y Síndico y dos 
accionistas para firmar el acta. 

Buenos Aires, abril lo de 1971 
El Directorio 
$ 75.— e.21|4 N9 35.864 V.27¡4|71 



ENOLUX 
S.A.A.F.LC.I. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971, a las 

17 horas, en V. Gómez '845 39 16. para 
tratar: 19) Considerar la Memoria, Ba- 
lance Gral., Inventario, Cuadro Demos- 
trativo *de G. y Pérdidas e Informe del 
S'ndico. ejercicio cerrado el 31112170; 2°) 
Considerar el compromiso de venta del 
Activo y Pasivo a Nueva Enotecnia Ar- 
gentina. Sociedad Anónima, hecho por 
el Directorio ad-referíndum de la Asam- 
blea; 3°) Distribución de Utilidades y 
remuneración a Directores y Síndicos: 
4») Futuro de la Sociedad; 59) Elección 
de Directores y Síndicos y dos Racionis- 
tas para firmar el acta. — El dliectorio. 

$ 90.— e.21|4 N9 38.865 v.27;4|71 

EPPEL 
S,A.I.C. 

CONVOCATORIA 

Convócase para el 30 de abril de 1971 
a las 18 horas en Bernardo de Irigoyen 
ISO, piso 10, oficina 70. Canltal, a Asam- 
blea General Ordinaria de accionistas, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración y aprobación de la 
Memoria. Balance General y Cuenta de 
G°nancias y Pérdidas e Informe del Sín- 
dico. 

2' Distribución de utilidades. Fijación 
de honorarios a directores y sindico. 

39 Elección de un síndico titular y un 
suplente. 

49 Designar dos accionistas para firmar 
el acta. — El Directorio. 

$ 90.— e.21|4 N' 36.042 v.2714¡71 

ESQTJIVEL UNOS! 

Sociedad Anónima 

Industrial y Comercial 

Avda. Gral. Paz 12651 Cap. Federal 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 11 horas, nara tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos 
del Art. 847. Inc. 19 del Código de Co- 
mercio correspondientes al 5? ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Distribución de utilidades. 

39 Designación de Directorio y Sindi- 
catura. 

4* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 75.— e.21|4 N9 36.021 v.27|4J71 

ERBELI 
S.A.C.I.F.I. y de M. 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria oue se 
celebrará el 30 de abril de 1971, a las 

18 hs.,, en la sede social calle Lope de 
Vega 335, Capital Federal, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1» Lectura y consideración de la Me- 
moria del Directorio. Balance General, 
Inventarlo. Cuenta de Ganancias y Per. 
didas e Informe del Síndico, correspon- 
diente al cuarto e lerciclo, cerrado el 31 
de. diciembre de 1970. 

29 E 1 ecclón de Directores y Síndicos 
titular y suplente por expiración do man- 
dato. 

39 Remuneración al Directorio y Sin- 
dico. 

4* Designación de dos accionistas para 
firmar e] Acta de Asamblea. 

El Presidente 
I 105.— *.21j4 N935.934 T.27J4J71 



E.J.E.A. 

EDICIONES JURÍDICAS 
EUROPA- AMERICA 
S.A.C. el. 

Reg. N» 6.590 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ' 
GENERAL ORDINARIA 
Convócase a asamblea general ordina- 
ria para el día 30 de abril de 1971. a tai 
8.30- horas, en la calle Bolívar 260, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos Art, 34?, 
Inc. 1», Código Comercio, ejercicio 31-12, 
.1970. 
29 Elección Síndicos titular y suplente. 
39. Designación dos accionistas parí 
firmar el acta. — El Directorio. 

. $ 90.— e.Sltf N* 35.822 V.27J4J71 

E M A C O ? ~ 
Sociedad Anónima 
Comercial. Industrial e Inmobiliaria 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordl* 
narla para el día 30 de abril de 1971, A 
las 19 horas,' en el locaj de la calle Uro» 
guay 277, piso 29. para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DI A: 
19 Consideración' dé la documentación 
Art 351 del Código de Comercio corres* 
pondlente al Tercer Eterciclo cerrado. el 
31 de diciembre de 1970. 
2« Elección de Directores y Síndicos* 
39 E'ección de dos jw'nni-tas para fir- 
mar el Acta de la AsamWea. 

El Directorio 
$ 75.— e.2114 N9 35.953 V.27J4J71 

EDITORIAL VOSOTRAS 

S.A.C. el. 

. Convócase a los señares accionistas i 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el 30 de abril de 1971. a las If 
horas en nuestra sede social de Avda. 
Belgrano N9 624, sexto piso,' de esta Ca- 
pital, a efectos d epatar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración de la Memoria, In- 
ventarlo, Ba'ance General, Cuadro de 
Ganancias y Pérdidas e Tnforme del Sin. 
dico por- el 13er. ejercicio comercial ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Fijación del número de directores 
y su e'ección por el tóinlno de un año, 
■ 39 Elección dp Síndicos titular y su- 
plente por un año. 

4» Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta dé la Asamblea. 

El Directorio 
$ 105.— e.21H N9 35.920 v.27|4J71 



ESTABLECIMIENTO VETERINARIO 
E V E N 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de. abril de 1970. a 
las 19 horas en la caPe Fstneralda 1273, 
Capital Fertc-ai. nara tratnt el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos 
aue prescribe el Art 347. incido 1» del 
Códiero de Comercio corespondientes al 
29 ete-clcio cerrado el 31 de diciembre 
de 1970. 

29 Determinación del numero de DW 
rectores y su elección. Designación de 
Sirocos, titular v s»mTente. 

3» Designación de dos «ccionlst&S para 
firmar el Acta de Asam^ea. 

El Directorio 
t 90.- e.2114 N9 35.893 v.M14|7l 

EMPRESA DE TRANSPORTES 

FOURNIEB 

SJ1.C.I. 

El Salvador 4037 - Buenos Airee 
T. É. * n -8384 
N» 23128 
Convocamos a Asamblea General Or. 
diñarla de accionistas, en El Salvador 
N» 4007, día 30 de abril 1971, a las 19.30 
horas, para tratar 

'•" ORDEN DEL DIA: 
1* Designación 2 accionistas para fir- 
mar Acta Asamblea. 

29 Consideración documentación Arl 
350 C. Comercio, del Eip-cicio económica 
N9 4. cerrado la 31-12-70: 

3» Elección de n^eve Directores titu- 
lares y dos suplentes, por tres años: 

49 Elección de Síndicos titular y su- 
plente. 

59 Marcha de la Sociedad y Caja Ayu- 
da Mutua. — El Directorio. 

Buenos Aires. K de abril de MWl 
$ 76.— e.2114 N»36.190 v.27|4]71 

ESCALANTE 
S.A.C. e L 

Expíe. N» 23.987 

. CONVOCATORIA 
Cítase a los señores accionistas a la 
Asomóle.. Genera] Ordinaria a realizarse 
el 30 de abril de 1971. a las 17 horas, en 
Luis Sáenz Peña 250. 49 piso, Capital, 
para tratar el siguiente Orden del Dia: 
19) Consideración documentos al 31112170 
Art. 347 C. de C 2°) Aumento de capital. 
39) Elección de Directores y Síndicos ti- 
tular y suplente, todos por un año y de- 
signación de dos accionistas para firma? 
el acta. — El Directorio. 

Buenos Aires, 14 de abril de 1971 
• 7S.-e.21J4 N936.215 T.27J4J7I 
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ESTABLECIMIENTOS CONTÉ 
B. A. I. C. y F.." 
ReL: 15.428 

CONVOCATORIA 
A los señores accionistas a la Asamblea 
General Ordinaria, a realizarse el. día 
10 de abril de 1971. en el local de Carhué 
2235, a las 6 y 30 horas, para tratar 
■1 siguiente * " - ' • -* 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración de los documentos ar- 
tículo 347 del Código de. Comercio del 
ijerclcio N' 9 al 31 de diciembre de 1970. 
— 2? Designación de síndicos tltutaf ,v 
ruplente y dos accionista* para firmar el 
acta. — El Directorio..' 

$ 75.— é.2M N* 31.020 V.27|4)71 

EDIFICADORA CONSTRÜCTO 
6. A. C. L F, 

Se convoca a á ios, "señores accionistas 

a la Asamblea General Ordinaria, el día 

B0 de abrjl de 1971, a - las' 20- na., en Fio 

rlda 165, 3er. P., Oí. 3101320, Cap.,, para 

• considerar: ** . ' ' 

V Los documentos, del arfe 347, tac*. 
I» del C. de C, por él ejercicio cerrado 
ti 31 de diciembre de 1970. 

V Elección de los directores y síndicos. 
» renovación de mandatos. ■. 

3» Designación de 2. accionistas para 

iprobar y firmar el acia 'k, El tJrrecttwlo. 

$ 76.— é.31l< N» á6^i V.J1I4171 

'ELINA "• 

ELECTRO INDUSTRIAL ARGENTINA 
Sociedad Anónima . / 

IndustriaLy Comercial. 

(5.393) 

CONVOCATORIA 

" 6é convoca a loa señores accionistas a 

Asamblea General Ordinaria para el día 

I de mayo de 1971, a las 11 horas, en 

Córdoba 320, 8? piso, para considerar, el 

^^ ORDEN. DEL blA:: 

1? Consideración «él balance general, 
tuenta de ganancias y pérdidas, planillas 
anexas, Inventario general, memoria deJ 
Directorio" e informe del sindico corres- 
pendientes al vigésimo segundo ejercicio 
social clausurado el 31 de diciembre de 
1970 — 2« Distribución de 'utilidades. — 
Fijación de los honorarios del Directora 
y sindico. - 3» Fijación del número de 
miembros del Directorio, elección de los 
Sismos y de síndicos titular y suplente 
— 4» Designación de dos .accionistas na' a 
firmar el acta de Asamblea. - Buenos A)- 
i™i9 ri« ^brfl de 1971. - El Directorio 
"■• ?W5 - é.21'4 Ñ? 36.638 T.27|4|71 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 
MURANO HÍEBMAN08 

' - Sociedad Anónima, 
Comercial, Industrial 
Registro NV 29-701 „, Mrt L. 

Primera convocatoria 

Convócase a Acarabea SSPaÍKSím. 
narla para el dia 30 de abril de (1971, .a 
ES 17 horas, en la, sede social, Gregorio 
«e Laíerrere .5940142. 

ORDEN. DEL DIA:- 

1» Los documentos del art 347, Inciso 
lv del Código de Comercio, -del ejercicio 
cerrado el 31112170. 

2? Distribución de utilidades. 

3« Elección de sindico titular y ««- 

P 4« Designación de dos accionistaa para 
firmar el acta. — El Directorio. 
"^ $ 90*- e.2114 N* 37.18» v.27r*i71 

ENTER , , 

Sociedad Anónima, 
Comercial e Industrial 
Registro N» 30.187 „.„___. 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Ojjia-al Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971. a 
S 15 horas, en la sede social Antezana 
847, Capital Federal. 

- O 1 - TE* OEL DÍA: 

1* Los documentos del art. 347. tac. 1» 
del Código de Comercio del ejercicio ce- 
rrado ©1 3112170. 
29 Distribución de utilidades. 
y Determinación del número de di- 
rectores Elección de los miembros del 
Directorio por dos años. 

4» Elección de sindico titular y su- 
plente. 

5 o Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

/ S 90,— e.2114 N9 37.181 v.27|4|71 

ESTABLECIMIENTOS MALIK 

Sociedad Anónima. Comercial, 
Industrial, Financiera > 

e Inmobiliaria. 
Registro N» 89.703 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Convócase- a los accionistas a la Asam- 
blea General • Ordinaria para el dia 30 
de abril de 1&71. a las 9 horas, en la 
sede social. Joaquín V.. González número 
B804 piso 4». oí 7'. Capital Federal, pa- 
ra considerar el siguiente: 

O^dEN DFL DIA: 
19 Los documentos del art. 347, 'ncl- 
so I? del Código de Comercio, del eier- 
utt cerrado el 31 de diciembre de 1970, 
distribución de las utilidades. 

2* Elección de síndico Ütular y su- 
ponte 

3 Designar dos accionistas ' para fir- 
mal el acta — El Directorio. 

I 10V- «31)4 N» Vtdljl Í-2714J71 



ESTABLECIMIENTOS FI8CHER 

Sociedad . Anónima, 
i bmerciál e Industria) 
Registro N» 1&0Ü.S 

PRIMERA CONVOCATORIA 
Convocase a los accionistas a la Asam- 
blea Genera' Ordinaria para el dia 30 
de. abril de 1971, a las 12 horas, en ¡a. 
sede social. Callao 361, Capital Federal, 
para coaeioeiar el ¿igulente; 

ORDEN DEL DIA: 

iv Los documentos del art. 347, Inciso 
•1* dej Código de Comercio, del ejer- 
cicio cerrado el 31 de diciembre de 19 »0, 
distribución de las utilidades. 

2* Etetción dé -síndico titular y su- 
plente. ' 

• 4? Detignar dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

I 90,— e.2114 N» 37.173 V.27¡4|71 



EDITORIAL MAUCC1 

Sociedad Anónima 
Comercial. Industrial, • Financiera 
Inmobiliaria y. Agropecuaria 
Ángel Gallardo 34 - Capital Federal 
Convócase a Asamblea General Ordl 
haría para el día 30 de abril de 1971, a* 
las 19 horas, en Ángel Gallardo 34, Ca- : 
pitai para considerar - " 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración de la memoria, ba- 
lance general, cuenta de ganancias y pér- 
didas, inventario e Informe del síndico, 
correspondientes al ejercicio' terminado e: 
31 de diciembre de" 1970. 

2» Retribución a los directores y síndi- 
cos y distribución de utilidades. 

3» Elección de directores, síndicos y de 
dos accionistas para-iirrnar él acta. — 
El Directorio. 

$ 75.— e.21|4 N? 36.030 V.27i4|71 



ESTABLECIMIENTOS NORENO 

Sociedad Anónima, Comercial, N 
Industrial, Financiera. Inmobiliaria, 
Agropecuaria y Mandataria 
Registro N* 31.818 

Convócase a los accionistas a la" Asam- 
blea General • Ordinaria para el" día 30 
de abrí - de 1971, a las 10 horas, en la 
sede &oc;ai, Tucuman 1455, piso 89, de- 
partamento E, Capital Federal para con- 
siaerar lo siguiente;" 

' O. jjEN del día: 

l» Los documentos del art. 347, Inc. 1« 
cei Código de .Comercio, del ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970, dis- 
tribución de, las utilidades. , - 

2» Detei urinación, del número de di- 
rectores. Elección de tas miembros del 
Diiec torio por l año. 

3» Elección de síndico titular y su- 
plente. * 

4« Designar dos accionistas para fir- 
mar el acta. — -El Directorio. 

$ 105,— e.2I|4 N» 37.180 v.27|4|71 

ESTABLECIMIENTO ORO 

S.A. * 
, Comercial, Industrial 
, y Agropecuaria 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionistas a 
una asamblea general extraordinaria a 
celebrarse el día 5 de mayo de 1971. a 
las 9.30 horas, en Sarmiento 1230, Capi- 
tal Federal, para considerar la siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

V Designación de dos accionistas para 
que aprueben y firmen el acta. — 29 Mo- 
dificación del nombre social. — El Di- 
rectorio. 

I 62,50 e.2114 W 36.639 V.27|4|71 

ECOMAD 

Construcciones Portuarias 
S. A. C. L F. L 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971. a las 19 ñoras, en 
la calle Avenida de Mayo 660, 3« -'F" 
Capital Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración y aprobación de los 
documentos que prescribe el art. 347 
tac. 1* del Código de Comercio, cofres- 
ponaiente al sexto ejercicio cerrado al 31 
de diciembie de 1970. 

2» Distribución de utilidades. '• 

3* Designación de tres diiectores titú. 
lares y un director suplente, por termina-' 
clon de mandatos. 

V Designación de síndico titular y sín- 
dico suplente. 

5* Designación de dos accionistas para 
que firmen el acta. 
El Directorio. 

$ 105.— e.21|4 N« 87 029 v.27[4|71 

EXPORTACIONES GENERALES 
S. A. C. L A. G. L F. 

Convócase Asamblea Ordinaria Accio- 
nistas el 30 abril 1971. 21 horas, Avda 
R. 8. Peña 618. piso 10, Of. 6. 
ORDEN DEI i'IA: 

1» Considerar documentos art. 347 Cód 
de Comercio, ejercicio cerrado 31 diciem- 
bre 1970. 

2» Elección de dos directores por tres 
jñps y stadl3os por un año. 

3* Designación 2 accionistas para fu- 
mar acta de Asamblea. — El Directorio 
S 75.— e.2H4 N9 86.667 V.27I4I71 

EUGENIO FALLONE, HIJOS X CÍA. 
S.A.I C.F.I.A.C. 

Establecimientos metalúrgicos 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, 
a las 18 horas, en la calle Hubac 4664, 
Capital Federal, para tratar 
ORDEN DEL DIA: 
19 Considerar los documentos del art. 
347, Inc. 1* del Código de Comerció, co- 
rrespondientes al ejercicio cerrado el 
S1I12I70. 

29 Elección de directores y síndicos 
' 3* Designación v de dos accionistas pa- 
ra firmar e1 acta. — EJ Directorio. 

$ 75.— e¿d¡4 N? 33534 v.26J4|71 



ESPLENDOR 

S. A. C. I. F.. L C. y A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a reali- 
zarse el día 29 de abril de 1971, a las 
18 horas, en el local social,; calle Co- 
rrientes 2450. para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración 'de ios documentos es-, 
tablecidos en el articulo 347 d§l Código 
de Comercio correspondientes ai ejercido 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

2? Designación de tres directores, un 
sindico titular y un sindico suplente, por 
finalización de sus mandatos. - 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

Buenos Aires, 15 de abril de 1971. 
$ 90.— 6.21(4 N' 36.590 V. 27)4171 



EXPRESO AMERICANO 

S.A. 

Se convoca a los señores ascionlstas a 
la Asamblea General Ordinaria^ a cele- 
brarse el día 30 de abril del año 1971, 
en el local de la calle Corrientes 3169 
piso 14, Capital Federal, fijándose como 
hora de iniciación las 10 horas, para tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1* Designación de dos accionistas para 
aprobar y- firma del acta 

2* consideración de la memoria, ha 
lance general y cuadro de resultados. 

39 Elección de directores, síndico titu- 
lar y sindico suplente. '. „ . '• 

De acuerdo con lo determinado por el 
Código de Comercio, I03 señores accionis- 
tas deberán depositar sus acciones o el 
recibo del depósito nanearlo de las mis- 
mas, en la caja de la sociedad, calle Can- 
gallo 2760. Capitai Federal, hasta tre¿ 
días antes de la Asamblea. — Buenos Al 
res, 14 de abril de 1971. „„„„., 

$ 135.— e.2114 N9 36.981 v.27|4¡71 

ESTABLECIMIENTO METALÚRGICO 
GAR 

S. A. L C. A. F. A. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas a 

Asamblea General Ordinaria para el día 

30 de abril de 1971, a las 17 horas, en 

Josa Cubas 4058. para' tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Designación de dos accionistas para 
suscribir el acta. , . 

29 consideración documentos prescrlptds 
art. 347 Código de Comercio, correspon 
41entes eercicio -31 de diciembre de 1970. 
' 39 Distribución de utilidades. 

49 Elección de síndicos titular y su- 
plente. - El Directorio. 

Buenos Aires, 14 de abril de 1971.' 

$ 75— e.21i4 N» 36.979 V.27J4|71 

ESTABLECIMIENTOS 
SAN CAYETANO 

Casalis Agropecuaria 
S. A. J. C. F. 

Avicultura Industrial 

Reí. 15.636 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordlna- 
ria para el 30 de abril de 1971. en Tucu 
man 2350, 2» D. Capital, a las 17 ñoras, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIAí 
" 1» Considerar documentos Art. 347 de! 
Código de Comercio, elercicio 31I12ITO. 

29 Dest'no de las- utilidades. 

39 Elección de directores de acuerdo con 
el Art.' 16 de los estatutos. 

49 Elección de sindico titular y sindico 
suplente. 

5* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta en representación de la 
Asamblea. — El Directorio, 

$ 76. — e.21'4 N» 36.520 T.27J4|71 

EL SETENTA 

Sociedad Anónima 
Agropecuaria, Comercial 
e Industrial 
C"nga n o P8S - Ca»ltal 
Expediente N» 26.601 

" CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el dia U8 de 
abril rfe 1971, a lis 10 hora* en C n n»Hf\c J 
683. Capital Federal, para tratar el el- i 

guíente * 



' ORDEN DEL DÍA: 
10 Celebración de la Asamblea fuera ir 
término. 

2<^ Documentación Art. 347 del Códíg» 
de Comercio. 

.3' Remuneración al Directorio y sin- 
dico. 

49 Destino de las utilidades. 
- 5' Designación del nuevo Directorio j 
sindicatura. * " 

69 Designación de dos accionistas pan 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 75.— e.2l!4 N' 36.974 V.27|4i7J 

EDUARDO E. SASSOON 

' Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial * ' 

Registro N« 12.374 

CONVOCATORIA 
. Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para él da 30 de abril de 1971, t 
las ll.no horas, en su sede social de La- 
valle 2637, Capital Federal, a los señorea 
accionistas de Eduardo E. Sassoon 8. A. 
L C, con él fin de tratar e( siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 
■ 19 Consideración dé la memoria, ba- 
lance general, - cuadro demostrativo de- 
pérdidas y ganancias, inventario genera? 
€ informe del síndico, asi como los estar 
dos anexos, correspondientes al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 1970. 
2? Distribución de utilidades. 
.39 Designación de nuevos directores en 
reemplazo de los que, elegidos en la 
Asamblea General Ordinaria del 30 de 
abril ■> de 1968, caducan en ■ sus man- 
~datos, representando a las acciones cla- 
ses- -A" y "B" • „- . ' 
45 Designación de síndico tltu'ar y su- 
plente por el término de un año. 

69 Designación de dos accionistas, para 
firmar el acta. — El Directorio. 
Nota: Se recuerda a los señores accionis- 
tas las disposiciones del Estatuto 
, , Social respecto al depósito previ* 
de acciones en la Caja Social. 

$ 150 e.21|4 N9 36.684 V.27|4¡71 



EMECA 

8. A. " - 

Industrial y Comercial 

Convócase a los señores accionistas de 
Erheca Sociedad Anónima. Industrial y 
Comercial a la Asamblea General Ordi- 
naria que se «alizar* e} dia 30 de abril 
de 1971, a las 9 horas, en su sede social. 
Tte. Gral. Eustoquio Frías 246, Capital 
Federal, con e,l fin- de tratar el siguien- 
te: 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consiaeración de ios documentos 
proscriptos por el articulo 347, del Códl-. 
go de Comercio, correspondientes ai ejer- 
cicio finalizado el 31 de diciembre de 
1970. 

2» Fijación del número de directores j 
elección de los mismos. ■ 
■ 39 Elección de síndico tltulsr y sindico 
suplente. 

49 Asignación de horonarios mensuales 
a directores y sindico por el .ejercicio 197L 

69 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 105 e.2114 N? 35.767 v.27(4j7í 

EXPORT CONOSUR ~ 
S. A. I. C. 

Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, a 
las 18 horas, en su sede social para tra- 
tar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Considerar Doc, Art. 347, Inc. 1» del 
Código de Comercio, del ejercicio cerra», 
do el 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección del directorio y sindica 

8» Elección de dos accionistas para f te* 
mar el acta. — El Directoría 

$ 60 e.21|4N» 35.750 V.27|4]71 

EDICIENT "^ 

S. A. I. C. 

Registro 4.042 . 

Convócase. a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abrí' de 1971, ho- 
ra 18. en Perú 722,- para tratar: 

19 considerar documentos Art 347, toe, 
19 del Código de Comercio, ejercicio 31112] 
70. .i-i 

' 79 Distribución de la« utilidades. 

39 Elegir vicepresidente, directores, sin* 
dlcos y dos accionistas para firmar el ac- 
ta. — EJ Directorio. 

% 60 e.21|4 N» 36.732 rJ7j4JR 

EFICA ~ " 1 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, " 
Financiera e Inmobiliaria 
Expediente W- 34.<N5 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria a celebrarse . el da 30 de abril da 
1971, a las 19 horas, en Belgrano" 624. g» 
piso, oficina 93, Capital, para tratar tf 
siguiente' , 

ORDEN DEL DIA: ' 
19 Considei ación documentos Art. Mf. 
C. de Comercio, correspondientes al les. 
ejercicio, cerrado él 31 de diciembre 4t 
1970. 
2* Retribución directores y síndicos. 
3» Riecdón de síndico titular y. suplan 
te y -de dos accionistas para firmar « 
acta. — El Directorio. 

I 60 e.21j4 N9*36.757 %.21\tfU. 
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EU-ZALDK LANUSSE* CÍA. 
Socirdad Anónima 
de Mandatos, Comercial 
7 Agropecuaria 
Esmeralda 135 ■ 7* 
Buenos Aües 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Convocase a los señores accionistas a 
una Asamblea General a celebrarse :el 
SO de abril de 1911, -a .las 19 ñoras, en 
la sede de la calle Esmeralda 135. 7", 
Capital Federal, par» tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración de la documentación 
del Art. 347 del Código de Comercio re- 
lacionada con el Ejercicio N».9 cerrarlo 
el 31 de diciembre de 197a . 

2» Remuneración del Directorio en por. 
centaje superior ai 25 % fijado en el Ar- 
ticulo 17 de los estatutos sociales. 

39 Designación de tres a diez direc- 
tores y 6lndlco titular y, suplente por el 
termino de un año. 

4» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

■- ■% 105.— e. 20¡4 N« 35260 V. 2614171 

El CACIQUE 

8.A. 

Inmobiliaria, financien 
■ Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los .-accionistas a *ia 
Asamblea General Ordinaria, para el dia 
29 de abril de 1971, a las 12- horas, en 
la calle Juan B. Aiberdl 15. Capital, pa- 
ra tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

IV Consideración y aprobación de los 
documentos especificados en el art. 347 
del- Código de Comercio, correspondien- 
tes ai ejercicio cerrado el 31 de diciem- 
bre de 1970. 

2* Distribución de utilidades. 

3* Elección de directores titulares y de 
dos suplentes por un año. 
. 4» Elección de. Síndicos titular y su- 
plente. 

6» Ratificación de las,, modificaciones 
de los artículos 4» y 6* efectuados por 
la Asamblea del 29: de abril -de 1969 y 
articulo C por Asamblea del 30 de Julio 
de 1970. — El Directorio. 

Nota: Se recuerda a loa señores accio- 
nistas, la disposición del art 18 del Es- 
tatuto, a loa efectos del depósito de ac- 
ciones. 

f 105 e.2014 N* 34.774 V.26;4;7i 

EMPRESA DE HORMIGÓN 
ARMADO X REVOQUE 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Financiera, Constructora, 
Inmobiliaria y Agropecuaria • 

Tocuman 1429, piso 2*, Depta. «*A' 
Capital Federal ' ' 

CONVOCATORIA ASAMBLEA 
, GENERAL ORDINARIA 

Convócase a loa señores accionistas a 
la Asamblea Ordinaria, que se celebrara 
en la sede social calle Tocuman 1429, 
piso ». Depto. "A"; Capital Federal, el 
día 30 de abril de 1971, a las 19,30 ho- 
ras, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL TttA: 

1» Consideración de ios. documentos a 
que se refiere el Art. ■ 347. inciso l* del 
Código de Comercio, ejercicio cerrado el 
II de diciembre de 1970. . 

8* Distribución de las utilidades.' . 

3* Designación de dos. accionistas para 
suscribir el acta. — El Directorio. . 

S 105.— e, 20i4 N» 35.159 V. .26^71 

E. L. SIBILIA 
S.A.C.I.C.I.F. 

Convocase a los Sres. accionistas a 
Asamblea Oral. Ordinaria a celebrarse 
«1 30(4111. a las 10 bs., en Acoyte 519, 
Capital, para tratar: 19 Consideración 
doc. Art. 347 C. de C, ejercicio cerra- 
do el 3IJ12J70. — 2? Elección del Direc- 
torio y la sindicatura. — 39 Designación 
de 2 accionistas para firmar el acta. — 
81 Directorio. 

S 45»— e. 20[4 N» 35.369 V. 2614¡71 

ESTABLECIMIENTOS TEXTILES 

CARAY 

S.A.I.C.l. y F, 

Registro N» 12.691 

CONVOCATORIA 

Convócase a ios señores accionistas de 
Establecimientos Textiles Caray S-A.I. 
C.I. y F. a la Asamblea General Ordi- 
naria a celebrarse el día 30 de abril de 
1074, a las 19 ñoras, en el local social de 
la calle Dr. Adolfo Dicfcman 1464, 59 piso, 
Dto. B» para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

V Consideración de los documentos del 
Art. 347. Inciso 1* del Código de Comer- 
ajo del ejercicio terminado el 31 de di 
siembre de 1970. 

2» Retribución a ios directores y sin- 
fieo y distribución de las utilidades 

39 Designación de un nuevo Directorio 
por el término de tres anos y elección 
do un sindico titular y otro suplente por 
•1 periodo de un año. 

49 Designación de dos accionistas pa™ 
firmar el acta de asamblea 

Buenos Aires 10 de abril de 197 1 - 
El Directorio. 

» 90.— e. -, 20¡4 N- 35155 v 26 4 : .i 



El ZORZAL 

Inmobiliaria y Comercial. S. A. 
Registro N» lík823 

Convócase a Asamblea Genera) Ordma 
rin para el día 30 de aoril a las 18 ho- 
ra* en Leandro N. Alem' 651, "ó- piso, 
frente para tratar la siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de la memoria, in- 
ventario, balance general, 'cuadro de- 
mostrativo de ganancias y pérdidas e 
Informe del sindico correspondiente al 
ejercicio social cerrado el treinta y uno 
de diciembre de mil novecientos seten- 
ta, 

2» Elección oe directores, previa fi- 
jación de su numero. Designación de 
síndico y determinación de sus maiora- 
ríosr. 

39 Designación de dos accionaras pa- 
ra firmar er acta. 

$ 75.— e.20{4-N9 . 32.276 ».26¡4<71 



ETNA S.A. 

Comercial. Industrial, 
Financiera. Inmobiliaria, 
Agrícola, Ganadera 
y Minera 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA 
Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General' Ordinaria para el 
día SO de abril de 1911. a las 9,30 po- 
ras, en Cangallo 2694, V* piso "B", Ca- 
pital Federal, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: • 19 Consideración de 
la memoria, inventario, balance general, 
cuenta de ganancias y pérdidas e. Infor- 
me del sindico, correspondientes ai ejer- 
cicio cerrado el 31 de diciembre de 197a ' 
— 2* Elección del Duectorio. — 3? Elec- 
ción de sindico titular y suplente. — 4' 
Designación de dos accionistas para fir- 
mar el acta de la asamblea. — El Di- 
rectorio. 

* 70— e. 2014 N» 35.194 v. 28;4j71 

EDIFICADORA NAZCA 

Sociedad Anónima Constructora 
Inmobiliaria, Industrial, 
Comercial y de Mandatos 
CONVOCATORIA 

Llamase a Asamblea General Ordina- 
ria que se realizará, el dia 30 de abrí: 
de 1971, a las 9 horas, en la calle Tucu- 
mán N9 1455. 59 piso, uficina "A", Ca- 
pital Federal, para tratar el siguiente. 
ORDEN DEL DIA* 

19 Lectura, consideración y aprobación 
de la memoria. Inventario, balance ge- 
neral, «uenta de ganancias y néroidas, 
informe del sindico y anexos correspon- 
dientes 

2? Consideración de lo actuado hasta 
la fecha. 

39 Elección de Directorio. 

49 Elección de sindico titular y su- 
plente. 

5< Fijación garantías Directorio 

69 Designación de dos accionista? para 
firmar el acta. — St Directorio 

f 105.— e.20i4-N9 33.625 V.26!4|7i 



ESTAMPERÍA MARIO CALETT1 Si A. 

Industrial y Comercial 

Convócase a accionistas a Asamblea 
General Ordinaria para e] 30 - de abril 
de 1971, a las 18,30 horas, en Corrientes 
N? 545. 79, para tratar: 

19 Consideración memoria, inventario, 
balance general, cuenta de ganancias y 
pérdidas, ejercicio cerrado el 31112170: re- 
numeraciones Directorio y sindico; des- 
tino utilidades. 

29 Elección sindico titular y suplente. 

39 Designación dos accionistas firmar 
acta. — El Directorio. 

$ 7o.— e. 20(4 N* 35.401 V. 26J4J71 



EDICIONES SOLAR 

CONVOCATORIA 
Buenos Aires, 13 úe abril de 1971. 
Convócase a Asamblea General. Ordi- 
naria de Accionistas pare* el dia 29 de j 
abril de 19 d, a las 11 horas, en la sede I 
de la administración de la sociedad. Ve- 
nezuela 3079¡83, Capital Federal, para . 
tratar el siguiente: I 

ORDEN DEL DIA 



ESTANCIAS BERTRÁN , v - 

. S. A Adrícela Ganadera, 
Comerc-at e Inmobiliaria. 
Registro N* 16.T75 
Convócase a Asamblea Genera. 0"dl- 
naiia para el día 30 de abril de 1971 
en Ca'.lao N* 200.. entrepiso, a las. 10 
horas, para tratar. 

ORDEN DEL DIA: 
19 Considerar documentos art. 347 ino. 
1* del Código de Comercio: Ejer<-icic al 
3H1211970 
2* Elección de directores y síndico» 
39 Designación de dos accionistas para 
ilrmar el acta. — El Directorio. 

$ 67.50 e.20t4-N9 32.663 9 26i4fll 



ESTUDIOS Y CONSULTAS S. A. 
De Asesoramientoa 
Técnicos Generales 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Generai Oral* 

naria de accionistas pata el dia 30 de 

aurü de ,1971, a las 11 horas, en el tocad- 

rro™™ ™-i m«. . '& nuestra sede legal calle Flo/>da 32. 

ORD£N DÜJL día: 19 ^ oficina 8 ' v 10. de Capitar Fe- 

19 consideración de^ ^documentos | JLafVa ^aí ¡1 Suilfnte 

ORDEN DEL DÍA: 



EL FORTÍN 

S. A. Ind. Cora. Financ. 
Inmobiliaria y Agrícola 
Ganadera. 1 

Registro N» 8.970 
CONVOCATORIA , f 

Convócase a Asamblea Genera: Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971 a 
las 19,30 horas, en el «cal de ta calle 
Rodríguez Peña 548. ^píso W; a •I¡h de 
tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración documentos art 347 
dd Código de Comercio de los- ejerci- 
cios al 3i de diciembre de 1069 y al 31 
de diciembre de 1970; 

29 Determinacióri del número y elección 
de directores y síndicos titular y su- 
plente; 

39 Designación de dos accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el acta. — El Di- 
rectoría 

I 75 — e.20t4-N9 33-635 ?.2«i4J71 

EPSILON 

Sociedad Anónima, I. C. 

Convócase a loa señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria, que se 
realizara el dia 30 de abra de 1971 a loa 
8 y 30 horas en el toca» de la entidad, 
doctor Luis Beláustegul 2952. Capital. 
con el fin de considerar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

I* Consideración del inventaría, me- 
moria y proyecto- de distribución de uti- 
lidades, balance general, cuadre demos- 
trativo de ganancias y pérdidas e in- 
forme de la síndico correspondientes to- 
dos al ejercicio social N9 9 cen-ade el 
din 31 de diciembre de 1870. 

29 Elección del síndico titular y del 
sindico suplente. 

39 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de Ea asamblea.. — 
El Directoría 

Nota: Se recuerda a ios señorea ac- 
eUnistas que para concurrir a ia asam- 
blea deben depositar las accionct en ia 
s*rfe social con un día de anticipación 
iAr 16 de los estatuto^ 

\ ÍOS— e.2$4t*9 3S.180 í.2«¡4,71 



prescriptos por el aiticulo 347 y concor- 
dantes del Código de Comercio, corres- 
pondientes al cuarto ejercicio que fi- 
nalizó el 31 de diciembre de 1970. 

29 Designación de directores y de «In- 
dico titular y suplente. 

39 Destino de las utilidades del ejer- 
cicio. 

49 Remuneración del Directorio y sin- 
dica 

59 Designación de dos accionistas para 
que firmen el acta, de asamblea. — El 
Directorio. 

S 105.— e. 2014 N9 35.266 V. 26¡4¡71 

ESTUDIO VIRASORO 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial, Constructeía, 
Nobiliaria e Inmobiliaria 
Convócase a Asamblea Ordinaria pa- 
ra el día 30 de abril de 1971, a las 12 
horas, en Cervino 3227, Capital Fede- 
ral,, para tratar el siguiente , 
ORDEN DEL DIA: 
19 consideración de la memona, ba- 
lance general, cuenta de ganancias y 
pérdidas. Inventarlo e ¡nlorme del dn- 
dlco, correspondientes a; ejercicio ce- 
rrado el dia 31 de diciembre de 1970. 

2» Distribución utilidades, honorarios 
directorio y síndicos. 

3» Fijación del numero de dttectores 
titulares y suplentes y designación de 
los mismos. 

49 Designación de sindico ttsuiar y 
suplente. 

59 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

$ 90.— e.20|4-N9 3L299 ?.26 4 4|73 

ELICIA 

Sociedad Anónima, Comercial. 
Industrial, Inmobiliaria, 
Financiera. Constructora 
y Agrcpecuaria 

Registro N* 36.685 
CONVOCATORIA 
Se convoca a Asamblea General Or- 
dinaria para el día 30 de abril de 
1971, a las 18 horas, a realizarse en ei 
local de la calle Florida 253, piso 5? 
"C* . Capital Federal, a fin de tratai el 
"siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos ¿rt. 347 
inc, 19 del Código de Comercio dei ejer- 
cicio cerrado al 31112(1970. 

2» Remuneración directores f ' síndi- 
cos. 

39 Fijar el numero de directores y 
elección de los mismos y síndicos. 

49 Fijar el depósito de garantía de 
directores. 

59 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio 

S 75.— e.20|4-N9 32.632 v.26'4'71 

ESPECIALIDADES ABRASIVAS 

S.A.O.I.F. 

Piedras Concluidas Pedernal 
CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Or- 
dinaria para el dia 30 de abril de 1971, 
a las 18 horas, en Sarmiento 4189 5» 
piso, Dto. "B". Capital para tratai el 
siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 

IV Considerar documentos art. 347 
lnc 19 del Código de Comercio, ejer 
ciclo cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 

29 Consideración aumento del capital 
social basta ia suma de t 200.000. 

39 Designar reemplazante del direc 
tor fallecido señor Juan Bartovic. 
, 49 Distribución de utilidades y rati- 
ficación remuneración directorio y sin- 
dico. 

69 Elegir emdices y dos accionistas 
para firmar el acta. 

69 Tratar la adquisición al aoñoi 



1» Consideración de los documentos 
d«l art'culo 347 y concordantes del Cor 
digo de 'Comercio, correspondientes al 
119 ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 1970. 

29 Destino de tos utilidades del oa- 
Janco- : * 

3* Ratificación de los honorarias per; 
cibidos. por los señores directores duranr 
te el ejercicio. 

49 Fijación del numero de directores 
para el nuevo periodo * designación de 
loe mismos. 

6» Designación del indico titular. Sin- 
dico suplente y de dos accionistas para 
que refrendan el acta respectiva - Bue- 
nos Aires, 13 de abrü de 1871. - El Di- 
rectorio. 

$ 90.— e .2014 N ? 35.707 V.26|4|71 

E X A L I A 

S.A.C.I.F.I.A. 

Expediente I.QJ. N» 16-580 

Convócase a Asamblea Genera) Ordi- 
naria para el 30 de abrh de 1971, a >aa 
!1 horas, en C. Pellegrial 739. & piso, 
para tratar: 

1* Consideración, documentación, ar- 
ticulo 347. C. C. ejercicio 1970. 

29 Elección de Directores titulares y 
suplentes. . .-: 

3* Elección Sindico titular y suplente. 

49 Designación de accionistas para fir- 
mar el acta de Asamblea — El Direc- 
torio' 

$ 60.— e.20!4 N» 35.027 v. 264(71 



EMPRESA ANTÁRTIDA ARGENTINA 
Sociedad Anónima de Transportes 
(Línea N9 95) 

CONVOCATORIA ' 
Convócase a tos' señores acción ,st as de 
"Empresa Antártida Argentina Sociedad 
Anónima de Transportes" a Asamoiea 
General Ordinaria para el dia 30 ¡eje 
abril de 1971, a las 19 horas, en é>. 10- 
cal de la Avenida Caseros N9 2462, Ca- 
pital Federal, para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA:. 
. 19 Considerar documentos articulo 347, 
inciso 19, del Código de Comercio, co- 
rrespondiente, al ejercicio cerrado e 31 
de Diciembre de 1970. 

29 Elección de Directores tito "ares" y 
suplentes y Sindico titular y suplente. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ 105.— e.20¡4 N» 35.101 V.26!4|71 



ENV1SA 
S.A.E.I.C.I. y F. 

(Expte. N» 15¿10¡62> 

Convócase a los señores accionista? a 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el día 30 de abrü de 1971, a las 18 
horas, en el local social calle Sarmen- 
tó 767, 19 piso, Capital, para tratar 19 
Consideración de la documentación p-es- 
crlpta por el Art. 347, inciso 1» dei C. 
de Comercio, correspondiente ai ejerci- 
cio cerrado el 31112)70 29 Fijación del 
número y elección de Directores titula- 
íes y suplentes y Sindico titular y su- 
plente. 39 Designación de dos accionis- 
tas para firmar el acta — El Directo- 
rio. 

t 75.— e.20{4 N9 35.067 9.2614¡71 



EMBROIDEBY FRANCE 
S.A.C.I.F.I.A. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Genera- Ordi- 
naria para ei día 30 de abrü de 1971, t 
las 16 horas, en la caüe Salta 177, Ca- 
pital, para tratar: 

ORDEN DEL DIA: 
1« Considerar documenvos Art. 347. In- 
ciso 1*. del Código de Comercie ejerci- 
do al 31 de diefembre <i« 1970 g distn- 
Juan José Bartovie del edificio ub'ca- f bución de utilidades. 



do en caüe Malpü 2651. Munro, Bs 
As., operación autorizada mediante ac- 
ta de constitución de la sociedad, como 
asi también la compra de maquinarias 
rodados, muebles y titiles e tastsuacicnes 

V3tXl<l3* 

$ 135.— e.20J4-N9 31.042 T.»,tfll 



29 Designación de dos Directores su- 
bientes. 

39 Elección del Sindico titular y ju- 
píente. 

49 Designación de dos accionista* para 
firmar el acta — El Directorio 

I 67,50 e.20|4 N» 35.609 í.l'6*71 
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ESIN CONSULTORA 8. A 

CONVOCATORIA 

8e convoca a tos Accionistas de "Esta 
Consulioia, Sociedad Anónima", a la 
Asamblea General Ordinaria que ten- 
drá lugar el día 30 de abril de 1971, 
á las 15 ñoras, en la calle Lavalle "1171, 
B» piso, Capital Federal, para tratar ei 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
' 1* Considei ación documentos Art. 341 
C. Comercio, ejercicio cerrado 31J12I70- 

2* Retribuciones Directo. lo y Sindico. 

3? Elección de Director reemplazante. 

4* Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. — £1 Directorio. 

* 90. e.20|4. — Ni 35.195 v.26|4j7l 

EDUARDO LAEOTTE S. A. 

Industrial, Comercial, 
Financiera y Agropecuaria 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971. 
6 las 11 horas, en la sede social, calle 
José. Mármol 1350, Capital Federal, para 
- tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: ' 
1* • Consideración de los documentos 
del artículo 347 de] Código de Comer, 
do, correspondiente al 11? Ejercicio Eco- 
nómico de la Sociedad, cerrado el 311121 
1970. 
2» Distribución de Utilidades. 
3« Fijación de remuneraciones a Di- 
rectorio y Sindicatura, 

49 Elección de Sindico Titular y Su- 
plente. 
5* Aumento del Capital Autorizado. 
6» Designación de dos accionistas para 
«probar y firmar el Acta. — Buenos Al- 
res, abril 13 de 1971. — El Directoría 
S 120. e.20[4. — N» 35.296 V.26J4|71 

ELEKA 
S.A.C.I.F.l.A. 

Bogotá 2631 > Bs. Aires 
Reí.: Expte. N» 22.356 

Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas, para el 30 de aDril 
de 1971 en Bogotá 2631, Buenos Aires, 
a las 11 ñoras, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA; 

1« Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta de la Asamblea. — 29 
Consideración de ios documentos del Ar- 
tículo 347 del Código de Comercio, cp^ 
Respondientes ai quinto ejercicio econó- 
mico, cerrado el 31112)1970. — 3» Distri- 
bución de utilidades. — Honorarios ai 
Directorio y Sindicatura. — 49 Elección 
de Directorio, previo fijar el numero de 
sus miembros y determinación de la ga- 
rantía que darán por el desempeño de 
sus funciones. — 6* Elección de Síndi- 
cos, titular y suplente. — El Directorio. 

* 75. e.20J4. — N9 35.077 v.26|4|71 

EL CID 
6.A.I.C.F. e 1. 

. CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 

"el 30 de abril de 1971, a las 18 horas, 

en Esmeralda 339, planta baja, para 

* udX£LT¿ 

_ 1* Consideración documentos Art. 347 
Código de Comercio, ejercicio ai 31 de 
díclembie de 1970. 

29 Designación de Directores y Síndi- 
cos y dos Accionistas para firmar el 
Acta. - El Directorio. *«""»* w 

* 60. e.20|4. — N 9 35-199 V.26|4|71 

EDIFICADORA CORRIENTES 

Bmé. Mrtfe 3480, 49 p„ 47-4517J8663 
CONVOCATORIA 
convócase a Asamblea General Ordi- 
naria día 30(4)71, 14 horas, en el loca) 
ce la calle Bartolomé Mitre 2480, piso 
49 91. 10 , capital Federal, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
• J* Consideración documentación Art. 
847 C. Comercio ejercicio 31|12|70. 
29 Elección Directorio y sindico. 
39 Designación de dos accionistas pa* 
ra firmar el acta. — El Directorio 

S 60.- e.20i4 N? 35.60^ V.26J4171 

EDIFICADORA ESMERALDA 
S.A.I.C.I C 

CONVOCATORIA 
Convocase a Asamblea General Or-il- 
narla. el dia 30 de abrí: de 1971. 15 
horas, en el local de la calle Bartolomé 
Mitre 2480, piso 49. Of. 10. Capital Fe- 
deral, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 consideración documentación art 
847 C. Comercio, ejerció 31|12|70. 
29 Elección Síndicos. 
39 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directoría. 

$ 60.- e.2014 N9 35.604 v.26)4]71 

ETASA . EMPRESA 
TEXTIL ARGENTINA 
S.A.I.C. 

Expte. N» 29.199 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea Genera) Ordinaria que se rea- 
lizará el 30 de abril dp 1971. a ute 19.30 
horas, en Avda. Córdoba 1367. piso 11». 
Capital, para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
I* Memoria del Directorio Inventario. 
Balance General. Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas e Informe del Sindico, co- 



rrespondientes ai ejerciólo cerrado el 91 
de diciembre de 1970. 

29 Elección de Síndicos Titular y Su- 
plente por un aña 

3* Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta — Buenos Aires, 12 
de abril de 1971. — El Directorio. 

* 90.- e.20l4 N9 35.432 V.26|4|71 

EDIFICADORA PROMINENTE 

S A I G 1 C 

'/convocatoria 

Convócase a Asamoxea General OrdV 
naria, el dia 30 de abril de 1971, 18 
horas, en 'el local de le "calle Bartolomé 
Mitre 3480. piso 49. Of. 10. Capital Fe- 
deral, para tratar el siguiente > 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentación Art. 
347 C. Comercio ejercicio 31|12|70. 

29 Elección Síndicos. . 

39 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

$ 60.- e.20|4 N9 35.601 v.26|4j71 

ELENORT 

Sociedad Anónima de Mandatos 

Í 'Servicios. Comercial, 
amohinarla y financiera 
N» de Expediente 27.187 - 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi» 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
a las HL30 hs., en -Bernardo de Irigo- 
yen 330, '49 piso, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
. . 1» Designación' de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta do la Asamblea; 2» 
Consideración documentos art. 347, Inc. 
19 del Código de Comercio, correspon- 
diente al 39 ejercicio cerrado el 31|12170; 
39 Aumento del capital autorizado: 49 
Fijación del numero de directores y de- 
signación de los mismos: 5» Designa- 
ción de sindico titular y suplente. — 
El Directoría 

$ 75.- e.20¡4 N9 35 670 v.26|4|71 



EL OASIS 
S.A.C.I.A.I.F. 7 M. 

CONVOCATORIA 
Sé convoca a, Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, 
a las 12 horas, en San Martin 448, ' V 
•'A", con el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta; 29 Considerar docu- 
mentos Art. 347, Inc. 1» Código de Co- 
mercio, ejercicio 31|12|70: 3» Remunera- 
ción de Directores y Síndico; 49 Elec- 
ción de Directores y Sindica — El Di- 
rectorio. 

I 60.- e.20|4 N9 35.640 V. 26)41?. I 

ELASTOPAC 

Sociedad Anónima, Comercial. 

Industrial y Financiera 

Legajo N» 17.558 
Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el dia 30 de 
abril de 1671, a las 18 horas, en el local 
social, sito en Lavalle 1330. 39 pisa 
Opto 49, Capital uederal. a fin de con- 
siderar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1* Designación o reeiecaón de Síndi- 
cos, Titular y Suplente; 29 Considera* 
«on oe los documentos que presciibe el 
art. 347 del Código de Comercio, co- 
rrespondientes al T ejercicio económi- 
co; 89 Aprobación de las remuneracio- 
nes a los Directores Ejecutivos; 49 Re- 
muneración al Directorio y Síndico; 59 
Destino a dar a ras utilidades; 69 De- 
signación de dos accionistas para fir- 
mar el acta de ia Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

t 75.- e. 20:4 N9 35.672 V.2614J71 

ELF PETROLERA ARGENTINA 

Sociedad Anónima Minera 
Expediente N* 35.021 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el día 30 de 
abr'J. de 1971, a las 11 noraB. en Florida 
683, piso 99, oficina 75, Capital Fede- 
ral, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos art. 347, 
inc. 1* del Código de Comercio, corres- 
pendientes ai ejercicio ceirado el 31 de 
diciembre de 1970; 2* Fijación del nú- 
mero de directores y elección de ios 
mismos; 39 Elección de Sindico tituiar y 
suplente; 49 Designación de dos accio- 
nistas para firmar el acta de la Asam- 
blea. — El Directorio. ^ , „ 
t 76.- e.20|4 N9 35.569 V.26¡4|71 

ELGVT 

3. A. C. I. F. F. A. M. 

N» 30.513 , ^ ., 

Convócase a /-samblea General Ordl- 
nari» para el 3014171 a las 19 horas, en 
Viamontc 1549. Capital, para '.ratar la 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1« Consideración de los documentos 
trt. 34" del Código de Gtmerclo, del 
ejercido cerrado el 31(12170. 
29 Elección de directores y síndicos. 
3* Designación de- dos accionistas para 
firmar e acta. — El Directorio. 

* 52.50 e.20]4-N9 34.678-v.26)4}71 



ERVEN LUCAS BOLS 

Sociedad Anónima Comercial 
t Industrial 
N> 5.345 

CONVOCATORIA " 

Convócase a los señores Accionistas a 
a Asamblea General Ordinaria á re- 
zarse el dia 30 de abril «.e '971, a las 
11 horas, en el local de sarmiento 669, 
4* Uso, Capital Federal, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Lectura y consideración de Ja Me- 
moria, reventarlo. Balance General, 
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Dicta- 
men del Síndico y Distribución de Uti- 
lidades, correspondientes al Ejercicio 
vencido el 31 de dlc'embre de 1970. 

2* Designar Directores y Sindicas y fi- 
jar honorarios. 

39 Reconsideración de la capitalización 
do i ^eserva General. 

4' Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el act de Asamblea. 

$ 75.— C.20I4-NV 34.706-V.2614I71 

ELCATEX 

Sociedad Anónima, Comercial, 
Industrial. Inmobiliaria, Financiera 
y ¿agropecuaria 
Registro N» 25.840 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971 a las 
10 hora en Paraná 264. Ser. piso, of. 
32, Capital, para tratar el siguiente 
. ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración documentos al 31112170 
art 347 Cód'gc de Comercio. 
29 Elección del Directorio y 8mdico 
3* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

* 60.— e.2014-N« 34.257-v.2"l4171 

EISA ARGENTINA 

S. A. 

Reconquista 657 - Buenos Aires 
Registro N* 8.310 
Cítase a los señores accionistas a la 
Ac^iblea General Ordinaria a realizar- 
se el 30 de. Abril de 1971 a las 17 ho-as. 
en Reconquista 657, Capital, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DÜ.X, DIA: 
19 consideración documentos al 31112170 
Art. 347 Código Comercio y distribución 
de utilidades 

2* Elección de Directores. Síndicos y 
dos Accionistas para firmar el ¿cta. — 
Buenos Aire Abril 12 de : TI. — El 
Directoría 

i 60.— e30n-N9 84 440-V.26i4|71 

FDTFICIO FACULTAD 
S. A. C. C. 
Registro 28.054 

CONVOCATORIA 
Convócase i Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 7971, 
a las 16 horas, en el local 'e la calle 
José E üriburu 362. 69 Piso. Oficina 51. 
Capital a efectos de considerar el si- 
guiente * 

ORDEN DEL DIA: 
19 Documentos Art 347 Cód. de Co- 
mercie al 3111211970. 
2* Elección de Directores y Síndicos. 
P* Dos Accionistas firmar Acta. — El 
Directorio 

t 60<— e.20'4-N» 34.268- .\26|4|71 

ESTANCIAS HARBERTON 
Soe. Anón 
Registro N9 3086 

CONVOCATORIA 
Convoc Asamblea Ordinaria 8014171, 10 
horas. Paseo Colon 221. 79 P., trat*»; 
1* Designación 2 accionistas. 
29 Consideración documentos art 347 
C. Comercio 31112170. 

3» Elección Directores y Sínikw — El 
Directorio. 

$ 45.— e.20l4-N9 34.6-^-v.26t4f71 

ESTANCIA LA VERÓNICA 
S. A A. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 a 
las 9 horas en la calle 25 de Mayo 158, 
piso v, Oíicln- 47, para considerar el •' 
guíente 

ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración de los documentos que 
fija el A-t 317 Une. 19 del Código < Co- 
mercio correspondiente al Ejercicio N* 8 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 
. 29 '.umento de Capital Autorizad . 
39 Fijar número de Directores y dura- 
ción mandatos. 

4* Elección de Directores, Sindico ti- 
•ular y sindico suplente. 

59 Designación de dos accionistas pa- 
ra firma- e) acta. — El Directorio 

I 75.— e.20t4-N« 34.578-T.26|4j7l 

ESTANCIA TRES HORQUETAS 
S.A C. y A. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
a las 12 hs. en Uruguay 1055, para con- 
siderar el siguiente 



ORDEN DEL DIA: 
lt Consideración de ios documento! 
del art 347 Cód Com., correspondiente 
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 1970. 

29 Elección de sindico titular y suplen- 
te y 2 aciconistas para firmar el acta. 
— El Directorio. 

S 60 e.2014 N« 34¿38 V.26J4J71 

EDUARDO A. CASA 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial. 
Financiera e Inmobiliaria 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Genera] Ordi* 
nariá de Accionistas, para el día 30 dé 
abril de 1971 a las 11 hs., en la Sede So* 
clal de la calle San Martin 232. p 4*, 
of. 401, Capital Federal, para conside- 
rar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1* Designación de tíos accionistas pa- 
ra suscribir el acta de la Asamblea. 

29 Consideración de los documentos 
proscriptos por el art. 347 del Código de 
Comercio, ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

39 Fijación del número de Director» 
y elección de los mismos y de Sindico 
Titular y Suplente. — El Directoría 

« 90 e20i4 N9 34.598 v¿6|4t71 

ELIAS ANDRÉS 8ANZ 
Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Financiera, Inmobiliaria 
y Agropecuaria 
Registro N* 29.570 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
30 de abril de 1971, a las 1820 ñoras, 
en el domicilio Fray Luis Beltr&n N9 35, 
Capital, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
' 19 Consideración de los documentos 
que exige el art 347 toe. 19, del Código 
de Comercio, al 31 de diciembre de 1970. 
29 Elección del Directorio, del Sindico 
titular y Sindico suplente 

39 Designación de dos accionistas pan 
ra firmar ei acta. — El Directorio. • 

$ 90 e. 20>4 N9 34.533 V.26[4j71 

EX T R AL "~~~" 

8. A. Industrial y Comercial 
CONVOCATORIA 
Se convoca a' los seño' es acclontsaaa 
a la Asamblea General Ordinaria a ce- 
lebrarse el dia 30 de abril de 1971. a 
las 8 horas, en ia calle Paraná 264, piso 
69, of. 59, Capital Federal, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de documentos cita- 
dos en ei art 347 inc. 19. del Código de 
Comercio, correspondientes ai Ejercicio 
terminado el 31 de dic^mbre de 1970 y 
distribución de utilidades. 

29 Elección de Sindico (titular y so* 
píente). 

39 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

f 75 e.2014 N9 34.606 V.26J4P1 

ESTABLECIMIENTOS 
DON MARIANO 

Sociedad Anónima, 
Agrícola Ganadera 
y Forestal 
Registro N» 25.074 
Se convoca a ios señores alttonistae 
a Asamblea General Ordinaria para el 
día 30 dé abril de íS'il a las '9 su ho- 
ras, en Uruguay 388190. piso 7, dta A, 
de la Capital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA' 
19 Consideración documentación art, 
347 del Código de Comercio correspon- 
diente al 49 Ejercicio Social cerrado el 
31 de diciembre de 1970 

29 Consideración del resultado del eje* 
cielo y su destino. 

39 Determinación del número de Di- 
rectores y bu elección. 

49 Elección de Síndico titular y su- 
plente. 

69 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

$ 90 e.20i4 N9 34¿05 T.26|4|71 

EL OBRERO ELEGANTE 
S.A.C.I.F. e I. 

Registro N9 27.074 

Convocatoria a Asamblea General Or- 
dinaria para el dia 80 de abril de 1971 
a las 19 horas, en e¡ incsi social. Cerrl- 
to 836, con el siguiente . , 

ORDEN DE l DIA: 

19 Consideración de ia Memoria, In- 
ventario, Balance General, Cuadro De- 
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e 
Informe del Sindico, correspondientes al 
3er. Ejercicio vencido el 31 de diciem- 
bre de 1970, y destino de las utilidades, 

29 Elección de Directores por el té* 
mino de dos (2) años 

8* Elección de un Síndico titular y 11a 
Suplente por el término de un «U aña 

v Designación de" dos accionistas para 
firmar el Acta de Asamblea. 

Nota: Las acciones o certificados bao* 
carios de depósitos, a efectos de concu- 
rrencia, deberán hacerse llegar a nues- 
tras oficinas hasta la hora 16 de) dia 9 
de abril de 1971 — E) Directorio 

* 105 e.20J4 N9 34.772 V.26J4/B 
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■ G A 

Secfedad Aoinfinft 

Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 40,4 'il, a las 11 ba 
en Montevideo 6ó«. Capitel, para cousL 
derar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1« consideración documentos art. 347 
del Código de Comercio, por ejercicio 
finalizado el 31|12|íl. 

2» Designación de síndicos y dos accio- 
nistas para firmar el acta de asamblea. 
m Directorio. 

$ 45w- t2W N» 84348 T.26H471 

EBANART 
S.A.LCJJ?. 

Registro N* 20.68* 

CONVOCATORIA 

Citase a ios señores accionistas a » 
Asamblea Oeneial Ordinaria a realizar- 
■e el 30 de abrO de 1971. a las 15 hs, eh 
Aneaste 319% Capital, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 consideración documentos al 31112 
1870, art. 347 Código de Comercio. 

2» Retribución 8 directores, síndicos y 
distribución de utilidades. 

3' Elección de directores, síndicos. 

i? Designación dos accionistas pata 
armar el acta. — El Directoría 

$ 52,50 e.2014 N» 34.000 V.26i4t71 



ESTABLECIMIENTOS 
METALÚRGICOS TUBOMEX 

Sociedad Anónima 

Industrial, Comercial y Financien 

Defensa N» 510, Capital 

K» 5771 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General ordi- 
naria para el dia 30 de abrO de 1971, 
a las 18 horas, en Defensa N« 510, Ca- 
pital, pata tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1* Designar d*Y acdotüslas para flr- 
mar el acta _, . 

V Considerar documentos fijados por 
el artículo 347, Inc. V> del CódIgQ .de 
Comercio al 31112170, y distribución da 
Utilidades. . . «. .„ .. » 

3« Capitalizado» del ReTalúo Conta- 
ble, Ley 17.335. __ _. 

4* Aumento del capital autorizada 

5* Designación de directores y ato. 

tocas- ,„ j j, 

6» Designación y remuneración de o> 

rector delegada — El Directoría M1J1 _, 
I 9a— «¿014 ¥F> 33.956 v26i4|7y 

I.Ü.IÍA ' 

Empresa Construcciones Industriales 
Sociedad Anónima 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL- ORDINARIA 

En primera convocatoria 
Convócase a ios señares accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a reali- 
zarse el 30 de abril de 1971, a las 11 
horas, en la sede social, calle Cangallo 
1642, 3er. piso, oficina 31, Capital Fe- 
deral, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Considerar ios documentos articulo 
147, Inciso l* Código de Comercia ejer- 
cicio al 31 de diciembre de 1970. 

29 Distribución de utilidades y remu- 
neraciones a directores y síndicos. 
3« Elección del nuevo directoría 
"4* Elección, del sindico titular y su- 
plente. 

5« Designación de dos accionistas pa- 
ra suscribís el acta de asamblea. — El 
Directoría 

S 105.- e.2014 N» 34*41 T2614171 

ED1HORS. A. 

N» 35.851 ^ m m ^ 

Efe convoca a tos señores accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria a ce- 
lebrarse eí dlá 30 de abrO de 1971, a 
las 19 toras, en la sede social. Monte, 
video 527. piso 2*. Capital Federak pa- 
ra tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración del Inventarlo, ba- 
lance general, cuenta de pérdidas y ga- 
nancias, memoria, informe del sindico, 
correspondientes al primer ejercido social 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

2? Elección de directores, previa fija- 
ción de su numera 

3« Elección da sindico titular y su- 
plente. 

1' Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar él acta- — El Directoría __ 
$ 90.- eJ20¡4 NO 33.41» T.26{4ftl 

ESTUDIO NURE'- 
S. A. de M. J S. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria 
para el 30J411. a ¿as 8 hs, en Lavalle 
1125, 8». Capital, para tratar: 

1? Cons'ideracion de las remuneracio- 
nes-abonadas al Directorio v distribu- 
ción de utilidades: 2« Conslderrclón do- 
cumentos del Art. 347. Inc. 1* el Có- 
digo de Comercio del ejercicio cerrado 
el 31112170: 3» Elección de Síndicos y dos 
accionistas para lirmar el acta. — El 
Directorio. 

S 45-- e.20;4 N» 35.479 T.26¡4i71 



EL PLATA '£j| 

Saciedad Anónima Marítima 
CONVOCATORIA 

Convócase a ios señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria paia el 30 
de abra de 1971, a las 12 hs., en Bel- 
grano 367, 7? pisa Capital federal, para 
tratar 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Conslueraclóa d.cumentos del art. 
347 del Cudigo de Comercio referente 
ejercicio al 31|12|1S70. 

2» Determinación del número de DI-- 
«•ectaes y su e.ección. 

3» Elección de Sindico Titular y Su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — Buenos Aires, 13 
4e abril de 1971. — El Directoría 

% 75.- e.2014 N» 35.567 V.26;4[71 

ESTABLECIMIENTOS « -<MM- „. 

METALÚRGICOS CORNI ARGENTINA 
S.A.I.C. y F. 

CONVOCATORIA ^, 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abru de 19il, 
a las 16 horas, en Florida £50, 1« pisa 
Capital, paia tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1? Consideración documentos articulo 
341 del Código de Comercio y cUstribu-. 
clon de utilidades, por el ejercicio ce- 
rrado el 31 da diciembre de 1970: ¿* 
mar número de Directores y su elección 
Designación de Síndicos titulares y su- 
plentes y dos ecclonistas para firmar el 
acta. — El Directoría 

t 60.- e.2014 W 35.490 v.25,4171 



nuestra sede de Sarmiento 1714, 3* piso 

"F", Capital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración de loe documentos 
del Art. 347 del Código de Comercio co- 
rrespondientes al segundo ejercicio ter- 
minado el 31 de diciembre de 1S70; 2« 
Elección de Síndicos y dos accionistas 
para firmar el acia. — Buenos Alies, 
Borll 20 de 1971. — El Directorio. 

$ 75.- e.20|4 N» 35.398 ¥.2614(71 



EIDEM 

S. A» Com., ImL, Finan, e Inmob. 
Metales. Trafilados y Laminados 
CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrara en el local de la calle Nazca 
659 Capital Federal, el día 30 de abril 
de 1971. a las 11 horas, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1? Consideración documentos preserip- 
tos Art. 347 del Código de Comercio» 
ejercicio 31U2US70. 

2» Distribución de utilidades. 

39 Ratificación gestión y considera- 
clon remuneraciones Directoría 

4* Elección de Directores. 

6» Elección Síndico Titular y Suplen- 
te y designación de dos accionltsas para 
firmar el acta. — El Directoría 

t 60- e.2014 N» 35-437 V.2614171 

EMPRESA CONSTRUCTORA 
MEPD, S. A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria 
para el 30¡4j7l, a ,as 9 hs.. en Cangallo 
1610, 6» "A", Capital, para tratar: 

1» Ratificación de la actuación y apro- 
bación de las operaciones y gestiones 
efectuadas por las autoridades; 2' Con- 
sideración documentos del Art. 347, inc. 
I* del Código de Comercio del ejercicio 
cerrado el 31|12i70; 3? Elección de Di- 
lectores, Síndicos y dos accionistas pa- 
ra firmar eí acta. — El Directorio. 

%l%k e.20|4 N* 35.478 V.2614171 



ElETE 

S. A. L C 3. C 

El Directorio de Elete S A.I.C.I.C., 
convoca a los señores, accionistas ' a la 
Asamblea General Ordinaria que tendrá 
■ lugar en Juncal 941, 1» pisa el día 30 
de abril de 1971, a las 8 horas, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración ■iocumentaclon Art. 
341 del Código de Comercio al 31 de di- 
ciembre de 1970. 

2? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ 67,50 e.20l4-N» 34.Í97 T.26i4pl 

ENERTOT f -- . 

Sociedad Anónima, 
Minera, Comercial, 
Industrial, Agropecuaria 
y Financiera 
(28J161 

CONVOCATORIA 
Cítase a ios señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el día 30 de abril de 1971, a os 11 ñoras, 
en Suipacha 280, piso 7, Capitaí Fede- 
rad para tratar el siguiente 
ORDEN DEL. DÍA: 
V> Consideración documentos al 31112170, 
Art. 347 Código de Comercio, y distribu- 
ción de utilidades. \ 

39 Determinación honorarios Dlrecto- 
des y Sindico. 

39 Fijación del numero ce miembros 
del Directorio y su elección y garantía 
de los mismos. __ 

4° Elección ne Sindico Titular y Sut 
píente. .„..-' 

5? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 90 e.20|i-N9 34->94 T.26¡4t71 



EL CERCO 
DE PIEDRA 

LA. L C. I. F. 
gistro 30.185 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, para el día 30 de ibrii df 1971, 
a las 19 ñoras, en Corrientes 78, piso 2* 
para tratar 

19 consideración documentos / "t. 347, 
Inc. 1« del Código de Comercio, ejercido 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

2? Elección Directores, previa filados 
de su número, Síndicos y de* Accionis- 
tas para firmar el acta. — El Direc- 
torio. 

S 60 e.20l4-N« 34.223 v,2a4)71 



ORDEN, DEL DIAT : _ ■ 

1» Consideración documentes Art. 347* , 

Código de Comercio», ejercicio- cerrada 

31*12170, .. _, . „ 

29 Elección de Directores^ netla ftía- 

clon de su numero y dte Síndicos Titu« 

lar y Suplente. 
3? Designación de rfo$ accionista: para 

firmar el acta. — El Directorio. 

* 75 e.2014-N« 34.272 T.2fi^71 

ESTABLECIMIENTOS 
METALÚRGICOS 
DE POLI S. A. 

Comercial. Industrial 
y Financiera 
(N» 17.313) 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordl* 
narla, para el 30 de abril ae 1971. a 
las 8 horas, en la calle Vvellaneda 1171, 
para considerar 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Los documentos del Art, 347, Inc. 
19 del Código de Comercio leí séptLnd 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970, distribución de Utilidades y remu- 
neración de los señores Directores y Sin* . 
dicos. 

2» Aumento- de capital. 

3 1 * Daterminaeión de su numero y de- 
signación de Directores, designación de 
Síndico Titular y Suplente y dos accio- 
nlstar para firmar el acta. — El Direc- 
torio. _ 
S 82,50 e.20i4-N« 34.*:63 T-SOt^Tl 

EDITORIAL BRUGUEBA 
ARGENTINA 

Sv A F. L C 

COfTVOCATORIA . 

Convócase a Asamblea Gtneral Ordi- 
naria, para el 30 de abril de 1971. a 
las 18 horas, en el local social calle Hi- 
pólito Yrlgoyen S46150, para tratar te 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Considerar la Memoria inventarla 
Balance General, Cuadro Demostratf vo da 
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin- 
dico, correspondiente: al Rüeriltíc cerra- 
do al 31iI2ll970. ^ . 

29 Consideración y aprobación de la 
renuncia presentada, ppr el señor Direc- 
tor Conrado A. Alemañy. 

g/f Eleccieri- de un Director para cu- 
brir la vacante del miembro eiiunclants 
hasta el 31H271, término del mandato» 

49 Elección del Sindica THitlar y Su- 
plente. • ' 

59 Designación de dos aecíaiiistar para 
firmar el acta. — El Directorio. ■ 

f 90 e.20[4-N' 34.802 v.26l471 



ESNOTO 
S.A.C.I.F.I.A. 

Espíe.; 33.714 

CONVOCATORIA ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA DB 
ACCIONISTAS 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para ei día 
30 ó>- abril de 1971, a las 19.30 horas. 
en nuestra sede de Pasaje Vlrasoro 2342, 
Capital, para tratar el siguiente 
^ORDEN DEL DÍA: 
J? Consideración de los cocumentos 
del Art. 347 del Código de Comercio, co- 
rrespondientes al primer ejercicio termi- 
nado el 31 de diciembre de 1970: 2» 
Elección de duectores y síndicos y dos 
accionistas para firmar el acta. -"Bue- 
nos Aires, abril 20 de 1871. - El Di- 

reCt0rl °'$ 75- e.2014 H» 35.387 v.26|4j71 

EL SALADO DE SAN JAVIER 
S.A.A.I.C.I. 

Registro N» 9¿29> 

CONVOCATORIA 
Citase a los Srea accionistas a la 
Asamblea Genera» Ordinaria, a realizarse 
el 30 de abril de 1971, a tas 15 hs.. en 
Juan de Castro 1518, Capital, para tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración documentos al 311121 
1970, Art. 347 Código de Comercio; 2» 
Elección de Directores, Síndicos; 3» De- 
signación dos accionistas para firmar el 
acta. — Buenos Aires, abril 12 de 197 L 
— El Directoría 

I 60-- e .2014 R 9 35.645 *.2614l71 

ESPACIAL 
S.A C.I-F.I.A. 

Expte. i 9.077 „" 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL OHDTNARIA DE 

ACCIONISTAS 

Convócase a .os señores accionistas a 

A'amb'ea General Ordinaria pa-a el día 

29 de abril de 1971, a las 18 hoias, en 



EL GRANO 
DE TRIGO 

S. A. C, L F. 

Convócase a Asamblea General Ordl-. 
narla Accionistas día 30 ikjrii 1971. a 
las 20 horas, en Cucha-Cucha 2481, Ca-, 
pltaL para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración Dcc Art. 347 Cód 
Com.. al 31112170- „. 

29 Designación Directores, Síndico Ti- 
tular y Suplente y dos acclinistas para 
firmar el acta. — El Directorio* 

$ 45 e.204-N» 34.723 T.2&4171 



EDIFICADORA 
LAS HEKAS 

Sociedad Anónima 
Registro N» 19.761 

' CONVOCATORIA 
Cftase a los señores iccloristas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el 30 de abru de 1971, a las 17 horas, 
en Salta N9 226. Capital, ^ara tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
' 1» Consideración documentos al 31{12i70, 
.Art. á47 Código de Comercio. 

29 Elección^ de Directores, síndicos. 
39 Consideración situación oclal y en 
su caso resolución conforme al Art. 12 
del Esi¡atutro." : ". _. 

49 Designación dos accionistas par* ar- 
mar el acta. — El Director!» 

$ 60 e.2(T4-N9 a4.285 ».2fi)4l71 



ESTABLECIMIENTO TEXTIL 

SANTA FE 

S. A. C L F. L A, 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrara el día viernes 30 de abrO 
1971, a las 8.30 horas, en nuestro local 
social Cucha Cucha 2145, CapItaL a los 
efectos de considerar *I siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1« Consideración de documentos pres- 
criptos por el Art. 347 del Código de 
Comercio. 

2? Elección de Directores y Síndico Ti- 
tular y Suplente. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1971. — 

El Directorio. _ __ 

$ 90 e.20l4-N9 34,713 T.2fl¡4fll 

EL 1 N E 

Sociedad Anónima, 
Comercial de \dmlnistraefó'n 
y Mandatos , 
, N» 35.925 

Se convoca a Asamblea General Or- 
dinaria para el próximo *0 de abril a 
las 8 horas, en Paseo Colón "17. I e pisa 
I Capital Federal, a fin ie considerar el 
siguiente 



E L T O N 

8. A. L a f. t A. 
N» 31.441 

CONVOCATORIA 
Se convoca, a los señares Accicw&aa 
a Asamblea General Ordinark para el 
próximo 27 de abril de 1971 a las 8.30 
horas en la sede social d¿ Rivadavla 
6154. 1« piso, Departamento F. Capital 
Federal, para tratar el siguiente 
1 ORDEN DEL DÍA" 

1» consideración de los documente» 

mencionados en el 4rt. T47 del Código 

de Comercio, al 31 de ilclemfcre de 1970, 

29 Elección de Directores * Süidlcoe. 

39 Designación Ce do» accionistas par» 

[firmar el acta. — El Directorio. __ 
t 80 e.20S4-N» «4.358 *.26i4lTl 



EM.LS.Av 
ELECTRO MECÁNICA 
INTERNACrONAL 

Sociedad Anónima 
<N. 3«S8» 
Convócase a loe señores accíonlstaa 
a Asamblea General Ordinaria para el 
día 30 de abril de 197», a las 11.30 ho- 
ras, en Montevideo 447. Capital Fede- 
ral, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración de los documentos 
nrescrtptos por el artículo N» 347 del 
Código de Comercio, al 31 de diciembre 
de 1970. 

29 Afectación Se reservas a la cance- 
lación de quebrantos acumulados. 

39 Designación del directoría sindico 
titular y sindico júntente. 

4» Designación de des accionistas" pa- 
ta firmar el acta. __ 
t 82,50 e.20[4 N* 32.972 *2614|7J 
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ESTABLECIMIENTOS METALURC' V 
A.P. 

s. a. a i, r. i i 

convócase a L, señares Acetonjstas a 
te Asamblea General Ordinaria que se 
celebrara el día 30 de Abril de 1971; a 
las 8 horas, ér el local, social da \'" •■ 
Montes de Oca 1089, 2' pisó, Ollclna «* 
' 24 de esta Capital, para tratar el si- 
guiente ,- . . . 
ORDEN DE?, PÍA 

19 Consideración de la Memoria, Inven- 
tariOx Balance General, Cuenta de Pér- 
didas y Ganancias elnf orine, del Sin- 
•dict correspondiente al Ejercicio Social 
cerrado el 31 de Dic'embre de 197' . . 

2' Kcmuneraclón del Directorio y Sin- 
dico. ~ ' - ; - 

3 U Distribución de Utilidades, -^ . 

49 Elección de Síndico titular y Sindi- 
co Suponte. 

6- Designación de dos Accionistas para 
firmai el Acta. — El Directorio. 

$ 90— «20'4-W 32.660-V.26|4|71 

EQUIPAJE GALAXIA 

Registro N» 25.708 

B.A.C.l. v / 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA , * . 
Convócase a "Asamblea Ordinaria ' pa- 
ra el día 30 de abril de 1971. a las 18 
horas, en el local . social Santiago del 
Estero 1243 de esta Capital, para consi- 
derar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA:. : 
Y* Los documentos del arK" 347 inciso 
1» del Código de Comerció', del ejercicio 
*1 31|12|70; ;-'••. 

2? Distribución de utilidades. 
39 Confirmación honorarios Directores 
y fijación monto ejercicio . 1971. ' 
4? Fijación número .Directores y pos-' 
. terior elección de los mismos. v 

5» Elección de Síndicos. 
6? Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta. — El Directorio. 

J 90 e.20(4 N« ,34.919 v.26|4|71 

'EFFES 
B.A.C.F.I. el. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
19 CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria partí el dia 30 de abril de 1971, 
a las 15 hs., en Pastéur 455, 49 piso, 
oí. 13, Capital, para tratar .el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración de la documentación 
.referida en el art. 347 del Código de 
Comercio. 

2« Elección de directores titulares y 
suplentes. 

39 Elección de Sindico titular y su- 
plente. 

W Designación de dos accionistas pa- 
aprobar y firmar el acta de Asamblea. 

Se recuerda a los accionistas la dis- 
posición del art. 19 de los Estatutos So- 
ciales. — El Directorio. 

$ 90 e.2014 N? 34.920 V.26|4|71 

ENVAMETAL 

Sociedad Anónima 
I.C.F. e I. 

Registro VP 20.139 

CONVOCATORIA 

Citase a ios señores accionistas & la 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el 30 de abril de 1971, a las 18 hs., 
en Florida 683 piso 6», oficina 48, Ca- 
pital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos articulo 
847, inc. 19, código de" Comercio: Ejer- 
cicio 31|12|70. 

29 Elección de Síndicos y dos accionis- 
tas para firmar el Acta de Asamblea. 

39 Aprobación remuneración a los se- 
ñores ge; entes y directores. 

Bueno Aires, 13 de abril de 1971. — 
El Directorio. 

$ 67,60 e.20]4 N» 34J23 V.26|4|71 

EL POTRO 

Sociedad Anónima, 
Comercial, Industrial, 
Financiera, Inmobiliaria 
y Agropecuaria 

Convocase a la Asamblea General de 
Accionistas para el 30 de abril de 1971, 
a las 9 ñoras, en el local social sito en 
Deheza 1832, de este- Capital Federal, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentación art. 
347 del Código de Comercio ai 31 de 
diciembre de 1970. 

29 Fijación número y elección Directo- 
rio y Sindico. 

39 Elección de dos accionistas para 
firmar el acta de Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

- $75 e.20|4 N9 34.934 v.26|4|71 

EL S1IEIKH 
B.A.I A. y F. 

A-31.645 ■ \ - ■ 

CONVOCATORIA 
Se cita a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria. para el día 
30 de abril de 1971 a las 47.30 horas, «n 
ei local socia-1 de la calle Lavarle N» 1118, 
a», piso, para tratar el ¿iguientó 



^ ORDEN DEL J3IA: 

1* Consideración de Ja Memoria, In- 
ventarlo. Balance General. Cuenta de 
Ganancias y Perdidas e Informe del Sin- 
dico, correspondientes al p'rirrieí ejercicio 
económico cerrado ei 31 de diciembre de 
1970- 

29 Elección dé un Directorio Compues- 
to por un Presidente, un .Vicepresidente 
y un Vocal, por el término de un año, 
conforme al articulo 79 de los Estatutos. 

39 Elección de un, Sindico Titular y de 
un Sindico Suplente, por el término de 
un año, cqníormé al articulo 99 de los 
Estatutos. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el -acta. — El Directorio. 

$ 105 e.20|4 N» 34.936 v.26|4{71 



EL ESPARTILLAR 

S.A. 

Comercial, Agropecuaria, 
Inmobiliaria y Financiera - 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
30 de abril a la hora 15, en ia sede 
social, Leandro N. Alem-N* 734, 59- piso, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos deL 
art 347. inc. 19 del Código de Comercio, 
correspondientes al ejercicio _N9 4.' ce- 
rrado el día 31 de .diciembre^ de 1970. 

29 Distribución: de utilidades. 

39 Fijación del número de directores 
titulares y suplentes y su elección. Elec- 
ción de síndicos titular y suplente. 

49 Proyecto de cambio de fecha de cie- 
rre de ejercicio. , : 
' 59 Designación de un accionista? pa- 
ra firmar el acta de la asamblea. — El 
Directorio. 

$ 76 e.20|4 N9 34.938 v.26|4J71 

EMPRESA LINIERS ' ■ 

S. A. ' • , ' ' 

Ind., Com. y de Transportes '- - 
N» 23.21Ó ■ - 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, que se re- 
alizará en el local social, calle Canga- 
llo 2760, Capital Federal, el día 30 de 
abril de 1971. a las 18 horas, para tra- 
tar el siguiente: ' ' 

ORDEN DEL DIA:, 
, 19 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

2» Consideración de los documentas exi- 
gidos por el. artículo 347 del Código de 
Comercio, correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre dé 1970 y 
distribución de utilidades. 

39 Compra Expreso Saladillo P. P. 249, 
ad-referendum de la, Dirección de, Trans- 
portes de la provincia de Buenos Aires. 

49 Fijación del número de intégi antes 
del nuevo Directorio y elección de sus 
componentes, por terminación de man- 
datos y elección de Síndico titular y 
Síndico suplente por terminación de 
mandatos. — El Directorio. . 

$ 112,50 e.2014 N« 33.338 v.26|4|7l 

EDIFICADORA ROMERO 

Sociedad Anónima Comercial, 

Inmobiliaria 

Alsina 1957, Bs. Aires 

. CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, para el dia 30 de abril de 1971, 
a las 18 horas en el local de 1a calle 
Alsina 1957. 59 K de jesta- Capital, para 
tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos 
artículo 347 del Código de Comercio, co- 
rrespondiente al ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 1970. 

2* Elecíón de Síndicos y dos Accionis- 
tas para firmar el acta. — El Directo- 
rio. 

$ 90 e.20|4 N9 33.886 V.26|4|71 

EDIRUIZ 
S. A. 

Inmobiliaria y Financiera 

Convocase a Asamblea para el 30 de 
abril de 1971. a las 18 horas, en Santa 
Fe 3365, piso 99, dto. C, para tratar: 

19 Consideración docum. art. 347 Cód. 
Comercio, del ejercicio terminado el 31 
de d'clembre de 1970; 

29 Elección de directores y síndicos: 

39 Designación dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 62,50 e.20|4-N9 34.058-y.26|4¡71 

ESTANCIAS BIDOÜ 
8. A. 

Registro N» 8.733 . '. 

Buenos Aires. 13 de abril de 1971. 
CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General .Ordinaria, a cele- 
brarse el dia 30 de abril de 1971. a las 
20 horas, en Avenida de Mayo 749, 49 
piso, Capital .Federal, para tratar: 

19 Consideración documentación art. 
847 del Código de Comercio, ejercicio ce- 
rrado al 31112170: 

29 Elección y número de directores; - 
- 39- Elección sindico titubar y -suplente; 
49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

* 75«.20¡4-N» 34.697- V.26¡4|71 



ESTABLECIMIENTO 
TEXTIL PLAT 
S. A. C. I. 

Registre N* 19.260 

CONVOCATORIA' 
Convócase a los señores Accionistas., a 
la Asamblea General Ordinaria, para el 
dia 30 de abril de 1971, a las 8 30 ño- 
ras en Pasteur 528, 6» "C, para tratar 
el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración y aprobación docu- 
mentos Art. 347 del Código de Comerció, 
ejercicio al 31|12J70. 
2» Remuneración Directorio y Síndicos.- 
39 Distribución de Utilidades. 
49 Elección de Directores' y Síndicos/ 
6» Designación de dos accionistas -para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$52,50 e.20|4 N9 33.879 "v 26t4|71 



EUGENIO COZZARIN 
8. A, A. C. I. F,. I 

Expte. N» 11.267 

CONVOCATORIA 
Cítase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a 'realizar- 
se el 30 de abril de 1971 a'.ias 11^30 
horas en Paraná 768 Capital, para tra- 
tar el siguientes '- ; „ • 
ORDEN DEL DIÁ: - 

19 Documentación del artículo 347, Inc. 
19) del Código de Comercio por -ejerci- 
do cerrado el 31 de diciembre de .1970. 

2* Fijación del número de' Directores 
y elección de Directores y Síndicos'. 

39 Distribución 3e utilidades y retal- 
bución del Directorio y Sindicatura. 

4» Elección de dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 
• r $ 67,50 e.20¡4 N9 33.328 V.26|4|71 

EUNICE 

8. A.C I. y A. 

N» 80048 - 

Convócase señores Accionistas Asam- 
blea Gral. Ordinaria a celebrar 3014)71 
a las 8 horas en Avenida Roque Saenz 
Peña 6Í6, piso 12, efectos considerar do- 
cumentos art. 347, Código de Comercio, 
fijación, número y elección de Ditecto- 
res, Síndicos y Accionistas firmar acta. 

— El Directorio. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1971. 

I 60 e.2014 N« 33.898 v.26|4[7l 

EDUARDO SAMBRIZZI Y CÍA. 

8. A. . 

Agrícola Ganadera, 
Comercial e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores Accionistas 
a Asamblea General Ordinaria a efec- 
tuarse el día 30 de abril a las 17 ho- 
ras en la Diagonal Roque Saenz Peña 
825, 29 piso p. of. 25 'para tratar el 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración y aprobación de 4a 
Memoria, Balance General, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas, Inventario e In- 
forme del Sindico, correspondiente al 
129 ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 1970. 

— 29 Elección de tres Directores para cu- 
brir las vacantes existentes. 

3* Honorarios del Directorio y del Sín- 
dico. 

49 Elección dé- un Síndico titular y 
uno suplente por un año. 

5* Designación de dos Accionistas pa- 
ra que firmen el Acta de la Asamblea. 

— El Directorio. 

$ 120 e.2014 N9 33.897 ?26¡4171 

ESTABLECIMIENTOS 
TEXTILES TASAT 

Sociedad Anónima, 
Industrial y Comercial 
.Registro N» 22.044 

CONVOCATORIA 

Cítase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria, a realizar- 
se el 30 de abril de 1971. a las 16 hs., 
en Ramón L. Falcón N9 4562, Capital, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración documentos al 31|12j 
1970, art. 347 Código de Comercio: 

29 Elección de directores, síndicos: 

39 Designación dos. accionistas para 
firmar el acta. — 

Buenos Aires, abril ae 197L — El 
Directorio 

S 67,60 e.20l4-N9 33.854-v.26|4|71 

ESTUDIO MANUEL A. RICO 
8. A. de Servicios y Mandatos 
Registro N» 26.175 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, 
a las 18 horas, en Sarmiento 517, 29 
piso, Capital, para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Documentos que cita el art. 347, Inc. 
19 del Código de Comercio, ejercicio al 
31112170. 1 
29 Distribución de utilidades. 
39 Elección de síndicos, titular y su- 
piente, y. designación de dos accionistas 
para firmar el acta. - ET Directorio. - 
■ $ 60.— e.20i4 N« 32.994 5.28,4471 



ESTABLECIMIENTOS FÉNIX 

S. A 

Comercial, Industrial e Inmobiliaria 
C:-.arc,yT3n7 - Capital 
- Expediente N" 20.15865 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores -accionistas 
a A-atnbl-ía General Ordinaria, para el 
día 30 de abril de 1971, a las 9 horas, 
en Charcas N* 3177, piso l*. dpto. 6, 
Capital Federal, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

I» Lectura, consideración . y aproba- 
ción de memoria, Inventario, balance ge- 
neral, cuenta de ganancias y pérdidas 
e infohne del sindico, correspondiente al 
sexto ejercicio cerrado el día 31 de di- 
ciembre de 1970: 

V> Elección de tres directores titulares;. 

3? ' Elección de síndico titular y sindico 
suplente; 

4' Designación de dos accionistas para 
filmar «1 acta de Asamblea. — El 
Directorio. , - • - 

$ 90 e.20í4-N9 33.681 -v.2614171 



EDICIONES NUEVA VISION 
S,,A. I. C. 

. Ediciones Nueva Visión 8." A. I. C. 
convoca a Asamblea General Ordinaria 
para el día 30 de abril" de' 1971,' a las 
11 'horas, en Vlamonte 494, 79 piso, para 
considerar: • * 

1» Documentos a que se refiere el ar- 
ticulo 347 del Código de Comerrio del 
elércicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970. . 

W Destino de Utilidades." * 

3» Designación de directores - y síndi- 
cos.' • 

49 Remuneración de laB funci'.<nes téc- 
nico-administrativas del señor Presiden- 
te --por sobre el monto previsto en & 
articulo 31 del Estatuto. 

59 Remuneración de directores y sin» 
dicos. 

6» Designación de dos ' accionistas pa- 
ra firmar el acta. — -El Directorio. 
$ 67,50 e.20|4 N9 33.346 V.2614|7! 

EDIAR - 

' Sociedad Anónima 
Editora, Come.cial, 
Industrial y Flnanicera 

■ CONVOCATORIA 

Se convoca a la Asamblea General Or- 
dinaria de accionistas para el .día 30 de 
abril de 1971, a las 9 horas, en la sede 
social, Tucuman 927, p. '69. 

ORDEN DEL DIA: 

19 consideración .de los documentos 
Indicados por el Art. 347 del Código de 
Comercio y Distribución de Utilidades, 
correspondientes al Ejercicio N9 27, ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 'Honorarios ai Directorio y Síndico. 

39 Determinación del número y elec- 
ción de directores por el término de un 
año. Elección del Sindico titular y Sin- 
dico suplente por un año. Designación 
de dos accionistas para que aprueben 1 y 
firmen el acta. — El Directorio. 

| 90. e21J4-N9 36.216-V.27|4t7l 

EILA1 

Sociedad Anónima, 
Agropecuaria, Comercial, 
Industrial, Financiera, 
" Inmobiliaria y de Mandatos 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, a las 19 horas, en 
Montevideo 451, 6to. piso, Capital Fede- 
ral, para tratar -el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos 
proscriptos por el art. 347, Inciso 1ro. del 
Código de Comercio, correspondientes al . 
ejercicio cerrado el 30 de jimio de 1970; 

29 Remuneración a 'directores y sin- 
dico; 

39 Designación del nuevo directorio y 
determinación de su número de compo» 
nentes; 

4« Designación de síndico titular y so- 
píente, y dos agonistas para firmar el 
acta. — El Directorio. 

$ 90 e.20|4-N9 33.229-v.fc6l4]71 



ESTABLECIMIENTOS 
METALÚRGICOS EL PARQUE 

O» A* 

N9 8.761 

Convócase a los señores accionistas A 
Asamblea General Ordinaria, a realizar, 
se el 30 de abril de 1971, a las 9 poras, 
en su sede legal, calle Perú N9 375. 2* 
piso. Capital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta de la Asam- 
blea; 

29 Consideración de la memoria, in- 
ventarlo, balance general, cuenta de ga- 
nancias y pérdidas, destino de las por* 
didas con cargo al saldo re valúo conta- 
ble Ley 17.335 y diferencia r$ 67.43» a 
fondo de reserva especial e informe del 
sindico, correspondiente al 319 ejercido 
cerrado el 31 de diciembre de 1970; 

39 Elección de sindico titular y su- 
plente, por un año. — E> Directorio. 
f 111 e¿0l4-Nf 34.682-v.2ty4|71 
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EDIFICIO PARRAL .741 . 
8. C. A. 

CONVOCATORIA . 
Convócase a Asamblea General Ordl- 
naria-psra el 30t4¡71, a las 19 hs., en At. 
8an Martín N» 1216, Capital, para tratar 
ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración documentación ejerci- 
cio al .31)12)70; 

2> Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de Asamblea. — La Ge- 
rencia. 

$ 45 e.20l4-N* 34.785-V.26j4l71 

ECONOMAX 
S. A. C. L y F. 

Corrientes 1894, piso 1» i 

CapUaJ Federal . 
Registro N» 10.316 

CONVOCATORIA 
, convócase ,a jos Accionistas de "Ecoao- 
max, S. A. C L y F-. a Asamblea Gene- 
ral Ordinaria para el día. 30 de abril de 
1971 a 1as 18 ñoras en el local social de 
la calle Corrientes 1894. piso 1«. Capital 
Federal, para tratar 

ORDEN DEL DIA; 
;■« Consideración documentos articulo 
147, inciso 1' del Código de Comercio del 
Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970. . ^ 

2» E3eocI6n.de m. Presidente y tees Di- 
rectores y designación de Síndicos titu- 
lar y suplente, por el tórmno de un año. 
39- Designación de dos Accionistas para 
firmar el Acta de Asamblea. — El Vi; 
rectorio. . 

$ 75 e. 20<4 N» 33.168 v. 26|4|71 

ESTADIO . 

• Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
' ■ Financiera, Inmobiliaria, 
Agropecuaria 
Convócase a Asamblea General Ordi. 
Baria para el día 30 de abril de 1970 a 
las 16 horas en fftcaslo Oroño 1545. Ca- 
pita! Federal, para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración de los documentos del 
Art. 347, Inc. 1« del C. C. cuarto ejer- 
cicio cerrado el 31 12 1976 y distribución 
de utilidades. 

2* Deslgnaclór de sindico titular y su- 
. píente. 

3* Designación dos accionistas para 
firmar acta. — El Directorio. 

$ 60 e. 2014 W 33.090 T. 26',4;71 

EXPORTADORA 
PRODUCTOR BAJRES 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial y Agropecuaria 
CONVOCATORIA 
Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 a 
las 10 horas, en 25 de Mayo 578, Capital, 
para considerar 

ORDEN DEL DÍA: •- 
1« considerador documentos Art. 347, 
tac. l» del Códlgc de Comercio, ejerci- 
cio terminad! el *; de diciembre 1970. 

2» Fijación de miembros y elección de 
Directorio y Síndicos. 
8* Aumento de Capital 
4* Designación de 'dos accionistas para 
firmar el Acta — El Directorio. 

$ 67.50 e. 2014 N» 33.163 v- 26 4'71 

EPIRO 

Sociedad Anón'ma Comercial, 
Industrial, Financiera, 
-Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971 a las 
17 horas, et 25 de Mayo 578. 4? piso. 
Capital para considera! 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración documentos Art. 347, 
Inc. 1» del Código de Comercio, ejer- 
cicio terminado el 31 de diciembre 1970. 
29 Fijación de miembros y elección de 
Directorio y Síndicos 

3* Designación ae dos accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

t 67.50 e 20¡4 NV 33.158 V. 264171 



I ORDEN DEL DÍA: . . , 

1* Consideración de la Memoria* In- 
ventarlo, Balance General. Cuadro De- 
mostrativo de Ganancias y Pérdidas, e 
! Informe del Sindico, correspondiente al 
ejercicio comercia. N? 10. cerrado el 31 
de diciembre de 1970. 

2' Determinación del número de Di- 
rectores y elección de los mismos. 

3' Elección de) Síndico titular y su- 
plente. 

4» Remuneraciór a los directores y 
Síndicos. 

5' Designación de dos accionistas pora 
firmar el acta - El Directorio. . 

$ 105 e. 20|4 N9 33 148 v 26 4'71 



EiMPRESA'GITJLIANO UNOS. 
Y BADALUCCO 
S. A. C. F. L y C. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el 30 . de abril 
1971 a las 1< horas, en Nahue! fluapl 
2230, Capital Federal. 

ORDEN DEL DÍA: • 

1' Consideración de los documentos del 
Art 347 del Código de Comercio, ejer- 
elc!o cerrado el 31 de diciembre 1970. 

29 Retribución aJ Sindico titular y dis- 
tribución utilidades 

, 3» Elección de un Director titular. Sin- 
dico .titular y suplente y de dos accio- 
nistas para firmar el acta.de la asamblea. 

Para asistir a la asamblea ios accio- 
nistas deberá; depositar las acciones yo 
certificados bancarios en la sede social 
hasta- trer días . antes, del fijado para la 
asamblei. - El Directorio. 

$ 105 e. 2014 N* .33.063 v. 26¡4|71 

EXPORTSU1 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industria.. Naviera, Agropecuaria 
y Minera 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas . para el día 30 dé 
abril de 1971 a las 21 horas, la que Be 
celebrará en el local social ubicado en 
Martin Rodríguez W 531. Dpto. 1, Ca- 
pital, a fin de considerar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA? 
1» Consideración documentos artículo 
347, Inc. 1», Código de Comercio, ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 
2? Elejcclón Síndico titular y suplente. 
3? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta — El Directorio. 

$ 75 e. 2014 N» 33.053 V. 26¡4|71 



EGEO 

S. A. C. I F. C. y A. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 a 
las 19.30 horas, en Tucumán 766, piso 19, 
Oficina 177 Capital, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 
» Consideración documentos Art. 347, 
Inc. 19) del Códlgc de Comercio, ejer- 
cicio al 31 de diciembre de 1970 

2» Consderaclón de los resultados y Ho- 
norarios del Directorio y sindicatura. 

39 Fijación dei número de Directores 
titulares y suplentes, elección de los que 
corresponde > designación de Síndico 
titular y suplente 

49 Designación ce dos accionistas para 
firmar el act — El Directoría 

$ 105 e. 204. N* 34.086 v. 2C¡4!71 

ESTABLECIMIENTO LA HÚNGARA 

S. A. L C. 

Registro N* 17.75611 

CONVOCATORIA 

Convócase accionistas Asamblea Gene- 
ral Ordinaria, día 30 abril 1971 a las 18 
horas. Chile 467 Capital, a efectos con- 
siderar documentos Art 347, C. de. Co- 
mercio, ejercicio 3II12Í70 elección direc- 
tores y síndicos y dos accionistas para 
firmar acta. — El Directoría ■ 

$ 60 e. 20¡4 N9 34.020 T. 26 4|71 



ORDEN DEL DÍA: ... 
19 Consideración documentos. Art. . 3*7, 
C. de C, ejercióle 31H2 1970. 

29 Fijación número de directores y su 
elección 
39 Elección sindico titular y suplente. 
49 Designación dt dos accionistas para 
firmar el acta El Directorio. 

$ 90 e. 2014 N» 34 248 V 26¡4,71 



Establecimientos Textiles • 
LA SUIZA INDUSTRIAL 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial, Financiera, 
Inmobiliaria y Agropecuaria 
Registro N« 34.764 

. CONVOCATORIA 
Cítase a los señores Accionistas a la 
Asamblea Genera. Ordinaria a realzarse 
el 30 de abril de 1971 a las 14 horas, en 
Salta 240, Capital, para- tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DI A: 
19 Consideración de los documentos 
prescriptos por el Art. 37 del Código' de 
Comercio, correspondientes, al Ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970¡. * ., 
29 Fijación de honorarios del Directoría 
3* Elección del Directorio y Síndico ti- 
tular y suplente. 

49 Designación de 2 Accionistas para 
firmar el Acta de Asamblea..-? El* Di- 
rectorio. 

$ 103 e 20 4 N9 32.894 T. 26J4I71 



ESLORA 

S. A. C. I. F. I. A 

Registro N* 29.694 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores Accionistas a 
Asamblea Generai Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971 a las 16 ha., en el 
local de la calle Acevedo 541, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
■ 19 Consideración de los documentos del 
Art 347 del Código de Comercio, por el 
segundo ejercicio cerrado el 31 de dl. 
ciembr- de. 1970. 

29 Fijación del numero de Directores 
y elección de los mismos. Elección del 
Sindico titular y suplente. 

39 Deslgnaclór. de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

< 75 e. 20 4 N« 32.899 V. 26|4|71 



ESBEBE 
8. A, I. C. L F 

Zavaleta 814 - Capital Federal 
CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para ei 30 de abril de 1971 a las 18 
horas, en Zavajeta 814. Capital Federal, 
para tratar e. siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

H Consideración de la Memoria, Inven- 
tarlo. Balance General Cuenta dé Ganan. 
Cías y Pérdidas. Distribución de Utilida- 
des e Informe de< Sindico al 31 de di- 
ciembre de 1970 

2* Elección de Directores y Síndicos, 
titular y supienie. 

39 Aumenta dei capital autorizado. 

49 Designación de dos. Accionistas pa- 
ra firmar el Acta — El Directorio. 

$ 75 e. 20)4 N« 33.147 v. 26,4¡71 

BNVACEL 

S. A C. I. F. L A 

N* 12.62» 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 a 
las 17.30 hs. en Paseo Colón 524 piso 2» 
Capital Federal para tratar el siguiente 



EL SILENCIO 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industria- Inmobiliaria, 
Agropecuaria, Financiera 
Bernardo de Irigoyen 190, Capital 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 a 
las 14.30 norac. en la sede de la socie- 
dad calle Bernardo de Irigoyen 190, Ofi- 
cina 71, Capital Federal, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración de los documentos Art. 
347, Inc. 19, Código Comercio, ejercicio ce- 
rrado 311270 

29 Elección directores fijando su nú- 
mero designación Síndico y dos accio- 
nistas para firmar el acta — El Di- 
rectorio. 

$ 90 e 20¡4 N» 32.62* t 8614171 



EDITORIAL EL DERECHO 
S. A. C. L F. L 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
realizará el día 30 de abril de 1971 a las 
19 horas, ei el local, de Tucuman N? 
1438. piso 19, Capital, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de ios documentos que 
prescribe el articuto 347, inciso 19 dei Có- 
digo de Comercio correspondientes al 
ejercicio socla. cerrado el 31 de diciem- 
bre de 1970. 

29 Distribución de utilidades. 

39 Elección ae Directores y Sindico y 
fijación de sus remuneraciones (Art U 
de los Estatutos). 

• 49 Designación de dos accionistas' pai- 
ra suscribir el acte de Asamblea. — El 
Directorio. 

$ 105 e. 2014 N9 34.240 v. 26:4:71 



El ARROYITO 

Sociedad Anónima 

Agrícola-Ganadera 

S* 7.532 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30'4'197l a ta* 11 horas, en 
Avda S an ta ^ 1664, 4" piso "A" 



E K A 

Sociedad Anónima 

El Directorio convoc a Asamblea Ge- 
neral Ordinaria par. el día 30|4|7i, a las 
11 hs.. en Santa Fe 3363. Capital, para 
considerar el siguiente 

ORDEN DEI DÍA: 
1* Consideración documentos art. 347 
del Código de Comercio por ejercí' j fi- 
nalizado ei 31|12170. 

29 Designación de Síndicos y dos Ac- 
cionistas paar firmar »1 Acta. — El Di- 
rectorio. 

% 52.50 e.20;4-N» 34.340-V.26:4|71 

ENRIQUE ORTELLI S COMPASIA 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial. 
Financiera e Inmobiliaria 

Convocase a Asamblea General Extra 
ordinaria para el día 30 de abril de 
1971 a las 10 ñoras a realizarse en el 
local social calle Hólmberg 3239189 Ca- 
pital Federal, para considerar el siguien- 
te 

ORDEN DEL DÍA: 

19) Ratificación del pedido de convo- 
catoria de acreedores formulada por el 
directorio. 

29} Designación de dos accionistas pa- 
ra firmal el acta. — El Directorio. 

$ 67,50 e. 20[4 N9 32.057 v. 2614173 

ESCARLATA 

S. A. C. 1. P. 1. y M. 

Convócase a Asamblea Genera. Ordi- 
naria oe accionistas para ei día 30 de 
abrfl de 1971 a las 9 horas.- en ta sede 
social Cochabamba 3567. Capital Pede 
raí, pata tratar el siguiente 



ORDEN DEL DÍA: 
19) Consideración documentos articulo 
d47. inc I' del Código de Comercio. 

2v> Elección, de. cirectores, y síndicos, 
por el término de un ano.' 

39) Designación de aos accionistas pa- 
ra firmar e. acta ' -¿e asamblea - El 
Directorio. 

I 76 é; 2034 NV 32.583 V. 28,4|71 



ESTABLECIMIENTO 
CEDRO jIERMANOS 
S. A. C. I. F. I. • 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 19 a, ?n 
Emilio Mitre 1630. Capital a las t» boros, 
para tratar:. 

ORDEN DEL DÍA: 

19). Los documentos articulo 347 injo. 
19 Código Comercio ejercicio cerrado 31: 
12)1970. 

29) Ratificación remuneraciones asig- 
nadas a directores gerentes. 

39) Elegir directores, síndicos y. accio- 
nistas para firmar el acta. El Directorio. 
■ I 75 e. 20[4 NV 34.5¡>0 V. 26;4i71 

EL COLLADO 

Sociedad Anónima 

Comercial Inmobiliaria ., 

Expediente 7026 

cónvécáse a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971 a 
las 11 ñoras, en Sarmiento 47o oficina 
407, para considerar: 

19) Los documentos del articulo 347, 
inciso I 9 del Código de Comercio, dai 
ejercicio al 31 de diciembre de 1970. 

29) Ratificación de la retribución del 
director gerente 

39) Elegir directorio, síndicos y desia- 
par accionistas para firmar el acta. — 
El Directoría 

ft 75 e. 20|4 N» 31.695 v. 26i4¡71 

ECUADOR S. A.\ 

Comercial Inmobiliaria y Financiera 
Registro N' 7111 

CONVOCATORIA 
Convócase accionistas a Asamblea Or- 
dinaria para el 30 de abril de 1971. 18 
horas, en Ecuador 1419, 99 piso, para 
tratar: 

19) Consideración documentos art. 347. 
Código de Comercio: ejercicio 31112:70, 
— Distribución de utilidades. 

29) Determinación del número dé di- 
rectores. — Elección de los mismos, do 
síndicos y de dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

$ 60 e. 2014 N9 30.211 y. 26í4171 

E A. S. A. 

Explotac Agropec Soc. Anón. 
Número de inscripción: 23.908 - 

CONVOCATORIA 

Convócase a los senoies accionistas do 
ia Sociedad a la Asamblea General Ordi- 
naria que se celebrará el día 30 de abril 
de 1970. a las 20 horas, en el local social, 
calle Marcelo T de Airear -2474, para tra- 
tar lo siguiente: 

'.ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los _ documentos 
prescriptos por el Art. N9 347, Inciso 19 
dei Código de Comercia correspondientes 
al tercer ejercicio cerrado el 31 de. di- 
ciembre de 1970. . . 

29 Elección de Directorio y síndicos (Ti- 
tular y suplente). 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de Asamblea. 

Para tener representación en la Asam- 
blea, los señores accionistas deberán de- 
positar sus acciones en la caja de la So- 
ciedad, por lo menos con tres <3> días de 
anticipación ai f i jadp para la Asamblea, 
conforme a 10 exigido por los estatutos. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1970. — 
El Presidente. 

$ 120.— e. 2014 N° 34.331 V 2614)71 

ESTABLECIMIENTOS CHICAGO 
S.A.I.C.1. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores acclonistaf 1 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, a' las 19 horas, en 
Junta N9 5550, Capital Federal, a elec- 
tos de considerar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la memoria ba- 
lance general, cuenta de ganancias y 
perdidas, inventarlo e informe del sin- 
dico, correspondiente al ejercicio termi- 
nado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Remuneración al directorio y al sin. 
dico. 

39 Fijación del número de directores 
(titulo TV de los estatutos sociales). 

49 Integración del directorio de acuer- 
de con lo resuelto en el ponte prece- 
dente. 

59 Designación de síndico titular y su. 
píente. 

69 Designación de dos accionista? pa- 
ra que aprueben y firmen el acta de ta 
asamblea. — El Directorio. 

i 105.- e.20|4 N» 33254 f.264;7l 
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ESTANCIA LA MARÍA PÍA 
8. A. A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
a las ,11 horas, en la calle 25 de Mayo 
168, piso 2?, oficina 41, para considera* 
«1 siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1?) Consideración de los documentos 
Que lija el art. 347, Inc. 1* del Código 
de Comercio, correspondiente ai ejerci- 
cio N« 4, cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 

2?) Fija* número de directores y du- 
ración de mandatos. 

39) Elección de directores, sindico ti- 
tular y sindico suplente. 

49) Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio 

$ 75 e. 2014 N» 34.576 V. 26|4j7l 

ESYMA 
S.A.C.I.F.A. y M. 

Espte. N« 31.015 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 

30 de abril de 1971, a las 16 horas, en la 
Avda. Corrientes 2963. 1er. piso, Capital 
Federal, para considerar el siguiente Or- 
den del Día: 1') Consideración de los 
documentos prescriptos en el Art 347, 
Inc. 1» del Código de Comercio corres- 
pondientes al ejercicio, cerrado el 31 de 
marzo de 1970. 2») Distribución de uti- 
lidades y retribución a los Directores y 
8indicos. 3') Elección de Directores y 
de Síndicos' titular y suplente. 4») De- 
sigilación de dos accionistas para firmar 
el acta. — El Directorio. , _ 

» 75. -e.21j4 N? 36.243 v.27|4|71 

ESTABLECIMIENTOS 
SÉRICOS ARGENTINOS 
R U T E X 

O ÉL C 1* ' 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Qrdl- 
naria de accionistas, para el dia 28 de 
abril de 1971, a las 11.30 horas, en Az- 
cuénaga 666. local 3, Capital Federal. 
ORDEN DEL DIA: 
19 consideración de la documentación 
' del art. 347 del Código de Comercio al 

31 de diciembre de 1970; 

29 Elección de autoridades: por 3 anos 
dos directores, por un año: sindico titu- 
lar y suplente; , , ^ 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acia. — El Directorio, 
nrmar « ^ e<M|4 .j |9 34.7»i- T .26!4171 

E. D. E. A. 

ESTABLECIMIENTOS 
DE EXPLOTACIONES 
AGROPECUARIAS 

Sociedad Anónima 
Comercial y Financiera 
CONVOCATORIA 
Convocatoria a Asamblea General Or- 
dinaria para el día 30 de abril de 1971, 
a las 16 horas, en la calle Cerrito 520, 
69 pico. dep. D, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos Art.. 347. 
tac. 1 del Código de Comercio, corres- 
pondiente al ejercicio terminado el día 
31 de diciembre de 1970. 
29 Distribución de utilidades. 
3« Elección de directores y síndicos, 
titulares y suplentes. 

49 Designar dos accionistas para firmar 

«1 acta de la asamblea. — El Directorio. 

% 75. e.21|4-N9 36.005-V.27|4|71 

E L T A 

Saciedad Anónima 
Comercial, Inmobiliaria 
e Industrial 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores Accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria que 
se realizará el dia 30 de abril de 1971 
a las 11,30 ñoras, en el local de la calle 
Lavalle 1473, oficina 107, Capital Fe- 
deral, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de los documentos 
aue establece el Art. 347 del Código de 
Comercio, ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

2 9 Elección de Directorio y Síndicos 
titular y suplente. 

3« Designación de dos accionistas para 
suscribir el Acta de Directorio. — E¿ 
Directorio. 

$ 90. e.20|4. - N» 35.230 v.26|4)71 

E L I 

Sociedad Anónima 
Comercial y de Mandatos 
Expediente N» 25.145 

CONVOCATORIA 
Cítase a ios señores Accionistas a le 
Asamblea General Ordinaria a realizar 
se el 30 da abril de 1971, a las 19 horas 
en Sarmiento 1426, 7*. Capital, para tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA; 
19 consideración documentos al 31112. 
.70, Art. 347 del Código de Comercio. — 
29 Elección de Directores y Síndicos. — 8* 
Designación dos accionistas para firmai 
el Acta. — Buenos Aires, abril 13 de 
1971. - El Directorio. 

* 52.50. e-2014. - N9 35095 ?.26|4|71 



EI1H -^ - 

Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 
N» 8.909 

CONVOCATORIA 

Cohvócaee a Asamblea General Ordi 
naria para el ota 30 de abril de 1971 
a tas 11 horas, en Hipólito Yrigoyen 
1116. 10* piso, para tratar: 

19 Considerar documentos Art. 347, in- 
ciso 19 del Código de Comercio, Ejercí 
cío 3112I70. 

29 Elegir Directores, Síndicos y' nos 
Accionistas para firmar el Acta. — Bue. 
nos Aires, abril de 1971. — El Direc- 
torio. 

1 -60. e.20|4. — N» 35.120 V.26|4¡71 



EXETER 

Sociedad Anónima 
Coni. • Inmob. ' 
Regtetra N» 12.358 

CONVOCATORIA 
Citase a los señores Accionistas - a la 
Asamblea General Ordinaria a reallzaf 
se el 30 de abril de 1971, a las 18 horas 
en Sarmiento 1426, 79, Capital, para tra 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración documentos al 31jl2 
70. Ait 347 Código de Comercio. — 2» 
ElecelMn de Directores. Síndicos — 3° De 
signacion dos accionistas para firmar t¡ 
Acta. - Buenos Aires, aoril 13 de 1971 
— El Directorio. 

$ 52,50. e.20|4. - N9 35.094 V.26J4I7J 



F. I. L. S. A. 

Financiaciones, Inversiones y Loteos 
Sociedad Anónima ComerciaC 
Industrial e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordina. 
tía a celebrarse el día 30 de abril de 
1971, a las 18 horas, en la Avenida Julio 
A. Roca N* 610, Piso 39, Capital para 
tratar: 

19 Consideración Documentos Art. 347, 
Inc. 19 del Oódigq de Comercio. Décimo 
Primer Ejercicio cerrado el 31 de diciem. 
bre de 1970. 

29 Distribución de Dividendos y hono- 
rarios al Directorio. 

39 Fijación y Elección de Directores, 
Síndicos y dos Accionistas para firmar 
el Acta. 

$ 106.— e.21|4-N* 36.949 v.27¡4|71 

FORESTADORA DEL LITORAL 

Sociedad Anónima 
Expediente N? 6.851 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, para el dia 
30 de abril de 1971 a las 19 horas, en 
Callao 468, Capital, s efectos de consl- 
derera el siguiente. 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de los documentos 
prescriptos por el Art. 347 del Código de 
Comercio, correspondientes al ejercicio ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección de síndicos titular y suplen- 
te. 

« 39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 
Buenos Aires, abril de 1971. 

El Directorio. 
$ 75,— e.21|4-N9 36.003-V.27I4J71 



FUNDICIONES 8ANTIN1 
S. A. L C. 

- CONVOCATORIA 
Buenos Aires, 13 de abril de 1971. 
Cenvócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, 
a las 18 hoars, en México 871, 8? piso, 
Capital Federal, con el fin de considerar 
el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

29 Lectura y consideración da los do- 
cumentos del articulo 347, inc. 19 dei 
Código de Comercio, del ejercicio ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970. 

3» Retiro de la autorización para co- 
tizar en Bolsa las acciones de la socie- 
dad, disponiendo que el Directorio efec- 
túe las solicitudes pertinentes que hacen 
a esta resolución. 

N 49 Autorización para abonar los hono- 
rarios de los directores correspondientes 
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 1970, en exceso (í 38.285,71) del 25% 
sobre las utilidades, establecido en e) 
articulo 14 de los estatutos. 

5* Honorarios del sindico y contador 
certificante del balance general cerrado 
el 31 de diciembre de 1970. 

69 Determinación del número de - di- 
rectores y elección de los mismos en 
reemplazo de los cuatro directores sa- 
lientes. 

7* Elegir síndicos, titular y suplente 
y designar al contador certificante de 
los estados contables correspondientes ai 
ejercicio 1971. 

Se recuerda a los señores accionistas 
lo dispuesto en el Art. 21 de los estatutos ¡ 
con referencia al depósito previo de ac- ; 
clones. — El Directorio. 

t 185. e.21j4-N9 36.430-V.2W1 * 



FJ.N.C.A. í CALICANTO 
Construcciones y Adexos, 
Financiera e Inmobiliaria S. A. 
Convócase Asamblea General Ordinaria 
para el 30/4/70, 9 horas, en Corrientes 
534, Piso 12. para tratar: 

19 Consideración documentos Artículo 
347, Inciso 19 C. C Ejercicio 31/12/70. 
29 Elección de dos directores. 
39 Elección Síndicos y dos accionistas 
para firmar el acta. 

El Directorio. 
$ 45.— e.21|4-N9 36.424-V.27|4|71 



FOLK 
S. A. C I. 



F. L 



Convocatoria a Asamblea General Or- 
dinaria para el dia 30 de abril de 1971, 
a las 10 horas, en el local de la calle 
Avda. San Martin 3108, Capital, para 
tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: " 

19 Consideración de la Memoria, Ba- 
hulee y Cuadro Demostrativo de Pérdi- 
das y Ganancias, ejercicio terminado el 
3OH1I1970. 

2* Elección de directores y síndicos. 

39 Retribución a directores y síndicos. 

49 Designar dos accionistas para firmar 
el acta. — El Directorio. 

$ 75. e.21|4-N9 36.491-v.27t4|71 

FLORFRANCE 

S. A. Ind. y Com. de Perfumería 
en la Argentina 

Convócase a Asamblea General OrdL 
naria para el 30 de atril de 1971, a las 
12.15 horas, en Rivadavia 4118, para tra. 
tar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos Art. 347, 
inc. 19) del Código de Comercio, cories- 
pondientes ejercicio al 31|12|1970. 

29 Destino a dar al inmueble de la ca- 
lle Rivadavia 4118 y 4124. 

39 Elección de Directores y Síndicos. 

4' Designar dos accionistas para fir- 
mar el acta. ■>- El Directoría 

$ 62,50 e.21|4_N9 35.891 v.27|4|71 

FRANCOBRA 
S.AJVI.I.OF. e L 

Florida 234, Buenos Alte» 

CONVOCATORIA 

Convócase a los Señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que ten? 
drá lugar el dia 30 de abril de 19/1 a las 
doce horas en el local social de Florida 
234, para considerar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la Memoria, In- 
ventarlo, Balance General, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin- 
dico, correspondiente al ejercicio cerrado 
el 31 de diciembre de 1970. 

29 Fijación y elección de los miembros 
del Directorio. 

39 Elección de Síndicos, titular y su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra que firmen el acta de la Asamblea 
General. 

Buenos Aires, 14 de abrí) de 1971. 
El Directorio. 
$ 90.— e.21|4-N9 36.354-V.27|4|71 

FINAMERICA . 
COMPAÑÍA FINANCIERA 
8. A. 

CONVOCAIORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, a celebrar- 
se el 30 de abril de 1971, a las- 11 horas, 
en Reconquista 617, ,49 piso, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 consideración del inventario, balan- 
ce general, cuenta de ganancias y perdi- 
das, memoria e Informe del sindico co- 
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 1970; 

29 Remuneración prevista por el art, 
179 de los estatutos; 

8* Fijación del número de directores y 
su elección por un año; 

49 Elección del síndico titular y su- 
plente: 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 82,50 e.21|4-N9 36.366-V.27|4|71 

F. L C. O. 

S. A. 

Financiera, Inmobiliaria. Comercial 
GANBINCO 

Sociedad Anónima 
Buenos Aires, 15 de abril de 1971. 
CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el. dia 
30 de abril de 1971, a tas 19 horas, en 
el local social, sito en la calle 25 de Ma- 
yo N9 346, 49 piso, de esta Capital, para 
considerar la siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos art. 347, 
tac. 1* del Código de Comercio, del ejer- 
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1970; 
29 Elección de un sindico titular y un 
suplente para el término de un año; 

39 Designación de 2 accionistas con- 
currentes á la firma del acta. 

Se recuerda<a los señores accionistas 
que deberán depositar sus acciones hasta 
3 días -antes del señalado. 

$ 90 e.21|4-N9 36.624-V.27J4J71 



FERROSTAAL ARGENTINA 

8. A. 

Comercial, Industrial, Financiera, 
Inmobiliaria y Agropecuaria , 

Registro 15.715 

CONVOCATORIA 
Convócase accionistas Asamblea Geno- 
ral Ordinaria 30 de abril de 1971, a la* 
9.30 horas, Belgrano 680. 9' piso, Capital 
Federal. 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentación Ar»' 
tículo 347 Código de cómeiclo, ejercióle 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 
29 Distribución ae utilidades. 
89 Remuneración al Directorio y sto« 
dlco. 

49 Designación síndico titular y su- 
plente. 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Dtectorio. 

í 75. e.21|4-N9 36.314-v.27|4|71 

FERROMAR ARGENTINA 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial . y Financiera 
Registro N9 6.038 

. : CONVOCATORIA 
Convócase' accionistas Asamblea - Gene- 
ral Ordinaria SO de abril de 197 1; -a -.'as. 
10 hora*, Belgrano 680, 99 piso, Capital 
Federal. 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración de la documentación 
según artículo 347 del Código de Co- 
mercio,, relativa al ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 1970. 

29 Elección de directores y síndico, ti- 
tular y suplente. 
39 Remuneración directores y síndico. 
49 Distribución de ut 111 dudes. ■ 
59 Aumento de capital autorizado a 
$ 600.000. 

69 Elección de dos accionistas para lir- 
mar el acta. — Presidente. 

. t 82,50. e21|4-N? 36.315-V.27|417S 

FICOMEX 
S. A. C. I. 

insc. N* 12.906 
Caja Co. N* 248.088 

CONVOCATORIA 
Convócase a Iob señoies accionistas a 
la Asamblea General O. diñarla, que ten- 
drá lugar en el local social, calíe ^Co- 
rrientes N9 3¿70 de esta Capital, el día 
treinta de abril de 1971. a las dleje J 
ocho horas, para tratar el siguiente; 
ORDEN DEI DIA: 
19 Consideración de ddeumentos ar- 
tículo 347 del Código de Comercio, Ejer- 
cicio N* 11, vencido él 31 de diciembre 
de 1970, y distribución de utilidades; '' 
2* Aumento de capital autorizado. 
39 Elección de nuevo Directorio y sin- 
dico titular y suplente. 

49 Elección de dos accionistas par» 
firmar el acta. — El Directorio. 

I 90,. e. 2U4-N9 38.296-V.27|4yja 

FILTOX ARGENTINA 
8. A. 

Industrial, Comercial, 

Financiera e lomoblliarla 

CONVOCATORIA 

Se convoca a tos señores accionistas ft 
la Asamblea Gañera] Ordinaria que oí 
realizará el día 30 de abril de 1971, * 
las 18 ñoras, en el local social de'' 1» 
entidad, calle Humberto 19 n* 2263, eos 
el fin de considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: '■'*•* 

19 consideración de la Memoria, In- 
ventario, Balance General - Cuenta df 
Ganancias y Pérdidas, destino de las utl» 
lidades e Informe del sindico, por el 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 

29 Elección de sindico titular y 'es- 
píente. 

39 Nombramiento de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. — B 
Directorio. 

$ 105. e.21|4-N9 S6.165-V^7|4|7I 

FRANCISCO SGUEKa .1 

8.A.M.C.F.C e 1 

Expediente N» 20.97912166 
CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Genera) Ordi- 
naria para el 3 de mayo de 1971. a las 
18 horas, en Pedro de Mendoza N9 1305, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: . 

19 Consideración documentos art 34% 
tac. 19, del C. de Comercio corréspon. 
dientes al ejercicio vencido el 31 de dV 
clembre de 197a 

29 Distribución utilidades y honorarios 
del Directorio y Sindico. 

39 Determinación numero de Directom 

y su lección. — Designación de Sindica 

titular y suplente y de dos accionistas 

para firmar el 'acta. — El Directorio. 

' $ 105 6. 22I4N9 37.740 v. 28J4JW 

FAMETAL " 

Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 

Convócase señares accionistas **■ %- 
blea General Ordinaria 30)4)71. 9 fieras. 
Quitases 426, Capital, efectos considera* 
documentación ejercicio cerrado SliiaflfjL. 
remuneración Directorio y Síndico di* 
tribución utilidades y elección nueve DK 
rectorio, Síndicos y dos accionistas firmar 
actas.*- El Directorio -««»«»•■» 

í * 37,50 e. 22j4 N« 37.126 y. 28]4|S 
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FORTÍN INCA 
I.A.CI.K e i. 
Registro N» 87X6» 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

Citaee a los señorea accionistas a la 
Asamblea General Oidinaria a realizar- 
le el 30 de abril de 19*11, a las 9 Horas, 
en Maipú 216. a» piso* "E", Capital, pa- 
ca tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consldei ación documentos a4 81112} 
70, art. 347, Código de Comercio, 

29 Elección de Du ce coi es y baidlcds. 

89 consideración Honorarios directorio. 

4» Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — £1 Directoría 

* «2,60 e.20j4 N» 83.289 VX6J4J71 

F I R E 
B.A.C.l.F.I.M.A. 7 8. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA 

Convocase a tos señores accionistas a 
la Asamblea Genual Ordinaria a cele- 
brarse el día SO' de abril de 1911, a las 
19 horas, en el local social en la calle 
Alsina 1¡>35, 8' piso, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consiaeíación oe la memoria, in- 
ventario, balance general, cuenta de ga- 
nancias y percudas e informe del Sindi- 
co, correspondientes al octavo ejercicio 
cerraao el 31 de diciembre de 19^0. 

2? Determinación del número de Di- 
rectores y e*eccion de los mismos. 

3« Elección oe Sindico titular y su- 
plente. 

49 Determnación de los honorarios del 
Directorio y Sindico (art. 1S Inc. 1). 

69 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directoría 

Neta: Se recuerda a ios señores accio- 
nistas lo que establece el Estatuto en 
el art. 19 con respecto al depósito de 
acciones. 

| ISO e20|4 N» 3L597 VX6J4J71 

FEDERICO LOVISCEK 

Sociedad Anónima, 
Comercial, Industrial, 
Financiera e Inmobiliaria 
Ser. N» 7.843 

Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria- para el 30 de abril de 1971, a tas 
17 horas, en Paraguay 729. f piso, pa- 
ra tratar: 

19 consideración de la documentación 
art. 347 tac 1«, del Código de Comercia 
Ejercicio 31112170. 

29 Elección de tres Directores titulares 
hasta el 31|12)71. 

3? Elegir Sindico titula/ y suplente has- 
ta el 3i!l3|7i. 

49 Designación de dos accionistas pre- 
sentes en la Asamblea para firmar el 
acta de la misma. — El Directoría 

$ 7ó e.20|4 N? 31X71 VX6[4J71 

FRANCISCO T. PINTO 

S.A. 

Importación • Exportación - 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea Genera] Ordinaria para el día 
•0 de abril de 1971. a. las 18.30 horas, en 
el local socia-l de la calle Avda. Forest 
(17, Capital Federal, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración documentación art. 
847 del C. de C. correspondiente al Ejer- 
elclo cerrado el 31 de diciembre de 197a 

29 Elección miembros del Directoría 

39 Elección Sindico titular y Sindico 
suplente. 

49 Distribución de utilidades. 

69 Elección de dos accionistas para fir- 
mar el acta de Asamblea. — £3 Direc- 
torio. 

$ S2J50 e.20j4 W 29.622 vX6|4j71 

FERMIA 
«.A.C.l. 

ürai. Venancio Flores 193|19S 
T. E. 99-2369 - Buenos Aires 
CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria día 30 de abril 1971. hora 20, ea 
Venancio Flores 193. para tratar: 

Documentos art. 3477cód. Com.: ejer- 
cicio 31U2I1970: y elección Directores, 
síndicos y dos accionistas para firmar 
•cta. — El Directoría 

$ 52¿0 e20l4 N» 33.280 VX6|4j71 

FLANDA 

Sociedad Anónima Comercial 
Industrial Financiera 
Inmi. biliaria y Afropecoarüa 
Bartolomé Mitre ZKh V piso. af. 51 
Capital. 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria el 30 de abril de 1971 a la» lo 
horas en Bartolomé Mitre 206L 7* piso 
oí. 57. Capital, a fin de tratar el siguien- 
te ■ • 
^ ORDEN DEL DÍA: 
!•) Consideración y aprobación docu- 
mentos articulo 847, inciso 1» del Código 
te Comercio. 

29> Determinación numero de direc- 
tores y elección de los míanos. 

89) Elección de síndicos y dos accio- 
nistas para firmar el acta. — El Direc- 
toría 

f 52J50 t, 20(4 N» 33.461 T.26I4J71 



FOMENTAL 

Sociedad Anónima Industrial 
Comercial y Financiera 
Expediente 5311 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 a 
las 14 horas en Bernardo de Irlgoyen 
330. 49 piso, Capital Federal, para tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1*) Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la asamblea. 

29) Consideración documentos articulo 
347, inciso 19 del Código de Comercio, 
correspondientes al ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 1970. 

39) Distribución de utilidades. 

49) Remuneración del directoría 

5») Fijación del número de directores 
titulares y elección de los mismos. 

69) Designación de sindico titular y 
suplente. — El Directorio. 

1 75 C. 2014 N9 33X33 V. 26i4]71 

FEEECHE 

Sociedad Comercial, 
Financiera e Inmobiliaria 

Convócasela Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el dia 30 de 
abril de 1971 a las 19 horas en San Juan 
1228, Capital Federal, para tratar: 

19) Consideración documentos art 341 
del Código de Comercia ejercicio 81U2 
70. 

2») Destino de la pérdida. - Remo- 
neraclón al sindico. 

39) - Determinación numero directores, 
designación de directores y sindico. 

49) Designación dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directoría 

$ 80 e. 2044 N* 33.545 v. 2614171 

FLASH COLOB 
8. A. C. L 

Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971 a 
las 11 horas, en Perú 79, 8». Capital, pa- 
ra tratar: 

19» consideración doc. art. 347. Código- 
de Comercia 

29) Distribución utilidades y remune- 
raciones directores y síndicos. 

89) Elección directores, síndicos y dos 
accionistas para firmar el acta. — El 
Directoría 

$ 45 a 20)4 N» 33X20 T. 26|4t71 

FLORENTE GIVATJ 

S. A. C. L F. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971. 
a tes 12 hs. para tratar: 

19) Documentación art 347, Cód. Com 
al 81I12'970 

3»> Elección directores, síndicos y ac- 
cionistas para el acta. — El Directorio 

$ 37.50 e. 2014 N» 33.451 V23I4171 



FRUTAS CRISTINO S. A. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los Sres. accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria para ei día 
30 de abril de 1971 a tas 20.80 horas en 
Dr. Enrique Del Valle íberlucea 941. Ca 
pital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19) Cumplimiento dej art. 347. tac. I o 
del Código de Comercio, correspondien- 
te al ejercicio cerrado el 31 de diciem- 
bre de 1970 

2»> Elección de síndicos. 

3») Emisión de acciones. 

49) Designación de dos accionistas pa- 
ro firmar el acta .„„. 

Buenos Aires, 12 de abril de 197L - 
El Directorio. 

f 75 e- 2014 N* 83.435 V. 2614171 

FORJA ARGENTINA 8. A. 

Se convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrara el 30 de abril de 1971. a ia<s 
11 horas, en la sede social de Avenía* 
Corrientes 316. Piso 8». Capital Federa' 
para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19) Consideración documentación art. 
347, tac. 1« del Código de Comercio, ejer- 
cicio al 3111211970. 

2«) Remuneraciones del directorio ? 
sindico. ^ ._„_ 

3') Capitalización ley 15272. 

4») Fijación valor certificados proviso- 
rios de acciones. , 

6»> Ratificación aumento capital dls 
puesto por Asamblea Oeneral Extraor- 
dinaria del 16I1H70. dentro de las mo- 
dificaciones estatutarias aprobadas. 

6 P > Elección de sindico titular y só- 
plente. . 

7»i Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la asamblea — E'< 
Directorio. 

I 185 e, 20i« N« 33X48 V. 2614111 

FORESTADORA DEL NORTE 8. A. 
CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores -..clonista* a 
la Asamblea General Ordinaria que 
tendrá »ugar en Reconjufsr* ion. íer. 
piso. Capital, el dia 30 de ^rrit de 1971. 
a las 18 horas, para considerar «i se- 
guiente 



ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la Memoria, in- 
ventario, Baiance General. Cuadro De- 
mostrativo de Ganancias v Pérdlcas e 
Informe del Sindico, corre -pendientes al 
ejercicio N« 7, cerrado el ¿1 de diciem- 
bre de 1970. 

29 Remuneración de Directores y Sín- 
dicos. 

39 Elección de nuevos directores y sín- 
dicos en remplazo de los que cesan en 
su mandato. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta de Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

% 90 C2014-N9 35.052 V 26,4171 

FAETÓN 

Sociedad Anónima, 
Comercial e Industrial 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que 
habrá de celebrarse ei dia 28 de abril 
de 1971, a las 9 horas, en ei ¿ocal de la 
calle Larrea 1169. piso 5». Je esta Ca- 
pital, a los efectos de considerar la si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 consideración de la documentación 
prescrlpta por el Artículo 347 del Có- 
digo de Comercia correspondiente al ejer. 
ciclo cerrado al 31 de diciembre de 1970. 

29 Cambio de denominación de las ac- 
ciones preferidas 12 o*o par acciones or- 
dinarias 1 voto f 25.000. 

3 9 Aumento del capital autorizado de 
$ 100. C00 a $ 200.000 en \ serles de pe. 
sos 25.000 acciones de elase ordinaria 
"1 votó". 

4« Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

I 90 e.20|4-N» 86.0& V.26)4t71 

FRASILERI 

S. A. C. e L 
Registro N* 86X75 

CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria jara el 30 
de abril de 1971, a las 9.30 horas, en 
el local de oliden 434, Capital, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 consideración documentos Art. 347, 
Código de Comercia ejercióle al 81 de 
diciembre de 1970. 

29 Determinación numero de Directo- 
res y elección de los nlsmos. 

39 Elección de Síndicos Titular y Su- 
plente. . . 

49 Designación de dos accionistas para 
redactar y suscribir acta de Asamblea. 

Buenos Aires, 13 de abril t 1971. — 
El Directorio. 

% 75 e.20|4-N» 84.896 V.26,4|71 



F I V E C O • 
S.A.C.I.C.I. y F. 

(Expediente 17X15163) 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, realizar- 
se el día 30 de abril de 1971, a las 19 
horas, en el local social caue Sarmien- 
to 767. 1* piso. Capital, pan tratar: 

19 Consideración de la documentación 
prescripta por el Art 347, Inc. 1' del 
Código de Comercio, correspondiente al 
ejercicio cerrado el 31112170. 

29 Fijación del número y jlecclón de 
directores titulares y suplentes y síndico 
titular y suplente. 

39 D3signación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El directorio. 

* 75 e.2014 N» 35.066 V 2614(71 

FRABRON S. A. 

Comercial, Industrial 
y Agropecuaria 
Registro N» 19.196 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Ordinaria de 
accionistas para el dia 30 de abril de 
1971, a tas 9.30 horas en al loca) calle 
Lavalle 1763. piso 5', Of. 2, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documente* Art. 847 
Código de Comercio, correspondientes al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 1970. 

29 Elección de Directores, Sindico Titu- 
lar y suplente y dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

5 75 C.2014-N* 34.029 F.WOTI 

FAMTL " 

Sociedad Anónima 
Comercial, industrial, 
Financiera, inmobiliaria 7 
Agropecuaria 

N* «i. 508 
Convocase a ios señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de aorii de 1971, a las 18 30 ñoras en 
Bolívar 382, piso 59 oficina 18, Capital 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1* Consideración de los documento? 
art- 347 del Código de Comercio, ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

i* Fijación namero y elección directo- 
res v síndicos y dos accionistas para 
firmar el acá — El Directorio. 

f 15 o. 2014 N» 35X78 V. 2614171 



FABRICA ARGENTINA DE CANOS 
DE ACERO E INDUSTRIAS 
ELECTRO METALÚRGICAS 
MAURICIO SILBERT S.A. 

CONVOCASE a ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, 
a las 19 horas, en su sede social, calla 
Florida 520, 59 piso. Of. 614. Caplta-1 Fe- 
deral, para tratar el s'gin<»ite: 
ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración de la documentación 
que fija el artículo 347 del Código de 
Comercio, correspondiente al ejercicio ce- 
nado el 31 de diciembre de 1970. 
. 29 Fijación del número y elección da 
nuevos directores y síndicos. 

39 Elección de dos accionistas para íum 
mar el acta. — El Directorio. 

t 75,- e. 2014N9 35X69 v. 26[4|71 

FIALQUE 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial, Financiera, 
Inmobiliaria y Agropecuaria 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día SO de abril a las 20 
horas, en Días Veles 4244, para tratar el 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA:- 

1* Consideración y aprobación de la 
Memoria. Inventario, Balance General 
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In« 
forme del Sindico, correspondiente a ios 
ejercicios económicos cerrados el 31 da 
diciembre de 1969 y el 31 de diciembre 
de 1970. 

2* Elección de Directores y Síndicos, 
titular y suplente. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 90 e. 2014 N 9 84X11 ?.26|4|7Í 

FRANCOMTE '" 
8. A. 

Comercial, Industrial, Agropecuaria) 
Financiera e Inmobiliaria 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria el dia 30 de abril de 1971, a lai 
15 horas: 

ORDEN DEL DIA: 
1* Consideración de los documentos el* 
tados en el articulo 347, tac. 19 del Có- 
digo de Comercio, correspondientes al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre oe 
1970 y- afectación de los beneficios. 

2* Fijación del número de directores 
y elección de los mismos, y de) Síndico 
titular y suplente y accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

I 75 e.2014 N9 34.616 V.26|4|71 

FELDHAMER HERMANOS 
8. A. C. e I. 

N9 de Registro 10.509 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
a las 18 horas, en Córdoba 315. Capital 
para tratar: 

1* Consideración documentos Art. 347 
del Código de Comercio, ejercicio cerra- 
do al 31 de diciembre de 1970. 

2» Consideración resultado ejercida 
destino saldo cuenta Ganancias y Pér- 
didas. 

3» Elección de Presidente. Vicepresiden- 
te, Director y síndicos y dos AccmnistaS 
para firmar actas. — El Directorio. 

I 75 e.2014 N» 34.611 v¿6|4¡71 

FRIGORÍFICO SIRDAB 

8. A. 

Comercial e Industrial 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, para el 30 de abril de 1971. a tas 
19 horas, en Anchorena 350. para tratar 
el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos 
prescriptos por el Art. 347. inciso 1* del 
Código de Comercio, correspondientes al 
cuarto ejercicio social, cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. 

29 Fijar número y elegir Directores y" 
Síndicos. 

3* Designar dos accionistas para fir- 
mar el Acta. — El Directorio. 

f 60 e.2014 N9 34.544 vX614|Tl 

FINCO 

S. A. 

Financiera, Inmobiliaria, 
Comercial e Industrial 

Se convoca a los señores Accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria que 
tendrá lugar el día 30 de abril de 1971, 
a las veintiuna y treinta horas, en La* 
valle 1527. 59 p. of. 21, Capital, para 
considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración de los documentos 
establecidos por el art. 347. inciso 1* 
del Código efe Comercio correspondien- 
te al e tercíelo comercial N9 14, cerrado 
el 31112170. 

2» Elección de Directores titulares por 
el término de un año y fijación de su 
número. 

39 Elección de Síndico titular y Sin- 
dico suplente. 

4» Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

$ 80 e.2014 N» 34.581 VX6t4i71 
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FABRICA JUSTO +¡,. 

l.A. i. C. M 

Registro N« 14.20* 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
lana de Accionistas para el 30 de abrí; 
le 1971, a las 18 ñoras en Lavalle 1733, 
► piso izquierda, Capital Federal, para 
considerar: 

ORDEN DEL DlA: 

19 Los documentos del art. 847, Inciso 
1* del Coligo de Comercio, ejercicio ce» 
fado el 31|12¡70. 

3» Distribución de utilidades. 

8» Fijación del número de Directores 
t su elección. — Elección de Síndicos. 

4° Designar dos accionistas para íir. 
Mar el Acta. — El Directorio. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1971. 

* 00 e.20|4 N9 84.697 V.2614I71 



FUL VIA 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial, Inmobiliaria, Financiera, 
Constructora y Agropecuaria 

Se convoca a los señores Accionistas 
A la Asamblea Genera) Ordinaria, que 
tendrá lugar el día 30 de abrü de 1971, 
« tas veintiuna y treinta horas, en 
la calle Lavalle 1527. & piso, oficina 21, 
Capital, para considerar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 

1? Consideración de los documentos es- 
establecidos por el artículo 347, inciso 
1*> del Código de Comercio, correspon- 
diente al ejercicio comercial N» U ce- 
irado el 31112(70. 

> 8 f Elección <2e Directores titulares por 
el término de un año y fijación de su 
. número. 

8* Elección de Sindico titular y Sin- 
dico suplente. 

4? Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

S 90 «2014 N* 34.580 V, 2814(71 

F. A. C. S. A. 

Fábrica Argentina de Cadenas 
8. A. Ind. Cou- Fin. e Iwn. 
CONVOCATORIA 
W 6732 
Convócase a Asamblea Genera) Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971 
• las 11.30 horas, en Alslna 471 para 
tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DlA: 
1» Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta de la Asamblea. 

2« Considerar documentos Art. 347, 
inciso 1» del Código de Comercio corres- 
pondientes al Eiercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1970 y distribución de uti- 
lidades. 

39 CaptallaacJón del saldo de Revalúo 
Contable Ley 17.335. 

49 Aumento de capital autorizado y 
emisión de acciones. 

5» Elección de directores titulares y 

suplentes y S'ndicos. — El Directorio. 

$ 90 e.2014 N* 84.518 V.26]4|71 

FLAVTTA 

8. A. Com. Ind. 

Fin. Agron. e Inmob. 
Numero de Registro 205* 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, 
a las 19 horas, en Esmeralda 155, piso 
8«, para tratar: 

19 Consideración documentos Art. 347, 
Inciso 19) del Código de Comercio EJer- 
elcio terminado el 31 de diciembre de 
1970. 

2* Elección Directores titulares y su- 
plentes: Sindico: titular y suplente. 

39 Ratificación características emisión 
acciones correspondientes a las series 11* 
a 20«. 

4» Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

% 90 6.2014 N9 34558 V.26(4|71 

FLORCALDE 
6. A. 

Registro N9 5270 

Se convoca a ios señorea Accionistas 
i la Asamblea General Ordinaria a ce- 
lebrarse el dia 29 de abril del corriente 
aso a las 9 horas en el local social de 
Rivadavia 926. 4* pisó. Capital Federal, 
para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 DesignacMn de dos accionistas pa- 
ta firmar el Acta. 

2» Consideración de la Memoria. In- 
ventario. Balance General. Cuadro De- 
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e 
Informe del Sindico correspondiente al 
ejercicio vencido el 31 de diciembre de 
1970 v distribución de utilidades. 

39 Capitalización del Revalúo Contable. 

49 Elección de Directores previa fija- 
ción de su número elección de Presi- 
dente. Vicepresidente y Síndico, deter- 
minación de sus honorarios. 

El Directorio. 
$ 90 e.2014 N» 34.485 V26;4|71 

FRIGORÍFICO ALFA 
8. A. I. C. A. 

Convócpse a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el dia 30 de 
abril de 197: a 'as 16 horas en el local 
social, calli. José Enrique Rodó 6885, 



Capital Federa», para tratar «1 siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Considerar documentos Art. 347 del 
Código de Comercie y resultado del ejer- 
cicio cerrado ei 31112 70 . 

29 Consideración de la gestión del DI- 
rectork durante e) citado ejercicio y fi- 
jación de sur remuneraciones. 

3* Elecciói del 8indico titular y su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio 

t «0 «. 2014 N* 84.793 V. 26 471 

Fábrica Argentina de Engranajes 
FAE , 
8. A. L y C. 

Expediente N? 541» 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores Accionistas a 
Asamblea Generai Ordinaria para ei dia 
30 de abril de 1971 a las 17 horas, en 
el local de ta calle Hipólito Trigoyen N* 
1623, 69 piso, para considerar lo si- 
guiente: 

19 Desfgn&ciót de dos accionistas para 
firmar el acta. 

29 Consideración documentos Art 347, 
Inc. 1, Código de Comercio, Ejercicio 31 
121970 

39 Elecciones Directores y Síndicos. 

49 Consideración del Revalúo Técnico. 
— El Directorio 

Nota: Para tomar parte en las delibera- 
ciones de ta Asamblea, los accio- 
nistas deberán depositar en las ofi- 
cinas de 1a Sociedad sus acciones 
o un certificado que acredite su 
depósito en un Banco, con tres 
días hábiles de anticipación (Art. 
27 de los Estatutos Sociales). 
Sj 105 e. 2014 N9 34.942 V. 284171 

FRIGORÍFICO 
SAN ANTONIO 

Sociedad Anónima Industrial 
Comercial e Inmobiliaria 

N» -.573 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria a realizarse el dia 80 de abril de 
1971 a las 1130 horas, en Paseo Colón 
221,' 29 pisa Caplta' Federal, para tratar 
el siguiente' 

ORDEN DE1 DIA: 

1» Considerar documentos articulo 34? 
Código de Comercie ejercicio 3112170. 

29 Remuneración a directores y sin. 
dico. 

39 Elección de un director titular y sín- 
dicos titular .* suplente. 

49 Designación de dos accionistas para 
suscribir el acta de la Asamblea. — £3 
Directorio. 

Los señorea Accionistas que justifiquen 
su calidad de tale» y su derecho a voto 
med'ante certificados banc&rios. deberán 
presentar tales documentos con la espe- 
cificado:-, detallada del número de tí- 
tulos que comprende cada certificación 
en virtud de la desaparición de acciones 
públicamente denunciada por el Direc- 
torio y Síndico de la Sociedad. . 

í 105 e. 2014 N9 34.907 V. 26.4(71 

FABRISILL ~" 

Sociedad Anónima 
Industrial, Ccmerctal 
Financiera e Inmobiliaria 
Triunvirato 2935 . Capital Federal 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria para el dia 29 de abril de 1971 a las 
8.30 horas, en Triunvirato 2935. Capital 
Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DlA: 
1* Consideración de la Memoria. Ba. 
lance Genera.. Cuadro Demostrativo de 
Pérdidas y Ganancia? Inventario e In- 
forme del S'ndico. correspondientes al 
Ser. EJercici cerrado ei 3112U970 

29 Retribución ai Directorio y Sindico 
y dlstribuc'ói. d» utilidades 
39 Autaent dei Capital Autorizado 
49 Elección de Directores, previa fija- 
ción de su número Sindico titular y Sin- 
dico suplente, todo? por un año 

59 Des'gnaciói de dos accionistas para 
que aprueben v firmen el Acta de la 
Asamblea — El Directorio. 

t 10o e. 20Í4 N9 34473 V 26.4J71 

FACIBO 
S. A. I. C. 

CONVOCATORTA ASAMBLEA 

OTÜNFRAI ORDTNARIA 

EN PRIMERA CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi. 

narla para el día 30 de abril de 1971 

a las nueve horas la que se llevará a 

cabo en la sede social, calle Balgorria 

3864 66 de la Capital Federal para tratar 

el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1* Considerar os documentos articulo 
847. Ble. K Código de Comercio, ejer- 
cido al 31 d' dJcembre de 1970 

29 Distribución de Utilidades. Remune. 
raciones a Directores y Síndicos 

39 Elección del nuevo Directorio y Sin- 
dico titular y suplente 

49 Designación df dos accionistas para 
suscribir el Acta de Asamblea. — El 
Directorio. 

I 105 e. 20J4 N» 34.045 T. 2614171 



FIDELES 

Financiera del Esta 
Sociedad Anónima 
Industrial Comercial,. 
Financiera e Inmobiliaria 
CONVOCATORIA 
De acuerdo con ei articulo 11, se con- 
voca a los señores Accionistas a la Asam- 
blea General Ordinaria que se realizará 
el dia 30 de abril de 1971 a las 11 horas, 
en el local de San Martin 16. piso 39, 
oficina 316. a fin de considerar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de la Memoria, In- 
ventario. Balance General, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin- 
dico, del ejercicio al 31 de diciembre de 
1970. 
29 DistribuclOi de utilidades. 
39 Fijación del número de miembros que 
deberá componer el Directorio y elección 
de los mismos. 

4* Elección de Sindico mular y su. 
píente. 

59 Designación de dos accionistas pa- 
ra firma, el Acta — Buenos Aires, abril 
de 1971 — El Directorio. 

$ 105 e. 20(4 N» 34418 V. 26|4¡TI 

FAFFDB 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Financiera y de Mandato» 

CONVOCATORIA 

Convócase t los señores accionista* de 
Fafyde, 8. A C I F. y de Mandatos, 
a la Asamblea General Ordinaria a ce- 
lebrarse el dia 30 de abril de 1971 a las 
1830 horas, en la calle Bonpland 2349, 
Capital Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la documentación 
Art. 347. Inciso 1* del Código de Comer- 
cío. correspondiente al ejercicio cerrado 
el 31 de diciembre de 1970. 

29 Distribución de utilidades. . 

3* Fijación del número de directores y 
designación de los mismos. 

49 Elección del Sindico titular y su- 
plente. 

69 Designaclój de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la Asamblea. -— El 
Directorio 

$ 90 e 204 N» 34.716 V. 26(4171 

FINANCIERA PIANO 

Sociedad Anónima 
Financie» de Inversiones, 
Administración y Mandatos 
Registro N* 13.934 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Ordinaria de 
Accionistas para e> dia 30 de abril de 
1971 a las 12 horas en el local social San 
Martín 347. para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DlA: 
19 Considerar documentos Art 347 Có- 
digo de Comercio correspondentes al 
ejercicio cerrado el Si de diciembre de 
1970. 

2» Elección de Directores, Síndicos y 
dos accionistas para firmar el acta. — 
El Directoría 

$ 71 e 20(4 N« 84.674 V. 26i4l71 

FINNCELL ARGENTINA 
S. A. 

Comercia' e Industrial de 
Representaciones, Importación 
y Exportación 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, que ten- 
drá lugar el dia 80 de Abril de 1971. a 
las 11.30 horas, en la sede social. San 
Martín 627. 79 piso, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 
1* Consideración de) Inventarlo, Me- 
moria. Batane General. Cuadro C tros- 
trativo de Ganancias y Pérdidas e In- 
forme del Sindico, correspondente al 
ejercicio terminado el 31 de Diciembre 
de 1970. 

29 Distribución de utilidades y fija- 
ción de retribuciones. ' 
3* Elección de Directores y Síndicos. 
*9 Designación de dos accionistas a: i 
firmar el acta de la Asamblea. — El 
Directoría 

t 120.- e.20|4-N9 34437 v.26l4|71 

1 ABRTCA ARGENTINA DE CAÑOS 
ROCLA 

8. A, Comercial, Industrial, 
Financiera. Inmobiliaria de 
Mandatos y Servidos 
Domicilio H d> Mayo 571 - Capital 
Legajo N* 37.6ÍÍ 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores Acetante*"* a 
Asamblea General Ordinaria pa.* e dia 
30 «e Abrí' de 1*71 a las 11 horas, ci 
r, ref.tr» sede «xsial, caite 25 de Mayo 
577 .pise 29 Capital Federal para ra- 
ta» f> siguiente 

ORDEN OEL DIA: 
1» Conoide dción documentos to^lsulo 
347 lei Código de Comercio, corre'wn. 
-lentes al E^rc<cio cerrado e 31 de Di- 
♦•w>bre d». 1970. 

29 De'^noK'ftn d«>i TVrect/rio y íUa- 
dón número de miembros. 



. 39 snecdón de Sindico*. _ 

4» Designación de dos aocionlstae pa- 
ra firmar el acta de Asamblea. 

Buenos Aires, 18 de Abril de 1971. — Ei 
Directorio 

$ 105,-*. O.20I4-N9 M.462-V.2614171 

FAPESA 

Fábrica Argentina de Produeto* 
Electrónicos 8. A. y C. \ 

Melincné 2594 V 

CONVOCATORIA 

De acuerdo con el articulo Xí de loa 
estatutos sociale», se convoca a los se- 
ñe-tes accionistas a Asamblea General 
Ordinaria que tendrá lugar «1 día 80 d* 
aoril de 1971 a las 15.30 horas, en el 
local social, calle Melincue 2594, para 
tratar el slg alenté 

ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración de U Memoria, Ba- 
lance General, Cuenta de Qananc'os j 
Pé. -idas, Inventarlo e üuonne C<si Sin* 
dico correspondientes al aj a w¡lclo 19 da 
enero, al 31 de diciembre de . 197í. 

29 Aumento de capital y capital ación 
parcial del saldo Revalúo Contable Ley 
17.335. 

3« Fijación del número de '-directores y 
elección de los mismos. 

49 ElecclóT. de sindico titular y sa- 
piente 

5* Fijación de los bonoraroa de M» 
directore» y síndicos 

69 Nombramiento de dos aóríonlstí pa- 
ra firmal el acta. — El Dtrectorte. 

$ 105.— e.2014-N9 34.400-T^6|UTl 

•ÜTTJRPLAST 
S. A. I. C. e L 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordl- 
nari di- 30 abril 1970, hora 20 en Sar- 
miento- 412, ,-lso 69, «f 610." Crpltai. na* 
ti tratcj; documentos art. 34' Cóu .COA 
ejercicio 31|12'1970. y elección directores, 
síndicos y dos accionistas- por» firmar 
fta. — El Directoría 

$ 45.— e.20l4-N» 34,422-v¿6l4itt 

F*.DE8A t 

Sociedad Anónima. Comercial, ! 

Industrial. F'nanc'era, Inmobiliaria ; 
y Agrícola Ganadera ' 

CONVOCATORIA . 
. Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General O-dinaria 'dia '0 de 
abril de 1971, a las 21 hs en Femándea 
de Enclso 4671, Capital, para tratar el 
slg 'ente 

ORDEN DEL DIA: 
1> Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General Cuadro Demostrativo de 
Ganancias y Pérdidas e Informe de] sin- 
dico del ejercióle cerrade el SI de di- 
ciembre de 1970. 
29 Elección de cuatro Directores, 
3» Elección de Sindico titular y Sindi- 
co suplente. 

49 Des'gnaeJón de dos accionistas pa- 
ra firmar el -Acta. — El Directorio. 

$ 82,50 e.204-N» 34.378-,. 26I4J71 

FERNANDEZ LONQ F REOOINI 
Sociedad Anónima CóTerelal 
y de Mandatos y Servicie* 
FLVRSA 
Registro N» 26.251 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el da 30 d< 
abril de 1970. a las 16 horas, en ei loca! 
df nuestra sed legal Av. L. N. Alera 
1074 rp i), capital Federal para tratas 
el siguiente 

ORDEN DEL DlA: 

19 Consideración y aprobación de !i 
Temoria. Balance General. Cuentas de 
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin- 
dico, correspondientes al tercer ejercida 
cerrado el 3 1 de diciembre de 1970. 

2» Elección de Directores titulares. 

39 Elección de Sindico titular y Sín- 
dico suplente 

4* Designación de dos aectotdstas pa- 
ra firmar el acta. 

t 90.- e.2Q|4-N f M.IOS-v.&rR'n 

FINECAR 
8.A.C.I.F.L y A. 

Registre N» UJttl 

^ CONVOCATORIA 

Convócase a los señores acetonlstas i 
la Asamblea Oenerat Ordinaria que se 
celebrará el dia 30 de abro de 4971. • 
las 19 horas, en Moreno 1623, piso 2* 
"C", Capital, para ttatar el dementa 
ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración de 1* memori a , la* 
ventarlo, batanee general cuadro da. 
mcetrativo d» ganancias y perdidu c la- 
forme del sindica correspondiente* si 
primer ejereitlo ftaallsado al M de «a* 
tlembre de 1970. 

29 Fijación del número de dircetorei 
titulares y su elección. 

39 Elección de sindico tttalsr y s«. 
píente. 

49 Designación de dos aedonlstas pa* 
re firmar el acta de la asamblea. — 81 
Directorio. 

< M.— eJtí>¡i ííí U^U rJ6|4^X 
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FELIPE íflEGO MONASTERIO 
Sociedad Anónima 
Mandatarla y de Servicios 

Inmobiliaria, Comercial, - • 
Industrial y Agropecuaria ■ 
Registro N» 34.815 

CONVOCATORIA 
Convócase para el día 30 de abril ' de 
1911, a las 19 ñoras, en el local social. 
Lavalle N» 1537, 2» cueipo, 49 piso, Dto 
"H , Capital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Considerar documentos ar.t. 347, in- 
ciso 1» C. de c, ejercicio ai 31112)1970. 
39 Elección de síndicos. 
3? Constitución garantía directores. . 
4» Designar ion de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1971. — 
Bl Directorio 

f 75.— e.20|4 N» 34.229 r.26|4|71 

FARO MOTOR 
B.A.C.LF. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 20 y 80 hs., en la sede social, Co- 
rrientes 2294 piso' 10?, oí. 49, Capital 
Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración de la memoria, in- 
ventarlo, balance general, cuenta de ga- 
Btanclas y perdidas, informe del sindico 
t distribución de utilidades, correspon. 
dientes al ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. 

7¡> Determinación del número de direc- 
tores y suplentes, y elección de los mis- 
nos por un nuevo periodo. 

S» Elección de síndicos. 

4» Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de asamblea. — El 
Directorio. 

$ 90<— e.20|4 N» 34.193 v.2614{71 

FISZER Y CÍA. 
S.A.C.LF. 

Registro N» 9.411 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
' la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrara el día 30 do abril de 1971, a 
las 12 horas, en el local ubicado en la 
calle Sarmiento N* 2664, para conside- 
rar el siguiente 

. ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración de la memoria, lnven- 
,• tarto, balance general, cuenta de ganan, 
das y pérdidas e informe- del sindico, 
correspondientes al ejercicio tft 13, ce- 
.rrado al 31 de diciembre de 1970, y dis- 
tribución de utilidades. 

2» Fijación del numero de miembros 
del directorio - . 

3? Elección de directores titulares y de 
dos suplentes. 

4' Elección del sindico titular y su. 
píente. 

6* Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de asamblea. — E) 
' Directorio. 

* 90.— e.20|4 NV 34.225 V.26|4!71 

, FRIGORÍFICO ONETO Y CÍA. 
8.A.LC. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, correspondiente ai primer ejercí, 
do cerrado el 31 de diciembre de 19'rC. 
para el día 30 de abril de 1971, a «as 
19 horas, en nuestra sede social, Solía 
1930, Capital Federal, -para tratar ei si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1« Consideración de tos documentos del 
art. 347 dei Código do Comercio. 

8? Fijación del numero de directores 
r elección de los mismos, y de síndicos, 
titular y suplente. 

3» Designación de dos accionistas - pa- 
ra firmar el acta de- asamblea. — El 
Directoría 

$ 75/— e.20(4 N9 34.169 Y.2$4i71 

F. L B, A. 

Sociedad Anónima 
de Finanzas e Inversiones . 
en la República Argentina 
ASAMBLEA GENERAI ORDINARIA 
del SO de abril de 1971 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordl. 
Baria para el dia 30 de abril, a (as 10 
w 30 horas, en José Pedro Várela 4866, 
Capital Federal. 

ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración documentación artlcu- 
b MI del Código de Comercio al 31 de 
diciembre de 1970. 

1» Fijación de número y elección de 
«rectores. Nombramiento de sindico y 
accionistas para firmar el acta. ,— . Ei 
Directorio. 

Nota: Recuérdase el depósito de se- 
danes. 

* 76*- e.2014 N« 34.165 T.28|4fTl 

FAMAT 

Sociedad Anónima» Agropecuaria, 
Comercial. Industrial 
y Financiera 

CONVOCATORIA 

" Por resolución del Directorio, se con- 
>ca^ a los señores accionistas a Asam- 
lea General Ordinaria que tendrá lugar 



el 30 de abrO de 1971, a las 19 horas, en 
la sede de la sociedad, Sarmiento 440, 
69 piso. Buenos Aires, para tratar ei si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

1« Considei ación de la memoria, in- 
ventario, balance general, cuenta de ga- 
nancias y pérdidas e iníorme del sindi- 
co, correspondientes al 149 ejercicio ter- 
minado el 31 de diciembie de 1970. 

2» Distribución de utilidades y remu- 
neración ai Directorio y síndico titular. 

39 Elección de tres directores, con man- 
dato por un año. 

49 Elección de síndicos, titular y su- 
plente, también con mandato por un año. 

59 Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta de la asam- 
blea. 

Buenos Aires, 12 de abril de 197L — 
El Directorio. 

f 120,— e.2014 N9 33.011 v.2614171 

FAMACO 

8. A. I. O. y F k 
Exp. 7.098 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30. de abrü de 1971, a las 
9 horas, en Pedro Echagüe 3040, Capital, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de la documentación 
del artículo 347 del Código de Comercio 
y distribución de utilidades. 
2? Elección de directores y síndicos. 
39 Aumento del capital suscripto. 
49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directoría 

t 75,— e.20¡4 N9 ,32923 V.26|4¡71 

FREIRÉ HNOS. ~~~~* 
S. A. L C. F. 
Registro N» 19.719 

CONVOCATORIA 

Convócase a los. señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para ei día 
30 de abril de 1971. a las 17 hs„ en el 
local de la calle Moreno 1628, 59 piso, 
oficina 61, Capital Federal, para tratar 
el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos del 
art. 347. toe 19 del ¡Jódigo de Comercia 
por ei ejercicio cerrado el 31 de diciem- 
bre de 1970. 

29 Fijación del número de directores 
y elección de los mismes por un año. 
Elección de síndicos titular y suplente 
por un año. 

39 Distribución de utilidades. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ 75,— e.2014 N9 33.115 v.26)4fTl 

FORNAUT 

S. A. de Industrias Plásticas 
CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrará el dia 30 de abril de 1971, a 
las 18 horas, en la sede de la sociedad. 
Pasco 650, Capital, para tratar ei si- 
guiente:. 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de' la documentación 
del art. 347 del Código de Comercio, co- 
rrespondiente al ejercido ^cerrado el 31 
.de diciembre de 1970 

29 Elección de fres directores titulares, 
síndico titular y suplente por un año. 
■ 3? .jPMaotón de las remuneraciones a 
los directores y síndicos, según articulo 
49 de los estatutos sociales. 

49 Designación de dos acciopistas para 
finnar el acta de. asamblea 

Nota; Para concurrir a la asamblea 'os 
señores accionistas deberán depositar sus 
títulos en la caja de la sociedad por lo 
menos tees días antes' de celebrar la 
misma. — El Directoría 

$ 120,— e.20!4 N9 33.120 ?.26|4|71 

FUTUMAR ~" 

. S. A. Comercial, Industrial, 
Agropecuaria, Inmobiliaria 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
er30i4|7l, a las 11 y 30 en Defensa 113, 
109 piso, efectos considerar documentos 
art. 347 C. de Comercio al 31il2t70; elec- 
ción directores, síndicos y. accionistas 
firmar acta. — El Directorio. 

. $ 45,r- e.2014 N9 34.238 t.26(4T1 

FORMULARIOS SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

Industrial, Comercial, Financiero 
e Inmobiliaria 
N* 15.189 



F.A.T.R.T.A. 
S. A. C. L F. I. 
Registro 37.259 

CONVOCATORIA 
Cítase a los señores acconlstaa a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el 30 de abril de 1971, a las 16 hs.. en 
Valentín Gómez 2989, Capital, para tra- 
tar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos al - 31112) 
1970. Art. 347 Código de Comercio. 
29 Elección de Directores. Síndicos. 
3* Distribución de utilidades. 
49 Designación dos accionistas pata 
firmar el acta. — El Directorio. — Bue- 
nos Aires, 12 de abril de 1971. . 

$ 52,60 e.20|4 N9 33.962 V.26|4|71 

FIELTROPEL 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial e Inmobiliaria 

Convócase a Asamblea Ordinaria a ce- 
lebrarse el día 30 de abril de 1971, en 
primera convocatoria, a las 19.30 hora 3, 
en la calle Córdoba 1432. 69 piso "A", 
Capital, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la documentación 
relacionada con los artículos Nros. 347 
y 348 del Código de Comercio, del ejér- 
celo cerrado el dia 31 de diciembre de 
1970. 

29 Distribución de utilidades. 

39 Uesignación de 3 a 9 Directores ti- 
tulares y Síndicos titular y suplente por 
el término de un año. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta, -r El Directoría 

S 90.— e.2014 N° 34.008 V.26¡4|71 



FIMERCO , 

S. A. 

Reg. N9 5.909 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la /.samblea General Ordinaria que sr 
celebrará el día 30 de abril de 1971. a 
las 12 horas, en el local social sito en 
Avda. Pte. R Sáenz Peña 616, 39 pisa 
oficina N? 306. para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la Memoria, In- 
ventario, Balance General, Cuidro De- 
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e 
Informe del Sindico, correspondiente al 
ejerdclo cerrado el 31 de ¿lclembre de 
1970. 

29 Destino de las utilidades del ejerci- 
cio. 

3v Elección de Directores y Síndicos. 

49 Designación de dos accionistas para 
que aprueben y firmen el acta de ta 
Asamblea. — Buenos Aires. 7 de abril de 
1971. — El Directorio. ' 

$ 105.— e.20|4 N9 34.156 V.26|4|71 



PARRAN Y ZIMMERMANN LTDA. 
S. A. 

' Comercial y Financiera 
Registro N» 2.492 

Convócase Asamblea General Ordina- 
ria dia 3014171, 10 hs.. 25 de Mayo 267. 
tratar: 

Documentos articulo 347 Código Co- 
mercio, ejercicio 31112170. — Honorarios 
Directorio y Sindica — Elecc'ón Sindico 
titular y suplente. — Designación dos 
accionistas firmar acta. — El Directorio. 
I 60.— e.20!4 N9 34.02» V.26]4!71 



CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para et día 30 de abra, a las 10 
horas, en Uruguay 520. piso 39 de la 
Capital Federal, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
1' Consideración del Inventario, me- 



moria balance general y cuenta de ga' 

nancias v nérdidas al 31 

de 1970. 



1 de diciembre 



29 Elección de directores titulares $ 
suplentes. 

3« Elección de sindico titular y su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta — El Directoría 

t 75,— e.20|4 N» 33.666 V-26|4r7l 



FRIGORÍFICO GANADERO 

Sociedad Anónima Comercial 
Industrial, Financiera, Inmobiliaria 
Agrícola y Ganadera 
Mandatos y Servicios 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas, para el dia 30 de 
abrü de 1971. a las 11 horas, en el loca* 
de la calle Lavalle 465, 5*. pisa Capital 
Federal, para considerar: - 

ORDEN DEL DIA: 

19 Designación de dos accionistas para 
suscribir el Acta de la Asamblea 

29 Consideración de los documentos 
prescrlptos por ei articulo 347 del Códi- 
go de Comercio, correspondientes al pri- 
mer' ejercicio económico cerrado el 31 de 
diciembre de 1970 

39 Fijación del número de Directores 
y elección de los mismos, y de Síndico 
titular y suplente. — El Directorio. 

I 82,50 e.20t4 N9 34.045 r.26¡4,'71 



FERROEDIL 

Soc. Anón, Ind. y Com. 

Días Veles 3869, Buenos Aires 
Convócase Asamblea Ordinaria dia 30 
411971, 18 horas, en Díaz Vélez 3869, plw 
19 Capital. 

ORDEN DEL DIA: 
1? Consideración documentos Art. 347 
del Código de Comercio, ejercicio cerra- 
do el 31 de diciembre de 1970. 

29 Fijación del número de directores y 
su elección. 

39 Elección de sindico titular, y sindico 
suplente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

t 90.— e.20¡4 N» 33.948 v. 26/4.71 



FRIGORÍFICO GREY-FOX 

Sociedad Anónima 
< Registro N» 33.078 

• CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Ordinaria. 39 
de abril de 1971, 18 hs., en Avda Ge- 
neral Paz 12424, Capital Federal. 
ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos al 31(121 
1970, Art. . 347 Código de Comercia 
29 Elección de Directores. Síndicos. 
39 DesignaciSn de dos acc.onlstas para 
firmar el acta. — /SI Directoría — Buo- 
nos Aires, 12 de abril de 197L 

I 52,50 e.24|4 N9 33.401 v. 26,4171 

FINAN 

Sociedad Anónima, 
Industrial, Comercial, 
Inmobiliaria, Agropecuaria* 
Ganadera y Financiera 
Registro N» 1L530 

CONVOCATORIA 

Convócase 'a los señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que ten- 
drá lugar el día 30 de abril de 1971, 
a las 18 horas en el local social propio 
de la calle Paraná 123, 39 Piso Ofic. 67 L 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración y aprobación del In- 
ventario, Memoria, Balance General, 
Cuentas de Ganancias y Pérdidas o In- 
forme del Síndico del undésuno ejer- 
cicio social cerrado el 31 de diciembre 
de 1970. 

29 Distribución de Utilidades. 

39 Designación del sindico Titular y 
Suplente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

Buenos Aires 14 de aoru de 1971. 
$ 90 e.20|4 N» 33.218 V.26|4171 

FITTIPALDI Y CÍA. 

Sociedad Anónima, 
Comercial, Industrial, 
Financiera, inmobiliaria. 
Constructora y Agrope. uarla 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30¡4|1971 a las 18 horas, 
en Hipólito Yrigoyen 1144, 1er. piso, 
para traear el siguiente 

'ORDEN D*L DIA: 

19 Consldei ación de los documentos 
de' Art. 347 del Código de Comercio 
al 31110470. 

29 Fijación de remuneraciones al Di- 
rectorio y Síndico, superiores al 25 oto 
de las utilidades. 

39 Fijación del número de Directores 
y Síndicos y su eieccion. 

49 Nombramiento de dos accionistas 
para firmar el acta. — El Directorio. . 
$ 90 e.20|4 N9 33.012 V.26|*|71 

FEBQMAR 

Sociedad Anónima 
Inmobiliaria, Comercial . 
' y Financiera 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señoies accionistas » 
Asamblea General Ominaría para el día 
30 de abril de 19/1, » las 19 hs- en 
Cerrito 1070, 3er. piso oí. 66 a fin de 
tratar. la siguiente 

ORDEN DEL DIA; 

19 Consioeración documentos prescrlp- 
tos en el art. 347 del Código de Comer- 
cio por el ejercicio económico cerrado 
el 31|12|1970. 

29 Elección de - Sindico titular j su- 
plente por un año. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

$ 90 e.20|4 N» 33.778 y.26|4|71 



FERROCERAMICA 
S.A.C.I.F.I.A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Oenertu Ordi- 
naria de Accionistas para el día 3u do 
abril de 1971 a las 2o horas en la callo 
Miller ¿063, Capital, para considerar el 
siguiente 

ORDEN •> DEL DIA: 

19 Los documentos del Art. 347 Inc. 
19 del Código de Comercio correspon- 
dientes al 59 Ejercicio cerrado el 3i do 
dicien>bre de 1970. 

29 Capitalización del saldo . Revalüo 
Contable. 

39 Retribución ai Directorio y Sindico. 

49 Elección de Directorio y Sindica- 
tura 

59 Designación de los accionistas para ' 
firmar el acta..— Ei Directorio. 

$ 90 e.2014 N» 33.269 v.26'4|71 



FRAGMA 
S.A.C.I.F.I.A. 

Registro N* 10.775 

• Convócase a Asamblea Ordinaria ei 3u 
de abril de 1971, 18 horas, en Olleros 
2770, Capital, para tratar: 

19 Consideración documentos art ¿47 
C. ide C. ejerc. 31|l2¡70. Distribución uti- 
lidades. 
2' Aumento d*>> Capita Autorizado 
39 Elección directores, síndicos y dos 
accionistas para finnai acta - Ei Di- 
rectorio. 

I 45 e.20'4 N« 33.554 v 26{4'71 
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FEKKETER1A "LOREA" 
Sociedad Anónima, 
Comercial e Industrial 
Convócase a Asamblea Genera] Ordi- 
naria pura el día SO de abril de 1671 
a las 19 ñoras, en la sede social, Riva- 
davia 1599, Capital a fin de considerar 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Documentos articulo 347 del Código 
de Comercio. 

29 Retribución de Directores y Sín- 
dicos. M J , 
39 Renovación del Directorio y Síndi- 
cos. • ... 

4? Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Presidente. 

$ 67.50 e.2014 N» 33.250 e.26¡4|71 

FUNES Y CÍA. 

Sociedad Anónima, 
Comercial e Industrial 
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 
20 del Estatuto, se convoca a los seño- 
res accionistas a la Asamblea Genera] 
Ordinaria, que se celebrara el día 30 
de abril de 1971, a las 18. en nuestro 
local callé Rlvadavia 1226 para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIAr 
1' Consideración documentación Art. 
847 del Código ae* Comercio: por el ejer- 
cicio finalizado el 31ilW¡0. 

2« Elección de Sindico titular y Sin- 
dico suplente. .,!«»«• 
3« Designación de dos accionistas pa- 
va que firmen el Acta de la Asamblea. 
__ El Directorio. < ',_, 
$ 90 e.20|4 N* 33.246 v.26¡4)71 

FINAZAR 

Financiera, Comercial, 
Industrial e inmobiliaria ' 
Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 
a las 10 horas, en Moreno 608, Piso 1", 
Capital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA*. 
1» Consideración documentos Art. 347 
Inc. 1« del Código de Comercio, corres- 
pondientes, ai üjerctoo cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. _,,..„,,„. 
2» Distribuc.on de Utilidades. 
39 Numero y elección de Directores y 

^^Nombramiento de dos Accionistas 

p- «-» - ¿ss a?saSí 

FARMERli 

8.A.C1. y F. 

Thames 51473, Capital Federal 

Se convoca a tos seño-es accionistas a 
Asamblea General Oí diñaría para el dtó 
SíTde abril; <je .1911 en el local social, 
Silf Thaies 2473. Capital Federal, a 
las 10 horas, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1* conat-eracion dé la Memoria, Ba- 
lance General. Cuadro ce Per didas y Ga- 
nancias y proyecto de distribución ae 
utilidades corifopóndientés ai ejercicio 
cerrado el 31 de dlciembie de 19 iO. 

2? Fijación dei numero de directores 
y elección o.e los mismos. 

3 1 » Elección de Sindico titular y . Ru- 
siente. 

4« Elección de dos (2) acclonisias pa- 
ra sucribir el acta. —..El Directorio. 

$ 82.-Q e.2014 N? 33M3 V.2ol4j71 

FOREST1 

Sociedad Anónima 
Comercial. Industrial 
** Financiera ■ .\ 

Expte. N» UL823 

CONVOCATORIA 
Convocase a AsamDlea General Ordi- 
naria ei día 30 de abril de 1971, a las 
19 noias en sulpacna 463. piso 7*. Ofi- 
cina 109. Capital Federal, para tratar 
el siguiente ' ; • 

ORDEN DEL DÍA: 
1» consloeraciOn de la documentación 
art. 347,inc. 1*. del Coaigo de Comercio, 
correspondientes al ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 1970 

2* Distribución de utilidades y fijación 
de ^as remuneraciones ai Directorio y 
Sindico. * ■ 

3* Fijación del número de Directores 
y elección de ios mismos.' nombramien- 
tos dé Sindico titular y suplente y de 
dos accionistas para firmar el acta de. 
Asamblea. — El Directorio. • • 

$ 105 e20i4N» 32.221 v.26|4|71 

FABRICA DE PAPEL - 

PAPELERA PAlSANDD 

b.A 1. y C. 

Convocase a Asamblea Ordinaria para 
el día 30 de abril de 1971 a las 18 ho- 
ras, en Brasil 329. 6' piso Capital Fe- 
deral, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA* 

19 Considerar ' documentos art' 347 á-H 
Cúdigo de Comercio, ejercicio al 31 . de 
dic'embre de 1970. 

29 Fijación del número de düectores 
y elección dé los mismos. Designación 
de Sindico. 

39 Designación de dos accionistas para 
firma* *"' »cta — El Directorio, 
el siguiente 

% 75 e.20j4 N» 32.316 T.26¡4f71 



FARES HERMANOS 
S.A.I.C.I. y F. 

Registro N» 1L914 

Convócase a ios señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria para el 
día 30 de abril de 1971, a las 8 horas, 
en él local de la calle Triunvirato 3593J- 
99, Capital; para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Designación de dos accionistas pa- 
ra íiimar el acta de Asamblea. 

2^ consideración de la memoria, in- 
ventario, balance general, cuentas de 
pérdidas y ganancias, distribución de 
utilidades e informe del sindico corres- 
pondiente ol undécimo ejercicio cerra- 
do el día 31 de diciembre de 1970. 

3» Determinación del número de direc- 
tores para el décimo segundo ejercicio 
y designación de ios mismos. 

49 Elección del sindico titular y su- 
plente. — El. Directorio. 

$ 120 e.20|4 N» 32.295 V.26J4J71 

FIANCO 

S. A. 

Comeré. Ind., Inmob. y Financ. 
N9 5718 

Convócase a" Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para día 30 de abril 
de 19'<li a ias 17 horas, en la Avda. de 
Mayo 981, oficina 409, para tratar: 

1* Consideración documentos are 347 
Código de Cpmercio dei ejercicio termi- 
nado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Determinación númeio y elección 
directo! es, síndicos y accionistas para 
firmar el acta.'— Él Directorio. 

* 75 e.2014 N9 33.575 V.26|4j71 

FABRICA ARGENTINA 
DE AGUJAS 

Sociedad Anónima Industrial 

CON VOCATORIA 
Convócase a Asamolea General Ordi- 
naria fiara él día ¿o de abru de 1971 a 
ias 11 horas, en el local de la cade La- 
valle ILiy, W9 piso, ase. 24, de esta Ca- 
pital, pa. a tratara 

.19 Consiaerar documentos, Art. 347, 
Inc 1» aei Cóaigo ae Comeiclu al 31 de 
<uclembreae 19 tu; 
2», Distribución de utilidades, 
3' Fijación del numero de Directores 
y amentos y e.etción ue los mismos; 

49- Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. 

El Presidente 
$ 75.— e.2014 N9 34.866 V-2«¡4|71 

Fábrica de Envases Transparentes 
Flexibles y Laminados Impresos 
AMPA 

Sociedad Anónima 
; Registro N» 29.952 x 

CONVOCATORIA 

El directorio comunica a los señores 
accionistas que na resuelto convocar ¿ 
Asamblea General Ordinaria para ei día 
3u de abril de 1971, a las 11 ñoras, en 
el local social caue Ecneandla 2883, Ca- 
pital Federal,; para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1*) Cóñsidei ar ' documentos art. 347, 
inc. 1» Código de Comercio, correspon- 
diente £U ejercicio terminado el 3l|12íía 

2^) 'Resolución general de personas Ju- 
rídicas 'ñó haciendo lugar al cambio de 
hombre. 

3») Elección de síndicos y los acelo 
nistas para firmar el acta. — El Di-, 
pcctíCdrlo. *■'* 

9 82,60 e. 201* N» 34.377 V. 26|4j71 

FARIÑA 1T CERLETTt 
S. A. I. C. y F. 

Registro N9 20.560 

'-.CONVOCATORIA 

Citase a los ' señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se él 30 de abril de 1911 a ias 9 os., #n 
Ayda. Francisco Fernandez de la Cruz 
2766 al 68 . Capital, para tratar ei si- 
guiente ••'•-. 

ORDEN DEL DÍA: 

l?jr Consideración documentación ar- 
ticulb 347 del código de Comercio, co- 
rrespondiente al 5* ejercicio social, ce- 
rrado "él '3r de' diciembre de 1970. 

¿9> Honorarios de directorio y sindico 

3*). Distribución de utilidades 

4»»' Elección "de Presidente, vicepresi- 
dente, directores titulares y suplantes. 

'5') Elección de sindico titular y su- 
plente 

69) Designación de dos accionistas Pa- 
ra la firma del acta. — El Directorio 
$ 75 e. 20 4 N9 34.322 v. 2614171 

FRANCRJN1 QUÍMICA 
S. A. I. C. F. e 1. 

Registro N° «0.831 

• CONVOCATORIA ' 
PRIMER CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Se convoca a ir>s señores accionistas 
para el . día 30 de abril de 1971 a la* 
10 noras. en' 'nuestra sede socla' de -p 
calle Hipólito Yfigoven 571, tercer pis. 
Oficina* FT Capital Federal a Asambl^. 
General Ordinaria' en la que se tratará 



ORDEN DEL DÍA: 

lv) Consideración de memoria, balan 
ce general, estado demostrativo de g» 
nancias y pérdidas, anexos A, B y C, in- 
ventario e informe del sindico corres- 
pondiente al ejercicio económico N* 6, 
iniciado él l 9 enero 1970 y finalizado el 
31 de diciembre de 1970. 

29) Fijación y elección de directores 
titulares y suplentes. 

39) ■ Designación de sindico titular y 
sindico suplente. 

4«) Remuneración a directores y sín- 
dicos 

59). Designación de dos -accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

$ 120 e. 20)4 N9 34.317 v.26l4|7l 

FIORITO ADMINISTRADORA 

Sociedad Anónima Comercial, 
Financiera e Industrial 
Registro N9 4588 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Ordinaria par» 
el 30 del corriente, 18 y 30 horas, en 
Cangallo 564, & piso, para tratar: 

19) . Designar dos accionistas firmar ac- 
ta. ' 

2«) Consideración documentos art. 347 
Código Comercio, 27 ejercicio 31|12170. 

3*1 Distribución utilidades. 
' 49) Elección síndicos. 
' Buenos Aires, 13 de abril de 1971. <- 
El Directorio. . . 

$ 60 e. 2014 N? 84.316 V. 26|4|71 

FILTEX 

Sociedad Anónima 
Registro N» 29.379 

CONVOCATORIA 
Cítase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el 30 de abril de 1971. a las 17 y 30 
hs., en Salta N9 2S6, Capital, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1*) Consideración documentos al 3H 
Í2il970, art. 847, Código de Comerc'o 
2») Elección de directores, síndicos. 
3») Designación dos accionistas para 
firmar el acta - El Directorio. 

-, $ 52,50 e; 20|4 N* 34.284 V. 26!4|71 

FLOCENT 

Sociedad Anónima 
Registro N» 20.334 

. CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971 a las 
15 horas, en Esteban Bonorino N' 47. 
Capital, para: 

19) considerar documentos art. a* 1 ?. 
Código de Comercio, ejercido 31112170. 
29) Designación del sindico titular y 
suplente. ■ , __. 

3») Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directoría 
ta rirmar « .««. ^ N , 34266 v . 2 6;4|71 

FIRPO 

Sociedad Anónima Comercia) 
In-'ustrial Financiera 
inmobiliaria y Agropecuaria 
Convócase a Asamblea General Ordl- 
liarla de accionistas para el 30 de abril 
de 1971 a las 19 horas, en San Juan 1228, 
Capital, para tratar: - 

1») Consideración documentos art. 347, 
Código de Comercio, ejercicio 31(12170 

29) Destmo de »a pérdida. — Remu- 
neración ai- sindico. 

139) Determinación número directores. 
désféitócióiW de- directores y síndicos. 
- ; 49) Aumento de) capital social.. 
5»> Desviación dos accionistas para 

firmar él aétá — El Directorio, 
rirmar ei g «^ ^ ^ ^ ^^ y mm 

FIAMBALA 

S.A.M'.I.C. 
N* 21.038 



FABRICA ARCnOíWNA DE VIDRIOS 
X REVESTIMIENTOS DE OPALINA 
HUfiLINGHAM 

Sociedad Anónima L y C. <. 

Registro W 6900 

CONVOCATORIA 
Citase a ios señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse., 
el 30 de abril de 1971, a las 17 ñoras, en 
Malpú N9 939, Capital, para tratar el 
siguiente* 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración documentación Art, 
347 del Código de Comercio al 3H12I70. — 
29 Remuneración de Directores por fun- 
ciones de carácter técnico administrativo 
permanente, durante el ejercicio finaliza- 
do el 31 de diciembre de 1970, que re- 
presentan en total $ 111.307,50 (Art. 13 
de los Estatutos). — 39 Fijación número 
de Directores y proceder a su elección. — 
4? Designación de Contador certificante 
y su remuneración correspondiente ai 
ejercicio a cerrarse el 31112171. — 6» Blec- ' 
clon de Síndicos y dos accionistas para 
aprobar y firmar el Acta de la Asamblea, 
— El Directorio. 

Nota: Para asistir a la Asamblea, los . 
i accionistas deberán depositar sus 
acciones o certificados representa- 
tivos en la sede de la Sociedad, - 
Malpú 939, Capital Federal, de lu- 
nes a viernes, de 12 a 18 horas, 
basta tres días antes de la fecha\ - 
de su realización, dé acuerdo con 
. el Art. 17 del Estatuto, venciendo 
dicho plazo el día 26 de abril de 
1971, a las 18 horas. 

I 135 e.2014 N9' 35.665 VJ26|4J7> 

FACONSA 

Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 

Por resolución del Directorio se convo- 
ca a loa accionistas a la Asamblea Ordi- 
naria que se efectuará el día 30 de aord 
de 1971, en el local social de la calle 
Gualeguaychú 1985, planta baja de la Ca-, 
pital Federal, a las 18 horas y a efecto* 
de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 consideración de la Memoria. In- 
ventarlo, Balance, Cuadro Demostrativa 
de Perdidas y Ganancias y e) informe 
del Sindico, correspondiente a los ejer- 
cicios económicos cerrados ai 30|6|69 y ■• 
30|6|70. 

29 Elección de Directores. 

3? Elección de Sindico Titular y Sm» 
dico Sup'ente. 

4* Designación de dos accionistas Dar» 
firmar el Acta de Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ 90 e.2014 N« 35.718 v.26|4l7Í 

FINANCIERA PL ÁTENSE S. A, 
(FIPLA 87a.) 
I,C.F. ¿I. 

N» 4975 ,..•.- 

CONVOCATORIA 

Convócase á Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el 30 de abril , 
de 1971, a las 11 horas en 25 de Mayo 444, 
para tratar ei siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1^ Consideración documentos Art. 34? 
del Código de Comercio, correspondientes 
al ejercicio cerrado el 31.de diciembre de 
1970. — 29 Distribución de utilidades. — 
39 Elección de Directores por término' del 
mandato, previa determinación del nú- 
mero de miembros. — 4" Designación de 
un Síndico Titular y un Suplente par 
un 'año — 59 Designación de dos accló- . 
obstas para firmar el Acta de la AsamV 
hiea. . . •• " 

Buenos Airea, J3 de 'abril de 1971. — 

El Directorio. 

8 75 e.2014 N» 35.263 v¿6|4|71 

[ FRIGORÍFICO LA POMPEVA 
S.A.C.I.F. y A. 

CONVOCATORIA 
Se convoca a tos señores accionistas * 



Convócase a Asamblea Ordinaria el dia ¡ ta Asamblea General Ordinaria «6° ej«<- 
30 de abril de 1971 10 horas, Avda. Santa | ciclo) para el ola 30 dé abril dé 1971, 
Fe 782, P 3*. para: • • ! a las 10 hs., en Murguiondo 1924, Capital, 

19 Considerar documentos Art. 347 C. de para tratar el siguiente ' ' 



Comercio, ejerc'cio 3016170. 

2< Elección Directorio y Síndicos y dos 
accionistas -para firmar Acta. — El Di- 
rectorio,.- -_,^. ^ e50l4 N9 3JJ54, vá6[4 i7i 

FINAN MOTORS 
S A l.C y F. 

Convócase a' Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971, a las 
22 horas en Pasaje Seaver 1653. para 

19 Consideración deftumentos Art. 347, 
Inc 1» del Código- de Comercio, ejercicio 
31il2*70. — 29- Consideración de lo ac 



ORDEN DEL OÍA: 
19 Consideración documentos Art 34?, 
Inc. I o del Cód. -de Comercio 6 o ejercicio 
ceríado el 31H2f70 - 2? Elección del Di- 
rectorio y Síndicos.. - 3» Designación de 
dos accionistas, para -suscribir el Acta 
de Asamblea- -*-El Directorio. . . .... ■ 

$ 62,60 e.20i4 .N' ; 35.253 v46j4j?t, . 

FABRICA DE CALDERAS .. 

SALCOR r ,.- ' r 

S.A.I.C. 

. CONVOCATORIA . 
Convócase a Asamblea Gra> Ordiñart» 
para el día 30 de abril de 1971 a ias 



tuado por el Directorio a partir del I°i5i70 \ s horas en el local social Independencia 
hasta la fecha y consideración de la ¡ 1839. 19 piso. Capital Federal, para tratar 
situación de la Empresa ante el giro de su lo- siguiente 
actividad comercial y ante el concordato ORDEN DEL DIA: 

existente. — 3 o Designación del. nuevo ! 19 Consideración de la Memoria del Di- 
Directorio por renuncia de ios actuales : rectorio, Inventario. Balance General, 
Directores a la fecha de la Asamblea y ¡ Cuadro ' Demostrativo de Omandaí» J 
consideración de las mismas. — 4^ De- 1 Pérdidas e Informe dei Sindico, corres- 
signaclón de Síndicos Titular y Suplente pendiente al ejercicio terminado el 31 da 



por igual motivo y consideración de tas 
renuncias de los actuales a la fecha de 
la Asamblea^ - 59 Designación de dos 
.accionistas pira firmar el Acta. — El 
Directorio. ' 

S 90 Ci20¡4-NV 35.608 V.¿6j4j71 



diciembre de 1970. 

29 Elección de Directores y Síndicos por 
vencimiento de mandato. 

3° Elección de dor accionistas para fir- 
mar el Acta -. E* l¥*tctor , o 

.. -. * 15 e.2Q|4 N« 35J60 tMiifü 



Pái.'?" 1 "A 



BOLKTTN OFICIAL, ~ Lunes 20 de al>nJ de 1971 "~ 1 



¿uced&d Anónicn* 
Industria-., CótAt- > «¡al, 
inmobiliaria, Agncoia 
7 Gan?dc.ra 
Expíe. N" 3V.227 
Convócase a accionistas a Asamblea 
Genera] Ordinaria para e) ti.a. 3u dt »E¡ril 
de 1971. a las 19.30 horas en Comentes 
545, 7* piso. Capital, para tratar: 

1? Designación dos accionistas para fu- 
mar el Acia. 

2? Consideración documentos Art. 347 
Código de Comercio, ejercicio cerrado el 
«1112170. 

39 Determinación numero Directores. 
Nombramiento Directores y Síndicos. — 
El Directorio. 

$ 75 e.20¡4-W 35.358 v 26|4|71 



FRIGORÍFICO YAGUANÉ 
S.A.C.I.F. A 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abrü de 1971. a las 10 horas, en 
la calle Carhué- 2094, Capital Federal, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Lectura y consideración de la Me- 
moria, Balance General, Cuenta de Ga- 
nancias y Pérdidas e Informe del Sin- 
dico, correspondiente al ejercicio econó- 
mico w 6 cerrado el 31 de diciembre 
de 1970. 

2» Elección de Directores. 

3? Elección de Sindico Titular y Sin- 
dico . Suplente. 

49 Aumento del capital autorizado. Re- 
forma del Art. 4» y 5* de los Estatutos 
Emisión de acciones. 

6» Distribución de utilidades. 

6» Remuneración al Directorio y Sin- 
dico. 

T> Designación de dos accionistas para 
Ormar el Acta. — El Directorio. 

$ 120 e.2d!4 N? 35.180 ».26|4|71 

F1NAGA • 
I.A.F.LA. y A. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria, para el 
üa 30 de abril de 1971. a las )9.30 ns. 
en la calle Paraguay 1302. 2? ' piso, Ca- 
oltal, para tratar el siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 

V Consideración documentos Art. 547, 
Sel Código de Comercio y distribución de 
utilidades por el ejercicio cerrado el 31i 
12(1970 — V Fijar número de directores 
w su elección, — Designación Sindico ti- 
tular y suplente y dos accionistas para 
firmar el acta, — El Directorio. 

t 67.50 e.20¡4 N» 33.766 <r.2£j4|71 

FERNANDO PITTNER 

«LA CASA DE LOS MIL ENVASES" 
Sociedad Anónima, Industrial, 
Comercial, Inmobiliaria y Financiera 
Registro N* 7629 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, que 66 ce- 
lebrará el 30 de abril de 1971) a las 19 
ñoras en el local de la avenida La Pía.- 
ia N» 1577, para tratar el siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 

1' Consideración de los documentos del 
artículo 347. del Código de Comercio, 
correspondiente al décimo quinto ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

2? Remuneración de Directores y Sin 
íleo (Art 18, Inciso B. de los Estatutos). 

3' Fijación del número de Directores 
I elección de los mismos. — Elección de 
Sindico Titular y Suplente. 

4» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

t 90 e.20!4 N» 33.758 v.26(4l7l 

flOAREL 
I. A. 

Registro N* 20270 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, para el 30 de abril de 1971, a las 
• horas, Avda. del Libertador N» 8000, Ca- 
pital, para considerar. 

ORDEN DEL DÍA: 
lt Documentos Art. 347. inc. 1'. del Co- 
ligo de Comercio del Ejercicio 31(1211970 
— 2» Elegir Directores, Síndicos y desig- 
iaeión de dos accionistas para firmar 
Ü acta. — El Directorio. 

Buenos Aires, abril -6 de 1971. , 
f 52,50 e.20|4 N* 33.716 v.26|¿|71 

flNEXCOB 
1. A. 

Comercial, Industrial, Financien*, 
Inmobiliaria y Agropeedarto 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordina- 
Ja de Accionistas, para el 30 de abril de 
2971. a las 19 horas, en Tucuman 766 
1* pisó. Oficina 177, Capital, para tratar 
tt siguiente: 

ORDEN' DEL DÍA: 
1* Considerar documentos del artlcut. 
#47, Inc. 1», del Código de Comercio, ejei- 
«lelo al 31 de diciembre de 1970. 

2* Consideración distribución de utli) 
lades^ honorarios Directorio y Sindico. 

Jr? Elección directore; t'tul^res y eD su 
«so. suplentes por ue ario, tUándo.o« 
jaranita*, 



»v elección Sindico Titular y Suplente 
5' Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directo lo. 

S 105 e20 4 N» 33.739 ?.26¡4¡71 

MNANCICA 

Sociedad Anónima Financiera, 
Inmobiliaria. Comercial 
y Agropecuaria 

CONVOCATORIA 

ConVócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el día 30 de 
abril de 1&71, a las 18 y 30 horas, en el 
local social Corrientes N* 1309, Capital. 
ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración documentos Art 34T 
Inc 1* del Código de Comercio, ejercido 
cerrado el 31 de dicembre de 1970. 

2v Fijación del número de directores y 
su elección, 

3* Elección síndico titular y suplente. 

4* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

t 75 e.20|4 N? 33.712 v^&6J4[71 

FEHBRO 

' Sociedad Anónima, Comercial, 
- Industrial. Financiera, inmobiliaria, 
Agrícola, Ganadera y Minera 

CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA - GENERAL ORDINARIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea - General Ordinaria, para el 
día 30 de abril de 1971, a las 11 horas, 
en Cangallo 2694, 1? piso, Dto. "B", Ca- 
pital Federal, para tratar el siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de la Memoria, ta 
ventarlo, Balance General, Cuenta de Ga- 
nancias y Pérdidas, Informe del Sindico 
y Distribución de Utilidades, correspon- 
dientes al ejercicio .cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. — 2? Elección de Di- 
rectores. — 3* Elección de Sindico titu- 
lar y suplente. — 4» Aumento del capital 
autorizado. — 5* Reforma del artículo 
tercero de los Estatutos Sociales referen- 
tes al Capital Social. — 6? Autorización 
al Directorio para aceptar anticipos de ac- 
ción fitas a cuenta de futuras emisiones 
y adjudicación de acciones. — 7» Desig- 
nación de dos accionistas para firmar el 
acta de Asamblea. — El Directorio 

$ 112,50 e.20!4 N» 34 052 v.26|4!71 

FOMALCO S.A. 

Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 

Se cita a los señores Accionistas para 
la Asamblea General Ordinaria que se 
realizara el día 30 ds abril dé 1971. a 
las 18, en el local social, cade Moreno 
1664, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Lectura y consideración de ios do- 
cumentos prescriptos por el artículo 347 
del Código de Comercio 

2» Lectura y consideración de la dis- 
tribución de utilidades correspondientP'B 
al vigésimo tercer ejercicio económico de 
la Sociedad, cerrado el 31 de diciembre 
de 1970. conforme con e' artículo ?7 dei 
Estatuto. 

3' Elección de Presidente, Vicepresi- 
dente y Secretario por el término de tres 
años y fijación del número de Directo- 
res y su elección por el término de un 
año conforme con el articulo 11 del Es. 
tatuto. 

4» Designación de un Sindico y un Sín- 
dico Suplente por el término de un año, 
según el articulo 16 del Estatuto. 

5í Designación de un contador certl- 
ftcante y un contador certificante su- 
plente que deberán certificar los estados 
contables del ejercicio económico a 'Ce- 
rrarse el > 31 de diciembre de 1971, y de- 
terminación de la -«""unerr-ción corres- 
pondiente. 

6» Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta, de acuerdo al articulo 
25 de: Estatuto. — El Directorio 

Se recuerda a los señores Accionistas 
que, de acuerdo con ios artículos 4«. 21» 
y 22* del Estatuto, para asistir a la 
Asamblea deberán depositar sus acc*ones 
o el recibo canearlo de las mismas en 
e! local social, hasta tres días ante* del 
señalado para la Asamblea, on el hora- 
rio de 14 a 18, venciendo el plazo el 
martes 27 de abril a las 18. 

- t 195 - e.20!4 N? 35.594 T.26|4(71 

FRIGORÍFICO FERNAROLO 

Sociedad Anónima Indus'Hii 

Comercial, Financiera 

e Inmobiliaria 

N* de Registro 7.772 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General ordi- 
naria para el 30 abril 1971 16 horas, en 
Avda. Emilio Castro 6228 para tratar *a 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Documentación Art 347 Código de 
Comercio al 31-12-70. 

2» Capitalización parte del saldo de la 
cuenta Revalúo. 
.3' Elección de tres directores titulares. 
4» Elección de un Sindico ritmar y 
uno Suplente 

5» Deslgnnción de dos accionistas pa- 
ra- firmar Acta V?amblea - E Direc- 
torio. 

| Ib.- e30 4 N» 35 503 #20)4171 



FRIGORÍFICO VILA S CÍA. 
S.A.C.I. 

CONVOCATORIA -' 

Convócase a Asamblea- General Ordi- 
naria para el día 30 de abrii de '971 a 
las 10 horas, en Puerto Nuevo, Dársena 
"A", Sección 2», para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1» Considerar documentos del Art. 347 
del Código de Comercio,, correspondien- 
tes al 8? Ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970 y distribución de utili- 
dades. 

2» Remuneración de Directores y Sin- 
dico. 

3* Aumento del Capita.. 

4' Elección de Directores y Síndicos 
por un año. 

5' Designar dos accionistas para fir- 
mar el acta de Asamblea. — El Direc- 
torio. 

$ 90.— e.20|4 N« 35 582 V.26]4|71 

FLOXIA 
S.A.C.I.F.I.C.A. - " 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

Convócase a Asamblea General Extra- 
ordinaria para el día 30 de abril de 1971. 
a las 12 horas, en Avda. Roque S&enz 
Peña 628, piso 1*. oficina 2, Capital Fe- 
deral, para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1» Reforma de Estatutos, Art. 4?: 2» 
Designación de dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

$ 37,50 e.20¡4 N« 35.596 v.26|4(71 

FERROMEC 
S.A.I.C. 

CONVOCATORIA 

Convócase, a los señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria, que se 
celebrará en el local de la calle Méndez 
de Andes 1401, Capital Federal, el día 30 
de abril de 1971. a las 19,30 horas, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1' Consideración documentos prescrip- 
tos, Art. 347 del Código de Comercio del 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 

2 o Ratificación, gestión y consideración 
remuneraciones del Directorio. 

3» Elección Directorio 

4» Aumento del Capital Autorizado. 

5» Elección Síndico Titu.ar y Sindico 
Suplente, y designación de dos accionis- 
tas para firmar el Acta. — El Directorio. 
$ 105.— e.2014 N« 35.488 v.26t4|71 



FORESTAL X AGRÍCOLA 
GANADERA SAN JORGE 
S.A.C.I.F. y M. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971 a las 
19,30 horas, en Reconquista 165, 6^ piso. 
Of. 6191620, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1* Lectura, consideración y aprot»ación 
de la Memoria, Inventario. Balance Ge- 
neral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas 
e Informe del Sindico, correspondiente 
al ejercicio económico cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. 

2' Distribución de utilidades y fijación 
de las remuneraciones del Directorio y 
Sindico. 

3« Consideración de Aumento de Ca- 
pita!. 

4» Elección de Directores Titulares y 
Suplentes. 

EP Elección de un Síndico Titular y un 
Suplente. .- , , 

6* Designación de dos accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el. acta de :a, Asam- 
blea. — El Directorio 

* 1.20 - e.2014, N» 35.690 V.26{4|71 

FEDERICO VOGT 
ESTABLECIMIENTOS 
METALÚRGICOS ARGENTINOS 

Sociedad Anónima Industrial, . 
Comercial, Inmobiliaria 
y Financiera • 
Registro N» 9.234 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el día 30 de abril de 1971. a las 11 y 30 
horas, en Uruguay 560 Escr. 14, para 
tratar: 

ORDEN DEL DÍA: 
iv Consideración documentos Art 347, 
Inc. 1» del Código de Comercio, eíerci- 
cio 31-12-1970: 2» Elección Directores, 
Síndicos y dos accionistas para firmar 
ei acta. — Buenos Aires, abrí: 20 de 
1971. - El Directorio. 

$ 60.— e.20!4 N» 35.700 v 2614(71 

FROIM BERCHOLC E ITttOS 
S.A.C.I. 

Registro N» 12.330 

CONVOCATORIA. 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 a 
las 8 horas, en 12 de Octubre 1644. para 

1» Consideración documento» Art 347 
del Código de Comercio y distribución 
de utilidades ejercicio cerrado el Sl'imo. 

2» Retribvción de Directores y Sfcvlco. 

3» Elección del Directorio. Sindicó ir 
dos accionistas para firmar el acta; ;— 
K Directorio! . . • 

$ 60.— r20¡4 N» 35.649 T.26JAm 



FINANCIERA GLACIAR 

Sociedad Anónima Comercial 
N. 35044 

Convócase a los señores Accionistas a 
/ ;ambl35 General Ordinaria para el día 
3f de abril de 1971, a, las 15 horas, en el 
local social calle Maipú 464, 10? piso, pa. 
ía tratar el siguiente ORDEN DEL LIA; 
1< Consideración documentos prescriptos 
articulo 347, inciso 1° Código de Comer* 
ció al 31|li)1970 y Distribución de Utili- 
dades; 2* Fijar nOmerc de Directores y 
su elección y la de los síndicos y fijar 
sus remuneraciones; 3' Fijar jarantia Di- 
rectores; 47 Designación dos ac-ic-nlstas 
firmar Acta. — El Directorio 

| 76 e.20|4 N» 35.167 v.26¡4|71 

FEDRA 

S.A.I.C.F.I.E.I. y de Maníaos 
N» 17.168 

CONVOCATORIA 
Convócase a lo* Accionistas, a Asam- 
blea General Ordinaria para ei día 30 de 
aorli de 1971, a las 10 horas, en su seda 
s "dal de la calle Paraná 123, piso 6», Of. 
135. Capital Federal, para considerar el 
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1» Conslde- , 
ración documentos Art. 347 inciso X' del 
C. de Comercio, correspondiente al EJer-' 
uclo ií» 7, cerrado el 31112Í70 y Distri- 
bución de Utilidades: 2* Elección de Sín- 
dico titular y suplente por un, año- 3», 
Designación ' los accionistas p -' fir- 
mar el Acta ,— El Directorio. 

$ 75 e.?0|4 W 35.428 V.26[4171 

freixas x cu¿ " . 

S.A.I.C. 

CONVOCATORIA . 

Convócase a los señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrara el día 30 de toril de 1971, & la» 
17 jorat», en Lima 87, piso 11, Capital 
Federal, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

lf Consideración de la documentación 

escripia por el Ar£. 347 del Código de 
Comercio, correspondiente ai Ejercicio nú* 
mero 8, cerrado ei 31|12¡70. 

2» Distribución de Utilidades y oportu? 
nidad de pago. 

3» Remuneración al Directorio y Sin» 
dico. 

4' Elección de Sindico Titular y atadi- 
jo Srp'ente 

S> Designación de dos accionl~ta> pa- 
ra firmar el Acta. — El Director!©. 

| 90 e.20|4 N» 35.467 v. "4j71 

FAMICAR S. A. 

Coro» Ind., Inmob., Fin. y Agrop. 
Reg. N» 27.711 
Convócase a Asamblea General Ordina. 
ría para el día 30 de abril de 1971. a 
Ia& 12 horas, en. el local de la calle Al- 
slna Ñ» 2041, para tratar el siguiente ">R. 
DEN DEL DÍA: 1* Designación de dos 
accionistas para firmar el Aeta; 2» Con- 
sideración documentos Art. 34 1 inciso 1' 
de) Código de Comercio correspondí ntes 
al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 1S7C. 3* Fijación de honorarios de Di. 
rectores y Sindico. — El Directorio 

$ 60 e.2014 _N» 35.511 v.26[4¡71 

FAMOFEL FABRICA MODELO 
DE FELPAS S.A.I.C. y F. 

Registro N' 24.087 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria "*e Accionistas para el día " de 
abril de 1971, % las 12 horas, en Lava- 
He 1125, piso 5». oficina 11* Capital Pede, 
ral, par tratar el siguiente ' 

ORDEN DEL DÍA: 

1« Consideración documentas Art 347, 
tocia 1 K del Código de Comercio, por el 
Ejercicio cerrado el 3111211970. 

2» Fijaclí del número de directores 1 
elección ae loa mismos. 

3» Elección de sindico Titular, y Su- 
plente, * •' 

■ 4» Designad de dos accionistas par* 
firmar el Acta. — El Directorio. 

"1 90 e.2014 N» 3.5.328 • . .26'4|71 

FAIRBi .¿KS 
S.A.C.I.F. I. A 

CONVOCATORIA * ASAidBLE 

Se convoca a los señores Accionistas a 
ia Asamblea General Ordinaria, que *. 
realizará el día 30 de abril de 197: a 
las 18 horas. ?n e| local social la ca¿ 
lie Serrano 885, Capital Federal para 
considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: . 

1* Considerador de la Memoria. In- 
ventario, Balance General. Cuadro De- 
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e 
Tnforme del Síndico correspondiente al 
Primer Ejercicio cerrado el 30 de no- 
viembre de 1970. 

2». Elección de cuatro Directores titu- 
lares y dos Directores 8uplentes. 

3- Elección de Sindico titular y Sindi- 
co suplente. 

.4» Elección de dos accionistas par* fir. 
mar el Acta de la -Asamblea : El Direc- 
torio. ' 

t 96' e.20¡4 N'136.676 T.2B14! - 
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FAMOFEL F ABEICA MODELO 
DE FELPAS BJMX...JÍ . *V. -.-' . ,.-.■ 
JKefistre 24.087 

Coavocase * Asamblea Genera' Ext»- , 
ordinaria de Accionistas para ei día. 3t 
de abril de 1971, a las 13 pónwS, en La- 
vane 1125. piso S», Oficina 11. Ca -tta: 
Federal, para tratar él siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

1* Hodlflcadán de los Estatutos de .t» 
Bociedad aumentando • el Captiai /uto- 
rizado. 

2» Emisión de acciones. 

8* Designación de dos accionistas pa- 
ta firmar tí Acta. — El Directorio. 

$ 75 t20li H» 35.32» *-2SJ4¡71 

FBIGOMEX 
A.C.I.F.I.E.S.A. 

Convócase a Asamblea General Ordina»' 
tía para el día 30 de abril de 1971. * tas 
Y t horas, en 14 calle Abana N» 909, alsc 
3» --C*. Capital Federal, para trata-* ; 
«guíente ORDEN DEL DÍA: 1» Don»-, 
mentación artículo "47 del Código de Co- 
mercio Ejercicio 31 de díeiembre de 1870; 
» Distribúcl' » de OtDldades: 3% Elección 1 
de Directores y eincicos; 4» Designación 
de dos accionistas para firmar el Act» : 
m. ja Directorio. ■ ' " ■• '.—, 

% 45 eSD» N»35.346 V.2814J71 

FEQO 

Sociedad Anónima - 
runaerciai. .Inmobiliaria > 
financien 

CONVOCATORIA 
Se convoca a ios señores accionistaí 
a la Asamblea Genera) Ordinaria que a* 
realizara el día 29 de abril de I97L a 
Jas 830 ñoras, en. ei local de la raile 
lA?aHe 1473, ©flema i<W. Capital Fede-j 
tai. para tratar ei siguiente ' 
ORDEN DEL DÍA: 
lv Consideración de ios documentos 
*ue establece el art. 347, del Código de 
Comercio «jétetelo Cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. ■■ 

2» Elecolon de Directorio 7 Smdieof 
tttuiar y suplente. 

3« Designación de dos accionistas pa- 
ya firmar el acta de la asamblea. .*- Ki 
Directorio, 

( 9& e. 2014 N: 55243 9. 36l4jri 



FABU 

S.A.C.I. y Fv • • • 

CONVOCATORIA 

fie convoca a los .sentEres accionistas » 
la Asamblea General Ordinaria a re- 
alizarse el día 28 de abril de 1971, a n» 
20 boras en ei local de.» caue Layal» 
N* 1473. oficina 107 Capital . Federal 
para tratar el siguiente' 

ORDEN DEL' DÍA: . 

iv Consideración de ios documento» 
Que establece ei CooiBo de Comercio, en 
el art. 347. ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de ISTfi. 

8* Elección dei Directorio 7 Binóle* 
' tltmar f suplente. 

3» Designación de dos accionistas pa- 
ra suscribir «i acta de la asamblea. .— E¡ 
Directorio. 

$ 90 e. 20|4 N* 35.240 v. 2614J71 

FILIA 8. A. ' 

Agropecuaria e Inversora, 

Convocase a Asamblea oenerai prdi- 
paria para el iba 80.dfi.apru de, 1S7L i 
las 19. coras, «n eí caiie pinzón 144¡> 
piso iv, Capital, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL OlA: 

1* Ratificación oe >as operaciones eleo- 
toadas por ei Directorio. 

2» consideración cte ios documentos art 
247 del Código de Comercio por ei ejer- 
cicio cerrado el 3i de" diciembre de I97u. 

3* Fijar ei numeró oe Directores y su 
•lección designación de Presidente Sin- 
dico, Sindico suplente ir aos' accionista? 
para firmar el acta. — El Director». 

* 75 e. 2014 N» 35448 T 26j^71 
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RAÜL LAPLACETTE 
8. A. Agro Ganadera . 
i Lavalle 1290, Suenes Airea 
| T. E. 35.0129 
: Registro JK» 3.044 . 

. CONVOCATORIA 
. Convocase a los señores accionistas a 
ía asamblea general ordinaria que se elec 
tuara el 30 de abril de 1971, a las ¿tice 
horas* en el local de la calle Lavalle 
1290, oficina N« 1.006, con el objeto de 
tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración de ia memoria. Inven- 
tarlo, ijaiance general, cuenta de ganan- 
cias y perdidas, distribución de utülda. 
des e informe del sindico, carrespondien» 
tes al 37« ejercicio, finalizado el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

2» Elección de cinco directores titulares, 
dos directores suplentes, un sindico titu- 
lar y un sindico suplente. 

8» Designación de dos accionista* para- 
firmar el acta. — £1 Directorio. 

$ 90.- e.21J4-N» 36.525 V,27{ij71 

FABRIL RTJMD?AL 

8. A» Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria a celebrarse el 30 de abril de 1971, 
a las 10.30 botas, en Selgrano 427, 69 
piso, paxa considerar ei siguiente, 
ORDEN DEL DiA: 

1* Consideración documentos Art- 347, 
C. de Comercio del Ejercicio 3M2|19?0. .. 

2» Destino saldo del Balance. Retribví- 
clon Directores y Sindico ^ . 

3' Elección Sindicas. Designación de 
dos accionistas para firmar el acta- -». El 
Directorio. 

$ «0.- C2U4JS* 25JBW f¿7J4J71 



FABRICA eL£CT»OMECAfaCA 

' ¡-'(FEMBAI 

iCoijvócase' asamblea ordinaria pa» ti 
30Í4I1971, a las 16.30 tiaras, en Cerrlto 
836, piso 5?. Capital para tratar el al- 
^píente 

. ORDEN DEL DÍA: 

' i» Documentación art, 347 Cód. Com. 
(ejercicio Sl|t2í970>. 

2» Fijación del número de miembros 
del Directorio y su elección. 

3» Elección del Sindico titular y só- 
plente. 

- 4« Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

$ £0 e.20J4 N? 33L538 V.26J4J71 

FACALOZ 
3. A 

Comercia], Industrial, j 

Financiera e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA i 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ' 

Por resolución del Directorio se con- 
voca a los señores Accionistas a la Asam- 
blea General Ordinaria, ^ue se realizara < 
en la calle Uruguay 654, 3er. piso. Esc. 
313, Capital Federal, el ola 30 de abril 
de 1971, a las 17 horas, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
■ 1* lectura ¡y consideración del Inven- 
tarlo, Memoria. Balance General. Cuen- 
ta de Ganancias y Pérdidas e Informe 
del Sindico, correspondiente al ejercicio 
cerrado e) 31/12/70. 

2? Determinar ios bonorarios del Direc- 
torio y Sindicatura y distribución de uti- 
lidades. 

3» Autorizar aumento del capital social 

4f Elección de Bmdlcos Titular y Sa- 
piente. 

6* Designación de dos sccicnistaí para 
aprooar y firmar el Acta de Ja Asam- 
blea. ' 
,' 13 Directaria 

^ 105v- *. 21H-NP S8.039 : vJ87j4j71 

FUNDACIÓN BANCO 
«ERCANTU. ARGENTINO . 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATOR'A 

, _„ „„ „ »., j, , A - t _ ,_. Cumpliendo con la pertinente dlspo- 

alizara el dia SO de abril de *«L » igs , 3 i c ión estatutaria el Consejo Directivo 
dieciocho horas, en Rivadavu 4152, con i conV oca a Asamblea General Ordinal la. 
el fin de tratar el siguiente, 



FKPTICOLA RAMAIXO 

15. A. Comercial % - 

« industrial „ 

Expediente N» «.795152 

CONVOCATORIA 
Se convoca a ios. señores Accionistas 
a Asamblea General Ordinaria que se re.' 



F. 



I. N. 

Sociedad Anónima Comercia!» ' 

Industrial, Constructora» 
Inmobiliaria y Agropecuaria 
Registro N* «¿93 

CONVOCATORIA 

Convocase señores Accionistas a Asam- 
blea Ordinaria a realizarse el 30 de abril 
de 1971, a las 17 horas, en la sede social, 
Sarmiento 1179. Cepita, .para considerar, 
ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración documentación Art. 
247 c. C. por cJ ejercicio cerrado el 31i 
22170. 

2* Designación autorizados para trami- 
tar reformas Estatuto dispuestas per 
Asamblea del 26|10|70. . . 

2/ 1 Distribución de .utilidades. 

V> Determinación de numero de dlrec, 
teres s elección de ios mismos. 

S» Elección dé Sindico UtulaT y Só- 
plente. . . ' 

6" Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

% 705.— C.21I4-N?, 36.183 V-27|4|T1 



ORDEN DEL DIA: 

t« Consideración documentes Art, 347 
del Código ds Comercio, por el ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 1970, 

2? Elección del Directorio par el ter- 
mino de tres años. 

3» Designación del Sindico Titular y el 
Sindico Suplente para el prosudo ejerr 
cldo. ■ ' 

4< Designación de dos Accionistas, para 
<jue firmen el Acta de la Asamblea. — 
El Directorto^ ^^ ^ ^^ » ««n, 

FCNDIVERSAL 
S.A.I.C.I.C.M. k 
Registro N* 14.851 

CONVOCATORIA 

Cítase a los señores aclonlstas a la 
Asamblea General Ordinaria para el 30 
de aoril de 1971, 10 hs., en Lavalle «642 
6? Capital, para tratar: Orden del Dia: 
1* Consideración documentos art. 847 
Código de Comercio al 3111217o. - 2< 
Distribución de utilidades. — 3» Elec-, 
clon de Síndicos, Secretarlo y dos aceto. 
nistas para firmar el acta. — Buenos 
Aires, abril de, 1971. - El Dteectcrto. 
$52^0 e. 22|4 N» 37.882 í. .281*171 

FLAMINIA 

Sociedad Anónima Inmobiliaria, 
Comercial y Financiera 
R*g. N» 8.888 
Convocase a Asamblea General Ordlna* 
ría para el 30 de abril de 1971, a las 
10 horas en Corrientes 1386, piso 6', para 
tratar: 

1» considerar documentos Art. 347 Cód. 
Com. f ejercicio 1970). 

29 Elección de síndicos y dos accionis- 
tas para firmar el acta. 

El Directorio. 
$ 45.— e2U4-N» 3&382-v.27|4j7I 

FÉLIX RENESTO 

S. A Inmobiliaria, 
Comercial e industrial 
Expediente N» 7.569 

Convocase a Asamblea General Ordlna. 
ría de Accionistas para el dia 30 abril de 
1971, a las 1030, en ííelgoera 3244. V, 
Capital, para considerar el siguiente, 
ORDEN DEL DU: 

¿» Documentos Articmr 347, del Cód «o 
de Comercio correspondientes ai ejercido 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. ; 

29 Remuneración al Directorio y Sto- 
dlca y saldo de la cuenta de Ganancias 
y Pérdidas. 

29 Elección de Directores y Síndicos por 
un año. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

Buenos Aires. 14 do abril de 1971. •, 
El Directorio. ' • > 

Nota: Para concurrir á la Asamblea deba 
tenerse presente lo dispuesto en 



convoca á Asamblea General Ordinaria, 
para el dia 30 de abril de 1971, a ías 17 
ñoras, en el local del Banco Mercantil 
Argentino, Avda. Corrterttes N* iB9i, Ca- 
pital Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

V-. Consideración de la Memoria del 
Consejo Directivo. 

29 ; Aprobación del Balance General, co- 
rrespondiente al ejercicio finalizado; el 31. 
de diciembre de 1970, el Informe del fte» 
visor de cuentas y presupuesto de gastos 
y re?ursos para el ejercicio de 1971. 

'3 9 Designación de dos Miembros del 
Consejo Directivo para que firmen el ac: 
ta, — El, Directorio 

* 105.- e21j4-NV 36.071 V-37|4i71 

FIDKUAK. 

S.A.I.F.A.I. y C. ' ' ' 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señiaes accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que £6 
efectuara- el SO de abril de 1971. a las 
18 horas, en la sede de ta entidad, cabe 
Uruguay 435, Piso 79, para tratar la .si- 
guiente, * 
„ t ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de los documentos del 
Art 347. 1» del Código de Comercia. 4*. 
tribueJdn de utilidades y remuneraciones 
del Directorio y Sindico correspondiente 
ai ejercicio vencido el 31 de didem.Vs'e 
de 19;0. 

29 Elección de Directores, un Saxdlco 
Titular y Sindico Suplente, en reemplazo 
de los que terminan su mandato. 

3* Designación de dos accionistas para 
que aprueben y firmen el Acta de la 

Buenos Abes, 14 de abril de 197L — 

EJ Directorio. _ 

« «0~- *.21i4JÍ9 JJ6J18 V4744|7X 



ÍJMS.A. 

' Financiaciones y HirHilwL, S> Ai 

' Expediente N» 4Mi 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General OrdU 
naria para el día 30 de abril de 1971, A 
las 17 boras, en Lavalle 465, 49 piso, par* 
tratar, 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos Art. 347, 
Código de Comercio al í 1,12 70. 

29 Elección de Directores y Síndicos. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — £1 Directorio, 

* 45s- e.21l4_N* 3oJ942 t .37^71 

F A LCON B ' ** 

Empresa Constrnctora 
Sociedad Anónima 
C.I.F.I.A. 

CONVOCATORU 

Convócase a Asamblea General OrdV ' 
naria para el dia 30 de abril de l£7J, 
a .las § horas,' en Reconquista 165, piso 
89, oficina 312, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de ta documentación 
art. 347 Código de Comercio, ejercicio 
terminado el 31,12170 y distribución de 
utilidades. 

29 Fijación del número de directores y 
su. elección y elección de los síndicos.- 
39 Elección de dos accionistas para fpv 
mar el acta. ' 

Buenos Aires, 1 de abril de 1971.' — ' 
El Directoría 

« 67¿Q «3014 m 33.405-. «6J4J71 

FÜTOB AGRO 
FRIGORÍFICO GANADERO 
ARGENTINO 

S.A.C.I. 

. Convocatoria Asamblea Eatimd inarH 
Accionistas dia 30 íbrit 1971, 22 ha, en 
Corrientes 624, 3er. piso, capital, para 
considerar, 

ORDEN DEL DÍA* 

19 Ratificación Acto Convocatoria 
Acreedores. 

29 Designación dos accionistae firmar 
Acta. — El Directoría 

. $ 37.50 eJU|*-N9 36J83 V27ii{71 

FUTCB AGRO 
FRIGORÍFICO GANADERO 
ARGENTINO 
S.A.C.I. 

Convócase Asamblea Ordinaria Aceto* 
nistas día 30 abril 1911, 21^0 tas» en 00. 
rrientes 524» Ser. piso. Capital, para coa. 
slderar, 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Documentación Art. 347; Cod. Coíb,, 
del EJerc, al 2O19J70. 

29 Elección miembros Directorio y Si&* 
dicos. 

39 Designación dos accionista» firmar 
Acta. — El Directorio. 

$ 45.- e.21¡4-N« 36D83 vJ?¡4m 



F.A.I.C. S.A. 

Financiera Argentina, _ 
Inmobiliaria Comercial S. A. 
N» 4.658 

CONVOCATORIA 
Convócase a los Eres. Accionistas a 1a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971 a las 1030 notas, 
en Reconquista 838, 29 piso. Capital, pa- 
ra tratar el siguiente: 

ORDEN DEL OlA: ' ' . 
I» Consideración y aprobación de te 
Memoria, Inventarlo, Batanee General. 
Cuadro de Ganancias y Pérdidas e In- 
forme del Sindico, correspondientes al 
ejercido N9 35 cerrado el 31 de diciembre 
de 1970. 
29' Remuneración del Directoría - 
39 Fijación del numero y elección de 

49 Nombramiento del Sindico Utuiar y 
del Sindico suplente, y fijar la reñtünera- 
dónde los salientes, 



69 Designación de dos accionistas para 
el articulo 19 de los Estatutos' 6,0. aprobar y firmar el acta oe ía Asamblea. 
dales. ' ■■■,., jtj Directorio. ' 

* 75/- «31I4.N9 3$,861 V27|4l?l ,, .. .4 B0r- e31j4-N9 8fi.44»-va7i4¡71 



FRANCISCO DE ROSA 

S.A.C.I.F. 

Convocase a Asamblea Ordinaria de 
Accionista* para el 30 de abril de 1971, 
a las 1930 horas, en ía sede social, caite 
Coiobabres N* 866, Capital Federal, a fin 
de tratar*. 

19 Consideración documentos Art. 347. 
Inc. 19 del Código de Comercio, ejerct, 
cicló 31 de diciembre de 1976. 

29 Elección de Directores, Sindico II- 
tular y Suplente y dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

8 75^- e2U4 Ni 3CMB ¥.37*4171 



FITELGOM 

lGjA.8.4. 

. , CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordiraf 
ria, j?ara el dia 30 de abril de 1971.' a 
las 14^0 fu. en Drugusy 616, 49 "H", Cap. 
Fed, para tratar el slgulent» 
ORDEN DEL DIA: 

19 Los documentos del Art. 347 ' del 
Código de Comercio, ejerdeto «errado el 
31 de diciembre de 197a, 

29 Distribución de utílldadei. 

39 Consideración y ratificación de todo 
10 actuado por el Directorio. 

49 Aumento del capital autorizado a 
vsn. 400*00 tro$n. 4o5oo.QQf > y «misión 
de acciones. 

39 Elección de 3 a 7 Directores y Sin- 
dicas Titular y Suplente, 

69 Designación de 2 accionistas par* 
firmar el acta. — Directorio, 

$ 76.— e.21J4 N9 2TJ»9 tJni/Vn 

FIWA SCIAN "*^" 
S.A.C.I.C. 

Convocase a Asamblea Oeaeral Orto. 
naria para el 30)411, a ta» 1« horas e« 

Freu-e 2423 para considerar «1 ateutab) 
Ol^DEN DEL DIA: 
1» Consideración documentes art 341 
C de Comercio, del ejercicio «errado al 
3i{i2j70, y remuneración Pto setario t 
Síndicos. ... , 

29 Elección de Slndioos. 
39 Designación de dos aeetsaftraaf pata 
firmar el acta. 

Nota: No realizándose esta- Asamblea per 
1- ., ■ falta de quorum, se cita en segun- 
da Convocatoria, a las 12 boras, 
en mismo día y local, con teuaí 
Orden del Dia. — M DJreetcrio. 
$ 79 e. 22]4 N9 27A92 V. 28^71 
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fLAMEX-TALAMONT 

Sociedad Aaónima, *| 

Industrial y Comercial 

CONVOCA! ORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
Baria el 30 de abril de 1971, a las 10, 
eo la calle 11 de Septiembre 2638, Ca- 
pital. 

ORDEN DEL DÍA: 

1*. Consideración de los documentos del 
Art. 347 del Código de Comercio. 

V Remuneración Directores y Síndicos. 

89 Remuneración Directores Gerentes. 

4» Distribución de Utilidades. 

6» Determinar número de Directores y 
su elección. Elección de Director Suplen- 
te y Síndicos por un año. 

6» Designación del Contador certifican- 
te y su remuneración. 

T* Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. 

El Directorio. 
$ 50.— e.21l4-N» 36.557-v.27|4|71 

FORESCOR 

S. A. 

Rural, Forestal, Comercial 

e Industrial 

Buenos Aires 

(N* 11.348/60) 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordl- 
Baria para el día viernes 30 de abril de 
1071, a las 17 horas, en Paraguay 1307, 
piso 6», oficina 44, Capital Federal, para 
Katar el siguiente: 

ORDEN DEL DlA: 

19 Consideración documentos' Art. 347, 
toe. 1', Código Comercio, referentes ejer- 
cicio económico N» 11, clausurado el 31 
de diciembre de 1970. 
' 8? Fijación número Directores Titulares 
f su elección, y de loe Directores Su- 
plentes. ' 

8» Elección de Síndicos Titular y Su- 
plente. 

4» Designación dos accionistas para fir- 
mar el acta de Asamblea. 

El Directorio. 
$ 90.— C21I4-N? S6.553-T.27I4171 



FRITZSCHE 

BROTHERS ARGENTINA 
S. A. L y C. 

Expediente N» 9.289 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
1' de mayo de 1971, a las 930 horas, en 
Montevideo 496, piso 4 o oficina 45, Ca. 
pltal Federai. para tratar el siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración de v la documentación 
del Art. 347 del Código de Comercio por 
el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1070. 
V Distribución de utilidades. 
8* Elección de los miembros del Di- 
rectorio. 

. 49 Elección del Sindico Titular y del 
Suplente. 

V* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la Asamblea. — El 
Directoría 

Note: Las acciones deberán ser deposita- 

1 das en la 8ocledad hasta 3 días 

antes de la fecha fijada para la 

Asamblea. 

$ 120.— C21I4.OT 35.843 v.27|4j71 



FRIGORÍFICO BODINI 

Sociedad Anónima Industrial 
7 Comercial 
Registro N* 7.815 

CONVOCATORIA 
Convócase a los Accionistas a Asamblea 
General Ordinaria para el día 28 de abril 
tfe 1971, a las once horas, en Florida 656, 
f» piso, oficina 404, para, tratar el si- 
guiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Considerar documentos Art. 347, Inc. 
V del Código de Comercio por el ojer- 
udo cerrado el 31 12/70. 
V Distribución de utilidades. 
8» Capitalización Baldo Revalúo Con- 
table Ley 17.335. 
4» Aumento del Capital Autorizado. 
5» Destino de la Reserva Extraordina- 
ria. 

•» Designación de Directores, Síndicos 
y dos Accionistas para firmar el acta. 
El Directorio. 
$ 105.— 6.2114-N» 35.768-TJJ7|4J71 

FRANCOLINI HNOS. 
■JLCXFX 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
M de abril de 1971 a las 8 horas en Ho- 
norio Pueyrredón 1650, para tratar el si' 
luiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración documentos prescriptos 
Art. 347 Código de Comercio, correspon- 
dientes ejercicio 31 de diciembre de 

8* Distribución de utilidades. 

I» Fijación del número de Directores 
I elección de los mismos por trésnanos. 

49 Elección de Síndicos Titular y Su- 
plente. 

t* Designación de dos accionistas para 
■escribir el acta. 

Buenos Aires, abril 14 de 1971. 

El Directorio. 
I 90,— e.2lT4-N? 35.764-T.2714J71 



FINCORA 

Sociedad Anónima Industrial, 
Comercial, Financiera 
e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el 30 de abril a las 17 horas, en ALslna 
960, Planta Baja, para considerar: 

19 Los documentos del Art. 347, Inc. 
1» del Código de Comercio del Ejercicio 
cerrado el 31/12/70. 

29 Distribución de utilidades, determi- 
nación de los honorarios del Directorio y 
del Sindico, y consideración de la retri- 
bución especial fijada a favor del Pre- 
sidente de conformidad con el Art. 15 
de los Estatutos. 

39 Determinación del numere de Direc- 
tores, elección de Directores y Síndicos 
y designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. 

Buenos Aires, abril 14 de 1971. 

El Directorio. 
I 82,50 e.21|4-N9 35.739- v.27¡4171 



FEELD Y CATTLE 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial, Financiera 
y Agropecuaria 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 

30 de abril próximo a las 12 horas, en 
el local social, Tucuman 622, 29 piso, Ca- 
pital Federal. 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración de la Memoria. Ba- 
lance General, Cuadro de Ganancias y 
Pérdidas e Informe del Sindico, corres- 
pondiente al 3er. ejercicio social termina- 
do el 31 de diciembre ppdo. 
29 Distribución de utilidades. 
39 Elección de síndicos, titular y su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la Asamblea. 
Buenos Aires, abril 15 de 1971. 

El Directorio. 
, $ 90.— e.21|4-N° 35.738-v.27|4|71 

FRAT1ER 
S.A.C.I.F. y A. 
Registro 30.311 

CONVOCATORIA 

Citase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el 30J4I71, a las 18 hs., en Reconquista 
N9 533, 19 B, Capital, para trataf el si- 
guíente Orden del Día: 19 consideración 
documentos al 31)12170. art. 347 C de C 
— 29 Elección Directores, Síndicos y dos 
accionistas para firmar el acta. — El 
Directorio. 

8 45 e. 22|4 N9 37.425 V. 28|4|71 

FUTURO 

S. A. 

Industrial, Comercial, 
Inmobiliaria y Agropecuaria 
Registro N9 13.458 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria. 29 de abril 1971, diez horas, en 3 
de Febrero 955. Capital para: 

1» Considerar documentos Art. 347, C. 
Comercio al 31/12/70. 

29 Elección de Síndicos y designación 
dos accionistas firmar acta. 

El Directorio. 
$.45.— e.21|4-N9 35.806-v.27|4|71 

FOREX 
S.A.CXAJJF. 

Convócase Asamblea Ordinaria Accio- 
nistas el 30 de abril de 1971, 21.30 hs., 
Suipacha 472, 69 piso, Oficina 604. 
ORDEN DEL DÍA: 

1« Consideración documentos Art. 347 
Código de Comercio, Ejercicio cerrado 

31 diciembre 1970. 

29 Elección tres directores por tres años 
y Síndicos por un año. 

39 Designación 2 accionistas para fir- 
mar acta de asamblea. 

El Directorio. 
8 CO.— e.21|4-N° 36.668-v.27|4|71 

FILGRAN , 

Sociedad Anónima Industrial, 
Comercial, Inmobiliaria 
y Financiera 
Registro N* 28.509 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria que se ce- 
lebrará el día 30 de abril de 1971, a las 
8 horas, en el local de la calle Avenida 
Francisco Belró N9 2459, para tratar el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: ' 

19 Ratificación del mandato y ges- 
tión de los Directores y Síndicos. 

29 Consideración de los documentos 
prescriptos por el articulo 347. inciso 1° 
del Código de Comercio, correspondien 
tes a los ejercicios cerrados el 31 de di- 
ciembre de 1969 y 31 de diciembre de 
H970. 

39 Aumento del capital autorizado 

49 Fijación del número y elección de 
directores, síndicos y dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio 

8 105.- e. 2214 N9 37.350 T. 28|4j71 



FONTENELLE 

S. A. C. 1. F. e I. 
Rod. Peña 426, 89 piso 
Capital Federal 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionistas de 
Fontenelle S. A. C. I. F. e I., a Asam- 
blea General Ordinaria a celebrarse el 
día 30 de abril de 1971. a las 10 horas, en 
ia sede social sita en la calle Rod. Peña 
426, 89 P. de la Capital Federal, para 
tratar el siguiente:" 

ORDEN DEL DÍA: . 
19 Consideración de la documentación 
proscripta en el art. 347 del Códigi de 
Comercio, ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

29 Remuneración del Directorio y Sin- 
dico. 

39 Elección de Síndico . Titular y Su- 
plente. 

49 Designación de dea accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

$ 90. -o. 22|4 N» 37.225 V. 28|4|71 



F AMIBO 
S. A. F. I. 



A. O. 



Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el 30 
de abril de 1971, a las 11.30 horas, en 
Posadas 1669, planta baja, Bs. As., a fin 
de tratar a la siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración dé la memoria anual, 
balance general, inventarlo, cuenta "Ga- 
nancias y Pérdidas" y dictamen del sin 
aleo correspondiente al ejercicio cerra 
do el 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección de directores y síndicos. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la Asamblea. 

Para tener representación en la Asarn 
blea los accionistas deberán depositar 
sus acciones o el correspondiente certi- 
ficado de banco en la "Caja" de la so- 
ciedad hasta tres días antes de la fecha 
fijada para la Asamblea. — El Direc- 
torio. 

$ 120.— e.22|4 N9 37.192 V.2814J71 

FABRICA DE CALZADO MODERNO 

Sociedad Anónima 
Comercial e, Industrial 

Convócase Sres. Accionistas Asamblea 
General Ordinaria 3014171, 13 hs., Loria 
1852, Capital, efectos considerar docu- 
mentos ejercicio cerrado 31112170. remu- 
neración Directorio y síndico, distribu- 
ción utilidades y elección nuevo Direc- 
torio, síndicos y dos accionistas firmar 
acta. — El Directorio. 

$ 37,50 e.22|4.N9 37.131 v.28j4|71 



FATAL 

8. A. L C. F. I. y A. 

. CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Se convoca a los señores accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria que se 
realizará el día 30 de abril de 197L_a las 
17 hs., en el local social de la calle Pje 
El Trébol N9 6955. Capital Federal, para 
considerar el steuient» 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Considerar documentos Art. 347, Inc 
19, Código de Comercio, ejercicio cerrado 
el 3111211970. 

29 Elección de directores, síndicos y dos 
accionistas para aprobar y firmar el ac- 
ta. — El Directorio. 

8^75.— e.22|4 N9 37.231 -V. 2814)71 

FAMOS 
S. A. L C. 

Registro N* 5.500 

CONVOCATORIA 
Citase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria para el 30 
de abril de 1971, 12 hs., en Lavalle 2642, 
69, Capital, para tratar 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración documentos art 847, 
Código do Comercio al 31112170. — V 
Elección de síndicos, secretarlo y dos ac- 
cionistas para firmar el acta. — El 
Directoría — Buenos Aires, abril de 
1971. — El Presidente. 

8 45.— e.2214 N9. 37.381 V.28|4|71 

FRIGORÍFICOS ARGENTINOS 
S. A. L C. 
Registro N9 1261 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971. 
a las 12 horas, en Reconquista 468, 69 piso. 
Capital, para tratar el siguiente , 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Elección de dos accionistas para es- 
crutar votaciones y firmar el acta de 
Asamblea. 

29 Revalúo de bienes de uso. 

39 Consideración de la memoria, Inven- 
tario, balance general, cuenta de pérdidas 
F ganancias e informe de) sindico corres- 
pondientes al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de .1970. 

49 Determinación del número de direc- 
tores titulares y suplentes que componar&n 
el Directorio, considerando los mandatos 
de los directores que vencen en la fecha y 
designación oe síndicos titular y suplen- 
te. — El Directorio. 

$ 120.— e. 22¡4 N» 87.107 v. 28)4j71 



FAMBAB 

8. A. C. L F. L 

Convócase Asamblea General Ordinaria, 
30|4|71, a las 9,30 horas, en Tte. Grai. Eus- 
taquio Frías 253, para tratar 
ORDEN DEL DÍA: 
Consideración docum. Art. 347, Cód. da 
Comercio, ejercicio cenado 31¡12|i0; elec- 
ción directores y slndl-'os; elección* dos 
accionistas firmar acta. — El Directorio, 
8 60.— e. 22J4 N9 37,078 V. 28(4471 

FRIGLAS ~~~~ 

S. A. O. I. L F. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el día 4 de mayo 
de 1971, a las 19 horas, en Bartolomé 
Mitre 1221, piso 59, letra E. Capital Fe- 
deral, y para tíatar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración y aprobación de loa 
documentos prescriptos por el articulo 347 
del Código de Comercio por el ejercicio 
cerrado al 31 de octubre de 1970. 

29 Elección de sindico titular y sindico . 
suplente. 

39 Designación de dos accionistas par» 
firmar el acta respectiva. — El Directo- 
rio, 

8 75.— e. 22|4 N9 32.620 V. 28¡4|71 

FRANCA PRODUCCIONES 

S. A. C. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971. a 
las 17 horas, en el local social de la callo 
Combate de los Pozos N9 165, 99 piso 
"B' f Capital Federal, para tratar el si- 
guiente ' 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de ' la documentación 
prescripta por el articulo 347 del Código 
de Comercio, correspondiente aJ ejercicio 
social finalizado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección del Directorio. 

39 Elección del síndico titular y sindico 
suplente. . 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de Asamblea. — El Direc- 
torio. 

8 105.— e. 22|4 N9 37.070 t 3814)71 

F A M A R A 

Sociedad Anónima Comercial, 
y de Inversiones y Finanzas 
CONVOCATORIA 
Convócase a los señores -accionistas 
Asamblea General Ordinaria a celebrarse 
el día 30 de abril de 1971 a las 19 horas, 
en el local social de la calle Corrientes 
N9 330, 5 9 piso, oficina 505. Capital fe- 
deral, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 29 Consideración de la 
memoria, Inventarlo, balance general y 
cuadro demostrativo de ganancias y pér- 
didas e Informe del s'ndlco correspon- 
diente al ejercicio social cerrado al 31 de 
diciembre de 1970. 39 Determinación del 
Directorio y elección de los mismos 4* 
Designación de sindico titular y suplente. 
Buenos' Aires, 14 de abril de 1971. — El 
Directoría 

8 105.— e. 22¡4 N* 37.351 V 28)4(71 

riMARE 

Sociedad Anónima 
Naviera, Industrial, 
' Comercial, Inmobiliaria y 
Financiera 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971. a -la 
hora 18, en Hipólito Yrigoyen 1419. 59 
piso, Capital, para considerar 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Los documentos del articulo 347, 
Inc. 19 del Código de Comercio del ejer. 
ciclo 19 de enero — 31 de diciembre 'de 
1970. 

29 Retribución a los Directores,. Síndico 
y distribución de utilidades. 

39 Elegir Directores, síndicos y dos 
accionistas para firmar el' acta, —.Bue- 
nos Aires, 19 de abril de 197L — El Di- 
rectoría . 

• 88 e. 22|4 W 37.539 v. 28!4|71 

FABRILOMA " . 

Sociedad Anónima Industrial 
y Comercial 

Convócase a los accionistas a Asamblea 
General Ordinaria a celebrarse el 29 de 
abril de 1971, a las 9 ñoras, en la sede 
social de la Avenida Belgrano . 535, 10 
piso, para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Designación de do3 accionistas para 
suscribir el acta en representación de ia 
Asamblea. 

29 Consideración de io¿ documentos que 
prescribe el articulo 347 del Códlgc d« 
Comercio, y del dictamen del sindico ro- 
irespondientes ai ejercicio cerrado ei 31 
de diciembre de 1970. Capitalización re- 
valúo - Ley .17.335. 

39 Distribución de las utilidades: remu- 
neraciones de los directores y síndico 

49 Aumento del capital autorizado Emi- 
sión de acciones. 

59 Elección de sindico titular y sindico, 
suplente. — El Directorio. 

8 120.— e. 22,4 N< 37.473 f 28*71 
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FEDERACIÓN 
ECUESTRE ARGENTINA 

Rodrigues Peña 1934 ■_ . . 
Buenos Aires, 31 de marzo de 1971 
CONVOCATORIA 

. De acuerdo con el artículo 80* del Os 
tatuto, se convoca a ios Clubes afiliado? 
y Entidades Incorporadas a la Federa- 
ción Ecuestre Argentina, a la Asamblea 
Ordinaria, a realizarse el día 28 de abril 
de 1971, a las 19 ñoras, en su sede sita 
en la calle. Rodríguez Peña N» 1834. Bue 
nos Aires, para considerar y resoiveí e> 
siguiente 

T ORDEN DEL DÍA: 

19 Designación de dos Delegados, para 
refrendar con el Presidente y Secretarlo, 
el acta que se labre de .la asamblea 

2? Ratificación por parte de las en 
tldades afiliadas de la postergación, de 
la fecha de realizcUlón de esta asam 
bleá. ' 

39 Consideración por la Asamblea de la 
apelación Interpuesta por el señor Co- 
ronel D Canos Della, ante la sanción 
aplicada por la- Comisión Directiva de la 
Federación Ecuestre Argentina. 

49 Lectura y consideración de la Me- 
moria. Balance e Inventarla 

5? Designación de una Junta Escruta- 
dora. 

6' Elección de Presidente por dos años 

79 Elección por los Clubes de ira. Ca- 
tegoría de: 

— Dos Vocales titulares, por dos años, en 
reemplazo de los señores mayor <RE' 
D. Carlos Maldonado e Ing. D En 
fique Braun, que terminan sus man 
datos; 

— Dos Vocales suplentes por un año en 
reemplazo de ios señores Teniente 
Corone] (RE) D. Eduardo Ñero que 
renuncia y D Federico Iglesias, que 
termina su mandato: 

Elección por los Clubes de 2da. Cate 
gona de: 
—.Tres Vocales titulares, por dos años 

en reemplazo de los señores D Al. 

berto Prtm. D. Francisco J- Gaüi e 

Insp Gral. <R> D Horado Fleurquln 

que renunciaron; 

— Dos Vocales suplentes, por un año en 
reemplazo de los señores D Ricardo 
Harpp y D. José G Baroni, que ter- 
minan sus mandatos. 

Elección por los Clubes de Sra Cate 
goria de: 

— ün Vocal titular, por dos años en 
reemplazo del señor D Roberto RotlH 
que termina su mandato: 

—Un vocal suplente, por un año en re- 
emplazo del señor arquitecto D Jullc 
"Reinóso, que termina su mandato 
Elección por las Entidades tacorpo 

radas: 

— ün Vocal suplente, por un año en re 
emplazo del señor Teniente Corone. 

' (REí D. Jorge A. Canavés, que ter- ■ 
mina su mandato. 

Elección por mayoría de votos pre- 
sentes: 

— En cumplimiento del apartado b) de 
las Disposiciones Transitorias del Es 
tatuto aprobado por la Asamblea Ex 
traordinarla realizada en ia Federa- 
ción Ecuestre Argentina, el dia 17 de 
febrero de 1971. en carácter de: 

— Miembros de la Comisión Directiva 

con voz y sin voto: 

Un Vicepresidente, por 2. años. 

Tres Vocales titulares, por 2 años 

Dos Vocales suplentes, por 1 año 
Cuando el Estatuto' aprobado en la 
Asamblea Extraordinaria del dia 17 de 
febrero de 1971, lo sea también por el 
Poder Ejecutivo flnspeéclón General de 
Personas Jurídicas). — Estos Miembros 
ce Incorporarán a la Comisión Directiva 
con los deberes y atribuciones que les 
acuerda "el Estatuto 

Nota: Se nruerda que la falta de pago 
— 1 — de la cuota anual de afiliación in-. 
hibe al Club para intervenir en la 
Asamblea (Art 25» — Estatuto) 
<tol. (RE) Jorge C. Royere. Vicepresi- 
dente i«- en EWclcio. .— Ing Enrkme 
Braun, secretario. 

$ 93 e. 22|4 N» 87.458 y. 28J4JT1 

FINANPLAN ' 

S.C.A. 

Financiera, Prendarla • - 
CONVOC»TOPIA 
Convócase a Asamb'ea de "noeles y Ac- 
cionistas para el día 30 de *í*ril de 1871, 
a las 18 horas, en Rodríguez p fia 3 6, 
planta baja, of. 3, Capital, para con- 
siderar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración de la Ms-nora, Ba- 
lance General. Inventarlo y Cuenta da 
Ganancias y Pérdidas de "t. Sociadad, 
correspondientes al ejercido cerrado el 
31 de diciembre de 1970. — El Socio 
Solidario. 

t 36.— e3S»4 W? S7.&87 vsnwn. 

FTNAVCIERA DETROIT 
S.C.A. 

SEGUNDA CONVOCATO*ÍIA 
Convócase a Asamb'ea de Socios v Ac- 
cionistas para el día 30 *le %W\ de 1971, 
a las 12 horas, en Rodríguez Peña 336, 
planta baja. Of. 2. Capital, para con- 
siderar el siguiente 



ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración de la Mamarla, Ba- 
tanee General, Inventario j Tuenta de 
Ganancias y Perdidas de a Sociedad, 
correspondientes al primer .jerelelo ce- 
rrado- el 31 de diciembre de 1970. 

2P Porcentaje de utilidades jue se des- 
tinará al socio solidario. — El Socio 
Solidarlo. 

$ 45.— e.23|4 N9 37J88 vJ7 ( 4171 

FINANCIERA WALL STREET 

ora 

" SEGUNDA CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea de «ocios y Ac- 
cionistas para el día 30 de *bril ds 1971, 
a las 10 horas, en Rodrigue; Pefir 3 6, 
planta baja, Of. 2, Capltat para con- 
siderar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

V Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General, Inventario y 'Tu nta de 
Ganancias y Pérdidas, coyesnondlentes 
al segundo ejercicio serrado el 31 de 
diciembre de 1970. 

25 Consideración del porcentaje de 
utilidades que se destinará al socio so- 
lidario y su, forma de pago. - - ""a Socio 
Solidaria .. 

$ 45.— é.23|4 N? 375BS V57¡4|71 

FABILA " T 

Sl.C.I.F.1. y A. 
Registro N» «9.529 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para . el día 3-5-71, a 'as 18 ho- 
ras, en la. calle Ramón Freiré 4767, Ca- 
pital Federal, para considerar el si- 
guiente . . 

ORDEN DEL DIA 

lv Consideración de ios documentos 
prescriptos en el Art. *47, cncisr 1* del 
Código de Comercio correspondiente? al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 

2'- Elección -de Directores y Sindico», 
y ' dos accionistas para firmar el Ada. 
— El Directorio. 

$ 90>— e.231.4 N9 37.^80 v^ft^Tl 

FABREMET 

Sociedad Anónima. Industrial 
y Comercial 
Registro N» 15.041 

PRIMERA CONVOCATORIA 
• Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971. 
a las 10 horas, en la sede legal, calle 
Nahuel fiuapl N* 1654. para tratar: 
't ITZb DEI OÍA 

V Consideración documentos art 347, 
inc. 1* del Código de Comercio. Distri- 
bución de las utilidades. 

2? Autorización para pagar remune- 
raciones al Directorio que exceden ei 
porcentaje del artículo 20 del estatuto. 

3' Elección de la sindicatura. 

4 r Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directoría 

$ 90,— e.2114 N? 37J78 v.27l4|71 



'O- 



GALVANOPLASTIA RTVADAVZA 
S.A.I.C.I.F. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA 

Se convoca a los señora vcoonlstas 
a la Asamblea General Ordinaria qtrs 
se realizará el día 30 de \bril de 1071, 
a las veintiuna horas, en ei oca.' social, 
calle José Cubas N« 4031, íeroer piso, 
para considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: " 

1» Lectura, consideración aprobación 
de la Memoria. Inventarla tacanee Ge- 
neral, Cuenta de Ganancias y Pérdi- 
das,;. Distribución de Utilidades- e In- 
forme del Síndico, corrsspoid'ente- al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 

2» Elección de Directores titulares y 
Suplentes. 

3» Elección del Sindico Titular y Su- 
plente. 

4» Designación de dos accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el acta de Asam* 
olea. — El Directorio. 

* 105.— e.23!4 N» 37^04 .29,4)71 

GUANTE 
C.I.F.S.A. 

N* 14.057 

• Convócase Sres. Accionista, 10» Asam- 
blea O: al. Qrd. día 28|4|7i t 18 horas, 
Hipólito Yrigoyen 8691 Cap. Fed. efec- 
tos tratar e 1 » p'<ni1en*e 

ORDEN DEL DIA: 

1» Cohsid .nvenUrio. bá.ante genera) 
cuenta de ganancias y pérdidas, memo- 
ria, proyecto de distribución ae utilida- 
des e infoine de' señor Síndico ai 31fl2 
70 y fijación honorarios del mismo. 

2» Fijación numero directores titula- 
res y suplentes y elección. 

8? Elección síndico titular y sindico 
'u^len^e por un año. 

4*' Deslgnaefón dos accionistas para 
-ri"-orfb , r acta asamblea. 
. Buenos Aires, abril 15 de 1971. 

- El Dtrectori< , 

■• - $ 90\-- «.21(4 ,N» 86.6|8 v,2Wl 



GUATAL 

S- n.. 

ConrrclaU Industrial, 
inmobiliaria. Financiera 
y Agropecuaria 

CONVOCATORIA 

Se cita a los señores accionistas a 
.isamblea General Ordinaria, que se ce- 
lebrará el dia 30 de c toril de 1971. a tas 
13 horas, en ib, sede social. Avenid* dei 
Libertador N? 222. 6" piso, Capital infi- 
ciera!, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

.1» Consideración de la documentación 
del articulo 347. inciso 1» del Código de 
v-omerclo, correspondiente al ejei-icio ce- 
rrado el 31 dr diciembre de 1970. 

2* Fijador del numero de arrectores 
su elección y designación de síndlt ti- 
tular y suplente. 

S* Elección de dos accionlst. j para fir- 
mar el acta. 

El Directorio 
I 75.— e.2114 N9 36.723 V.27l4;7l 

GRÚAS MOVTLES SVERONI 

Sociedad AnÓñ'ma, 
IndnstriaL Comercial. 
Financiera Inmobiliaria, 
Agropecuaria 

." CONVOCATORIA 
Convócase a ios señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
de abril de 1971, a las 19 horas en 
Almafuerre 334 para tratar este 
ORDEN DEL DIA-, 
1* Consiaei ación de la documentación 
prescrlpta por el Art. 347. Inc. 1» del 
Código de Comercio correspondiente al 
ejercicio cercado el 31 de diciembre de 
1870. 
2» Retribución del dlrectorlr y sindico 
3° Elección del sindico titular y su- 
plante". 

4« Designación de dos accionistas para 
itrmar el acta. 
Buenos Aires, 15 de abril de 1971. 

El Directorio 

t 82.50— e.21t4 N« 36.673 V.27i4,71 

GUILLERMO FRANKE Y CÍA. 

Sociedad Xjión'ma, 
Agropecuaria, Comercia., 
1 Inmobiliaria y Financiera 
• Uruguay 485, 7» piso, Of. B, Cap. 

CONVOCATORIA 

Convocase a Asamblea General Orí 
naria para el 30 de abril de 1971, a las 
10 horas ,en Hraguay 485, 7» Piso, Of. B 
para tratar: 

1* Consideración de documentos art, 
347, Inc. 1* del Código de Comercio, ejer- 
cicio cerrado el 31 de diciembre de 197( . 

2» Remuneración al Directorio y Sin- 
dico. 

3? Distribución de utilidades. 

4» Elección de Directores titulares y 
.uplentes cuyo número queduá ad-re- 
ferendur de la. Asamblea dentro de los 
límites establecidos por p! Sstatuta 

5* Elección de- Sindico titular y sín- 
dico suplente. 

6» Designación de dos accionistas para 
limar el Acta, — íl Dir ctoria 

- $ 80.— «.21'4-N» 3B.000-T^T,4t71 

GRANJA ' TRES ARROTOS 
S.A.C.A.F. el. 

Expediente N» A-30.913 

CONVOCATORIA . 

Convócase a. Asamblea 3eneral Ordi- 
naria paía'ej 3(F del cte. a las 18 ho- 
ras,' en lá se'e social, para tratar; 

1» Cons'derajr dod^méntaclón Art 347. 
Inc. 1« del Código de Comercio, ejerci- 
cio 31'12I70. < 

3» Elegir directores, slníieor titulares 
y suplentes y dos accionistas para Ar- 
mar el icta. 

Buenos Airee, abril 14 de lOTl, 

El Directorio 
. $-60.— e.21i4 N? 35.955 V.27I 71 

GUIA PRACTICA DEL EXPORTADOR 
E IMPOWTADOP 

Soledad Anónima, 
Tndvs+rfaí "y Coinerelal 
Lavane 1I2S. Piso 11. Of. 28 
Buenos A'res 

CONVOCATORIA 

Convócase a -lók señores accionistas' a 
.usamblea General ordinaria qu? se ce- 
lebrará el dia 1* de mayo a las 10 horas 
en Lovalle ll?5. piso 11. oV&na. 25. Ca- 

pita! Fefl* 1 "" 1 na-d t-otor el ieulen'.. 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Cons:c f rae ón 1e la documentación 
prescripta ror el Artículo 347 del Códl- 
i r de Comercio, ejercicio cerrado el 31 
de d*c*embre de 1970. 
2» nJPtribi'dón de utnidadcs. 
39 Eiecc»ón del directorio, sindico «- 
'.ular v . -índ'co suplente por el ~érminc 
e vn &fít. 
• 49. Designación de dos acc'onlsta < ! oara 
firmar la respectiva acta «*e asamblea. 
El nt'Htrio 
#105.— e.21}4 «t 36.1S9 v.27}4l71 



GRAN BUENOS AIRBB 
Ind., Oom. . y Financiera 

S. A. > ■ 

Expediente N* 12.515 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asa* blea Genera) Of» 
diñarla para el 30 de abril de 1971, t. 
las 16 joras, en Av. Corrientes 378, •* 
pjo, para teatar, 

ORDEN DET. DIA: 
' 1? Consideración documentos Art. 847, 
Código de Comercio al 31112)70. 
2? Elección de directores y síndicos. 
3» Designación de dos accionista* pa- 
ra firmar -* acta. 

El Directorio 
$ 45.— e 2114 N« 36.943 .27|4i71 

GRANJAS AVÍCOLAS GAESA >! 

/-. 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
3u de abril de 1971; a las 11,30 horas en 
Esmeralda 67- 8? piso para considerar 
el sígnente 

ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración documentos vtícuto 
347 del C. de C. al . de diciembre de 
1970. 

2? Fijación del número de directores 
y elección do los miamos. 

S* Elección .del síndico tltuur y sh> 
-'ico suplente/ 

49 oes'gnación de dos acclonk+as para 
firmar el acta de, asamblea. < 

El Directorin' 
# 90,— e.21|4 N9 36.752 V.2714JII 

GTGNUS 

S.A.C.I. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, " 
a las 9.30 horas, en Avda. Leandro N. 
Atem 884, 1er. piso, Capital, para tratar 
el siguiente 

ORDEN . DEL DIAt 

19 Consideración documentos art. 341 
de! Código de Comercio correspondien- 
tes al ejercicio terminado el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

29 Determinación del numero y elec- . . 
ción Directores y Síndicos. 
\ 39 Designación de dos accionistas na* 
ra firmar el acta — El Directoría 

* 52.50 e 2014 N9 35.276 V-26J4¡71 

GUSTAMAS 

CONVOCATORIA V 

Sociedad Anónima 
Comercial. Industrial 
Convocase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria a externar- 
se el 30 dé abril de 197:. a las.» btJras, 
en José Evaristo Uriburu 1590 Capital, . 
a fin de considerar el sumiente ' 
ORDEN DEL DIA: 
iv Consideración de los documentos 
prescriptos por el artículo 347. del códi- 
go de Comercio y proyecto de aastr.mi- , 
ción de utilidades, correspondientes ai 
ejercicio finalizado el 31 de mayo de 1970. 
29 Elección de Sindico titular . y su- 
plente- ••>••-.. . 

39 Designación de dos accionlsias para 
firmar ei acta de Asamblea. — El Direc- 
torio. 

$ 9a— e.20|4 N9 33.299 V. 26,4)71 

GEACHI C 
S. A. I. C 

Ezpte. N* 21.666 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para ei 30i4i7l. a ias 
11 horas, en Boulogne Sur Mer 867. Ja- 
pitai, para tratar ORDEN DEL U1A l» 
Consideración documentación \n . 347,. 
inciso 19 C. de C, ejercido al 311270. - 
29 Designación Síndicos f-tuiar y supon- 
te y dos' accionistas (Jara firmar el acta 
de Asamblea. — K Directorio. 

$ 52^0 e.20¡4 NV 33^18. V.2tü4|71 

GÉÓSOL '•• ' S _ 

S^,C.L'y.F, ..-',.. 
Registra N» S0.3Í0 

CONVOCATORIA 

Citase a los ...señores accionistas a !a ' 
Asamblea. Gener.it Ordinaria a. reelíari* 
el 30.-4-71 a las 17 hs., en Reconquista 
533, 19 B, Capital, para tratar.el siguien- 
te Orden del Día: Consideración docu- 
mentos al 31.12-70 Art.- 347 G de. Comí 
29) Elección Directores y Síndicos' y j| - 
accionistas para fií-rore el acta. 

. ; ■. ;E1 Direc|orlíí 

v $-45.— e.22|4 N9 37.423, y". 28^71 _, 

GRAFITEO '., ' ~' "" "■ 
S-&.C. e L 

Resistro N» 8.438 
Convócase, a Asamblea General Ordi- 
naria el dia 30 de abril de 1971. 18.30 ha- 
Reconquista 575, 69 piso, para tratar d 
siguiente Orden del Dia: 1») Considerar 
documentas artícvlo 347 de) Código de 
Comercia ejercicio 3K12-70. 29) Fijar la 
remuneración a los Directores y al Sin- 
dico. 39) Ratificar designación Directo- 
res. 49) Elegir Directores. Síndicos y dos 
accionistas para firmar el acta. 

Buenos Aires. 16 de abril de 1971 
'■-*"'•' El r>írectorio 
. * 67,60 e.23j4N9 37.048 y.a&Hill 
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GOMPLA 
3.A.C.T. el. 

Convócase accionistas Asamblea oe- 
' neral Ordinaria para ei 30;4¡70, a las 1"! 
horas,' en Juan Baustista Atbertdi 7376 
Capital Federal & efectos de tratar docu- 
mentación art. 347 Código de Comercio 
al 30|11 69 y 3ütll|70, fijar el número de 
Directores titulares y elegir ios mismos, 
designar - dos directores suplentes '— 
Elección del Sindico titular y suplente. 
— Designación de dos accionistas paca 
firmar el acta."— El Directorio. 

$ 60 e. 22|4 N» 37.327 v. 28!4¡7J 

ORUNBAUM, RICO £ DAÜCPURX 

Sociedad Anónima 

Industrial, Comercial ' .... 

L Financiera 
gajo N» 9858 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1071, a las 
18 ñoras, en Omguay N* 766, 5' piso, ofi- 
cina 31, Capital Federal, para tratar la 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1? Capitalización de .la 4ta. cuota del 
Revalúo Contable Ley W? 17.335. 

2* Consideración ■ de la Memoria. Ba- 
lance General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas e Informe del Sindico corres- 

r diente al 13 ejercicio vencido el 31 
diciembre de 1970. 

3? Distribución de utilidades a retri- 
buciones al Directorio y Síndico. 

4» Retribución a los Directores Geren- 
tes ejercicio 1971. 

69 Elección de siete Directores Titula- 
íes y cuatro Directores Suplentes. 

6* Elección de. un Sindico Titular y un 
Sindico Suplente. 

7' Elección dé dos accionistas para flr- 
ffiíar el Acta de la Asamblea. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1971. — 
SI Directorio.- 

Nota:' Se recuerda a los señores acctonls- 
~ tas lo dispuesto por el Art. 16 de 
los Estatutos sobre depósito añil-. 
' elpado-de acciones. 

$ 135 e.20|4 N' 34.831 t.26í4|71 

¿ENERAL VILLEGAS 

Sociedad Anónima, 
' Comercial, Industrial, 
Financiera e Inmobiliaria 
fí« 20.032 . 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
(a Asamblea General Ordinaria -que ten- 
drá lugar el dia 30 de abril de 1971, a 
las 12 horas, en el local de la Sociedad, 
calle Rodríguez Peña 1716, de esta Ca- 
pital, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración . del Balance General, 
Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pér- 
didas. Inventario, Memoria e Informe del 
Sindico, correspondiente al quinto ejerci- 
cio finalizado el 31 de diciembre de 1970. 

2«- Consideración de los resultados del 
fjerciclo. 

8' Remuneración a los Directores y Sin- 
tióos. 

49 Elección de un Presidente, un Vice- 
presidente, y un Director Titular por el 
término de un año. 

59 Designación de un Sindico Titular 
f un Sindico Suplente por el término de 
en año. 

69 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta de Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ lM.e.2014 N9 34.746 v.26l4f71 

GODFRlD 
9.A.C. el. 

CONVOCATORIA 

Convocas? a tos señores accionistas a. la 
Asamblea General Ordinaria que se ce- 
lebrara el 30 de abril de 1971, a las 19 hs.. 
an José E. üriburu 411..JÍ9, Capital, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: • 

19 Consideración del Balance General. 
Inventario. Memoria y Proyecto de dis- 
tribución do utilidades correspondiente al 
ejercicio cerrado el 31112! 1970. ~ , 

29 Designación de dos accionistas pre- 
aentes para firmar el ' Acta de la reu- 
nión. — El Directorio. 

$ 75 e.2014 N9 34.742 V.26Í4J71 

GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA 

Soc'edád Anónima - 
Comercial. Indortrial, 
- Inmobiliaria y Financiera ~ 

CONVOCATORIA . 
Se convoca a los señores accionistas £ 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
30 de abril de 1971. a las 11 horas, en 
91 local de la ca-lle Uruguay. 772 de esta 
Capital. ORDEN DEL DIA: 1' Consi- 
deración de documentos conforme al ar- 
ticulo 347. dei Código de Comercio co- 
rrespondiente al ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 1970. — 2? Designación 
de presidente y fijación del número de, 
directores y elección de los mismos.' — 
3» ü'ecdón de smdico titulaf y suplente. 
49 Remuneración del Directorio y *indi-' 
w. p9 Distribución do utilidades, -r 69 
Designación de dos accionistas par» ame- 1 ; 
b#* y firmar el acta: — El Directorio^. ' J 
* VOr- t:20J4 N f 34.S33 r.^ün 



GRAN HOTEL DORA 

S.A.CF. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971, a las 
19,30 botas, en Maipú 903, Capital, para 
tratar: 

19 Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General, Cuadro de Ganancias y 
Perdidas e Informe del Sindico corres- 
pondientes ai ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. — 2? Fijación número 
de Directores y su elección y elección 
Síndicos. — 39 Destino utilidades. — 49 
Designación de dos accionistas para fir- 
mar el Acta. — El Directorio. 

< 67,80 e.20¡4 N? 34.689 V.26|4j71 

GABECAK 

•■ Sociedad Anónima 
• Comercial, Industrial, 
. Financiera e Inmobiliaria 
Expediente N» 12.995 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA 

De acuerdo con 10 establecido en et 
Estatuto Social, 'convocamos a los señores 
accionistas a la Asamblea General Ordi- 
naria que tendrá tusar el día 30 de abril 
de 1971. a las 17 horas, en el local sito 
-en la Avenida Ángel Gallardo N» 659. Ca- -i 
pltal Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la gestión del Di- 
rectorio. — 29 Consideración de la Me- 
moria, Inventario, Balance General, 
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, distri- 
bución de utilidades e Informe del Sin- 
dico, correspondientes al ejercicio econó- 
mico -N9 11 cefrado el 31 de diciembre 
•de -1970. — 39 Consideración de las re- 
tribuciones asignadas a los Directores 
.Ejecutivos. — 49 Designación de un Di- 
rector Titular. Elección de Síndicos Ti- 
tula* y. Suplente. — 5? Designación de 
dqs- accionistas para que aprueben y fir- 
men el Acta de la Asamblea. 

Buenos Aires, abril 13 de 1971. — Ei 
Directorio. 

$ 105 e.20,4 N9 34.758 v.26[4|71 

GAIMAN 
S.A-I-C.F. y A.G. 

(Espte. 14.786) 
'Conyopase a los señores accionistas a 
Asamblea General- Ordinaria a realizarse 
ei día 29 de abril de 1971. a las 18,30 ho- 
ras. en el local social, calle Florida 520, 
6* piso, oficina 609. Capital, para tratar: 
19 consideración de la documentación 
prescripta por el Art. 347, lnc. 1? del 
C. de Comercio, correspondiente al ejer- 
cicio cerrado el 31¡12¡70. — 2» Fijación 
del numero y elección de directores ti- 
tulares y suplentes y síndico titular y 
suplente. — 3 ? Designación de dos ac- 
cionistas para firmar el acta. — El Di- 
rectorio. 

S 82¿0 e; 2014 N? 35.065 V. 2614(71 

GENERAL TEXTILES 
3.A.I.C.F. « 1. 

NT 18.403 

CONVOCATORIA 

Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 20 ñoras; en Tegucigaipa 14¿3. Ca- 
pltal Federal, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: > 

19 Consideración Memoria, Balance 
General, Anexos, Cuaaro Demostrativo de 
Ganancias y Pérdidas e. Informe dei Sin- 
oico, dei ejercicio cerrado ai 31 de di* 
demore de 1970. 

29 Elección de Directores por tres años 
y Síndicos por un abo. 

39 Designación de aos acels/tüstas para 
firmar ei acta cte asamblea. — El Di- 
rectoría 

* 87 e. 20[4 N» 31306 v. 26|4|71 

GUAÍCOB 

> _ Sociedad Anónima 
- Industrial. Comercial. 
Inmobiliaria y Financiera 
; (N-9.999* 

CONVOGATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria a realizarse el dia 30 de abril de 
Í971,.lu- horas, en Osvaldo Cruz 3047. 
Capital -PederaV para tratar el elgulen. 
fe:. 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Considerar .documentos articulo 347 
Código de. Comercio, ejercicio 31|12|70; 
29 Honorarios a directores y sindico; 
,39 Destino de las utilidades del ejer- 
cicio; 

i 49 .Fijar, número de directores y elec- 
ción de los mismos: v 
' 69 Elección de síndicos titular y su- 
plente: 

69- Designar dos acclonltas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

$ 90.— e. 20|4 N9 34.903 V. 2614(71 

GALVANOR 

■ Sociedad Anónima 
;' ' Industrial. Comercial. 

Inmobiliaria. Financiera, 

Agropecuaria 

Triunvirato 2935 

Capital Federal 
" , , . CONVOCATORIA 
" Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, oara- el día 30 de abril de 1971, 
a, lró 18.30 horas, en Av. Triunvirato 
N9 2&£'-jC&ptía!~ Federal, -para tratar el 
. SJetfleote: 



ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración da la memoria, ba- 
lance general, cuadro de pérdidas y ga- 
nancias, inventarlo o informe del sin- 
dico, correspondientes al ejercicio cerra- 
do el 31 de dilcembre de 1970. 

29 Retribución al Directorio y sindico 
y distribución de utilidades. 

39 Elección de directores, previa fija- 
ción de su número, sindico titular y sin- 
dico suplente, todos por un año, 

49 Designación de dos accionistas para 
que aprueben y firmen el acta de la 
asamblea. — El Directorio. 

$ 90.— e. 2014 N9 34.870 V. 26^71 

GOMALEX 

Sociedad Anónima Comercial 
Registro N9 15.521 

CONVOCATORIA 

Cítase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Extdaordinarla a reali- 
zarse el 30 de abril de 1971. a las 18 ho- 
ras, en la sede social, Venezuela 1326 
Capital, para - tratar el siguiente: OR- 
DEN DEL DIA: 19 Rescisión del conve- 
nio de licencia y sublicencias y trans- 
lerencia de cuotas sociales de ios ne- 
gocios de gomería. 29 Designación de dos 
accionistas para firmar" el acta. — Bue- 
nos Abres, 13 de abril de 1971. — El Di- 
rectorio. 

$ 67.50 e. 2014 N9 34.953 V. 26¡4171 

GUILLERMO B1LLÍ 
SA C l.J 

Expte. N9 14.768 

Convocase a . ios señores accionistas a 
la Asamblea Grai. Ordinaria a celebrarse 
el día 30|4|7l, a las 19 hs., en Sumes 
N9 65, Cap. Fed., para considerar el' si- 
guiente Orden del Dia: 19 Cons.- doc. 
art. 347, me. 19, Cód. de Comercio en 
relación al ejercicio N9 9, cerrado el 31 
de diciembre .de 1970 — 29 Remunera 
clon Directorio y Sindicatura 7 distribu- 
ción de utilidades. — 39 Elección nuevo 
Directorio, Síndicos y dos accionistas pa- 
ra firmar ei acta. — Er Directorio. - 

$ 60 e.-20t4"N9 34.666 V. 26(4171 

GURALNI 
S.A.C.l.A.G.I. 

Espte. N» 28.083 

Convócase a ios señores accionistas a 
Asamblea Grat. Ordinaria a celebrarse el 
día 30)4(71 a las 19 horas, en Florida 
N9 656, 5' P„ Cap. Fed. para tratar el si- 
guiente Orden del Día: l* Cons doc. 
art. 347, lnc 19 Cód. de Comercio, en 
relación ai ejercicio N° 1, cerrado el 31 
de diciembre de 1970. —■ 29 L.ección 
nuevo Directorio, Síndicos y dos accio- 
nistas para firmar el acta. — El Direc- 
torio. 

$ 45 e. 2014 N9 34.662 V. 2614171 

GARSA 

Sociedad Anónima 
Comercial y Agropecuaria 
CONVOCATORIA 

Se convoca a ios señores accionistas 
a- la Asamblea General Ordinaria a ce- 
lebrarse el día 30 de abril de 1971. a las 
9 ñoras, en su sede social ubicada en la 
Avda. Roque Saenz Peña N? 651, 79 piso. 
Ol. 124, Buenos Aires, para considerar el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

l« Consideración de la Memoria Anual. 
Balance General, Inventarlo General, 
Cuadro de Ganancias -y Pérdidas. Ane- 
xos Contables e Informe del btndico co- 
rrespondientes ai segunao ejercicio ce- 
rrado ei 31 de dlcembre de 1970. 

£9 Fijación oei número de Directores 
y elección de ios mismos. 

39 Elección de Sindico titular y Sin- 
dico ¿upiente. 

49 Designación de dos accionistas para 
fu-mar el acta de asamblea. — -Ei Pre- 
sidente. 

% 105 e. 2014 N9 34.588 v. 2614]71 

GOGAR ~~~ 

Sociedad Anónima Comercial 
Registro N9 37.840 

CONVOCATORIA 
Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria el 28 de abril 'de 197 1, a las 9 horas, 
en Juramento 750. Capital, para conside- 
ra! 

ORDEN DEL DIAr 
19 Examinar los documentos del art. 
347 de) C. de Co, dei ejercicio ai 31 cié 
diciembre de 1970. 
29 Elección Síndicos titular y suplente 
39 Distribución de utilidades. 
49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. - 

I 69 e. 2014 N9 34.424 V. 26|4|7l 

GUTMAR ' 

Sociedad Anónima, Agropecuaria. 

Comercial. Minera. Industrial. 

Inmobiliaria. Financiera 

t de Turismo ' • 

Expediente N» 11.797 
• CONVOCATORIA 

~ Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria.' para tf 
dia 30 de abrU'de 1971. a las 20 y 30 ho 
ras. en el local de la calle Maipú -73. 2 e 
plan. Capltaj-Fftdwíslt'tesra árate» ■- ¿L-Á-. 
gatear*.' 



ORDEN DEL DIA: 

I* Consideración de la documentación 
del artículo 347. inciso 19 del Código di 
Comercio, correspondiente al eierclcio ce* 
rrado el 31 da diciembre dé 1970. 

29 Remuneración de . directores y sin- 
dico. 

39 Determinación del numero de di- 
rectores y su elección y dé síndicos en 
reemplazo de los que terminan $u man- 
dato 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de Asamblea con facul- 
tad de aprobarla — El Directorio 

t 120.— e. 2014 N9 35.351 V. 26.4(71 

GUAYAQUIL y ' 

S. A. 

Financiera y Mandatari» 
Reconquista 335. Buenos Airei 

CONVOCATORIA 

Convócase a los Sres. accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria á celebrar- 
se el dia 29 de abrü de 1911. a las 16.30 
horas, en el local de la calle Reconquista 
338. 2do. piso, of. 2L para tratar; 

ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración de la memoria, nv> 
ventano, balance general, cuadro de ga- 
nancias y pérdidas « informe del Sindi- 
co, correspondientes al ejercicio cerrado • 
el 31 de diciembre de 1970. — 29 Distri- 
bución de utilidades. — 39 Determinación 
del. numero de miembros que compon- 
drán el Directorio y elección de ios mis- 
mos, asi como de Síndicos Titular y Su- 
plente; — 49 Designación de dos acoto* 
nistas para firmar el acta. — Buenos 
Aires, abril 13 de 1971. — El Directoría 
$ 105.— 6. 2014 N9 351271 V. 26l4i71 



GCBMENDI SIDERÚRGICA 

S. A. 

Belgrano 347, Buenos Aires 

* CONVOCATORIA 

Convócase a ios señores accionistas a .. 
la Asamblea General Ordinaria a reali-' 
carse el dia 30 dé abril de '1971, a a* 
9.00 horas en el local social, calle Bel- . 
grano 347, piso 59, Capital Federal, pa- 
ra tratar la siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la memoria, inven- 
tario, balance general, cuadro demostra- 
tivo de ganancias y perdidas e informa 
del Sindico, correspondientes al noveno . 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre do 
1970 

29 Elección de huevos Directores fijan- . 
do su número y termino de mandato. 

39 Elección de Sindico. Titular y Su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la Asamblea, — El 
Dlrectorln. ; 

$ 105 e.20|4 N9 35.384 V.26l4l71 

GARANA 

Sociedad Anónima, Industrial, 
Comercial, Inmobiliaria y Financiera . 
Sarmiento 3199, Capital 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Convocase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria para el 
dia 30 de abril de 1971. a las 19 horas, 
en su sede social, calle Sarmiento 3199, 
Capital, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 

V Consideración de los' documentos 
proscriptos por el articulo 347, del Có- 
digo de Comercio, del segundo ejercicio 
social cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Fijación dei número de Directores 
y su elección' por un año. 

39 Elección del Síndico Titular y Su- . 
píente. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la Asamblea. — Ja 
Directorio^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2mn 

garcía tunon . ■ ■ >' ■ 

8. A. I. C. " ■• 

, Convócase Asamblea Ordinaria *>\ 301 , 
411971. hs,, 11,30, en Campana 1857, -par» - 
tratar: 

19 Considerar docj£ art. 347 C. Com* 
ejercicio 31112(1970; — 29 Designar direc- 
tores, síndicos y dos accionistas oara fir- 
mar el acta. — El Sindico. 

$37.50 e. 2014 N9 35.448 v.,2«!4|7I 

GENERAL PTJETRREDON 

Sociedad Anónima de . Transporte 
Comercial e Industrial 
' Convócase -a Asamblea General Ordl« 
ñarla de 'Accionistas para el dia 30 dtt 
abril de 1971, a las dieciocho horas, en ■ 
la calle Terrada N9 5799 Capital Fede- . 
ral para tratar el siguiente, 

. ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración y aprobación de I* 
Demostrativo de Pérdidas y Ganancias 
Memoria, Balancé General y Cuadro 
correspondientes -al ejercicio- cerrado el - 
día 31 de diciembre de 1970: 

29 integración- de Directores de acuerdo 
con los Estatutos Sociales: 

3» Designación de Síndicc. Titular y 
Sindico Suplente y: 

49 Designación de des .socios para ítr- 
Bftr el "acta. — 'El PreKWehtc. 

■% Ktt. e-3C;i — N«' 35,191 V.36,*.!l 
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GENERAL INSURANCE SERVICE 

Sociedad Anónima Inmobiliaria, 
Comercial. Financiera 

y Mandatario y de Servicios 

De acuerdo cen jo dispuesto en los Es- 
tatutos, convocase a los señores accionis- 
tas a Asamblea General Ordinaria para 
«1 día 30 de abril de 1971, a las 18 ño- 
las, en Sarmiento N» 212, para tratar ei 
Siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos del 
Art. 347, del Cóuigo de. Comercio, corres- 
pondientes a] ejercicio terminado el 31 
oe diciembre de 1970. 

2» Elección de Directores y Síndicos. 

3? Designación de dos acclouistas para 
Aprobar y firmar el acta de la Asam- 
blea. — El Directorio. 

$ 90.— e.20!4 N« 32.210 v 26;4¡71 



GENTE "A" 8. A. 

Industrial, Comercial, 
Agropecuaria, Financiera, 
Inmobiliaria 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de- 1971, 
a las 19 hs., en Juan B. Alberdi 4623, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
I o Consideración de los documentos 
prescriptos en el Art. 347 del Código de 
Comercio, correspondientes al 2do. ejer- 
cicio* económico cerrado el 31 de diciem- 
bre de 1970. M . ■ 
. 29 Determinación del número de Di- 
rectores y su designación. Designación del 
Bindlco Titular y Sindico Suplente. 

- 3? Designación de 2 accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. ' _„ 

$ 90 e.20|4 N» 34.736 V.26¡4|71 

GOWLAND PUBLICIDAD 
V ASOCIADOS 

$. A. C. 

(Registro N» 16.379) 

- Se convoca a Asamblea Genera' Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, e 
las 16 horas, en el local social, calle San 
Martín 948. 6* piso, Capital Federal, pa- 
ra considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración de Memoria, Balance 
'General. Crenta de Ganancias y Pérdi- 
das, Inventarlo e Informe del Síndico, 
correspondientes al ejercicio -finalizado 
el 31 de diciembre de 1970. 
* 2« Determinación de «as remuneracio- 
nes a los Directores y Síndico. 

- 3» Cambio de denominación de la ao- 
.eledad. .,, .. 

4"? Elección de Directores y Síndicos 
"tltulaies y suplentes. 

6» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta - El Directorio. 
Nota: Los accionistas deberán depositar 
sus certificados de acciones de 
acuerdo con lo dispuesto en el ar- 
tículo 15' de los Estatutos Sociales. 
$ 150.— eÍ20!4 N" 31.998 V .26)4171 

G RICARDO ROCAMORA 
EIIIJO S. A. 

Con)., ind., Inmab. y Fin. 
CONVOCATORIA 

Convocase a Asamblea Ordinaria par» 
el 30 de abril de 1971, a las 10 30 ñoras, 
en Cangallo 1734 de seta Capital, para 
considerar , „ ' 

. 1» Consideración de la Memoria Ba- 
lance General. Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas. Inventario e Inerme delOTa- 
dico, correspondiente al ejercicio termi- 
nado el 31 de difembre de 1970. 

2» Determinación de las remuneracio- 
nes a los Directores Titulares y Sin- 

3'' Fijación del número de Directores 
(Att 7 de lo» Estatutos). 

4« integración del Directorio de acuer- 
do a lo resuelto en el punto precedente. 

59 Designación de Sindico Titular y 

6? Designación de dos accionistas para 
que aprueben y firmen el Acta de la 
Asamblea. — El Directorio. 

$ 120. e.20'4. - N? 35.684 V.26¡4|71 

GESTORA DEL SUR S. A. 
Administradora de Fondos 
Comunes de Inversión 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordl- 
iarla para el día 28 de abril de 1971. 
a las 11 horas, en las oficinas de la So- 
ciedad. Cangc'o 564. piso l 9 , Capital 
Fedorol, con el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración de la gestión del Di- 
rectorio y de la documentación a que 
se refiere el Art. 347. inciso 1? del Có- 
digo de Comercio, correspondiente al 
ejercicio social cerrado el 31 de diciem- 
bre á? 1970. — 29 Remuieración a los 
Directores y Síndico y' destino de las 
ulilidpdes. - 39 Determinación del nú- 
meio de miembros que integrarán el Di- 
re:, torio y elección, por un año, de los 
mismes — 49 Designación por Un año, 
de los Síndicos, titular y suplente; y 5 9 
Doo. 'prnación de dos accionistas para 
npiobu v firmar el Acta. — El Direc- 
torio 

4 90. e.20¡4 — N* 35.552 v.26¡4[71 



GUSTAVO LEERS 
S. A. 

Registro N» 23.429 

CONVOCATORIA 

Citase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el 30 de abril de 1971, a las 18 horas en 
Alsina 1450, Capital, para tratar el si- 
guiente GIS DEN DEL DÍA: 19 Conside- 
ración documentos al 31jl2|70, Art. 347, 
Código dé Comercio. 29 Elección de Di- 
rectores. S.'ndlcos y dos accionistas para 
firmar el acta. — Buenos Aires, 12 de 
abril de 1971. — El Directorio. 

S 52,50 e.20|4 N9 33.470 V.26:4|71 

GASQUET SUDAMERICANA 
8.A.C.I.F.I.A. y M. y 8. 

CONVOCATORIA 
Convocase Asamblea Ordinaria 80¡4|71, 
hora 10 José P. Tamborín! 4850, Capital, 
ftfectos considerar documentos art 347, 
inc. 19, Cód. Comercio al 31|12|70, dis- 
tribución utilidades, elección Directores 
y Síndicos accionistas firmar acta. — 
El Directorio. 

$ 60 e. 20)4 N» 31559 v. 26¡4¡71 

GRANDES HOTELES >EL SUR 

S. A. Industrial y Comercial 
N* de Registro 13872 

CONVOCATORIA 
Cítase a los señores accionistas a Asam- 
blea General Ordinaria iara el día 30 de 
abril de 1971, a las 18 horas en la sede 
social, Avda. Pte. Roque Sáenz Peña N9 
547 (59 piso), para tratar ei siguiente 

ORDEN DEL DIA. 

19 Consideración de ios cocimientos 
prescriptos por el Art. 347 del Código de 
Comercio, correspondientes j Ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Fijación del número de Directores y 
su elección. 

39 Nombramiento de Síndicos, titular y 
suplente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 90 e. 204 N9 34.130 v. 2«¡4|71 

GARAVAGLIA, SANTILLI I CÍA, 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial, Constructora, Inmobiliaria 
y Financiera 

Registro N» 34.769 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 18 horas, en la sede legai. Charcas 
3640, 29 piso, Capital, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración y aprobación de los 
documentos que prescribe el articulo 347, 
Inc. 19 del Código de Comercio, el 31 de 
diciembre de 1970 

29 Fijación del numero de Directores 
íArt. 79 de Jos Estatutos). 

39 Integración del Directorio de acuer- 
do a 10 resuelto en el punto precedente. 

49 Designación de Sindico titular y su- 
plente. 

59 Aumento del capital autorizado has- 
ta un millón de pesos ley 18.188. 

69 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio, 

$ 105 e. 2014 N9 33J225 t. 26,4(71 

GARRÍ 

S A. C. I. I. F. y A. 

S. A. 



CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria -Ue se cele- 
brará el 30 de abril próximo, a las 9.30 
horas, en Cerrito 146, piso 9' para tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL OÍA: 

19 Considerar documentos articulo 347 
del Código de Comercio -' 31 de diciem- 
bre de 1970. 

jí9 Fijación del número de Directores 
y elección de Directores y Sindico, titular 
y suplente, y designación le dos accio- 
nistas para aprobar y firma, el Acta de 
la Asamblea. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1971. — El 
Directorio. 

$ 75 e. 2014 N9 32.205 r. 26i4|71 



GAMAS1 

S. A. de Servicios y Mandatos 
C. LA.*'.*. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 1e abril de 1971, 
a las 10 ñoras, en Tucuman 50¡>, Capital 
Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta en representación de la 

29 Consideración de ios documentos que 
prescribe el articulo 347 y -encordantes 
del Código de Comercio, coriespondien- 
tes al Ejercicio cerrado el 31 de diciem- 
bre de 1970. 

3? Determinación del número de Direc- 
tores Titulares y Suplentes que actuarán 
durante el próximo periodo - elección 
de Directores Titulares y Suplentes. 

49 Elección de. Síndicos Titular y Su- 
plente. — Et Directorio. 

$ 90 e. 20|4 N» 33582 v. 26¡4|71 



OLA 

Soc, 



S 



Anón. Cota, e Ind. 
CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abra de 1971, 
a las 16,30 hs., en Pueyrredón 672, Capi- 
tal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Reconsideración distribución de divi- 
dendos ejercicio íi* n. 

29 consideración de la Memoria, In- 
ventario, Balance Generai, cuenta de 
Ganancias y Pérdidas, Distribución de 
Utilidades e Informe del Sínd'co, corres- 
pondiente al ejercicio terminado el 
3111(71. 

39 Determinación del número de Direc- 
tores y su elección. 

49 Elección del Sindico Titular y Su- 
plente. 

69 Elección de dos accionistas para fir- 
mar el Acta de Asamblea. — El Direc- 
torio, 

$ 90 e. 20|4 N9 33.84? T. 26i4]71 



GONZÁLEZ, CASTLETON & SHAW 
Sociedad Anónima 
Comercial e Industrial 

CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, 
a las 18,30 horas, en Balcarce 880, 109 
piso. Buenos Alies, a fin de tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Considerar la Memoria, Inventario, 
Balance General, Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas e Informe del Sindico, co- 
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31 
de. diciembre de 1970 — 29 Distribución 
de utilidades. — 3 9 Elección de Direc- 
tores y Síndicos. — 49 Designación de dos 
accionistas para firmar el Acta. — El 
Directorio. 

f 75 e.20¡4 N? 34.692 v.26¡4í71 



GILOTAUX 
C. I. F. I. 

Sociedad Anónima 

J. Salguero 3172, Bs. As. 

Registro N» 7.587 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los Sres. accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria para el 
dia 29 de abril de 1971, a las 11 horas, 
en J. Salguero 3172, para tratar el si- 
guiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1? Consiue.hCion de la documentación 
requerida por el articulo 347> del Código 
de Comercio, correspondiente al ejercicio 
cenado el 31|12|70. 

29 Distiibuclón de utilidades. 

39 Elección de sindico titular y sindico 
suplente. 

49 Elección de dos accionistas para fir- 
mar el acta de la asamblea. — El Direc- 
torio. 

$ 90 e.21|4 N9 36.392 v.27|4|71 

GALLI HERMANOS 
3.A.C.I. e 1. 

y CONVOCATORIA 

A ASAMBLü/ GENüRAL ORDINARIA 

Convócase u los señores accionistas a 
ja Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse e. 30 de abiil de 1971, a las 11 
hoias en la Avda. Entre Ríos N» 628, 
Capital Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consiaei ación documentos Art. 347. 
ínc. 1» del Código de Comercio, corres- 
pond entes al decimoquinto ejercicio eco- 
nómico cerrrdo el 31 de diciembre de 
1970. 

29 Distribución de utilidades. 

39 Aprobación de las remuneraciones a' 
directores previstas en el Art. XXV» d« 
los Estatutos. 

49 Aumenta capital autorizado. 

5' Elección de síndicos titular y sá- 
cente . 

69 Designación de dos accionistas para 
firmar fl acta. 

El Directorio 
$ 105— e.21|4 N9 35.936 v.27]4!7l 

GASPARINO 
S.A.C.I.F.I. 

Dr. J. F. Aranguren 446 

Se convoca a Asamblea Ordinaria de 
accionistas para el dia 30 de abril de 
1971 a las 19 horas en Dr. J. F. Arañ- 
aren 446 nara tratar el siquier - 
ORDEN DEL DIA: 

1« Consideración y aprobación de loa 
documentos del Art. 347 del Código de 
Comercio correspondiente al balance ge- 
neral terminado el 31 de diciembre de 
1970. 

29 Determinación del número y elec- 
~»ón de directores. 

3' Elección de síndicos titular y su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

El Directorio 
$ 75.— e.21¡4 N? 35.908 /.27|4|71 



G.A.S.A. x"' 

GASÓGENA ARGENTINA 
S. A. t ' 

Industrial 
Belgrano 427 - Bs. As, 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria a celebrarse el 30 de abril 1971 
a las 9 horas, en Belgiano 427, ■■ pise 
Capital, para considerar el siguiente . 
ORDEN OEL DIA: 
19 Conside. ación documentos Art. 34'. 
C. de Come ció dti ejercicio 31U2|li>70. 
2» Distribución de utilidades. Retribu- 
ción al directorio, directores gerentes y 
síndico. • 

39 Elección síndicos. Designación úc 
dos accionistaf para firmar el acta. 

El «Directorio 
Buenos Aires, abril 15 de 1971. 

* 75.— e.21|4 N? 35.851 V.27|4|7l 



G. B. DE MACEDO & ASOCIADOS 
S. A. C, y P. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Ordinaria pare 
el dia 30 de abril de 1971, a las 18 31 
horas en Montevideo 498, 9? piso, para 
tratar: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos Articul 
S47 del Código de Comercio, ejercicio 31 
de dirlembre de 1970. . . 

2» Elección directores y síndicos y d~ 
accionistas para firmar el acta. 

El Directorio" 
$ 52.50.— e.21|4 N9 35.753 v.27l4¡Tl 

G.U.C. .M.P.O. 

Sociedad Anónima, »^ 

Con» retal, Industrial, 
Financiera. Inmobiliaria 
y Agropecuaria 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Geoeial Ordi 
naria a celebrarse el día 30 de atn; dt 
1971, a las 18 ñoras, en la caile Monte- 
video N9 1480, piso 9", Opto. 19, Capita 
federai para tratar: 

19 Consideración documentos Art. 341 
inc 1» del Código de Comercio, tercei 
ejercido cerrado el 31 de diciembre ae 
1970. 

29 Fijación y elección de directores, 
sindico y dos accionistas para firmar el 
acta. 

$ 75 e.21|4 N' 36.775 V.2714J71 

GREV ROCK AUTOMOTORES 

S.A.C.I.I. y F. 

Inscripción en el Registro Public» 
de Comercie. N9 4.137 

Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria v.e accionistas para el día ¿1 qe 
mayo de 1971 a las 1~,30 hs. en t. 10- 
cal social ubicado en Av. Triunvirato 
3534, Capital Federal, a fin de consi- 
derar. 

ORDEN DEL DIA: 

19 Considerac.ón de la co^umentaclón 
del Art. 347, Inc. 1» del Código dt Co- 
mercio, distribución de utilidades ; <e. 
muneración correspondiente al ejercicio 
económico N9 4, cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

2" Designación de directores, sindico 
titular ' sindico suplente. 

39 Aumente del capital social, resolu- 
ción sobre emisión de acciones. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de asamblea. 

Ei Directorio 
$ 90.— e.2114 N« 36.931 v,27|4j7l 

GASPARRI HNO& 
S. A. 

Agropecuaria, Inmobiliaria, 
Industrial y Comercial 
Inscripción N9 5850 

CONVOCATORIA 
De conformidad con lo establecido en 
el Art. 23 de nuestros Estatutos se con- 
voca a los señores accionistas a la Asam- 
blea General Ordinaria que tendrá lugar 
el 24 de abril de 1971, a- las 9 horas, en 
la sede social de la Compañía Avda. 
Juan de Garay 840, piso 39 de esta ca- 
pital Federal, para considerar el siguien- 
te: 

ORDEN DEL DIA: 
19 Considerar la memoria, balance, in- 
ventarlo, crenta de ganancias y perdidas 
e informe del sindico por el ejercicio N9 
20. terminado el 31 de diciembre de 1970. 
29 Aprobar distribución de utilidades, 
remuneraciones al directorio y sindico. . 
39 Aprobar designación de director ge- 
rente. 

49 Determinar el número de directores 
titulares y suplentes y elegir los mismos 
para completar la cantidad que se fije 
ÍArt 11 y 13). 

59 Elección de un sindico titular y un 
suplente. (Art. 22). 

69 Aumento del capital social autoriza- 
do. 

79 Autorizar al directorio para la com- 
pra y venta de bienes raices. 

89 Nombramiento de dos accionlstaa 
para aprobar y firmar el acta de la asam- 
blea <Art. 30 >. — El Directorio. 

í 135 e21|4 N9 36.362 V.27¡4!71 
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CULAZO 

.Sociedad Anónima Comercial - 
Industrid, Financíela,. 
Inunbiliaúa j Agropecuaria 

" " CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Ordinaria pa 
ra el 30 de abril ae 1T4I, a las 10 no 
ras en Paraguay 610, piso 12, para tra- 
tar el siguiente: 

CEDEN DEL TOA'. 

19 Consaeración de la memoria." in 
ventarla, tralnncp general, cuenta de ga- 
nancias y perdidas, diEtnlmtiín de uti- 
lidades e inTn tth» del .SiTiriipn . corxespon 
dientes al ejercicio cerrado, el 31 de di 
ciembre de 1570. 

2» .Eeterm nación del numero de direc- 
tores para el séptimo ejercicio y elección 
de los Tn-tBTnna y de los síndicos uüiiai 
y arpíente. 

3? Designación dé dos accionistas para, 
firmar ei acta. —El Directorio. 

., % ?q,— e. a>i4 m>. as.cs v.-26j4j3i 

GRYHKOS 

S. \A\ I. C, 1. F. f A. 

Registro N» 1B455 

Citase a AsambjEa General Ordinaria 
para el día 30 dé abril de 1911 a las 10 
horas, en Viamonte 1477, £' p. "B". Ca 
pitaL para considerar el .siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 

1« Consideración documentos del ar* 
347 del Código de Comercio co.res^on 
dientes al ejercicio finalizado el 311121 iü. 
— 2« Remuneración al Directorio y Sin- 
dico. — 3» Anulación de reducción de. 
capital Integrado. — 4* Elección del Di 
rectorto. de un «indico titular y un su-, 
p.ente. — 5' Designación de dos aceto- 
nitsás para firmar el acta. — El •Di- 
rectorio 

$ 75.— e. 204 N9 35.535 V. 26|4|7l 

GENARO GRASSO 

Sociedad Anónima Importadora 
Ekportaiora. Industrial, Comercial 
e inmobiliaria 

CONVOCATORIA 
Convócase a ios Señores Accioni¿tas a 
la Asamblea General ormnarla a «■eau- 
aarse el día £fl de abrh oe 1911, a íaa 
fi.SO nu'as. en el local soda., calle Bo- 
lívar 4ó0, piso 2 o , Capital Federal par^ 
tratar la siguiente 

ORDm DEL DÍA: 

19 Designación de aos accionistas pa 
ra .firniar ei Acta ae la Asamb.ea 

24 ccnsiaer..cion aé :a taenu>r.a in- 
ventario. Bn ¡nuce General. Cuaon. Ds- 
mostraiivo de Ganancias y Percüoaí. In- 
forme de. Sindico y distiinución tu» uti- 
lidades, correspondientes ai ejercicio ce- 
nado ei 31 de diclemsre de 1S'<0. 

3? Elección de Prenatnte de ia Socie- 
dad. Directores titulares y aup-entes 

4? Elecclfin de Sindico titular y Sindi- 
co sup-ente. 

¡>? .RatifiCFJlófl del cempromiso asumi- 
do ante el Banco Nacional de Desarri- 
Uo. de pó. pagar dividendos en efett'vo 
gtn previa autor izaciím del Banca — 
Buenos Airies, abril 7 de 1971. — E> Di- 
rectorio. - 

S 103.— t20(4 SP 34.037 V-26.15171 

GERSAM 

Sociedad Anónima Comercial 

••. e Indnstrial . 

CONVOCATORIA 

Convócase a los Señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que ten- 
drá lujar el dia 30 de abril de Vül. a 
las ,13 horíis. en el local o* ia Eociedai 
calie Turamán- 2330. de esta Capital pa- 
ra tratar el riguiente. 

. «, , ORDEN DEL DIA: 

V> Consideración del Balance General 
Cuadro Demostrativo de . Ganancias v 
Pérdidas, inventarlo. Memoria e Luirme 
d<»t Síndico, correspondiente al segundo 
eiercicio finalizado ei 31 de dicismbre 
de 1930 

2' Distribución de utilidades, 

39 Remuneración a "os Directores y 
Síndicos 

4' Elección de un Presidente, aa VU 
ceoresldente, dos DírectoreB Titulares y 
tm D'rTtor Sup'ente, por el térmmo de 
dos años. 

5? Designación d<> un Sindico T«~nhT 
y un sindico Suplente por el término de 
un año. 

«9 Designación de dos Arci<m1stBi pa- 
ra firmar el Acta de Asamblea. — El 
Directorio. 

$ 120.— e.2W4 N? 82.720 V.2fi|4f71 



GRANJA SIS 
S.A.C.I.F.I.A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Genera: ■ Ordl- 

nar.a para el día 3.0 de abril de liT.l a 

tas 8, u noras, en Joaquín V. González 

14J7. Caplta., para tra iar la sigménte . 

ORDEN DEL DIA: 

19 consideración de la Memoria. In- 
ventario. Balance Uenerat Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas e Informe de Sin- 
acó. correspondientes ai Ejercicio N? 3 
terminado el 31 de d.ciembre üe 197D. 

2* Determinación de; numero ,dt Di 
rectores y bu elección. 

S9 Elección de Síndicos Titular y Bn- 
pit nte. 

49 siecclón de dos accionistas para 
firmar el Acta de la Asamblea. — £1 
Directorio 

* STL- «20¡4 N9 32.815 -VJIWI 



GXI6Y. ARGENTINA 

Sociedad An5nlma Industrial, 

Comercial y Financiera 

CONVOCATORIA 
El Directorio, de canformidad ron p> 
Estatuto Social, convoca a los señores 
Accionistas a la Asamblea Geneíai Or- 
dinaria Que" tendrá lugar el día 30 de 
abril de 1971, - a las 10.30 huras, en tai 
sede de la Avenida Leandro N Alem 
8S2. de ia eluden de Bunnns Aires para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Designación de des accionistas pa- 
ra que en nombre y rern-esíntaclón de 
la Asamblea aprueben y firmen el Acta - 
29 Considerar los dccumentoB que pres- 
cribe el Art. 347. tnciso V> del redigo 
«le Comercio, correspondientes al Décimo 
Putn*o Fárdelo cerrado el 31 de direm- 
bre de 1970: 3' Absorción del quebranto 
neto por e'. capital por Reva^o Contable 
'.ey ,17.335; 4* FUar los honorarios del 
Directorio y Síndicos 5' Cons'de^ar el 
convenio c'e fusión con a Sociedad Anó- 
nima industria! y Comerclrl Prodri-tos 
Ouímicos Ciba y el Ba.ance consol*da 
do d* a-^^as emnresas al 31 de d>rf o m- 
tjre do 1970. TOllcftar ei ret : ro de la per- 
sonería lurWIca sd refer^-'um de la 
anrob?clón de la fusión d"s'En3r trul- 
dadore* y C-ctrar las autr"-'z"c'on« d°l 
eso. f> C>ns*denir la Tefcrma ^le los 
F«t"tntos de la Scc^ad Ajiór'mT In- 
d'^s^ria: v cmerclsl Proiuf'-'s p-'M'ni'-os 
C-b<i. pnTob"«"a ñor U ¿<¡-\m™«* G°ner"l 
F^traorrünnrla fl¿] 27 ñe novl°mbr* de 
■JS*™* T 9 C!nn! I :'' , eraT las rpn"nTtas nre 
KPTTtádns nrr D'rrctnres- *« F t, "t el rn- 
rnern T»e m 1 =mbros de 1 Dír-'t^rio V =H>- 
c'r Dlrpcto* - < s <! v pi^d'eos titular v su- 
p'ente. — Fi Directorio 

$ 1E5 - e^0'4 W 23537 v 2614171 

GBCLIER DE ARGENTINA S. A. 

Safrac^a S58. W Piso Bncncs Aires 
Argentina 

So cita a los señores Accionistas a la 
Asamblea Oen°r¿l O'-d'n-^ia a ce^eb-arse 
el díp 20 de abril de 19 7 1- en Su 1 nacha 
2£B. ?* piso, a Isf 11^0 ñoras, a lin de 
cons'derar el siguiente. 

ORDEN DEL DIA: 

19 Declinar dos accionistas para firmar 
el acti de asamblea. 

2' Consideración de los documentos re- 
oueridos en el ext. 347 del Código de 
Comercio corre T Ticr" ! ' ! enTe6 a' eje-olclo 
cerrado al 31 de d ; c=embre de 1970 y 
disfrfbrclón de utiüdrdeí. 

39 Número y elección de Directores y 
Síndicos. 

Burnos Aires, abril 13 de 197L — 
$ 75 — Ei0!4 N? 35.G12 v2B:471 



GEOFINCA 

Sociedad Anónima, Financiara, ■ 
Inmobiliaria, CumeiCial y ■ 
A^ropecuaiia 

CONVOCATORIA 

Convócase a ios sefiDies accionistas a 
Asamblea General Ordinaria pora el dia 
SO de abril de 1931. a las 18 ñoras, en ci 
local social de la c£ile córdoba 1432, Pi- 
so 19, para tratar la siguiente, 
Q5DEN DÜL DiA: 

19 ¡consideración d^enmentas que prES- 
cribe el Art. 317 del Córtgp ne 'Come-cio. 
correspondientes al 13' .e/Tuicio terrado 
el 31 de diciembre de 19.3. 

29 Distribución de utilidades. 

3' Elección de Directores. 

49 Elección de Sindico Titular y Su- 
plente. 

59 Designación de dos Accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

* 90. — fi.£D¡4 2S* 353B72 V.26!4|71 



GONZÁLEZ FISCHER S CÍA, ^- 

Sociedad Anónima fllanaatarla 
Ctaueicúa y Financiera 
Tccamán 1440 Capital Federal 

Convocase a ios Señores Accionistas a 
Asamblea General Oxdinaila para el día 
28 de abril de 1971, a las 9 Üs.. én ei 
local Scciai Tucumán 14íü. Capital, a 
efectos ^ «¿nsidsrar £i ORDEN DEL 
DÍA: 19 > Documentación prcsciipia por 
el Art. 347 Inc. 19 del Código de Comerció 
por el Sé.ítimo Ejercicio vencido el 31i 
12I7D. — 29) J>istr&-iciWn de ütillüifles. 
— 3') Detarminax tí numero de Dlrer. 
tores y ílegiilos. — é?) Nombrar Sindico 
Titular y Suplente. — J9) E>egir dos 
Accionistas para firmar «1 Acta. — El 
Director. 

$ 67.50 B.20Í4 N» 35.713 v.26|4|71 



GRASOLINA OIL Co. 

Sociedad Anónima, Comercial, 
Industrial. Financiera, Ág^qpBcmirla, 
Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 

Convócase a ios señores accionistas - a 
la Asamblea General Ordinaria a reali- 
zarse el dia 30 de ubril de 1971, a las 
19 horas en el local social de Zelarra- 
yán 1841, Capi tal Federal, para tratar 
el siguiente. ORDEN DEL DIA: 19) Con- 
sideradla documsnlrs ert S37 del Có- 
digo de Comercie y Distribución de uti- 
lidades por el ejercicio cerrado al 31 
de diciembre de ¿970. — 2') Remunera- 
ción a Directores y Sindico. — 39> Fija- 
ción del N° de Directores, elección de 
uno o dos Directores según lo íesuelto 
por la Asamblea y por finalización de 
mandato. — 49) Eleccián de Síndicos, 
Titular y Suplente, y de dos accionistas 
para firmar el acta. — El Directorio. 
% 90. — e.20l4 N9 35.140 v.23¡4¡71 



GEFSPAN1 

Sor'e-'ad Anfinlira Comenáat 
Indnsfr'a' FJnancIrra. 
InmcbüíarTa y A¡rrnnccnaria 
CONVOC.»TCRLA 
Convócase b ^os Pifiares Acclonlstlts a 
Appmbiea General Ordinaria n"ra «» J üa 
30 de abri 1 de 1971 a las 17 horss en 
Posadas 146 r 109 "B". pora considfTET- 
ORTSFN DFi DI\' 
19 Los documpntos del Art. 347 Irc I* 
del C^fieo de Comercio- por el eiercicio 
31-12-1970. 

29 Elfiidr Dírertcres. fijando «n nome- 
to, y eteelr PínrücoK. 

39 Deslpiaclón íe Aon anñorfls^c pa- 
1 \ firmar el . acta — F» I»rpc»or«o. 

$ 60.» e.2014 N* 31.923 v^6|4|71 



GAMLEN OÜIMICA 

Sic*cñad Anónima Industrial 
y Comercial 

CONVOCATORIA 

Convócase a tos accionistas a la Asam- 
Wdt Genera] Ordínarif» que se celebara 
el dia 20 de abril de 1971 a las IB horas, 
en ia calle Bernardo de Irigoyen 308, 
69 piso. Canital Federal, n fin de tratar 
el siguiente ORDEN DEL DIA: 19 — 
Ccn?'de-px el Inventarlo. Balarce Gene- 
ral, Cuadro Demostrativo de Gañanías 
y Férdldas. Memo'ia e Informe del Sin- 
dico correspondientes al primer ejerci- 
cio vccldn el 31 de diciembre de 1970. 
29 — Reformar los art'culcs 39 y 8' del 
Estatuto Social. 39 — Conferir la* auto- 
rizpciones relecicn-das con el p'mto an- 
terior. 49 — Dístrib"''r las nti'idades 5" 
— Fijar el número de miemb-os del Di- 
rectorio v e'egir Directores v Síndicos 
69 — De-icnar d"S a?clon)«t9s pam oue 
en nombre v representpción de la Asam- 
b'ea aprueben v firmen el acta. — El 
Directorio. 

$ 90. — e. 20l4 N 9 S5.618 v.26!á:71 

GEOWELL 
S. A ICyF 
Rcrferro 9.675 

Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria nnia 30 de abril 1971 a las 19 ño- 
ras, en Carlos Pellegrinl 465. para tratar: 
ORDEN DEL DIA: 

19 Documento" Art 347 del Código de 
CcmeTia. £1erc»cto cerrado el 31 12'70 

29 Capitalización cuotas Reva üo .bey 
17 335. 

39 1 esign ación Directores y Síndicos. 

4» DeFlgnacion dos Accionistas para 
firmar Acta — El Directorio 

$ 75 e.20,4 W» 34.192 V 26|4l71 



GEOTECNICA 

Sociedad Anónima Comercial e 

Industrial 

Expedente N» 5040 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Gañera! Ordi- 
naria para ?1 día 30 de abrli de 1971» 
a las 11 ñores, en Tucuman álü 1er. piso, 
para tratar el siguiente. ORDEN jDEL 
DIA: T>) Considerar documentos Art. 
347 del Código de Comercio, ejercido 
cerrado el 31 de diciembre de 1970 y dis- 
tribución de utilidades. — i?) Eleccjón 
Directores y Síndicos — 39) Designación 
del contader certificante y su remunera- 
ción — 49) Designación de dos accionis- 
tas para firmar el Acta. - El Directorio. 
Buenos Aires, abril 15 de 1970 — ■ 
Nota: Se recuerda a los señares Actio- 
nistas el requisito dei articulo 14 

de los Estatutos para concurrir a 

la Asamblea. 
? 82.50 e.20'4 N9 35J78 ¥.26,4171 

GRECOST 

.Sacleüat- Anónima, 
Ccmerclal, InmobrDaria, 
IndEzlricl, Financiera, 
de Mandato: y Servidos 

CONVOCATORIA 

Señorer Accionistas' 

De coníormidad con las prescripciones 
del Código de Comercio convócase a 
Asamblea Genera. Ordinaria para el dia 
30 de abril de 1971. a las 18,30 hs., en 
el domicilio de ^a calle Vicente Lbp^z 
2C50, 1' piso Dto 1 C. Capital Federal, 
para tretar e* siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Lectura . cnnslaeimc'órj de la memo- 
ria. Inventarlo oalanra general, cuenta 
de ganancia, y pérdidas e Informe del 
Sindico enrrepondientes na tercer Ejer- 
cicio cerradt el 31 de diciembre de 
lfVO 

2" Distribución de utilidades. 

3? Ccnsideración de las remuneraciones 
a los Directores con funciones e jectrüvas. 

49 DsteTminación del número y elec- 
c : ón de Directoreí titulares. 

59 E lección ae Sindico titular y su- 
plente. 

B9 Designación de dos Accionistas para 
firmar el acta de Asamblea. — El Di- 
rectorio, 

" * I 12D e.20i4 W 34:277 v^6¡4¡7l 



(GBALIN • .,.,...-:.; 

Sociedad Anónima. Comerciat, 
'. Inmob.Jaria y Fircrpiien» 
Peña 2KU, 5» *V 3Lo- 1$,:, 
Capital Federal >",,...'. 
Espedlena N? 20.740 

CONVOCATORIA. t l 
Convócase a ips señores cnonlst'as s 
Asambjea General Ordinaria para ;: día. 
5 de mayo de 1971, a las „ non.s en 
su sede social de la "alie ¿eru. 28íí, 
5* pido, Oto. 19, Capital «vaera; pata 
tratar ei .siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1^ Consideración de ia M-moria. In- 
ventario, Balance General, fSntflrfa'. Ete- 
mostrativo de Pérdidas y 5anan¿ias • e 
Informe de la smdicatura, correspon- 
diente a nuestro quinto eSrcicic ¡cerrit- 
do el 31 de diciembre Ab iS70 

2' Distribución de las utiIiQaaeÉ , y' del 
Fondo de Reserva para construcción de 
Edificio. ■ ' J - 

39 Elección de sindicos titular y su- 
plente por el término -fe on isño.' ■' 

49 Designación de dos aceio'iia.ss pa- 
ra firmar el Acta. — El ^t^toria 

$ 12D.— e23¡4 HP 37:398-.. £i,,4|7l. 

GERARDO OJOSA • : !- . 

S. A. C. L I. F. de M. y S. ' '; ' ' 

CONVOCATORIA. < 

Señores Accionistas: ' ' 

Convócase a Asamblea General Ortíin»» 
ria para el üia 30 dé -abril ue 1S71, & joj 
IB horar. ¡en el domicilio de ia scc.eilaü, 
calle Vicente López 2650 primer piso, 
úepartamei.t'- C. Capital Federa!:, para 
tratar el siLuiente 

ORDEN DEL DÍA*. " 

1' Lectura y consideración de la memo- 
ria, inventario, balance general, cuenta 
de ganancias y perdidas e iñloime del 
Síndico, correspondientes al Ejercicio ce» 
rraao el 31 d. diciembre de ISlO. 

29 consideración de las remúneracio- 
n - al Directorio y a la Sindicatura. 

3» Distribución de utilidades. '■ 

49 Determinación del número y elec- 
ción de Directores titulares y|o suplentes. 

~9 Elección de Síndicos titular y su* 
píente. 

69 Designación de dos Accionistas para 
firmar el acta de la Asamblea. — El Dl- 
recrorfo. 

S 11250 e2n;4 N» 34.275 v26j4 71 



GUILLERMO ANNES E HIJOS 
S. A. C. L y F. 

Martín de Gainza 220 — Ciamos Aires 

CONVOCATORIA 

De acuerd- con. lo dispuesto por ios 
Estatutos, convocase a los seño, es Accio- 
nistas a la Asamblea General Ordina- 
ria para ei dia 31? de abril de 1S71, & 
las 10,30 ñora-', er. Martin de Gamza 220, 
Cq pit^t, para tratar ia siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

1? Consiceracion de ios documentos del 
Art 34" inHsr- 1° xlel Código de Coaier- 
cio. Ejercicio ai 31 de diciembre 1970. 

2» Distribución de utilidades 

39 Elección dei Directorio.. Sindico ti- 
tular y suplente v dos Ácirrcn ,rt .as par* 
firmar el acta. — E] Oirectcrio. 

$ 75 e^Di4 U9 32.519 v26|4|7* 



GILHAN TASSARA VACAREZZA 
S. A. 

CONVOCATORIA- 
Se eonvoca a Asamblea General Or- 
dinaria parreí difi 30 de abril de isrn, 
a inr 9 Hs.. en Bumahüaca 4342 Capi- 
tal Federal, para tratar ci siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

1» Designación de dos Acción stas par» 
que actúen como escrutadores' y firmen 
el Acta ce Asamblea. 

29 Consideración de ios .. documentes 
pxEseriDtos por al Art. 347 del Código de 
CnmET^io. -• j 

39 Elección de Directores, y Síndicos. 
Nota: Se recuerda a los seílores Acclo* 

nistas gué deberán depositar sus 

acciones certificados o recibos de 
depos'tos toancarios en ia- sede de 
la sociedad hasta ti es dias antea 
del indicado para la celebración 
de la Asamblea. 

El Directorio. 
$ 75 e20 4 N9 32 629 V2B4I71 

G. D. SEARLfi ARGENTINA 
S. A. C. I. 

Expediente N 5 17.514163 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria en la Sede 
Social de ia cali Lavane 2107 Capital 
FeSera». pare el rila 30 de abril de 1971. 
a las 11 ñoras, para tratar la siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

V Consideración documertos Art S4T, 
toe. 1» Cód Comercio por Ejerccio N° 2, 
finalizado ei 31 de diciembre de 1970. 

39 Consideración distribución de utíH- ' 
dades. 

39 Fijación numero directores titulares 
y sapientes $ su elección. 

4» Designado?. Slnd'co titular y ra* 
píeme. '.'".' 

.W Designación 2' Accionistas para .rlr- , 
mar el Acta de Asamblea — El Directdrío. 
$ TOÍO fe20[4 N9 34.215 : V.26 4,71 
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GABRIEL SUS 

Sociedad Anónima Industrial, 
Comercial, F-nanciera e Inmobiliaria 
Registro ít*-axn 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Generaj, Ordi- 
naria de accionistas en eriocal social de 
Hipólito Yrigoyen N* 1176, Capital Pe 
deral, para el d'a 30 de abrí ide ¿971, 
a las 19 horas, con el i'in de tratar el 
siguiente ORDEN DEL DIA:.1« Consi- 
deración de la documentación del inciso 
pilmero del art.culo 34.;. del Código ¡se 
Comercio, al 31 de diciembre ríe 1370 
destino de las utilidades- y remuneracio- 
nes. 2» Designación de Oirectores SíndJ" 1 
coa y dos accionistas para íirmai el ac- 
ta. — El Directorio > - 
i 75.- e.20|4 N» 33.131 V.26¡4I71 

G B A N A T A 

Sociedad Anónima Comercial, ■ . 
Industrial. Financiera. 
Inmobiliaria y Agropecuaria 
S* Inscripción: 15.798 . . - - 

CONVOCATORIA 
De acuerdo con lo dispuesto por . los 
Estatutos Sociales se convoca a Asam- 
blea General Ordinaria a celebrarse en 
la calle Libertad 836, piso tercero, ofi- 
cina 62, Capital, el día 30 de abril de 
1OT1, a las 9 horas. ■■ ■ r - 

ORDEN DEL DÍA: 
• 1« Consideración de ia Memoria, in- 
ventario y Balance General, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas, remuneración del 
Directorio y Síndicoj correspondientes al 
ejercicio cerrado él '31 de diciembre de 
1970. 

2? Renovación del Directorio y Sindico 
titular y suplente por vencimiento de 
mandato. 

39 Designación de dos accionista spara 
firmar el acta. — El presidente. 
Nota: Se recuerda a los señores accionis- 
tas lo dispuesto por el articulo 10 
de los Estatutos Sociales. 
$ IOS e.20!4 W 33.010 v.26!4|71 

GUILLERMO A. PEÑA 
8. A. C. L O. y F. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia SO de abril de 1971, a 
las 18.30 horas, en el local Perú N9 631. 
para tratar: 

19 Consideración de los documentos, 
dispuesta por el Art. 347 dei Código de 
Comercio, correspondientes ai Ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 197a 
— 29 Elección de Sindlcos. - 3« Desig- 
nación de dos accionistas para aprobar 
y firmar el acta. - El Directorio. . 
$ 45 e. 204 N9 34.05" v. 2614171 

G B A M O N » 

fl A C I F 

Uruguay 705, 8» "A" Capital Federal 
Se convoca Asamblea Genera! Ordi- 
naria 3014171, 17 horas, en Uruguay 705, 
8? "A", para tratar: ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos Art. 347. 
Código dé Comercio, ejercicio cerrado. 
8H12J70. 29 Elección Directores - y Sindi- 
co titular y suplente. 3? Aumento de ca- 
pital. 49 Elección dos accionistas para 
Firmar acta. — El Directorio. ; 

% 52.50 e.20i4 N9 32.977 v. 2614(71 

U Z Z E T T 1 , 

A.C.I.F. 

N* 28.248 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria oara « 
próximo 30 de abril de 1971, a las 11.30 
horas, en el local social de José Bonifa- 
cio 1753. Capital Federal, para tratar «i 
siguiente 

ORDEN DEL Í>IA: 

19 Consideración de ios* documentos 
mencionados en el Art. 347, del Código 
de Comercio, al 31 de diciembre ae 1970 
, 29 Elección de Directores y Sindlcos. 

39 Designación' de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

% 75— e.2014 N9 33.297 V. 2614171 

GRANJA LOS QUILMES 

¡ Sociedad Anónima '.-, * 

Agropecuaria, Industrial, . 

Comercial e Inmobiliaria 

Carlos Calvo 358, 

Pta. baja "C, Capital 

Expediente N» 15877 - , 

CONVOCATORIA. 
Convócase a Asamblea Genera, ordi- 
naria para el día 30 de abril' de 1971. a 
las 10 horas, en Carlos Calvo 358, pian- 
ta baja "C". Capital, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de la documentación 
del Art. 347, del Código de Comercio, 
correspondiente al noveno ejercicio, ce- 
irrado el 31 de diciembre de 1970. 
| 29 Distribución de utilidades. 
I 3» Designación de Directores, por e. 
¡término de dos años con determinación 
de su número. 

. 49 Designación de un Síndico tituiaí 
ly Síndico suplente por e. termine de un 
lafio. . • , - ■ 

I 59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de Asamblea.- — El Di 
lectorio. 
! | 90^ e 30'4 N c 83.008 ».20[4J71 



GASPARRI Y GIA. •--•-. 
S. A. ' * 

Comercial, Inmobiliaria, 
Industrial y Agropecuaria 
Inscripción N* 8.898. 

- CONVOCATORIA 
De conformidad con lo que establece 
el Art. 13 de nuestros Estatutos. Sociales, 
convocase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria que tendrá 
lugar el dia 24 de abril de 1971, a las 11 
huras, en nuestra sede social Avenida 
Juan de Garay, 840, piso 3', de esta Ca- 
pital Federal, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
' 19 Consideración de la memoria, balan- 
ce' 1 general, cuenta dé ganancias y pérdi- 
das e informe' del sindico todo k> cual co- 
rresponde al 13 ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 1970. . " 

29 Aprobar distribución de utilidades, 
remuneraciones de directores y sindico. 
39 Aprobar designación de director ge- 
rente. ',""", 

49 Determinación del numeró de direc- 
tores que actuarán el próximo ejercicio y 
elección de los mismos. 
• 59 Elección del sindico titular y la del 
suplente por un año. 

69 Aumento del capital autorizado. 
.' "-79 Designación de dos accionistas para 
que aprueben y* firmen el acta de la 
asamblea. -- El Directorio. 

S 120 e.21|4 N9' 36.361 v.2714|71 

GANADEROS DE LA RINCONADA 

Sociedad Anónima Vgropecuaria, 
Industrial, Comercial y Financiera 

Convócase a Asamblea' General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 17 horas, en el local de la calle Re- 
conquista 468, piso 59, Capital, a fin do 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos Art. 347, 
Inc. 19 del Código de Comercio. Ejercicio: 
31 de diciembre de 1970. Fijación numero 
de miembros del Directorio y elección 
y elección de los mismos, asi ¿orno de los 
Síndicos y dos accionistas para firmar él 
acta. — El Directorio. 

$ 75 e. 20(4 N9 33.660 V. 26¡4j71 

GOTAAS LARSEN ARGENTINA 

S. A. 

de Navegación, Transportes, 
Comercial, Industrial 
e Inmobiliaria 
Registro N» 32.166 

CONVOCATORIA 
Citase a los señores accionistas a Asam- 
blea General Ordinaria a realizarse el 
30 de abril de 1971,. a las 11 horas, en 25 
de Mayo 526, Capital, para tratar jel si- 
guiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Ratificación del mandato y gestión 
del directorio y sindicatura. 

29 Consideración documentos al 31112)70. 
Art. 347, Código de Comercio. Distribu- 
ción de utilidades. 

39 Elección de directores y síndicos ti- 
tulares y suplentes. 

49 Designación de dos accionistas para 
'firmar el áctá. — El Directorio. 

$ 75 e.2H4 N? 36.492 v.27|4|71 

GANADERA TROPICAL 

«- Sociedad Anónima' 
•- -Agropecuaria, Inmobiliaria 
y Comercial 

. Expediente N» 9.164 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
él 30f4|7l, a las. 17 horas, en Cangallo 
316, ""Capital "Federal, para tratar: 

Designación de dóS accionistas, consi- 
deración documentos articulo 347, C. C. 
al 3i{12j70, distribución de¡ utilidades, ho- 
norarios, elección de directores y síndi- 
cos. — El Directorio. •- 

$ 60e.21|4 N9- 36.437 v.27|4|71 

GEOLEC 

.Sociedad Anónima _ 

. de Explotación Minera 

CONVOCATORIA 

Convócase. ,a Asamblea General Ordi- 
naria de" accionistas para el día 30 de abril 
de 1971/ a las 10 y 30 horas, en Avenida 
Presidente Roque Sáenz Peña 832, Escri- 
torio 720, para iratar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 

19 Cpnsideración de la memoria, ba- 
lance general, inventario, cuenta de ga- 
nancias y pérdidas, informe del sindico 
y distribución de utilidades, correspon- 
dientes' al ejercicio vencido el 31 de di- 
ciembre' de 1970. 

29 Determinación del número de direc- 
tores y elección de los mismos y de sín- 
dicos y su remuneración. 

39 Designación de dos. accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 90 e.21!4. N? 36.510 v.27|4¡71 

GARAGE LA RURAL 
S. A. C. de I. y F. 

Registro N* 34.507¿69 

CONVOCATORIA 

Citase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria & realizarse 
el 30 de abril de 1971, a las 18 hs„ en 
Criarte 2349, Capital, para tratar el si- 
guiente . " 

A ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos del 
Art. 347; Código de Comercio, correspon- 



dientes al primer ejereleo social cerrado i 
el 31J12J1970. — 29 Aprobación de lo ac- j 
tuado por el Directorio hasta la fecha, 
-i 39- Fijación del Número de Directores j 
Titulares y Suplentes y designación c!e ¡ 
los mismos. — 4» Elección de Síndico ' 
Titular y Suplente. — 5» Designación de 
dos accionistas para firmar el acta. — El 
Directorio. 

$ 75.— e.22[4 N' 37.340 V.28J4I71 



GUALILAN 

Sociedad Anónima 
Industrial, Comercial, , 

Inmobiliaria y Financiera 
CONVOCATORIA 
Por resolución - del Directorio y de 
acuerdo a lo dispuesto por los Estatutos 
jSociales, se convoca a los señores accio- 
nistas, 'a' Asamblea General Ordinaria, 
Ja que tendrá lugar el día 30 de Abril de 
1970, a las 11 horas, en Salta 596, 1' pi- 
so, Capital Federal, a efectos de tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de la Documentación 
referente al articulo 347 del Código de 
Comercio, al 31 de Diciembre de 1970. — 

29 Designación de Directores y determi- 
nación de su número. — 3» Elección de 
Síndico Titular y Suplente. - 4» Desig- 
nación de dos accionistas para firmar el 
acta. — El Directorio. 

$ 60.— e.22¡4 N» 37.379 v. 2814171 

G O Y A 

Sociedad en Comandita 
por Acciones 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a reali- 
zarse, el. 30 de Abril de 1971 a las 12 
horas, en el local social Salta 226, 5? 
Piso, Capital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 -Considerar la memoria, balance, 
cuenta de ganancias y pérdidas, Inventa- 
rlo y distribución de utilidades corres- 
pondientes al ejercicio terminado el 31 
de Diciembre de 1970. — 29 Designación 
de dos accionistas para firmar el acta. 

Buenos Aires, 16 de Abril de 1971. 

$ 36.— e.22¡4 N» 37.403 V.28(4¡71 

GRAFI-CAL 

S.A.C e I 

CONVOCATORIA 

- Convócase a Asamblea Ordinaria el 

30 de abril de 1971, a las 9.30 horas, en el 
local de la calle Chivilcoy 1447, 1' piso, 
Capital, para tratar el siguiente Orden 
del Día: 19 Designación de dos accionis- 
tas para firmar el acta. — 29 Nombra- 
miento nuevo Presidente período 19¡l|71 
al 31H2173. — Nombramiento del Síndico 
titular y suplente período l'¡l|7i al 
31(12173. — 49 Consideración de la docu- 
mentación articulo 347 del Código de 
Comercio correspondiente ai ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970 y dis- 
tribución de utilidades. — El Director 

$ 75 e. 22¡4 N9 37.165 V. 28¡4¡71 

GAMACEL 
S.A.C.I.F.I. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 3 de mayo de 1971, a 
las 19 horas, en Cangallo 1488, P. 10 B. 
a efectos de tratar el siguiente Orden del 
Día: 1 Consideración de los documentos 
establecidos en el art 347 del Código de 
Comercio al 31|12¡69 y 31Jl2¡70. — 29 
Elección de Directores titulares. — 39 
Elección de Síndico titular y suplente. 

— 49 Ratificación de lo actuado por el 
Directorio hasta la fecha. — 59 Designa, 
ción de dos accionistas par aprobar y 
firmar el acta. — El Directorio. 

S 75 e. 22|4 N9 37.309 V. 28¡4|71 

GUARANÍ 

- Sociedad Anónima 
Financiera, Comercial e Industrial 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el día 30 de abril de 1971. a las 12.30 
horas, en 1 Silvio Ruggleri 3057, piso 6, 
Depto. 12, Capital, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos prescrlp- 
tos por el art. 347, inc. 19, del Código de 
Comercio y distribución de utilidades 
por el ejercicio cerrado el 31 de diciem- 
bre de 1970. 

29 Elección de Directorio, Síndicos y 
dos accionistas para firmar el acta. — 
El Directorio. 

t 75 e. 22¡4 N9 37.164 v. 28¡4|71 

GHTOLDI HERMANOS 

Sociedad Anónima de Transportes 
Comercial, Inmobiliaria y Financiera 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, para el día 30 de abril de 1971, a 
las 19 horas, en la calle Los Patos 1740, 
Capital, para: 

19. Considerar la documentación del 
Art. 347, del Código de Comercio, corres- 
pondiente al ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre, de 1970. 



2* Remuneraciones a directores y sin- 
dico y distribución de utilidades. 

39 Fijación del número de directores 
<Art. 79 de los Estatutos) y elección de 
ios mismos. 

49 Designación de síndico titular y su- 
plente. 

59 Nombramiento de dos accionistas 
para firmar el acta. — El Directorio. 

$ 90 e.22|4 N« 37 308 v.2l.,4¡7l 

GERLACB - CAMPBELL > » 

CONSTRUCCIONES .* 

Sociedad Anónima 
Constructora > Comercial 
Legajo N 36.394 
Convócase a Accionistas Asamblea Ge- 
neral Ordinaria día 30 de abril de K7l, 
15 horas, en Tucuman 1610, 3* piso, si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: ' 
19 Consideración documentos Art 347. 
Código de Comercio. Ejerciclq oerradt 31 
> de diciembre de 1970. 
I 29 Retribución Directorio ' y Síndico. 
i 39 Numero y Elección Directores. 
1 49 Elección Síndico titular y suplent* 
i y dos Accionistas para firmar el acta. 
¡ El Directorio. 

$ 90 e.20¡4 N9 32.793 v.26j4|71 



GUERLAIN PERFUMISTA S. A. 

Registro N9 2-759 f 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Ordinaria pa- 
ra el día 30 de abril de 1971, a las 15 
horas, en Marcelo T. de Alveai 636. 
29 piso, para: 

19 Considerar documentos Art. 347, in- 
ciso 19 Cód. de Com., ejercicio ai 31(121 
70 y distribución de utilidades. 

29 Fijación honorarios Directorio, Sin- 
dico y aprobación remuneración geren- 

39 Elección de dos Directores, Sino'co 
y dos accionistas para firmar el acta — 
El Directorio 

$75.-- e-20¡4 N9 32.940 v.36|4i71 

GIANELL1 '•» 

Sociedad Anónima 
Industrial, Comercial, 
Financiera e Inmobiliaria 
Andrés Arguibel N» 168Í, I* piM> 
Capital Federal 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 29 de abril de 197 1 a 
las 10 horas, en la sede social Andrés 
Arguibel N 1682. 1* piso,' Capital Federal, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

I? Consideración dfe la Memoria, in- 
ventario, Estado de Situación Patrimo- 
nial, Estado de Resultados, Cuadros 
Anexos e Informe del Síndico, ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre d e 1970 

29 Elección del Sindico titular > Sin. 
dico suplente por un año. 

39 Designación del nuevo Directorio. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

$ 105 e. 22|4 N9 37.223 v. 28(4171 

«UASCniNO 
S.A.I.C F. t 1. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 a 
las 9 horas, en el local de la caile Co- 
rrientes 3019, Capital, para tratai ei si- 
Bidente- ' 

ORDEN DEL DIA; 

19 Consideración de la Memoa Ba« 
lance General, Cuadro de Pérdidas í Ga- 
nancias y documentos de acuerdo cor el 
Art 347, Inciso 19, del Código de Comer- 
cio, por el ejercicio cerrado el 3i de di- 
ciembre de 1970. 

29 Elección del Sindico titular y su- 
plente. 

39 Designación de dos acclomsius par» 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 105.— e.20)4 N9 33 041 v.264|7l 



<H" 



HOTELERA AMERICANA 

Sociedad Anónima 
Inmobiliaria, Industrial, 
Comercial y Financiera 

CONVOCATOHIA 
Convócase a los señores Accionistas » 
Asamblea General Ordinaria, en prime- 
ra convocatoria, para el día 30 de abril 
de 1971, a las 18 horas, en Junín N° 359. 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA; 
19 Consideración documentos Art 347. 
inciso 19 cód. Comercio, correspondientes 
ai Ejercicio 119, cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

29 Fijación de la remuneración del Di- 
rectorio y Síndico y destino de las uti- 
lidades. 

3* Fijación del número de Directores 
y elección de. los titulares y suplentes, 
por un período de tres años. 

49 Elección de Síndicos, titular y su- 
plente, por un año. 

69 Designación de dos accionistas par» 
firmar el Acta de Asamblea. - El Di- 
rectorio. 

% 105. e,82¡4, - N9 37.436 v.28|4!7l 
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D A R ü 

Sociedad Anónima Comercial, 
Inmobiliaria, Financiera, 
Agropecuaria y de Mandatos 

Coavocase a Asamblea General Ordl 
navia tiara el 30 de abril a las 1C boras 
ca 1 le Pi'raná 567, oficina 703., para tra 
tar el Siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1<" Consideración documentos art. 347 
Código de Comercio, ejercicio cerrado 
31|líi70. 
2* Remuneración Directores y Sindico 
3* Elección Directores, previa fijación 
número. Síndicos titular y suplente; y 
designación accionistas para firmar flo- 
ta. — El Directoría 

S 90- e. 20|4 N« 34.869 V. Z6¡4 1 /J1 

HIDROSEItVICE 

Servicios Técnicos, B.A. 

Convócase a Asamblea Genera Ordi- 
naria, para el dia SO de abril de 1971, 
a las 18.30 horas, en Viamonte 1631, 
29 piso, Buenos Aires, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentación Ar- 
ticulo 347 del Código le Comercio, co- 
rrespondiente al ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 1970. 

29 Elección de directivos y síndicos. 
■ 39 Elección de dos accionistas para 
luscriblr el acta de asamblea. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1971. 
El . Mrectorto. 
S 79 e.20¡4 N* 33.415 V.26¡4j71 



HARVEX TEXTIL 
6.A.C.I. y F. 

N» 25.957 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30-4-71, a las 19 lis. en 
Santander 952. para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración Doc Art. 347, Inc 1» 
C. Com., Ej. 31-12-70, 2? Remuneraciones 
al Directorio; 8' Elección de Directores 
titulares y suplentes; 4» Elección de Sín- 
dicos titular y suplentes; 5« Designación 
de 2 accionistas para firmar el acta. — 
El Directorio. 

$ 62,50 e,20¡4 N' 33.368 v^6|4]71 

BONEGGER 
S.A.I.C. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Genera: Ordi- 
naria de Accionistas para el dia 30 de 
abril de 1971, a las 18 ñoras, en México 
4250, piso 1», Capital, para considerar ai 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración documentación Art 
347. Inc. 1* del Código de Comercio, ejer- 
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1910, 
y destino de las utilidades. 

24 Remuneraciones de Directores y Sin- 
dico 

¿9 Elección de Síndicos y dos accionis- 
tas para firmar el acta — El Directorio. 
$ 75.— e.20I4 N» 33.334 V.26|4J71 

BIDRONOK 

S. A. 

CONVOCATORIA ' 

De conformidad con io determinado 
«n e. Artículo 27 del Estatuto de FOdro- 
nor S.A. convócase a. los Señores Ac- 
cionistas a Asamblea General Ordinaria 
.para el . dia 30 de abril de 1971, a ias 
11,30 horas, en el domicilio legal 1e la 
Empresa en El Chocen, sobre el Rio L». 
may. en el Departamento de Conf'uen- 
cia de la Provincia del Neuquen y ei 
Departamento de El Cuy de la Provincia 
del Rio Negro, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

i? Consideración de la- Memoria In- 
ventario, Balance General Cuadro De- 
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e 
Informe de la Sindicatura, correspon- 
dientes al ejercicio 1970. 

2? Comunicación a la Asamblea de tas 
renuncias presentadas por ios Directores 
Titulares Graf Manuel José Oíascoaga 
y doctor Enrique Rutó Guiñazu y por 
los Síndicos, Titular doctor José Camilo 
Uriburu y Suplente, doctor Agustín Ro- 
uriguez Jurado y del cese del mandato 
de los Directores en mérito a io dis- 
puesto en el último párrafo del Art 15 
de los estatutos. 

3' Determinación del número de Di- 
rectores Titulares y Suplentes F SU elec- 
ción. _ 

4' Elección de dos í2> Síndicos Titu- 
lares y dos <2> Suplentes. 

5? Retribución de la Sindicatura 

6« Modificación a :os artículos 2da. 16' 
y 179 ¿el Estatuto Social. 

7« Designación de dos <2> acclfflrtítas 
para firmar el Acta en representación 
de la Asamblea — El Directoría 

Para asistir a )a Asamblea, loa areo- 
nlstas. deberán depositar sus acciones o 
no certificado válido y auténtico en. ia 
Gerencia Financiera de esta Empresa en 
el domiciMo legal, con tres í3> dias de 
Viticinaclón ñor lo menos a la fecha 
N>da para la Asamblea 

% M0.~- *¿0(4 W 2243£.4¿et4i. l n 



UIDnOOTCS 
S. A. O. 1. £ L 

CONVOCATORIA 

Convócase a los Sres Accionistas á la 
Asamblea General Ordinaria pura el dia 
30 de Abril de 1371, a las 17.30 horas, 
en Reconquista 657, 3» piso, Capital, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración de la documentación 
art. 347 del Código de Comercio dtl fijsr- 
cicio cerrado al 31 de Dlciemoie dr 1970. 

29 Reorganización y elección del Direc- 
torio y ratificación de todo io actuado 
por el Directorio hasta la fecha. 

39 Nombramiento de Sindico Titular y 
Suplente. 

49 Designación de 2 accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 75.— e.20¡4 N» 35.721 V. 2614(71 

HIDRONICS 

9. i C, 1, e L 

CONVOCATORIA 

Convocase a los Sres. Accionistas a la 
Asamblea General Extraordinaria para 
el dia 30 de Abril ¿e 1971 a las 17 
horas, en Reconquista 657, 3» Piso, Ca- 
pital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Ratificación del aumento de capital 
dispuesto en la Asamblea de fecha 18 
de Septiembre de 1970 y fijar las carac- 
terísticas de las acciones que componen 
el aumento de dicho capital. 

29 Nueva reforma al articulo 5» de los 
Estatutos 

3» Designación de 2 accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 60.— e.20I4 N9 35.730 v.26¡4|71 

HORIZON COTTAGE 
8. A. I. y F. 

Registro N» 8.234 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971. a 
las 15 horas, en Bernardo de Irigoyen 
330, 4» piso. Capital Federal, para tratar: 
19 Consideración documentos Art. 347, 
inciso 1». Código de Comercio, corres- 
pondientes al ejercido cerrado el 31112170. 
— 29 Destino de las utilidades. — 39 Elec- 
ción de directores, sindico titular y su- 
plente y dos accionistas para firmar el 
acta. — El Directorio. 

$ 60.— e.20|4 N* 35.571 V.26I4J71 

HELIANTUS 

S.A. 

Industrial, Comercial y Financiera 
CONVOCATORIA 
Convócase a los señores iccionlstas a 
la Asamblea Genera] Ordinaria a reali- 
zarse en la Sede Social, -are Sulpacha 
042. Capital, el día 30 de abril de 1971, 
a las 17.30 horas, donde se tratara la 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la Memoria, Balan- 
ce General, Cuenta de ?érdidas.~ Ga- 
nancias, Inventarlo e Informe del Sindi- 
co correspondiente al ejercido cerradr el 
31 de diciembre de 1970. 

29 Retribución a Directores y Síndico. 

39 Elección de Directores para reempla- 
zar a quienes f matizan el ¿andato. 

49 Elección de Síndicos, titular y su- 
plente. 

59 Designación de dos Accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 120 e.20!4 N9 33.392 V.26l4|71 



HER3AN 

8. A. C A. I. y F. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los Señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a reali- 
zarse el día 30 de Abril de 1971. a las 
1730 horas, en el local de la calle Co- 
rrientes H» 3169. 79 Piso, oficina 70, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentación hrt. 
347 del Código de Comercio, correspon- 
diente al e tercíelo cerrado el 31112170. 

29 Elección del Directorio, Sindico y 
Síndico Suplente. 

3' Designación de dos accionistas para 
la firma del acta de Asamblea — Ei Di- 
rectorio. 

$ 75.— e.2014 N» 35.546 v.26¡4¡71 

HUGO CASARES & ASOCIADOS 
S. A. de Pttb'lcldad. 
Comcefal y Financiera 
Registro: 35.195 

CONVOCATORIA 
Citan a Asamblea General Ordinaria 
de Accionistas, para el día 30 de Abrfl 
de 1971, a las 10 horas, en la Sede So- 
da!, calle Cangallo 925, 2dó. piso. Ca- 
pital Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos art 347, 
Código de Comercio, ejercicio cerrado el 
31 1 12(1970. 

3» Remuneración Directorio y Síndico 
v distribución de utilidades. 
3* Eiecdón Sindico Titular y Suplente. 
49 'Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta de la Asamblea. 

Buenos Aires. 13 de Abrfl de 1371. — 
El Directorio. 



HERPOR 
S.A.C.I.F. y A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de lá»7l, a 
las 20 horas, en el local de la calle 
Zuvirxa 3t0, Capital, para tratar: 

19 Consideración documentos articulo 
347 Código de Comercio, ejercicio 31iUi 
U70. 

2» Remuneraciones Directores y Sin- 
dico. 

39 Aumento del capital au.or izado. Mo- 
dificación Art. 4' de Estatutos Socicues. 

49 Elegir Directoies y Sindico Titular 
* Suplente 

59 Designar dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

$-75.- e.2014 N» 34.712 v ,2614171 

HERMANDAD 
S.A C.I.A. y F. 

Inscripción N» 29.902168 
CONVOCATORIA 

Convocase a los señoies acdonistas a 
la Asamblea General Orolnaiia a cele- 
brarse el dia b0 üe abril ae 1971, a las 
19.30 horas, en el local de 1a calle Fra- 
gata Presidente tíarm.ento N9 2110, Ca- 
pital Federal, para tratar 'el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la Asamblea. 

29 Ratificación retribuciones miembros 
del Directoric por ejercicio de funciones, 
ait. 89 de los Estatutos. 

39 Consideración de los documentos 
que prescribe d art. 347 del Código de 
Comercio, coirespondlentes ai segundo 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1570. 

49 Determinación del numero de Di- 
rectores Titulares y Suplentes y elec- 
ción de nuevos miembros por el termi- 
no de dos años. 

59 Designación de Síndicos Titular y 
8up!ente por el término de un aña — 
El Directoría 

$ 105.- e.20¡4 N« 34.704 V.26|4¡71 

HELIDE 

S. A. 

Sociedad Anónima C. y F. 
CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el día 30 de abiil de 1S71, a las 
18 horas, en la sede social de la calle 
Corrientes 330, P. 5, Of. 505, Capital Fe- 
deral, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA. 

1* Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta; 29 Consideración do- 
cumentación Art. 347 del Código de Co- 
mercio, correspondiente ai cuaito ejer- 
dcio social cerrado el 31 de diciembre 
de 1970: 39 Fijación dd número de 
miembros del Directorio y su elección; 
49 Elección de síndico Titular y Su- 
plente. — El Directoría 

$ 75.- e.20|4 N9 34.602 V.26i4|71 

IHDABTJL 

S.A. 

Comercial, Inmobiliaria y Finandera 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se ce- 
lebrara el dia 30 de abril de 1971, a las 
12 horas, en la calle Florida «53. piso 59, 
"C". Capital Federal, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos del 
Art. 347 del Código de Comerdo par el 
ejercicio económico N« 3 cerrado el 31 
de diciembre de 1970. 

29 Elección del Directorio previa flja- 
dón de su numero y de Sindico Titular 
y Sindico Suplente iot un año. 

39 Distribución de utilidades. 

49 Remuneración Directoric r Síndicos, 
superior al 25 00 de las utlLdades. 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 90 e. 20|4 N9 34.14'i v. 2614171 

HOYIAN 
SA.C.I.F.l. 

Convócase a Asamtóea General Ordi- 
naria para et 30 de abri» de 1971 a las 
17 horas, en UniTuay 772 29 piso, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos Art 347. 
inciso i 9 Código de Comercio: ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970 

29 Fijación de números y elección de 
Directores y Síndicos. 

39 Designación de dos accionista? pa- 
ra firmar el Acta. — El Directorio 

$ 60.— e.2014 N9 33.360 v.26(4|71 

HERMETIC-PLAS 
8. A. C. L y F. 

CONVOCATORIA 

Citase a Asamblea General Ordinaria, 
en primera convocatoria, para el dia 30 
de abril de 1971. a las 8 aoras. en Mon- 
tevideo 184, 39 Capital, a le* efectos de 
considerar: 

19 Los documentos del Inc. I 9 dd Art. 
347 del Código de Comerdo, ñor el ejer- 
dclo 311270. — 29 Fljadón del numero 
de Directores y su elección por el térmi- 
no de un año. — 3* lección de Síndicos 
y designación de accionista» para 'firmar 
él acta. — El Directorio. 

IHt JQ0 m MJm --«. *Jr*|7l 



.HILANDERÍA NUEVA POMPE?* 
S. A. L C e L 

Registro N» 15.020 

CONVOCATORIA A 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Convocase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, para el día 
¿0 de abril de 1971, a 'as 9 huras, e.. Olí- 
den 434, Capital Federal, parí, tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración locumentos Art. 347, 
C. de O, ejercicio al 31 de diciembre do 
1970. — 29 Determinación dei número do 
Directores y elección le la mismos; y 
elección de Síndicos Titular 7 Suplen- 
te. — 39 Designación de dos accionistas 
firmar Acta. . 

Buenos Aires, 13 de abril Te 1971. — 
El Directorio. 

$ .75 e.20|4 N9 34.191 v.26¡4J71 

HERRADURA 
S.A.C.I.l.F. y A.G. 

Convócase a los señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, iara el día 
30 de abril de 1971, a las '1 ñoras, en 
Maipú 879, Capital, para trawar.el si* 
guíente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la documentación 
del Art. 347 del O Comercio. 

29 Fijación de número de Directores 
y su elección por un año. 

39 Elección de Síndicos, dtular y su- 
plente, por un año. 

49 Designación üe dos accionistas para 
firmar el acia. - El Directorio. 

$ 75 e.20i4 N9 31.980 v.26¡4|71 

HTDRAPDLP 
S.A.C.I.F.l. 

Expediente N» 19.935 - 

Convocase a Asamblea General Ordina- 
ria para el dia 30 de Abril de 1971, a 
las 19 horas, en Constitución . 175015% 
para: 

1» Considerar documentación Art. 347 
del C. Comercio, correspondiente al ejer» : 
ciclo cerrado el 31|12|1970 

29 Determinar numero de Directores y 
su elección. Designación del Presidenta 
Vicepresidente 1» y Vicepiesidente 2«. ' 

39 Designar Sindico Titular y Suplente 
y dos accionistas para firmar el acta. 
Nota:. Se recuerda a los accioni&tas el 

cumplimiento del Art. 19 de les 

Estatutos. — Ei Directorio ¡ 

$ 80.— e.2014 N» 35.635 V.26J4J71 j 

HILDING OHLSSON j 

Sociedad Anónima 

Comercial y Agiopecuaria ' 

Res. L G. J. N9 2.6Í11 

CONVOCATORIA f 

Convócase a ios señores accionistas a ' 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
30 de abril de 1971, a las 12 horas, en 
nuestro iocaí calle Larrea 1230, para tra- ! 
tar el siguiente ! 

ORDcN DEL DIA: 

1' Consideración y aprobación de la 
memoria y balance general, cuadro de- 
mostratlvo de ganancias y perdidas cua- 
dros anexos A, B y C. Inventario 'e rn. 
forme dd sindico correspondientes al 
ejercicio que terminó el 31 de diciem- 
bre de 1970. i 

29 Emisión de acciones dentro del ca- 
pital autorizada ¡ 

39 Determinación del número de miem- ! 
oros del Directorio, elección de los mis.' 
mas, de dos directores suplentes, sindico' 
y sindico suplente para el ejerdelo 1971, 

4» Designación de dos accionistas para 

que en representación de los demás, 

aprueber y firmen e) acta de esta Asam- , 

blea. — JO Directorio. ¡ 

$ 105.- e.20|4 N9 34.475 V.26I4J11! 

HERIVEL *~" , I 

S.A.I.C.F.I. 
N» 1S.932 

Convócase a los "señores accionistas! 
a Asamblea General Ordinaria para d! 
dia 30 de abril de 1971. a tas 15 horas,' 
en Rivadavla N» 946, Capital a efec- 
tos de considerar d siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración Dtos. Art. 347, dd 
Código de Comercio al 31112 70. ! 

29 Remuneración al Directorio. 1 

39 Elección de Síndicos y dos aceto-i 
nistas para firmar el arto. — El Di- 
rectorio. 

S 67,50 O.20I4 NV 34.493 v.26!4|71 

HJLSTNAR —— 

S.A. C.X. 

Registro N9 13JS84 

CONVOCATORIA 

Cítase a los acdonistas a la Asarntnea 
General Ordinaria a realizarse el 30 do 
abril, a las 18 hs.. en Uruguay 1037, Ca- 
pital, para tratar d siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

V Considerar documentos al 31112170, 
Art. 347 Código de Comercio; 29 Distri- 
bución de utilidades y remuneración Di- 
rectorio y Sindico: 39 Elección de Di-: 
rectores, síndicos: 49 CaDltallzaclón 25 %\ 
saldo revalúa Ley 17.335 Aumento de 
Capital; 59 Designación de dos acclonls» 
tas para firmar el acta. — Buenos Ai- 
res. .13 de abril de 1971. — El Direc- 
toría 

.#97,50- *J0tt-W~34.394 v;2««t« 
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SVSEB 
SAI. y C. 

Ins». GraL Justicia Bes. N* 5,847 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el día 30 de abril de 1971, a las 19 ho- 
ras, en la seae social, Mercedes 3346, pa- 
ra tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

i» Considerar documentos Art. 347 del 
Cócijgo de Comercio, ejercicio 31|12170. . 

2? Remunéi ación al Directorio y Sín- 
dicos. • * • 

3» Elegir directores, síndicos y Jos ac- 
cionistas para firmar el acta. — Bue- 
nos Aires. 12 de abril de 1971. — El 
Directorio. 

$ 75.. e.20|4 N« 34.465 V.26J4J71 

HOLMA SUDAMERICANA 

Sociedad Anónima de Obras. 

' Industrial 7 Comercial 
N» 34.253 

CONVOCATORIA 

Convócase a ios señores accionlstaa a 
la Asamblea General Ordinaria para el 
día 28 de' abril de 1971, a las 16 horas, 
en Avda. Pte. Roque Saenz Peña 710, 
9* piso, oficina "H *. Capital Federal, pa- 
ra tratar el siguiente 

ORD&N DEL DÍA: - 

1» Consideración de los documentos del 
articulo 347 del Código de Comercio, 
co5 respondientes al ejercicio del 1« de 
setiembre de 1969 al 31 de diciembre de 
1&70. 

3* Consideración de la retribución oer- 
ettrida por el Directorio durante el ejer- 
cicio. 

3 C Aprobación reintegración del capí- 
tai 

•4» Elección miembros del Directorio, 
previa fijación de su número y deter- 
minación de la duración de sus man- 
datos. Elección Je los Síndicos Titular 
y suplente. 

5? Elección de dos accionistas para 
firmar el acta de ta Asamblea. — Bue- 
nos Aires, abrü 12 de 1971. — El Di- 
rectoría i2a _ e>20 |4.N» 34.4Í0 V.2614I71 

HELIOS 

S. A. 

Compañía Argentina 
Comercial e Industrial 
Registro N» 76« 

CONVOCATORIA 

De acuerao a 10 dispuesto por kp ar- 
tteulos 28 ai 36 de ios Estatutos de la 
Sociedad, se cita a los señorea acclonia- 
ta& a la Asamblea General Ordinaria, 
que se reamara en el local de la so- 
ciedad. Lima 1125, capital Ped « ra j« T . n e 1 1 
día 30 de abril de 1971, a las 18 horas, 
con el siguiente 

ORD^ DEL DÍA: 

1« Consideración de la Memoria, Ba- 
lance Generai, Inventarlo, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas *e teína» del 
Sindico del ejercicio cerrado el 3* ae 
diciembre de 1970. 

24- Distribución de utilidades. 

3« Elección ae un Director Titular por 
tres años, y ae un Sindico Titular y de 
un Sindico Suplente por un año 

4» Fijación de ía remuneración men- 
sual del Síndico Titular por el ejercicio 
W.x «Art. 27 de >os Estatutos). 

5? 'Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. , , . j_,„_í 

Pava asistir, todo accionista deberá 
depositar en * Administración sus ac- 
So los certif icados de depósito de 
l¿t tnismas expedidos por una .**««- 
Ción autorizada, tres días antes de la 
techa de la Asamblea. - Buenos Aires, 
«brii j3 de l»7l. - El Directorio. 
" blU \ 135- e.2014 N» 34.385 v.26|4|7l 

HUBIR ARGENTINA 

S A 

Comercial e industrial 
Expte. N* 10.118 

Se convoca Asamblea General Ordina- 
ria 29 de abril de 1971, 8.30 hora, Fio- 
rlda 165. 3» piso, tratar 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración documentos art. 34/ 
Código Comercio 12? ejercicio 31)12170 
— 2' Distribución utilidades. — 3» Fi- 
jación numero directores titulares, de dos 
a cuatro, y designación conjuntamente 
con dos suplentes, todos por tres años. 
'_ 4^ Designación Síndicos titular y su- 
plente, un año. — 5' Elección dos ac- 
cionistas firmar acta - El Directorio, 
í 90 e.20|4 N9 35.451 V.28l4|71 

Hl'IN PORA 
S.A C.l.F.A 

Registro N' 81.8Ü» 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionistas a 
la Aenmblea Generar Ordinaria a cele- 
ora.se el día 30 de abrü de 1971, a las 
19 horas, en la sede social. Avenida Ro- 
qur S Peña 825. Capital Federal, para 
-ti atar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
l* Consideración documentos al 3115 69 
y 31 '5 '0. articulo 347 del Código de Co- 
Biercic 
. 2 X Elección de Directores y Síndicos 

3 e Designación de dos accionistas para 
•-tirina; el acta 

$ 67,50 e. 20|4 N? 35.322 V, 264|71 



HISILAN 

S.A.I.C. 
N* 31,75» 

CONVOCATORIA 
Se .convoca a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 22 horas, en Teguclgalpa 1423,- Ca- 
pital Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
lv Consideración de la Memoria. Ba- 
lance General, Anexo "A", Cuadro Der 
mostrativo de Ganancias y Pérdidas 6 
Informe del Síndico, del ejercicio fina- 
lizado el 31 de diciembre de 1970. 
2« Elección de Directores y Síndicos. 
3*' Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ 75.- e.2014 N» 34.308 v.26|4|71 

II O P E 

S. A. 

Rural, inmobiliaria, 

Comercial y Financiera 

Avda, Pte. R. S. Peña 1185, 5» P. 

Capital Federal 

N» 7.109 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 dé abril de 1971, a las 
17.30 horas, en Avda. Roque Saenz Peña 
N9 1185, 5» piso 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración documentos art. 347. 
C. de Comercio al 31 de diciembre de 

1970; 

29 Remuneración al directorio y sin- 
dico. 

3« Elección directores y síndicos. 

4f Designación dos accionistas firmar 
acta. — El Directorio. 

$ 67,50 e.20|4 N» 36.043 V.3614I71 

HECA ' 

Sociedad Anónima 
. Agrícola, Ganadera, 

Comercial, industrial, 
> Inmobiliaria y Financiera 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamniéa General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
a las 18 horas, en Viamonte N' 1592, 
5? piso, oficina G, de Capital Federal, 
para tratar el siguiente . 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar ei acta de ía asamoiea. 

29 consideración de ía documentación 
del art. 347 me 19 del Código ae Co- 
mercio, correspondiente al ejercicio ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970. 

3» Fijación del numero y e.eccion ae 
Directores y Síndicos. — £1 Directorio. 
$ 90 e. 20¡4 N9 35.187 V. 26¡4J71 



HÉROE 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Inmobiliaria, Financiera j 
Agropecuaria 
Florida N? 556 
1* piso, oficina 401 
Capital Federal 

CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA 
Convocase a ios señores accionistas a 
Asamblea General Ordmarla a realizarse 
en Florida 656, 49 piso, oficina 401 el 
30 del corriente mes, a las 19 horas, pa- 
ra considerar .- 

19 Los documentos proscriptos por e! 
articulo 347, me. 19 del Código de Co- 
mercio, correspondientes al ejercicio ' ce- 
rrado el 31 de dlciemnre de 197a 

29 Elección de las personas que inte- 
graran el Directorio por un año. 

39 Elección por un año del Sindico ti- 
tular y suplente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ 105 e.20¡4 N9 35.319 V.26|4|71 

HlGHLAND INMOBILIARIA 
S. A. C. F. A. y M, 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971. a 
las 19 horas, en la calle 25 de Mayo 356 
69 piso, Capital. 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos artículo 
347 del Código de Comercio, correspon- 
dientes al ejercicio cerrado el 31 de mar. 
zo de 1971. — 29 Fijación del numero de 
Directores y su elección. — 39 Elección 
del Sindico Titular y Suplente. — 49 De 
signación de dos accionistas para firmar 
el acta. — El Directorio. 

$ 67,60 e. 20¡4 N9 35.035 v. 26;4¡71 

HEMISFERIO S. a! 
S.A.l.C.l.F. 

Expediente I.G.J. 

N* 10.964 

Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971 a 10 
horas, en C. Pellegrlni, 739, 89 piso, para 
tratar: 

19 Consideración documentación ar- 
ticulo 347, C. C. ejercicio 1970 y distrl 
bución utilidades. 

29 Elección sindico titular y suplente 

3? Designación de accionistas para fir- 
mar, el acta de asamblea —El Directorio 
T * 60 e. 20¡4.N9 35.628 v. 26^471 



H. TCHALIAN Y CÍA. 
S. A. 

Confecciones en General 
Tejidos de Ponto 
Tejido* 

Homero 153|15» 
Capital 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971. a 
la hora 9, en el local social de Homero 
N« 153|159, Capital Federal, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
I* Consideración de los documentos 
art. 347. Inciso 1* del Código de Comer- 
cio y destino de las utilidades correspon- 
dientes ai ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

29 Remuneración de Directorio y de 
Síndico. 
39 Elección de Directores. 
49 Elección de ios Síndicos titular y 
suplente y de dos accionistas para firmar 
el acta de asamblea. — El Directoría 
f 105 e. 2014 N9 35.204 v. 26¡4|71 

HUGO PÉRSICO E HIJOS 
S.A.C.I.F.I.I.y A. 

CONVOCATORIA 
Convócase a ios señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que ten- 

\f* 2?« h Vi„ wl el local "X^ c aüe 80- 
1ÍS440 (10), oficina "C", Capital Fe- 
deral, para considerar la siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

aJSLÍ? 6 * 1 ^ por J el que ■• celebra la 
Asamblea- fuera de termino. 

29 Consideración de Memoria Balan- 
ce de Activo, Pasivo y Cuadros de Ga- 
nancias y Pérdidas o informe del Sin- 
dico del 29 ejercicio social cerrado el 30 
de junio de 1970. 

39 Destino de las utilidades. 

49 Elección de Síndico Titular y Su- 
plente por un año. 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directoría 

$ 105.- e.2014 No 34.407 V 26|4|71 

HABAS ARGENTINO 

Sociedad Anónima 

N» de Registro: 3.683 
Convócase a los accionistas a Asamblea 
General Ordinaria para el día 30 de 
abril, en el local social. Avda. Julio A. 
Roca 610, a las 16 horas, para tratar la 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos articulo 
347. inciso 19 del Código de Comercio, co- 
rrespondientes al ejercicio cerrado al 31 
de diciembre de 1970 

29 Distribución de utilidades. 

39 Fijación de honorarios a Directores 
y Síndico. 

49 Elección del Sindico y Síndico Su- 
píente. 

59 Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta. — El Direc- 
torio. 

$ 90.— e. 20!4 N9 35.075 V. 26|4]71 



S. A. 



HOPKINS PUBLICIDAD . 
Comercial y Financiera 

CONVOCATORIA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 19 horas, en Moreno 1850, 69 piso. 
Capital Federal, para tratar el siguiente- 
ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración documentos articulo 
347, inciso 19 Código de Comercio, ejer- 
cicio 31112170. 

29 Remuneración al Directoría 

39 Distribución de utilidades. 

49 Elección de Directores, Titulares y 
Suplentes. 

59 Elección de Síndicos, Titular y Su- 
plente y dos accionistas para firmar el 
acta. — Buenos Aires, abril de 1970. — 
El Directoría 

t 75.— e. 2014 N9 34.948 v. 26]41?1 



HIERRO PATAGÓNICO 
DE SIFRRA GRANDE 

Sociedad Anónima Minera 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el día 30 de abril de 1971. a las 16.00 
horas, en la sede de la sociedad, BÜUn- 
ghurst 2447. Buenos Aires, para tratar el 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de ía memoria, in- 
ventarlo, balance general e informe del 
Sindica correspondiente al primer ejer- 
cicio económico cerrado el 31 de dlclem 
bre de 1970. — 29 Designación de dos 
accionistas para aprobar y firmar el ac- 
ta de la Asamblea. 

Nota: Se recuerda a los señores ac- 
cionistas, que de acuerdo con el art. 229 
de los 1 Estatutos, deberán depositar en la 
sede de la Sociedad, con tres días de 
anticipación por 10 menos, a la fecha fi 
jada para su celebración, las acciones 
de que sean tenedores, o un certificado de 
depósito extendido por entidad banca- 
ria. — Buenos Aires. 7 de abrü de 1971 
- El Directorio. 

* 120.— e 2014 N9 34.686 v. 26¡4|7l 



HILANDERÍAS 

GABY SALOMÓN S. A. 

Industrial, Comercial y Financie» 
CONVOCATORIA 

Se convoca a los Señores Accionistas « 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de Abril de 1971, a las 17 horas, ¿a 
Méjico 628, 69 piso, Capital Federal, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1* Designación de dos Accionistas oara 
firmar el acta. 

2» Aumento de Capital Autorizado. 

39 Capitalización 3a. cuota Revalúo 
Contable, Ley 17.335. 

49 Consideración de documentos artícu- 
lo 347 del Código de Comercio, ejercicio 
3IJ12|70. 

59 Determinación número Directores, 
elección de los mismos y Síndicos, titular 
y Suplente. — El Directorio. - 

* 90.— e.20!4 N« 35.715 v.26¡4|7l 

HAYES í ESCUDERO 

"Lamimetál" Industrial, Comercial, 
Inmobiliaria, Agropecuaria 
y Financiera, Sociedad. Anónima 
Convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, a las 12 horas, en 
su sede social Posadas 1209, 2do. P . Cap. 
para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
I» Consideración de la documentación 
prescripta por el art. 347 del Código de 
Comercia, 3er. ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 1970. — 29 Distribución 
de utilidades y aprobación en su caso de 
las retribuciones fijadas al Directorio en 
exceso art. 23 de los Estatutos. — 3* De- 
signación de Sindico Titular y Sindico 
Suplente y de dos accionistas para fir- 
mar el acta. — Se recuerda a los señores 
accionistas el cumplimiento del art. 19 
de los Estatutos. — El Presidente. 

I 97,50 e. 2014 N9 34.784 'v. 26¡4|71 

H O T A R 

Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 a 
las 19,30 horas, en Avenida de Mayo 
1365, 1er. piso. Capital Federal, para 
considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos del 
art. 347 del Código de Comercio al 31 
de diciembre de 1970 y destino de las 
utilidades. — 29 Fijación del numero de 
directores y su elección. — 39 Elección 
del Sindicó titular y suplente. - 4» De- 
signación de dos accionistas para firmar 
el acta. — El Directorio. 

$ 60.— e. 20|4 N9 34.863 v. 2/>)4|71,, 

HELKA 

8. A. C. I. I. F. O. A. 

Hegistro 36.800 
» CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria a celebrar, 
se el 30 de abril de 1971. en Paraná 851, 
79 piso, oficina 31 a las 19,30 horas. Ca- 
pital, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentación pres- 
crlpta artículo 347 Código de Comer- 
cío al 31 de diciembre de 1970. — 29 De- 
terminación número Directores y Sin- 
dicatura. — 39 Ratificación yto rectifica- 
ción Directores y Sindico. — 4' Elección 
de dos accionistas para firmar el acta. 
— El Presidente. 

$ 60.— e. 2014 N9 34.940 v. 26!4171. 

HAMBURG-SUD (ARGENTINA) 
S.A.M. C.F.I.I.A.G.M. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria: dia 301411971; 10,30 horas; San 
Martin 439. 29 piso. Capital; para tratar 
siguiente ORDEN DEL DIA: 19 Consi- 
deración Doc. Art. 347 Cód. Com., 
ejercicio 31[12|1970; 29 Fijación número 
miembros Directorio y elección, nombra- 
miento síndicos titular y suplente; 3» 
Distribución resultado del ejercicio: 4» 
Designación dos accionistas para firmar 
acta. — El Directorio. 

9 60.— e. 2014 N9 33.749 V. 2614171 



HERZEB 

Sociedad Anónima 
Administración de Propiedades 
Registro N» 34.457 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Genera) Ordi-. 
naria de- Accionistas para el dia 30 de 
abril de 1971. a las 17.30 horas, en Avda. 
P. R. 6- Peña 1110, 6 9 Capital, para 
considerar el siguiente ORDEN DEL 
DIA. 19 Consideración documentos ar-; 
tieulo 347 del C. de Comercio, corres-* 
pendientes al ejercicio cerrado el 31 d» 
diciembre de 1970. — 3? Consideración 
remuneraciones percibidas por los direc- 
tores. — 39 Elección de sindico titular y 
suplente y dos accionistas para firmar el 
acta de asamblea. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1971. — 
El Directorio. 

$ 60.— e. 20¡4 N9 33.997 r. 26|4|W 
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HI CRAFT < '- 

li.C.I.F.yA . -,-\.j , 

C«Gíoc4ioría Asamblea General Ordt 
muís para elcüa 30 de ateO de 1971, a 
las osee lusas. en el jacal dé la calle 
J. B. de Velasco N» 4TO¿,Capaat peí 
tratar ei sáfente 

ORDEN BEL, DIAi 

1» consideración de la memoria» ba» 
lance y cuaoro ó&uastratíro de per- 
didos y ganancias; ejercido terminuin el 
S1IÍ2ÍJ9TO; 

2» Retribución a directores y sindico; 

3» DistrUbuefón & ntíilaades; 

4» Elección de director» y sindico; y 

5? Designación de dos accionistas para 
firmar el act». — El Directorio. , 

• S> 90.— e. 2Dr* N9- 33.517 V. 2SLÜ31 

HIJOS de; ARAGÓN. VALERA 

Sociedad Anónima 
Comercial y MantlatariK 
Kxntc. N» ai75S* 

CONVOCATORIA 
Convocase a Asamblea • General ordl- 
nal i» 1 el £0 de atril de 49¡n. » tas 9 ***• 
ras, én Hsaxolbme- Mitre 863, Buenos Ai- 
res; para tratar e> signante 

ORDEN DEL PU: 
1» Consideración de la memoria, Inven* 
tarto, balance genera£ cuenta de ganan- 
cias y perdidas, informe ael sindica s 
asi gn aciones aboná&as: a miemoraa ' del 
DuecuujD atf raieréndum. de ia asara 
b.eá, correspondientes, "ax ejercicio termi- 
nado el 31 de olciembze'de 1970. — 2? 
Retribución a directores, y síndicos y cos¿ 
tribución de utilidades. — 3* Elección de 
directores y síndicos. — 4»- Aumenta del 
cenital autorizado. — 5* Designación de 
dos- accionistas para aprobar y firmar el 
acta de la asa malea. — El Directoría. 

I 105.— e. 2014 N» 34JQ3& Y. 26J4J71 



H. Y R. MEL INMUEBLES 

Sociedad Anónima Comercial, 
■ Financiera, Inmo&tQarla 
y Mandatario 

CONVOCATORIA 
Se convoca a Asamblea Genera: Ordi- 
naria para el día 30 de anril de 1971 a 
las 19 y 30 ñoras, a realizarse en ai lo- 
cal üc la cai'e Flortna 11' 253; pjbo 6« 
"C" Capital Pecera:, a fin de tra*ar é> 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

I?, Consideración documentos Art. 341, 
Inc. ' 1* del Coaiga de come-clo ae tas 
Eüerclclqt cerrados a) 3Itlijii9 y ai 37[l2t 
70: i* Distribución ce utilidades: 3 V Re- 
muneración Directora», y Síndicos: 4° FU 
Jar el numero de Directores y elección 
de ios mismos y swdlcos; 6* Fijar ei 
Deposito de Garanda oé Directores: uv 
Designación de dos accionistas cara fir- 
mar el Acta. — El Directorio', 

1 82,50 e20l4 1W 3X631 V.26]4|71 

BATELERA SAN FERNANDO 

Saciedad Anoniraa 
Comercial. fndsstriaL 
'•' Financiera e Inmobiliaria 
Registra N» 35.74» 

CONVOCATORIA 

Citase a ios: señorea accionistas .s la 
Asamu-e& General C*.dmana, a. realizar- 
se ei 30 de abril de iaiL a las 1&3B bit- 
ras, en Rivadavia 1C025. Capital, a tin 
de/ tratar el siguiente ORDEN D£L DÍA: 
1» Consideración Doe. Art. 347. Ice. I»» 
def Godizo de Comercio, ejercicio ai 
31112170:' distribución de utilidades: 2« Au- 
mento de capital autorizado; 3» Remu- 
neración de aireetqies y sindico: 4" Ra- 
tificación de directores, y gmnleasr 5* 
Designación de dos ascicznmá para fir- 
mar el acta, — El, Directorio. 

$ 75.-. é 2014. r» 33.124 %' 2614171 

HOMO "' ' ' 

S.A.I. y C. . . 
. poetar Rtcar-r* Raja* 40 

CONVOCATORIA . ) 

Cctrvdcase a Asamblea Ordlnart» para 
el 30 de abril de 1371, a las 2Q nsL, en 
la calle Lascano 4233. piso 1». Dto. C. 
paza cocsJ' J '' ***■ *>* •"«•v,»»»»-. 
ORDEN DEL DÍA: 
1* Los documentos aét a. ..culo 347 del 
Código de Comerrto del ««ciclo cerra* 
do el 31 de diciembre de 1370. 

V> Nombramiento» def snafeo y sádico 
suplente, por el peroda de W 1171 : al 
31I12W1. . . .« 

3' Designar dos acefenteias para ar- 
mar el acta. — £T Director».. 

9 75.— e. 2C4 N» 32:324 r. 2B¡4¡71 

HOTELES UX1DOS 
Sociedad Anénfma 
Comercial, m-fasirfaL 
Financiera e Inmobi'iarljt 
Convocase a AsamKea Ger\jui Extra- 
ordinaria para el día 30 de abril-de 1571. 
a las 19.30 ñoras; en Btumán . 16101 
4? piso, de la Capital Federa, a. Ice efeo 
tos de tratar: 
1« Aumento de Capital ajerizado. 
2» Elección . de doa . Acclontetas para 
aprobar y 'firmar- el Acta de . la. Asam- 
blea. 

El ">lr-5Ctorio. 
$ 67,60 C2CFI4 N* 32.522 T.26¡4|71 



HOTEL LOS INCAS 

Sociedad Anónima. 
Comercial, Industriar, 
Financiera e lnmob¿iaita 
Convocase a Asamblea General OW1- 
naria vara el día 30 de -■*>«■» de 1971, 
a laa 19 ñoras, en Tocuman *M0» 4» piso. 
de la Capitaí Federal, a loa efectos de 
tratar: 

1* Conslderactón dcemnentecióiT artlcn- 
10 34T del Código de Comercio, ejercicio 
cerrado el £0 de noviembre de 1970. 
: 2» Remuneración Directorio y SLrdico, 
1 3» Elección de Síndicos, titular r sa- 
piente. 

4» Elección de dos accfonlsCrs para 
aprobar y firmar el Acta d* la Asam>- . 
blea. '. 

El "3ireetc-rio. 
% 90 e.20|4 N« 32,523 V.25j4i,7I 

HOTELES UNIDOS 

Sociedad Anónima 
Comercial, Indnstrial, 
Financiera e Inmobiliaria 
Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abrú de 1971, 
a las 19 ñoras, en Tucuman, .610, 4» pi- 
so, de la Capital Federal, a ios efectos 
de tratar: 

I» Consideración doaanentadon artícu- 
lo, 341 del Código de Comercie, ejercida 
cerrado el ¿0 de noviembre de lS'tOi 
2? Remuneración Drecorlo y Sindico. 
3? Erección de Síndicos, titular y su- 
plente. 

4» Elección de «loa Accfcomstas para 
aprobar y firmar el Acta de la Asam- 
blea» 

El DJxeetorttk 
% M e.2D¡4 N« 32.534 T.2fii4i71 

HENRV HIRSGRÉN Y CL%, 
8. A. 

Comereat, bdtntrfaf, FíBaneiexa 

e Inmobiliaria 
Exoed*ente N» I3.9N 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señoies accionistas a 
ta Asamblea General Ordinana s cele- 
brarse ei día 30 cié abril o*? lail, a las 
10 y 30 ñoras, en San Joae 83v Capital 
Peaeiál, pac* tratar es. siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

i» comltíeracioa ce loa doenmentos 
que presciibe ei artlcu.o 347 del JúClgo 
d» Comercio, coriespunalentes al ejerci- 
cio cerrado el 31 oe diciemort- de lfflü: 
2' Dtstnbuclan de las urüiaades; 39 Ho, 
aoraifos ai Directorio. «Art. 18?. toe ej 
de ios Estatutos Sociales r 4» Aumenta 
del Caplta. Autorizado en laa couoIcut- 
nes estableeidas por el Art. 4' de es 
Estatutos Sociales. 5« Designación del 
nuicer,. cíe airectores y e^eccivir del nue- 
vo DiraCiOrio: & Elección de Síndicos 
Titular y Suplente: T> Designación ■» dos 
acclanistaa para ffirraar et acta de la 
AsamKea. — El Directoría 

S «7.50 e.20i4 N« 32.382 V.26WJ7J 

HEi J .t.«''> STODAMEHIS FACTOR 

S.A.S.U.F. 

Registro N» A-3X244 

CONVOCATORIA 

Convócase a ios eneres acciontefiaa a 
la Asamniea General Ordinaria, a realt-" 
zaxse el <La. 30 de abril: de 1971 a tas 
i0 noias, en dan Ma^un 13o. 41 ptacv 
Capital, paza, tratar et- siguiente: 

ORDEN DEL DZA: 

iv Consideración de ios documentes ta» 
dicaaos en et Art. 341 del Código de 
Come: ció, correspondientes at e éretelo 
terminado el 31 de diciembre de 1370 

2? Determinación del numero de cürec- 
torea titulares y suplentes y eiecdon de 
los mismos. 

3? Elección del sindica tisular y del 
sindico suplente. 

1fi Designación de dos accionistas para 
suscribir el acta de asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ 105.— e. W.4 N» 33.201 v. 2&|4{?1 



HERCO 

Seriedad ^iwnim 
Comercial. Industrial, 
Fínanricra, ' T fno ^'T faria 
y IMfaaJa tarta 

CONVOCATORIA 
Se convoca a ros señorea \cdonlstas 
a la Asamblea General Ordinaria, que 
se r eaJfe a xa el día. 30 de abrii dé 1371, 
a las la ñoras en el lacat cíe la calle 
Joüátt Alvares 477, Capital, ^ara coast" 
derar el siguiente 

ORDEN DEL. DÍA: 

1Q Lectura,. cocslderacijÓQ y aprobación 
de la Memoria,. Inventarlo. Baiance Ge- 
neral, CUema. de Ganancias y Pérdidas 
e Informe del Sindico, coi respondiente 
al ejercicio ecaoúmico! K* & cerrada ei 
31 de diciembre de 1970. 

2? Designación de dea accionistas para 
anrnbar y firmar el Acta de- la Asam- 
bíea. 

Se recuerda a los señores Accionistas, 
tenedores de acciones, que leberan de- 
positarlas en la caja de a Sociedad, 
hasta el momento señalado *)ara la íe- 
cna de la Asamblea. — El Directorio. 
$ 120 e.20¡4 N« 33.901 V.26I4I71 



«AIK 
S.A.C.I.F.I. y A- 

CONVGCATOPIA 

Citase a :oa señores qjcctanfatas a la 
Asamb.ea Hcnera. Ordinaria a rén'üotr. 
se el .30 de abril de 1971 a las 1930 ns, 
en Corrientes 19J5, piso I' Dtá "A 1 ". Ca?- 
pital, para tratar el slgñlínfe 
ORDEN DEL DÍA: 

V Consideración documentos al 3U12t 
tS'iO Art» 347 Códlga oe Comere*óí 2" 
Elección de Sindican 3? Designación tíos 
accionistas para firmar e. acta. — Bue- 
non Aires, marzo, 25 de 1971. — EL Di. 
rectoría 

$ 60— «"2TM V 33.520 VJ6W1 

HÉCTOR AMADO 

Sociedad Anónima 
Indos'rlal, Comercial, 
Financiera. InnMWUaria. 
Agropecuaria. 

CONVOCATORIA 

: De conformidad con lo dlspneata por 
tos Estatutos Snriah»s. 3» coavoca a los 
señores Accionistas, a la Asamblea Ge- 
neral Ordinaria, que tendrá .igax el día 
S0¡ de abril de 1971. «m M domicilio le- 
gal de la Sociedad. Avenida, Séigranu S03; 
S> piso, oficina 58. Capitat Federal, a 
Eas 1 horas, para tratar el sigílente 

ORDEN DEL, OTA: 

1* Consideración de la Memoria. Ba- 
lance General. Inventario, Cuadro de 
Ganancias, y Pérdidas e T nf orme del Sm- 
dlcov correspondiente al sexto ejercicio 
económica cerrada eí 31/1271970; 

2? Distribución de utütdadües y de la- 
Reserva Especial. ' 

3» Honorarios Directores y Sindico. 

4» Ratificación del punto -uarto de IB 
Asamblea anterior. 

5* Determinación del numero y elec- 
ción de miembros- def "Jireef>rla 

6» Designación def "ttndica titular y 
Sindico suplente. 

7» Designación de dos Acclonlatae paca 
firmar el Acta. — El Directorio. 

% 1203 6.20(4 N» 33-860 «.26Jf£i71 

HÉCTOR NAZAE 
S. A .C. 

CONVOCATORIA 

Convocase a Asamblea General Grdb- 
naria para ei dia 30 de abril de 1971 a 
las II horas, en la sede social* caite 
España N* 1118^ para tratar el siguiente; 

ORDEN rret DIA: 
1» CorüJaeracmii: documentos Articulo 
34T* C de Comercio;. Ejercteia cerrado 

el 31121970. 

2» Elecció de Directores y Síndicos. 

3» Designación de das accionistas, para 
firmar el actt — Ei Directorio;. 

$ 67,50 e- 2I¡4 Ni 36JBÍI' V. 23i4|7l 



HUALFIN 
LABORATORIOS 
S. A. I. C. 

Convócase a los señores, accionistas a la 
D* AsamJMa-. General Ordinaria que se 
celebrará e» 30 de abril de 1971. a 'as 18 
hs.. en la sede social de la calle Avda 
La Píaía 13Ut Capital, para conaMerar 
el signiem> 

OPDEN DEI JlJ(-. 

Inconsideración y aprobácJóni efe la 
Memoria,. Inventario Balance' General y 
Cuenta de GsEanciaa y Pérdidas del ejer- 
cicio económico' m 2. por el perlada Hit, 
70 at 31|12I70 fc mforme del Síndico., 

2» Distribución de Utilidades 

V Fijador del numera de- directores y 
deslguacón Determ' nación de la garan¡- 
tia a depositar Designación' de Síndicos 
titular y suplente 

40 Designación de dos accionistas para 
firmar el acte de la Asamblea — El Di- 
rec torio 

"$ 105- e. 2l!]4 N« 30.611 y. 23i4t7J 

HQI AGENCS 

Sor ! e2af An/mimv Comercial 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971 boza 
19. en Santa Fe 9I4„ piso, 10, Buenos Ai- 
res, para tratar. 

1» CoxsideTajEioc documentos- Art. 347 1 , 
Inc: 1» del Cótügo de Comercio. Ejercicio 
33.12:69. y 31Ü1217C y remuneración Sü> 
aiea 

2' Pljaciór número directores y elegli 
directore , síndicos y dos accionistas, paza 
firmar el acta.. — Et Directoría 

4 ea d 2114 W SSSLS, v. 27|4|71 

HCARPE 

S. A. C. «. I. F. A. 

Expediente N» lg.025- 

CCNVOCflTORIA 
Convócase jt Asamblea General Ordi- 
naria para e. día 30 de abril de 1971. a 
las 18.30' ñoras, en Seguróla 3839, Cap*, 
tal, parr tratare,, sigui ente. 
ORDEJí DEI DIA: 
1»^ Consir'eracfdr documentos arf. 547 
inc. I?, del Código de Comercta corres» 
pcmlBentea a. encielo cerrada el 33.121 
1970; 
2? Elección de síndico trEu&trr 
3* Des'gnácWn de dos aceiocistas para 
firmar el acta. — Buenos Aires, 14 de 
abril d- 1971. - El Directorio. 

$ 60.— e.21t4.N9 36.996-?. 2714171 



0ARZA DE. ARGENTINA '''•"'' ' -' 

S. "A. 
xe nica Coisnitcra 
• M» 22UI&3, ' '• " 

CON\PQCáTORlA; ' 

Convóease a Asamblea Ganeraí QrcflV 
naria para el dia viernes 30* ce atilda 
1971, a l&s O ñoras, ^n V^?ionte 7o9, 
piso I*; Capital Federal, para oratat el 
x.guiente 

ORDEN DEL DÍA; . 

1* Conslüei ación documentos art. 34T K 
inc, L* Código: de Ooniér&o;, reü&entioi 
ejercida N' 2. clausurada el 31 de dl- 
tiembie de 1970» 

2» Modificación artículo, primera, es* 
caímos, snciexariosi ** 

39 íijaclón numero. Directores Titula* 
des y su elección y da dos Directores? 
Suplentes. - . 

4» Elección de Sindica Titular y su- 
plente. • . „ ,„ 

59 Designación de dos accionistas para 
ftiTn^ r eí acta da Asamblea^-- ~ - < 
El;-- aireábala. 
t 90.— e. 2114 N« 3oiTi&;V4 27í^|7Jt 

HCANGCELEN ~ ■--"■ - -> v r • 

S. A. 

C. LF. LyA. ■"• - •-"•-: 

ExptíBfBtt W D1B7I . -- £ ~ 
CUNVOCA'iDRTA' " 
Convócase a loa señorea ácclorjstaa a. 
1 AsamiJiea Genera» Orcanaxia- para '& día 
30 de abril de 1971, a í&s Vi no'iáti, en 
nuestra sede sociai, Averi'clax Libertador 
Gaieral Saz. fitottÍE N« 13^'GápiEali'Ee-- 
derai. patu tratar el siguiente, ' 

ORDEN DEI. D£AV 

V Consideración documenten , artículo 
34T couigo ae Comercio, correspondien- 
tes at ejercicio: cerrada el 31 de aiciemaxa 
de nía. 

2» Fijación del número de directores y 
eleccóD de los mismos. 

3? Eleccióii d> sindico tatuiar y suplen», 
te. 

4» Designación de dos accionistas pre- 
sentes para firmar eí acta ti£' asalnbiea 
— El Dlrectozio. . • 

I 105 — e.21|4-N« 36.838-».23,4i7I 

HOTEL BELLA VISTA 

Sociedad Anónima;, - 
Comercial, Inmobñíariav 
Financiera a InUs3triaJ>, 

convocatokiá 

Ccmíócasfi: a los señores Accionistas- da 
"Batel Bella Vista, Sbdeüut Anónima- 
CuiueiCiai. inmcoiliflria^ iUL-ncieta e ln- 
ctustrial",, a¡ la Asamblea General Ordi- 
naria a celebrarse en dia 3flí de ab.il da 
1971, a las 17 horas, en la. calle Recon- 
oulsta 533, 5? piso; Capital Federal, para 
tratar el sign'ppfr» 

ORDEN m«7 .DÍAr 
1» ConBlderae.ón¡ de la acacuicéntaciart 
que pi escribe eí arHauia: 3é7 del Códigj* 
de Comercio, corresponoiante a Jes ejer- 
cicios finalizados el H de dieenibre de 
IS68 y eí 31 de diciembre: de lítóa 

2V- Elección de DleE&ires y* ft»M« «n+ 
ríiulDiea y Sapientes- 

37 1 Desígnactórr do dos aceianistas pa- 
ra firmar el acta» 

EL Dlseciorla 
* 90 — e. 2I,'4 N? a£.l4a K. 27((4¡^t 

HART 

Sociedad! Ama-fm^ < - • 
Canrercíal ; - 

Espoi-ticsjn: de t.ñmñr. "■ ■■ 
, De acuerdo a m qué dis^cnen< los ar- 
tículos 21 y ios sigjueirtes; de loa. Efetatu* 
tos. y por resolución, d&t ültéctcrio; sa 
convoca: a ios Señares AccL aislas a Asam- 
blea General Ordinaria o.ue"-ieícelsb.a.4 
el dia 30 de abril de UTX. altas Ut nocaa, 
en la sede social, Río Cuarto' 1242„ Ca^ 
pital Federal, enn el fin de tratar el si- 
guiente • -'s-' c '< "" 
ORDEN DEL- DÍA: 

l? Cnnatdexacion de- - la. Mttnáriav In- 
ventarlo, Balance. General» Estado De- 
mostrativo de Pérdidas y ©áñacias e In- 
fiorme: del Sínriko» coirespóntHentes. al 
decünoséptima ejercicio comercial cena- 
da el 31 de dteiecire de 1S70. - . 

29' DistriJtiucióni de Utilidades .' 

3? Capitaü2ación parcial y emisión de 
acciones Revaiuo Contable,: ley 17.335- 

49 Elección de. Directores : doj ürr aña, 
previai fijación: de su nUmsrO. 

6> Elección de Sindico., titular y sis- 
píente- pon el ternünú de an-año: 

6? Designación e dos'aíccl ni:tas pa- 
ra aprobar y firmar el Acia' de la* Asam- 
blea 

Buenos Aires, abril de 1971/. 

EL' Dlrecterlo 
t- 1201— &. 2T¡4 m 35:731 V. 27|4|71 

HARÁS LAS nQRTGAS- " 
Sociedad Anónima, ■ - ( - < 
AerJcofa» Ganadera ' •* - 
CONVOCATORIA. 
Convócase a los AceionístóB a Asaut< 
bJea Generar Ortíniarla ■ para- el 30 de 
añrif de IS7I, a ias iT horas en 25: de 
Maya I08" T^pfeo. para •• ,. • . 

1» Considerar documentos, articule 347. 
incisa I* def COdTga de> Comercio, del 

Ejercicía cerrada, al 31112170' 

2? Elegir directores y,, síndicos- y dos 
accionistas: para firmar el acta 
. Buenos Aires, 14 de abril .-.de. 1971. 
El Directorio 
$ 68^- e. 21|4 N» 36.394 T. 27|4J7I 
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HTJDSONVILLE 
8. A. 

Registra N* 30.999 

. Convócase V Asamblea General Ordi- 
naria, el día 30 de abril de 1971,- a -.as 
catorce y treinta horas, en Diagonal Ro- 
que Sáens Peña 974, suosuelo, Capital 
Federal. 

ORDEN DEL DÍA: 
. l» Consideración de los motivos por. Jos 
cuales se llama fuera de término, por 
el ejercicio N* 1. '— 29 Designación de 
dos Accionistas para firmar el Acta. — 
39 Consideración documentos Art. 347 del 
Código de Comercio. — Ejercicios cerra- 
dos al 31(1211969 y 31112|1970. — 4? Fi- 
jación del" "numero de Directores y su 
elección. — 6* Elección del Síndico- Ti- 
tular y Suplente — Buenos Aires, 16 de 
«bril de 197L. — El Directorio. 

$ 67,50. e.22|4. - N» 37 347 V.284J71 



HOTELERA AMERICANA 

Sociedad Anónima 
Inmobiliaria, Industrial.. 
Comercial j Financiera 
CONVOCATORIA 
Convócase a los señores Accionistas a 
Asamblea General Extraordinaria,- en 
primera convocatoria, para el día 30 de 
-.abril de 1971 a las 20 horas, en Junfn 
N» 359, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Considerar el aumento del capital 
. autorizado a t 200.000, Ley 18.188 y emi- 
sión de las acciones quejo integran. 

2* Designación de dos. accionistas para 
la firma del Acta de Asamblea. — El 
Directorio. 

$ 75: e.22|4. — N* 37.437 V. 284171 



HIERROTAN 

S. A. Industrial, Comercial, 
Financiera e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 

St convoca a Asamblea Ordinaria el 
día 30 de" abril de 1971, a las 18 horas, 
para tratar los puntos: 

1» Consideración documentos artículos 
847 inciso 1». del Código de Comercio, 
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 

1970. — 2» Distribución de utilidades y 
retribución de Directores y Síndico. — 
3» Elección de cinco Directores, sindico y 
accionistas para suscribir el acta. — £2 
Directorio. 

Nota: Para el depósito de acciones tener 
■ en cuenta acta N? 10 de los Es- 
tatutos. 

$ 60 e.23|4.N? 37.980 v.29;4¡71 

OTA HOCIITIEF ARGENTINA 

S. A. C. e t 

Convoca a Asamblea General Ordinaria 
de Accionistas, para e! 30 de abril de 

1971, a las 12 horas, en calle Cerritó 650, 
5» piso, para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de los documentos 'in- 
dicada* en el Art. 347, inciso 1? del Có- 
digo de Comercio. 

2? Remuneraciones del Directorio y Sín- 
dicos. 

3» Determinación del número de Di- 
rectores para el próximo Directorio. 
• 4» Elección del próximo Directorio y 
fijación de la fecha en que Iniciara sus 
funciones. 

69 Elección de Síndicos. 

6? Determinación de las garantías' que 
deben dar los Directores. 
- 19 Designación de dos accionistas para 
■uscrlbir el acta. 

■. Buenos Aires, 7 de abril de 1971. — 
El Directorio. •• • 

- I 135 e.23(4 N? 33.061 V.29¡4¡71 
Nota: Se publica nuevamente en razón 

— de haber aparecido con error de 

imprenta -en el Boletín Oficial del 
19 al 22(4(71. 

HARÁS LUIS CHICO 
8. A. 

Agrie, Gao. y Com. 

N» 17.638 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
horas 12, en Reconquista 336, Of. 14, 
para tratar: 

]9 Considerar documentos del Art. 347 
del Código de Comercio, ejercicio al 31 
de diciembre de 1970. — 29 Distribución 
de utilidades. — 3 9 Elegir Directores, 
Síndicos y dos Accionistas para firmar 
el Acta. — El Directorio. 

t 45. ©.32(4. — N» 37.493 V.28¡4]71 

HüSEMAR 

S. A. C. « I. 

CONVOCATORIA 

Convócase a tos señores accionistas a 
Asamblea Ordinaria para el día 30 de 
abril de 1971 a las 19 horas en el local 
de Tucumán 2648, Capital, a fin de con- 
siderar el siguiente, 

.ORDEN DEL DÍA: . 

1» Balance al 3H12I70 y consideración 
ftrt. 347 del Código de Comercio. 

2* Elección de directores por l año y un 
sindico titula-- y un síndico suplente por 
1 año. 

3* Designación de dos accionistas para 
fumar y aprobar el acta.- — El Directo- 
rio. 

♦ 75 — e.ai|4-N* 36.677.v.27|4i71 



HOTEL SASO 
S. A. 

Comercial, Agropecuaria 
Finar clera e Inmobiliaria . 
. . Registro 45.729 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria dít 1C dé mayo de 1971, a las 12 
horas, Avda" Pte Roque Sienz. Peña 720, 
2* piso, Capital Federal, para considerar 
el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 
V> Documento* art. 347, inc. 1? del Có- 
digo de Comercio, ejercicio cerrado el 30' 
11|70. . ....... 

2» Destino de ms utilidades del ejerci- 
cio ' retribución s directorio y sindicatu- 
ra. 

3? Designación de • directores, sindico 
titular y suplente y dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

% 90 — e.21|4_Ní , 36'.806-V.27 4í71 i 

HOTELES' OTTOCAR ROSARIOS 

Socledat Anónima 

CONVOCATORIA 
1 Convócase Asamblea Ordinaria 30 abril 
1971, 8 hs.. Avda Pte R. S. Peña 725, P. 
8 o , para considerar: 

1? Documentos Art. 347, Inc. 1*, C. Co- 
mercio, ejercicio- ¿2" 31|12j70. 

2« Elección Síndicos. 
. 3* Designación accionistas firmar acta. 
— El Directorio 

$ 60 é. 2114 N» 36.619 v. 27:4171 

HTJA - HUM 
8.A.C.I.F.I. 

Convócase Asamblea Oral. Ordinaria, 
30|4]71 r a las 10,30 horas, en Tte. Gral. 
E. Frías 253, para tratar: 

ORDEN DEL DÍA: 
Consideración Docum. Art. 347 Cód. de 
Comercio, ejercicio cerrado 31|12|70; elec- 
ción Directores y Síndicos; elección dos 
Accionistas firmar Acta. — El Directorio. 
I 60. e.22|4. — N» 37.079 Y.28|4|71 



IIOLIMAR KITS 
S A C.I.F. 

Expte. Nf 10.720 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea- General Ordi- 
naria para el 30 dé abril de 1971, a las 
19 horas, en Uruguay 357, Capital, para 
considerar: 

Y> Los documentos del Art. 347, in- 
ciso l» del Código de Comercio, del ejer- 
cicio 30¡9i70. 

29 Elegir Directores, Síndicos y desig- 
nar Accionistas para firmar el Acta. — 
El Directorio. 

$ 60. e.22|4. — N9 37.359 V.28:4¡71 

HYDRA 

S. A. C. I. I. y F. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores "accionistas a 
la Asamblea Genera] Ordinaria, a reali- 
zarse el día 3Q de abril de 1971, a las 15 
horas, en su locaí social de Florida 323, 
ler. pist. Capital Federal, para tratar el 
siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

iv Consideración del art., 347, inciso 1« 
del Código de Comercio al 31 de diciem- 
bre de 1970. 

2» Distribución de utilidades y honora- 
rios de directores y síndico. 

3« Designación de dos accionistas para 
firmar al acta. — El Directorio. 

$ 90 — e.21¡4-N* 36.696.V.27I4J71 

HOFNUNG 
S. A. C. I. F. I. 
Reg. 11.964 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asambleu Gral. Ordinaria a realizar- 
se el día 30 de abril de 1971 a las 14 hs. 
en la calle Cánnlng 176 para tratar el 
siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de los documentos del 
art. 347 del C. de Comercio correspon- 
diente al ejercicio cerrado el 31|12|70. 

29 Eleeciói. de directores y síndicos. 

3» Ratificación del aumento de capi- 
tal. 

4? Designación de 2 (dos) accionistas 
para firmar el acta de la asamblea. — 
El Directorio. 

$ 75 - e.21|4-N9 36.992.Y.2714I71 

flIGROMAR 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Financiera, Inmobiliaria 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 29 de abril de 1971, a las 
18,30 horas en el local de la calle Bahía 
Blanca 1162, Cap. Fed., para tratar el 
siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración documentos art. 347 
del Código de Comercio inciso 1', corres- 
pondiente al octavo ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 1970. 

2» Fijación y elección directores titula, 
res y suplentes. 

3» Designación del síndico titular y su- 
plente. 

4» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. - El Directorio. 

| 75 — e.21|4-N» 36. 953-V. 27 4¡71 



flARMS ARGENTINA 

S.A.S.A.C.I. 
Registro 30.570 

CONVOCATORIA 

Convócase Accionistas Asamblea Gene- 
ral Ordinaria, 30 de abril de 1971 a las 
10.30 horas, Belgrano 680, 9' pteo, Ca- 
pital Federal 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración documentación art. 
347 del Código de Comercio ejercicio 
cenado el 31 de diciembre de 1970. 

2?. Distribución de utilidades. 

3' Elección de tres Directores Titula- 
tes y dos Suplentes. 

4» Remuneración de Directores y Sin- 
dico. 

5' Designación de Síndico -Titular y 
suplente. 

6» Determinación de las característi- 
cas de las acciones a emitirse en razón 
del aumento de capital resuelto en la 
Asamblea celebrada el día 30 de junio 
de 1970, y que se aprobara en el quin- 
tuplo del establecido en el estatuto, o 
sea m$n. 50.000.000.—. 

79 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta. 

El Directorio 
$ 90.—. e. 21|4.N? 36*318 v.^2714¡71 

HERRAJES EL HALCÓN 

S A I C el. 

Cucha Cucha N* 1187 - Capital 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, para el 30!4¡71, a las 16 hs., en el 
local Cucha Cucha 11B7, para tratar el 
siguiente _, 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración documentos art. 347, 
inc. 1», Código de Comercio, ler. Ejerci- 
cio cerrado el 31 diciembre 1970. 
2* Distribución -de Utilidades. 
39 Elección de Síndicos, Titular y Su- 
plente y dos Accionistas para firmar el 
Acta. . , 

El Directorio 
$ 75— e. 21|4 N* 36.266 V. 27f4|71 

ÍIÜETEL 

S. A. 

Comercial, Industrial, . . 
Inmobiliaria y Financiera 
Avda. de Mayo 1370 - Esc. 350 
CONVOCATORIA 
Convócase a los señorea Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el día 30 de abril de 1971, a las 
16 horas, en el local social, Avenida de 
Mayo 1370, escritorio 350, Capital, para 
tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración de los documentos 
prescriptos en el articulo 347, inciso 1*. 
del Código de Comercio, correspondientes 
il Ejercicio N' 8, cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. • 

2» Elección de Síndico, Titular y Su- 
plente. , , . 
3' Designación de dos Accionistas para 

firmar el Acta. _ * ,. , 

El Directorio 
% 90.— e. 21|4 N» 36113 v. 2714171 

RENCO 

'Sociedad Anónima, 
Comercial, Industrial, 
Inmobiliaria y Financiera 

Se convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria, que se 
realizará el dia 29 de abril de 1971, a las 
8 horas en- el local social de la -calle 
Viamonte 2329, Capital, para considerar 
el siguiente - - 

ORDEN DEL DIAÍ 

1» Lectura, consideración y aprobación 
de los elementos enunciados en el art. 
347 del Código de Comercio, del ejercicio 
cerrado el 31|l2j70. 

2» Elección de Directores y Síndicos. 

3» Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

El Directorio 
$ 90.— e. 21J4 N? 36.090 V. 27.|4|71 

HERMON 

S.A.C.I.F.I. y A. , M 

Convócase a asamblea general ordina- 
ria de accionistas a celebrarse el 30 de 
abril de 1971, a las 19 horas, en Canning 
1300, Capital, para tratar e lsigulente 
ORDEN DEL DIA: 
1° Consideración documentos art. 347, 
Inc. 1» del Código de Comercio, ejerci- 
cio al 31 de diciembre de 1970. 
2? Distribución de Utilidades. 
3* Fijación número y elección de di- 
rectores, síndicos y dos accionistas para 
firmar el acta. 

El Directorio 
$ 75.— e. 21|4 N* 36.002 T. 2714J71 

IIEREFORD ftlEAT 
S. A. 

Industrial y Comercial 

Convócase Asamblea General Ordina- 
ria 28 de abril de 1971, a las 18 horas, en 
Avenida Remedios 6050, Capital Federal, 
para tratar: 

1' Consideración documentos art. 347, 
me. 1? C. C. ejercicio 31112170. 

2* Elección de Directores y Süidicos 

3' Aumento de Capital. 

4? Designación de di>s accionistas para 
armar el acta — El Directorio. 

" $ 45 e.21,4-N° 35.890-.v.27¡*.71 



HANSA ARGENTINA 

Sociedad Anónima 

Comercial, Industrial y Financiera 
Convócase a Asamblea General OrcU* 
narla de Accionistas para el próximo 30, 
de abril de 1971, a las 12 horas, en la ca- 
lle Lavalle 1619. 10' "B", a los accio- 
nistas de Hansa Argentina Sociedad 
Anónima Comercial, Industrial y Finan- 
ciera, a efectos de considerar ei siguiente 

OPDEJS DEL DÍA: 

1» Consideración documentación Art. 
347 del Código de Comercio Ejercicio al 
31|12|70. 

29 Elección de directores titulares f 
suplentes. 

3» Elección de . Síndicos titulares f 
suplentes. 

4' Elección de -dos accionistas para fir- 
mar el Acta de Asamblea — El Directorl.» 

$ 90 e.21|4lw 35.967-Y.2714JW 

UILLOCK 

S. A. C. I. F. I. M. A. 

Convoca a Asamblea General Ordina- 
ria de Accionistas para el día 30 de abra 
de 1971, a las 19 horas, en Hipólito Irl- 
góyen 723, 5» piso, Dto. 34, para conside- 
rar el siguiente 
: ORDEN DEL DIA: 

1? Lectura y aprobación del Acta an- 
terior. 

2f Aprobación honorarios Directore» 
Apoderados". 

3? Consideración documentos Art. 34T 
del Código de Comercio. 

49 Designación de dos Accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 75 e.21|4-N» 35.900-v^7|4|71 



HERSIL 

S. A. C. I. F. A. 

Expediente N* 36.516 

CONVOCATORIA 

Convócase a los Sres. Accionistas a 
Asamblea Gral. Ordinaria a celebrarse el 
dia 30 de abril de 1971, a las 16 hs., en 
el local social, caHe Mercedes 3427, Cap. 
Fed., para tratar >1 siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de la documentación 
de acuerdo a lo dispuesto por el Art.' 347 
del Cód. de Com. 

2? Proyecto de Distribución de Utilida- 
des. 

39 Fijación del N* de directores y elec- 
ción de los mismos, elección del Síndico 
Titular. y Suplente. 

4? Designación de do= Accionistas pa- 
ra firmar el Acta. — El Directorio 

$ 75 e.21|4-W 35.981-v.27i4fU 



HUSARO 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Financiera, Inmobiliaria 
y Agropecuaria 
Registro N* 29.628 

CONVOCATORIA 
Convócase Asamblea General Ordina- 
ria, 30 Abril 1971, 16 horas, Criarte 2467, 
Piso 8', Dto. 25, tratar siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
1« Documentos art. 347 C. C, ejercicio 
cerrado 31|12)1970. 

2». Fijación número Directores y su 
elección. 
3? Elección Síndicos. 
49 Designación dos accionistas firmar 

Acta - — ~, ,. , 

El Directorio 

$ 67,50 e. 21¡4 N? 35.760 v. 2714111 



HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 
HERCULES 

Sociedad Anónima 
Comercia:, Industrial, 
Financiera, Inmobiliaria 
Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 3 de mayo de 1971, ft 
las 20 horas, en.Perú N» 895, Capital, pa- 
ra tratar: 

ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración dpc. art. 347 código 
de Comercio, ej. 31|12|70. 
2« Distribución de utilidades. 
39 Ratificación remuneraciones a direc- 
tores. 

4* Elección sindico titular y suplen- 
te. 

5» Designación de dos jaoclonlstas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

" $ 75 -' 6.21I4JÍ? 3«.833-v.27|*fW 

HERRALOM 

S. A. C. L F. «I. 

Expediente Nt 31.009 

CONVOCATORIA 
Citase a los señores accionistas a I» 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el 30 de abril de 1971, a las 11 horas» 
en Lula Sáenz Peña 250, 4* piso. Capital, 
para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración documentos al 31{lfl( 
70 art. 347, C. de C. 

2* Elección de directores por dos años; 

de síndicos titular y suplentes por un año 

y designación de dos accionistas par» 

firmar el acta. - Buenas Abres, 14 d« 

1 abril de 1971. - Bt Directorio. 

$ 67.50 - •.31I4-N9 3ft.195-V.2H4m 
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HERMOS 

B..A. C. i. F y,A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a ios señores accionistas a 
Asambler Oenerai Ordinaria para el .30 
\Se abril de 1&71 a las 19 ns., en Vlamon. 
te 1716, planta baja, oí. 3, a lln de tra- 
tar el sigu-ente, 

ORDEN DEL DÍA: 

I? Considerar ios documentos que cita 
el art. 347, inc 1? del código de Comer- 
cio, cnrrespondientes al ejercicio cerra- 
do él 31 de diciembre de 1970; 

29 Elección de diiectores y síndicos; 
. 2f> Nombramiento de dos accionistas 
para aprobar y firmar el acta. — £1 Oi. 
reciario. 

$ 75 — e.21|4-N» 36.951-v.27i4¡71 

BOEE& 

B.AC.1F.I 

Expediente Tí» SU14 

CONVOCATORIA 

Convócase a asamblea General Orfll- 

oaria para el día 30 de abril de 1971. a 

las 20 horas, en Juan B. Alberdl N» 2384, 

Capital Federal, para iratar el slguten- 

ORDEN DEL DÍA: 

1< Consideración documentos art. 347 
del Código de Comercio, correspondiente 
al ejercicio cerrado el día 31 de diciem- 
bre de 1970. 

2» Distribución d* utilidades y remune- 
raciones a directores y síndico. 

8» Designación ne dos accionistas para 
firmar el acta. - -Buenos Aires, 14 de 
abril de 1971. — El Directorio. 

1 90 — e-2114-N? 36.928-V.27|4|71 



INTERESTADISTIOA 

S. A. Comercial 
y && Servicios 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria a celebrarse 
el día 30 de abril de 1971. a las 10 hs, 
en Corrientes 545, piso 10. Capital .Fe- 
tíeral, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de los documentos del 
articulo 347 del Código de Comeado, co- 
rrespondientes al ler. ejercicio social ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970: 29 Fi- 
jación del número de miembros del .Di- 
rectorio y elección de los mismos; 3» 
Elección de Sindico Titular y Suplente: 
4» Reforma del estatuto (Ampliación del 
objeto social y cambio de nombre): 5* 
Designación de dos accionista* para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

$' 75.— e.20!4 N? 34.727 V.2614|71 

DtUYA S. A. 

Comercial, Industrial, 
Inmobiliaria, Financiera 
y Agropecuaria 

Convocase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a real!, 
terse el 30 de abril de 1971. a las 11*30 
horas en la Avda. Corrientes N* 1132, 
piso 5», Capital Federal, para tratar «1 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

V Documentos Art. 347 C. C. ejercicio 
•1 31 de diciembre de 1970 y distribución 
de utilidades. 

2» Fijación del número de directores 
t elección de los mismos. 

3? Elección de Síndicos y designación 
de dos accionistas para rirmar el Acta. — 
El Directorio. 

$ 75 e.2014 N* 31342 VJ2614171 

IMPRENTA MERCATALI 
J- A. C. L F. L 

Convócase a Asamblea General Ordl- 
«arla para el día 30 de aSKil ne 1971, a 
las 9 horas, en la calle Pavón 4265 de 
esta Capital, para tratar: 

ORDEN DEL LOA: - - 

1« Consideración de la memoria, ba- 
lance general,, cuenta de perdidas y ga- 
nancias, Inventario e informe del sindico 
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 1970. 

2? Fijación del número de directores 7 
designarlos por un .año. 

3? Elección de síndicos, titular y su- 
plente. 

4? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

* 67,50 e.2114 W 35.727 V.27|4|71 

INDUSTRIAS QUÍMICAS 
METALFINISHING 

J-ltCF.lfl.y F. 

CONVOCATORIA 
Cítase a .Asamblea General Ordinaria 
—en primera convocatoria— para el día 
JO de abril de 1971. a las 10 horas, en 
Juan "B. Justo f816. 3?. Cap., a los etec 
los de considerar: 1« Los documentas del 
**c. I* del art. 347 del Código -¿le Comer- 
do por el ejercicio 31112)70: 2* Aumento 
éél capital autorizado: 3* "Elección dé 
Síndicos y .designación de accionistas pa- 
M firmar el acta. — El "Directorio. 

t *&.— *.30|4 -N» 34.098 V.2614J71 



INMOBILIARIA REAL 
S.A.C.I.F.I. 

CONVOCATORIA 

Convócase Asamblea General Ordina- 
ria para I«j5j71, 9 ha. Paraná 567, Ca- 
pital, tratar: 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Justificación llamado Asamblea fue- 
ra término. — 2¡> Consideración Doc 
Art. 347, C. C. Ejercicio al 30¡6|7O. — 3» 
Elección Directorio y Sindico. — 4? De- 
signación .dos Accionistas firmar Acta. — 
El Directorio. 

$ 37,50 e.20|4 N? 34.091 v.26|4|71 

INDUSTRIAS QUÍMICA T MINERA 
Saciedad Anónima , - 

Industrial, Comercial, 
Financiera, inmobiliárJU 
y Agropecuaria 
Registro N» 31.494 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señares accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
30 de ebril de 1971, a las 1915 horas, sn 
el domicilio Fray Luis Beltrán 35.. Capi- 
tal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

V> consideración de los documentos que 
exige el Art. 347, Inc. 1? del Código de 
Comercio, al 31 de diciembre de 1970. 

2? Elección del Directorio, del Sindico 
Titular y Sindico Suplente. 

3' Aprobación del Acta del Directorio 
número jseis. 

4« Designación .de dos accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio, 

$'90 e.2014 N9 34.632 YJ26)4171 

INDUSTRIA ARGENTINA 
DE CONSTRUCCIONES 
£ URBANIZACIONES 

Sociedad Anónima 
Legajo 5226 

22 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA 

De acuerdo con el articulo sexto de los 
Estatutos, se convoca a los señores ac- 
cionistas a la Asamblea General Oroi- 
naria que se celebrara el día 30 de abril 
de 1971, a las 10,30 horas, en la sede 
social de Industria Argentina de Cons- 
trucciones y Urbanizaciones Sociedad 
Anónima, calle 25 de Mayo N» 195, piso 
1», oficina 103, para tratar el siguiente 
ORDEN .DEL DIA: , 

1? Consideración de la Memoria, In- 
ventario General, Balance General, Es- 
tado de "Pérdidas y Ganancias y Anexos 
"A", "B" y "C™, e Informe del señor Sin- 
dico Titular correspondiente ai 22 ejer- 
cicio, cerrado .el 31 de diciembre de 1970. 

— 29 .Distribución de utilidades. — 3* De 
conformidad con los Estatutos,' elección 
de la totalidad de los miembros del B. 
Directorio: .Directores Titulares y Direc- 
tores Suplentes para el periodo 1971;1974. 

— 4? Determinar monto -garantía señores 
Directores 'Titulares, Art. 3». Estatutos 
Sociales. —.5' Elección, por un ano, de 
Síndicos TEltular y Suplente. — 6» Rati- 
ficación compromiso con Banco Indus- 
trial de :1a .República Argentina (hoy 
Banco Nacional de Desarrollo). — 7 o De- 
signación de dos accionistas para firmar 
el Acta de la Asamblea. — El Directorio. 
Nota: Podrá asistir a la .Asamblea todo 
— — — accionista que compruebe su cali- 
dad .de tal en la Caja Social, me- 
jüante el depósito de acciones o 
resguardo bancario de los mismos, 

i con tres días de anticipación como 
mínimo. 

$ 165 eJ20i4.N» 34.321 V.2CJ4fIl 

INDIMA 
S.A.l. y C. 

Industrial ImpregnaUons Argentina 
CONVOCATORIA 

Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, 
a las .14 horas en la calle Taicahuano 
768. 9» ^plso, Capital, para tratar tei si- 
guiente 

.ORDEN DEL DIA: 

V> ConsMeraclón de los documentos Art. 
347, Inc. 1" Código de Comercio por el 
ejercicio al 31 de diciembre de 1970 

39 Remuneración a los Directores y Sin- 
dico. 

29 Distribución de utilidades. 
. 4' Aumento de capital autorizado y mo- 
dificación de los artículos 5' y & de loa 
Estatutos Sedales. 

.5' JElecclcn.de Síndicos y dos acclcnis- 

tas para 'firmar el Acta. — El Directorio. 

S 90jt20!4 N» 34.633 V^6J4¡71 

INGENIERÍA FABER 

Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 
Registro N» 17.121 

Convócase a Asamblea ¡Ordinaria e) día 
30 de abril de 1971, -a las 18 horas, es 
Montevideo 4S1. piso "7». oficina .72. pora 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración documentos Art. '347 
del Código de Comercio ejercicio 31)12 
70. Distribución de utilidades. 

.2* Fijación número de Directores titu- 
lares y suplentes y su elección por un 
afio. 

3^ Elección de Sindico 'titular y su- 
plente. 

4? Designación de dos accionistas pare 
lomar :«1 acta. — .El Directorio. 

♦ «D=- «.26(4 W 22.409 V»Mi4rjl ( 



ITACOR 

Sociedad Anónima 
Inmobiliaria 
Malabia 2637 - Capital 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea Genera] Ordinaria a celebrar- 
se el 29 de abril de 1971, a las 19 horas, 
en Malabia 2637, Capital, a efectos de 
considerar el: 

ORDEN DEL DIA: 
19 Documentados prescripta por el ar- 
ticulo 347 del Código de Comercio, ejer- 
cicio 31112)70. 
29 Eleoción de directores y sindico. 
3? Elección de dos accionistas para fir- 
mar el aeta. 

Buenos Aires, abril 13 de 1971. — JEÜ 
Directorio. 

| 75.— e. 20J4 N» 35.074 V. £€j4]71 

IDEAL " . 

Sociedad Arxfptiytfa 

Industrial, Cerner «la!, 
Financiera e Inmobiliaria 
N* 3 921 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General OrdiiarJa para el ala 
30 de abril dé 1971. a las 18 horas, en 
Callo 1192, Capital Federal, para tratar 
ti siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración .de .a Memoria Jn 
ventarlo. Balance General, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas, informe oel S;n 
dico y distribución de utilidades, corres- 
pondientes al ejercicio finalizado el 33 
de diciembre de 1970. 

29 Fijar el numero de Directores titu- 
lares ¡elección .del Directorio, Síndico ti- 
tular y Síndico suplente. 

3» Designación &e oos accionistas para 
fumar el acta de la Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ 105.- 6.20)4 N» 32.234 v.26;4j71 

INMOBILIARIA G AMAFIA 

Sociedad Anónima 
Exp.: 16.884 
Convócase a Asamblea Gral. Ordina- 
ria ¡>0|4|<l, hora 20, Salta 698, para: 1* 
Consideración documentos Art. 347 C. 
Com. EJerc. 31112)70; 2» Consideración 
Art. 6* estatutos; 3? Elección directores 
y síndicos; 49 Designación oe dos accio- 
nistas para firmar el .acta. — £1 Direc- 
torio. 

$ 37,50 e. 2014 N» 35.149 V. 26J4J71 

IMPRESORA OESTE 

Sociedad Anónima • 
Industrial y Comercial 

En cumplimiento de disposiciones le- 
gales y estatutarias, se convoca a los 
señores accionistas, a la Asamblea Gene- 
ral Ordinaria, que tendrá lugar ei dia 
30 de abril de 1971, a las 11 horas, en 
el local social de ,1a calle Av. Pte Ro- 
que S. Peña 868. 2? piso. Capital Fe- 
deral, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1? Consideración del Inventario, me- 
moria, balance general y cuentas de ga- 
nancias y perdidas e informe del sin- 
dico, correspondiente al noveno ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29, Fijación del número de directores y 
elección de los mismos per al ttrminn 
1e un año. 

3? Elección de un síndico ütnlar y un 
íupieme por ei término de un ano. 

4' Deslgní.cion de dos acc'onictas para 
refrendar el .acta de ia asamblea y el 
registro de accionistas asistentes a la 
misma. — El Directorio. 

$ 150.— e. i.014 N» 34.960 V. 26)4)71 

INMOBILIARIA ARENALES 

Sociedad Anónima ! 

Comercial y Financiera 
CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas de 
Inmobiliaria Arenales, Sociedad Anónima 
Comercial y Financiera, a la Asamblea 
General Ordinaria a celeararse ei día 
30 de abril.de 1971. a las 8 horas, en 
Esmeralda 288, 8' piso, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1« Consideración Doc. Art. 347 d*>l 
Cód. Com. del ejercicio finalizado el 

31)12170. 

29 Distribución , de utilidades. 

39 Designación de directores, síndicos 
y dos accionistas para firmar el acta. — 
El presidente. 

$ 90.— e. 2014 N? 34 «49 V. 2«14|71 

INSTITUTO A»íírF*ÍTTNO 
DE ENSEÑANZA INTEGRAL 
TTE. BENJAMÍN MATIENZO 

Sociedad Anónima 

CONVOCATORIA 
Convócase « Asamb'ea General Ordi- 
naria para el día 20 de abril de 1971. a 
las 19 horas, en Solivia 369 de esta Ca- 
pital, para considerar el siguiente OR- 
DFN WSL DIA' 1» Los documentas del 
Art. 347 inciso 'l' del Código de Comer- 
cio, ejercicio ai 31112)1970. — 29 Distri- 
bución de utilidades. — 3* Fijación del 
número de miembros del Directorio y 
etecclón de los mismos por el término 
de dos años. — -4? Designación de ¡dos 
accionistas para ■firmar el .-acta. — JEl ; 
DireotoHo. 

jt-TSt— «. W¡4 M» 35.01$ JC.26Ji(71' 



INCÜE 
S.A.l.C.I.F.A. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

Se' convoca a ¡tos señores accionistas : *t 
la Asamblea General Ordinaria que ¡.ce 
realizará el dia 20 de abril a las 21 horas, 
en Avda. San Martin 4863, Capital Fe* 
deral, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 consideración de la documentación 
exigida por el Art. 347 del Código de 
Comercio. 

29 Elección de un Sindico Titular y na 
Suidico Suplente. 

3' Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el Acta de Ja Asam- 
blea. — JEl Directorio. 

$ 00 e. 20)4 N« 32.461 V. 36H¡» 

INMOBILIARIA FTRENZE 

Sociedad Anónima Comercial 

Registro N» 21*01 

Convócase a Asamblea Genera] Oral* 

naria para el dia 80 de «brlj de 1971 a 

jas 9 horas, en Hipólito Yrigo^en 980, 

8* piso. Capital, para tratar «1 s;guiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Considerar ios documentos del ar* 
tículo 347. inciso 1*. del Código de vCO* 
merclo. por el ejercicio cerrado «4 31 <de 
diciembre de 1970. 

2* Elección de Síndieo titular y Bin* 
dico suplente. 

S» Designar dos accionistas para fif* 
mar el acta. — El Direnorio. 

$ 75.— e.20|4 N» 31.554 v.íO^l 

IMPRESORA PAXSANDU S. A. 

Industrial, Comercial. 
Financiera e Inmobiliaria 
Expte. N« 22.016 
ASAMBDEA GENERAL ORDINARIA 
Convócase Asamblea General Ordina- 
ria accionistas 30)4)71. 11 ñoras, Paysan» 
dú 1826, tratar siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1? Consideración documentos Art. 347» 
Código Comercio, ejercicio N» 4, cerrado 
ai 31112)70. 29 Elección Síndicos. 3? De- 
srgnación dos accionistas lirmar acta. — * 
"El Directorio. 

S 67,50 e.2014 N9 33.339 V.26JÍJ71 

l N. C. I. S. A. 

Sociedad Anonhna 
Comercial, Inmobiliaria, 
Financiera y de Mandatos - 

Convócase a ios señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el 30] 
41971. a las 18 horas, caüe Bacacay nú- 
mero 1665, para tratar: 19 Consideración 
y aprobación documentación ejercicio 
cerrado el 31)12)1970. 29 Elección nuevo 
Directorio, Sindico titular y suplente 3» 
Designación de dos accionistas para fir- 
mar el acta de Asamblea. — El Directo* 
rio. ,, 

$ 75^ £.2014 NV 33336 ».26J4m 

INMOBILIARIA DELFÍN 
J8. A. 

Registro N» 6.109 

CONVOCATORIA 

Convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
30 de abril de 1971, a las 15 horas,. en 
Avda. Julio A. Roca 733. 5? piso. .Capi- 
tal, para tratar el .siguiente ORDEN DEL 
DIA: 19 Consideración documentación 
Art. 347 C. X?. y distribución de utili* 
dades ejercicio cerrado el 31(12)1970. — 
29 Eeación sindicas titular y suplente por 
un año y designar dos accionistas para 
firmar el acta de lacsambfea. — El Di- 
rectorio. 

$ 60. —e 2014 N9 34j691 V. 26J4J7Í 

ISIDRO GARAYALDE 

Sociedad Anániraa 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria que 
se r&alizará el dia 30 de abril, a las 18 
horas, en el local soda] de la calle doctor 
Pedro Chutro 2479, para considerar el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

'1* Consideración documentos Art. .347, 
inc. 19 del Código de Comercio, corres- 
pondiente al ejercicio economice cerra- 
do el 30 de diciembre -de 1970. 

29 .Consideración del proyecto de dis- 
tribución de utilidades 

39 Fijación \ del número de directores 
y elección de los mismos. 

49 Elección de síndicos, titular y .ju- 
píente. 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El .Directorio. 

s 15.—, c.20 4-N9 3*.819-v.26»¡71 

INDUSTRIA TEXTIL FLORIDA S. A. 

Ind., Com. y Fin. 
Expte. N* 23L624 

Llámase a Asamblea GeneraJ Ordina- 
ria para el 30 de abril de 1971, a las 19 
horas, en Maipú 671, 79 piso, of 74 Ca- 
pital, para considerar: |9 Elementot Art 
347. del Cód de Comercio, al 3l|l2)i970. 
■3»!EJee«Ión de Directorpry Bindücos á* 
DeslgnacJon de dos accionistas par» ftr- 
.mor.el acta. — JEÜ. Directorio. 

*^«— ^.««mí^SiOS V.26,4fíX 
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IN.uoiilLlARIA INTEGRAL 
ARGENTINA . 

sr a c. ir.u, • - • " 

Convocase jr. ASKmíaea General- Ordl* 
naxia para: et día 30 1 de abrií efe ISTi;. 
a las. 2» toras, en EereaHe-I53Bí Ion pisa 
pata considerar Rr siguiente? 

1? Los documentes del art. 3*T irwv 1?' 
del Cpdigcu tíe Comedio, por eí ejerciera 
cerrado el 30r dé 1 setiem&re' de* IS70. 

2? Aumenta del capital Social 

39 Elección; de Directores; Sináíam- y 
designación- de dos sECCicnSsteC3: para ftr; 
mar el acta;' — EE E&ectcrlct 

$ 70 e.2014 N<> 33.535 V.26Í4}71 



IMBOL 

Sociedad ' ABéedaa FínaDctcra, 
inmnbiEa-dav Comerrtal 

CONVOG&XDHZA 
Convócase* a los señores 1 accionistas a 
la v Asamblea^ General' Ordinaria, que se 
celebrará el día 30 de abril de 1971;. a 
Jas 18 horas, en Lavaüe. 442* 1* piso, Ca- 
pital* a fin de tratazt 

1* Consideración d¿: los, dbctnnentos: axt. 
347 del Cód de Comaraa.— & Dfestí- 
buclón de resultados; — 37 Elección; de 
directores; síndicos y dos aeetanJstaavpaTa 
firmar el acta. — El Directorio. 

1 W e2ü:* FP- 33.607 v.26;4¡71. 

I. V A. 

INDUSTRIA, VIDRIERA. ARGENTINA 

S. a: a K F„ L-. 

Cbnvúcase. ai Asanüa&a, General' Qrdlr. 
naria de accionistas» para; el día 30* de 
abril de. 197L a. lasvu?3u' ñoras; en GraL. 
J. O. de.' Artigas 1641. Capilar Federal, 
para, traiarrel sigüiemer 

OEDEÜCiEíEK OÍAS 

V ConsMérselon. dé- la* Memora, Bar.: 
laKce General.' Cuadro» DflricstnttiTO' de 
Ganancias y Pérdidas e informe aef 'Sin- 
dico» corresporniiente 1 al, ejerclcfo' cerrada 
el 31¡I2]7oV 

2? Elección de Síndico titfffiír y dfe Sin- 
dico sapiente 

3' Designación de. dos. accionistas pa- 
ra firmar el acta 

Se recomienda a los señores accionistas; 
la obligación prevista; pem los. Estatutos 
Sociales, acerca del- deprísitB de' aaccIanB3. 
— El Directonftfc. 

$ 82.501- e20l« N?" 33:588 v.26i4|71 

INOX 

S. li C I fF,. 

« convocatoria; 

Beños Aires, 7 de ahnii.de 1371. • 
Convócase a les sefiDresr: accionistas a 
Asambicat. General Ordinaria, a»' realizar> 
se el día. 30*4(197-1,. a. las 1ÍM bórax en 
Alsina 1238i. plao . 1?, , oficinal 12¿ CapttaJ 
Federal, para: 

19 Consideras, documentación, ast. 345 
del Código de Comercia, ejercicio cerra. 

do. el auiaiaífl 2? Designan dlreeto> 

res. y STndrcns. y dos. accionistas para»- fir- 
mar eí acta. — Se recuerda a. los^ accio- 
nistas el artículo- 22% de. Ice estatutos. - 
EJ' Directorio. 

$ 60.— e. 2014 N? 32.549 v. 26|ifi7T 

INCAKMET 

S. A. I. C. 

Reg. N» 2«8Z0 

CcnvücaBera. Asamblea General Orütaa. 
rla : para . el ¡ día 30. de;- aban de 1371, a 
las, 10 horas;: en Marcos- Sastre; 3980; Ca- 
pital, para considerar- la- sigjnentee 

1» Los documentos, del. art 347. Inc 1* 
deL Código de Comercio por ef" Ejerciólo 
cerrado et 31 de - diciembre dériaTffi. 

y Distribución de utilidades. 

3?- Aumento, de Cap'tai Social 

4? Efección- dé. Dif ectüres:, Síndico", y do- 
signactón- de' dos accionistas- para* firmar 
el acta: — El Directorio. 

r 70' e.20!4 N? 331532;v.2ff[4]5T 



INMOBILIARIA MITRE 
S¿ A, 

Número de Registro 4.967" 
CONVOCATORIA» 

Convocase a ios señores giv^ntg»^- a 
ix. ASEmHeat. General' Onttnaiía, que- se* 
celebrara en et local de la calle Lavaje. 
NT 245D, el día 30 da ate» der 197L a; las 
i / ficaras; país tratan el stgnient& 
" ORDEN DEL DÍA; 

l* Consideración documentes previstos 
ArC 337; Código - de Comercio', ejercicio 
cerrado el 31 de" diciembre de 1970. 

2? Aprnffacfta; de tz dístríbcrcíón anti- 
i capad* de divfdendca correspondiente- ai 
e-jercicfo efectuad*, por er Directorio a 
referéndum de la Asamblea. 

3? DfstíiBcaion deflnHiva «fe las utiB- 
dbdes del ejercüíía 

¡0 EJecttcnr de? dfrectores- y - síndicos, y 
' designación de dos areonfatá-j- pora fir- 
mar- el- 1 acta.-. — Eí Directorio. 

r ios ev20)4 N7' sa'.isa- v^e^n 

> i 

INVEBHITAS 

8; A* C. T. y F7 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señares Accionistas st 
i&- Asamblea Generas 1 , atüíoaiía-' a" reali- 
zarse el 30 de abril de- 197i;.a- tas.. lff/W 
horas, en el local der Aran fcfa Corrientes 
1145, 1? piso. Capital cani e5 'tía: ñé tra- 
tar el siguie ntes 

ORDEF DEL' DÍA: 

lif Consideración- doctcaiErítos art 3*7 
del Código 1 á& Cómereíó 1 correspondién^ 
tea al ejcTElcfO' finafizneto- el ; dfa 31ÍI2. 
19W. 

2? Elección de Sindico -Titular y Stu 
píente por urt afio^ 

39 Designación, de dos. accionista» . para 
firmar el acta.. — El' BüectcrfCL 

$901— fe; 20TÍ N^ 31 925- V 26í4f7I 

ef - 

Inmob^Éría - Financtéra: Si Al 

CONVOCATORIA. 

Citase a Asamblea General. Ordfmvia 
oe Acciondstaa para el dfa 3? de abril de 
19W. a. las. II lloras^ en lai sede societaria. 
calTe 1 Eavalle- 1772 1 . focal 19. Capital Pe- 
diRral. 

OBDEN DEL; DIAi. 

1» Consideración der Et meanortei tai 
ventarlo, balance general, cuadro de ga- 
nancias y pérdidas e tai ormfiL' del Sin 
(üco, correspondiente al 158 ejercicio ce- 
rrado el 31 de: dtsiembre d& ISF». 

3?" D&tribtxción deutiünades- y rema-- 
aeración, de Director; y Sindico-' 
- 3»' Elección de Directores- y Síndicos, 
conforme al - Estatuto.. 

4' Designación de dos accionista* pa 
ra firmar ebacta de Asambleas. — Bue 
nos Aires» 10 de abril de 1971 ; — El Di-> 
reetoTin 

$,103.-0. 2<M'K<r 37.403; V. 26¡4(71 



1. F. I. C 

s. a. i. f-:- e. c; 

Convocase a ios: señores- «ceteniatte a 
14; Asamblea General Ordinaria a reair 
sirse el día 30' de abril de- 1971, * tós 10 
horas,. en Hipólito imgo>'en n«;.e?'pi60, 
der esta. Canit&l, para tratar el) siguientes 
ORDEN DEL DÍA: 

^'Consideración doc. art, 347 del C. 
de Comercio, por el ejercicio al 3T de 11- 
clembre de 1970. 

29 Elección Sindico titular y suplente 
por un año 

39 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar ei acta de la Asambleas — El 
Directorio. 

$ 67.50Te; ZCM'N» 3T.2S5 v. 26)4|71 

ibihrd e,.and¿coechea: 

S.A.C. ef I. 

C&mvócase' a. Asamblea- Oenerai Extra- 
ordinaria de" Acciouistas' para" el. 39 l do 
abril de 1971, a las IB horas; en- CHaca¿ 
Uuco 145, oficina 9„ Capital: Federal, para 
considerara - 

ORDEN DEL DÍA:. 

1? Designación dé, dos accionistas para 
firmar, el' Acta- de. la Asamblea. — 2? 
Aumento del: capital, autorizado. — £X 
Directorio: 

$ 37,50, e.20j4. — fiPí 33.1^. V.25f4|7r 



* c 

Sociedad Anónima- Inmobiliaria 
y Comercial 
Exp. 1^9:6» 

Convócase a Asamblea, oineral Ordi- 
naria,, para el- dfa' 3ff de; abrir da 1971,, a 
lasi Iff horas;, en; Azcuénaga- 117J, Capital 
Federal, para considerar eL siguiente,., 
ORDEN - DEL DÍA: 

1? L<J5-dbcumEntns. det artí 343;, Inc, V>' 
det Código- de Cdraercio; del EjÉrdciD ce- 
rradj al 31 de., d'ciembxe. de 1970Í 

2? Distribución, de utilidades, 

3? Atimento. del Capital Autorizado, dte. 
SOOBOQ a 40uKKffl. 

4P Autorizar- al Dfirectorib' para proco- 
flex. a la oportuna, emisiónt de. accfiaies' 
por el aumento del capital autorizado:. 

6? Anrobaclón de las Actaa.de Directo- 
ti* referente: a Obra de Junio. 1303191 
eso. Peña 

«a Des'Knaclón de tres. Directores- Tittr- 
lares y dos" Suplentes y Síndico Titular 
y Suplente para ei Ejercicio de 197L 

19 Designación de dos: aictonistas para 
íínnar el acta: dexla Asamblea, conjunta- 
menta con. el Director rnief preside: « la 
xmaoQL- 

Kita: Se recnerda a laa~aefiares acoto- 
ii ■ ' rustas la disposiclda del depósito 
de. acciones. -<- El DBrectoricv. 

r-na e.2014, »? sa^gí. v.xym 



INMOBILIARIA ANCHOR 
S. Ai C. I. I- E. 

CONVOCATOHIA 

Convocase a Asamblea,. General Ordi- 
naria para er día 38; de abitil de I97I,.,a 
las 19,30 horas, en Cbpéraicoi 2364v 6 1 
piso.. Capital Federal, para tratar el a 

suiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración documentos art.. 347 
idel Código de Comercio, ai. 31 de- diciem- 
bre de 1970?. . 
22 Designación directores y, sfnd&os; 
3^ Designar doa. accioniütas.' parac fir- 
mar el acta... — El Directorio. 

$ 90V— e. 2014 N9 33.882, V. 2S14¡TI 

INMOBILIARIA- IREUAC 

Se A k 

Avdat, La. Plaiat 588. P. B~ Capital 
N» 29.6W 

CONVOCATORIA 
Cünrócase a Asambltec General Ordl 
naria para el día 30> de abril a las 10 
horas, en Avenida La Plata 588, Caplfal 

ORDEN DEL* DÍA r 

1» Dtos. art; 347,. Inciso; ira. c. de Co- 
men , 'o-. ejercicio- cerrado 30tl2|70. 

22 Elección tres directoras* sindico tt- 
tauar y suplente. 

■ 39 Aprobación compra- tnmuable! cur«o 
del &'er ciclo, 

49 Designación de. dos. accionista» par 
ra. firmar el acta. — El Directorio. 

C 75.— ew 2Q34r N? 33 J298 v^ 2614171 

1MPORTECO 

S.. Av 

Comercial, rndOsttlal, 
Financiera, InmobiliarU,,, 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria el día 30 de abril de 1971, ajas 9 
horas, en Florida 621. I»' oiso,, Capital 
para, tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA; 
V Consideración documentos según art. 
3ÜT del Código de Comercie.» ejerefelo ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970. 
2* Distribución, de utilidades. 
; 3? Aumento del Capital Autorizada 

& Elección de directores, síndicos, y dos 
accionistas para, firmar el acta. - £1 
Directoría 

% ffl!t— e. 3014 N» 32.379 V. 26J4J71 



INVICTA GHAF 

S.A.I.C.I. y F. 

W 17.2W 

CONVOCATORIA 

Conyócase Asamblea; General' Ordina- 
ria pare el día 30^ de abril de 197Í. a 
las 10 horas eajl local JoaaunviV>. Gon- 
zález 2762|66,- parar tratar: ■ 
; l» Consideración documentos; art» 347, 
Inc 1' del Código de Camerclox «nres- 
pondiéntes al ejercicio, cerrado el 31 de 
diciembre de 197ÍE 

29 DIstrttaición? de utilidades:. 

39 Elección de. Directores-: yr Síndicos 
y do dos accionistas para fumar el. acta. 
EL Directoría 
% 60¿t- e. 2H4 NT 3JJ738J V. 26j4{7l 

INACON 
S.A.C. e.1. 

Viamontfc773..1ér. tasa "A? 
Capital Federal t 

CONVOCÁTOHIáL 

Convócase Asamblea 'Gtee3i& Ominarla 
para, el día 3» de abril de IWU s laa 14 
acras, en Vlamonte 773. J lér. pisrr -A" 
: para tratar: 

1« Consideración documentos, ail. 317 
Código Comercio, ejerctcfoB 31(121® y 
31112170 

2? ETécctón^ dlreetoTES; fiíndfdas' y dos 
accionistas- para firmar el- acta 

3» Elevación capital social dé S 200.000 
a $ 400.000. 
4' Remuneración directores.- y síndicos. 
El Directorio 
$ -Ti»— a 2£M NT 33.8577 V 2í¡*71 

fNDTJSTRIAS- GROSZ 
S.A-.CI.F.I. 

Andónaegui. 1279. - Capital 

CONVOCATORIA? 

Convócase', a Asamblea General; Ordi- 
nariar para el día 3» de arbrjj' de? 1971, a 
las W horas- en Andonaegut 12TO, Capi- 
tal, para tratar ef siguiente' 

ORDEN DEL. DIAi. 

19 Consideración- documentos arf. 347, 
me 1* del Código de Cbntercfiy. Ejíarcicfo 
cerrado el 31 de diciembre de' 1970. 

2» Distribución de utilidades. 

3?^ Re mune r a ción Directbrer y Sindico. 

4? Elección de Oirectarea: SfndléoB Ti- 
tular y Suplente y dos accionistas para 
firmar el. acta. 

El Directorio 
$ 75.— e. 2014 N« 33.865 v. 26!4J71 

INDUSTRIAS FIBRAS ARGENTINAS 
S.A.C.I.F.I.A.G.M. 

CT.E.A.SiA 1 . 1 

Eejfetro. N? 29:183 

Convócase' a Asamblea General Ordi- 
naria!- para el día 30 de abr£P de> 1971, 
a las 8.30 lis, en Faso 531, Capital, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1« Consideración d^enmentcs.. preserip- 
tos en. el. art. 34.7/ inc. i? del d de. Co- 
mercio de los ejercicios, cerrados.- el. 31 L12I 
88.. 31112159 y 311121711. 

2» Elección dé Directores, y SlnaTcos y 
dos accionistas para firmar el acta. 
El Directorio 
$ 82,5U e 2014 N? 34.134' V. 26|4|71 

ffTA 
S.A.I.C. 

Registro N? ZL38T 

CONVOCATORIA 

Convócase sl Asamblea" Ordinaria para 
30" abril 1971. a las 18 horas en As. Bel- 
grano 271, 5? piso, , para*. 

1? Considerar doci'mentDS" art. 3á7. C 
Comercio, ai 31H2H970. 

2* Fijar número directores, y dfislgnar- 
ibs: designar 2 accionistas firma: acta y 
elegir síndicos. 

ET Directorio 
|f 37,50 e.. 20(1 N« 34j06A v. 2614J71 



INDUSTRIAS MINGO 
S.A.I.C.F. e I. 

Registre N» 2.154 

Se convoca a los señoree accionistas a 
Asamblea Ordinaria para el 30 de abr£ 
de 1971, a las 13.30 hs., en- Lavaile I54(, 
2? T", para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA:: 

1* Consideración de ;a- Memoria, Ba- 
lance General; Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas, Inventario e Informe del Sin* 
dico del ejercicio cerrada el' 3IH2I70. 

2* Distribución de utUldades 

3^ Elección del sindico. Titular y Su* 
plena?:. 

& Designación de das accionistas pa- 
ra que. íuntamente con el Presidente fir- 
men el ecta. 

Buenos Aires, 12 de abrfl de 1971. 
El Directorio 
$ 67^0 e. 20f4 N? 33.782 V. 2614)71 



INDUSTRIAS TÉCNICAS AIRE 
S.A.I. y C. 

M de Otgi 7J»5 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para; ei 30 de: abrü¡ de 1971. a las 
12 horas en Perú 1472, Capital» para 
tratar: 

1? Considerar documentes art, 341 no, 
v del¡ Código, dé Comercio,, ejercicio 3I| 
12170;. 

¿9" Elegir Síndicos y dos accionistas pa- 
ra firmar, el acta. 

El Directorio 
% 37,50 e. 2014 N r 34.106 V. 2614(71 

INDUSTRIAS METALÚRGICAS 
T.A.SiA.L.A. 

Sociedad AJtóittimt, 
Industrial y Com er c i al 
Registro N« 17.76Z 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores Accionistas 
para el dia 3o de abiü' de j 1971, a las 
11:30 horas en Maipít 939,. Capital fe- 
deral; avefeetce. de considerar el siguien- 
te? \ 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración documentación art. 
34T del Código de Comercio, ejercicio -ü 
31112170. - ^ ^ „__ 

& Distribución de- Utilidades y Remu- 
ne-.acitn Directorio y Síadlcca; 

3? Capitalizado-: Revalúo Contable tey 

I^i^ 5 - .... 

49 Nueva aplicación parcial de las -.e- 

ries- I01a.. a 155a. inclusive- ($ 50.000 ley 
18 188) 
5? Aumente capital autorizado. 
6» Fijación del número de Directores 
y su elección. Designación de Sindiccs 
y dos Accionistas para aprobar y firmar 
el acta de Asamblea. 

Ei nresláenfe. 
$ 105^- e. 2DT4 N? 34J2T V. 2814(71 

INGENIO T REFIKEBLJ. 
SAN MAHTCT DEL TABACAL 

S.A. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores- accionistas da 
Ingenio y Reíiheria San Martín del- Ta- 
bacal S. A., a la Asamblea General Ordi- 
naria, que se celebrará en nuestra sede 
social en esta Ciudad de Buenos Aires, 
callé Reconquista N* 336, 6* piso, el dia 
30 de abril de 1971, a horas 11> para 
tratar y resolver el siguiente 
ORDEN DEL DTA: 

V> Aprobación de Memoria, Inventario» 
Balance General. Cuenta de Ganancial y 
Perdidas e Informe del Sindico, corres- 
pondientes al. ejercicio terminado ea 31 
de dldemhre de 1970. 

2? consideración de l& distribocfün de 
utilidades que incluye propuesta de divi- 
dendo en efectivo y en acciones. 

3? Remuneración del Directorio y Sin- 
dico. .- 

1? Elección de seis Directores Titulares 
y tres Suplentes por tres años. 

5? Elcccián de Sindico Titular y Sin- 
dico Suplente por un año. 

6? DeiágnaciQn de Contador certificante 
y fijación de su remuneración. 

7e ry^ignap.tAn de dos accionistas para 
que firmen el Acta de. esta Asamblea. — > 
El Directorio; 

Nota:. Para tener acceso a la Asamblea 
— — — es necesario depositar en la So- 
ciedad las acciones o certificados 
correspondientes, con no menos de 
tres dfas de anticipación a la fe- 
cha de la misma- 

$. 135 e.2014 N? 34519 v.26,4|7l 

IBIS 

Sociedad Anónima. Financiera* 
Inmobiliaria, Comercial, 
Industrial Agropecuaria 
y- de Mandatos 
<N-6.674t 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria st. realizarse el día 30 de abril da 
1971; 12 horas, en Avda. Libertador Gene- 
ral San Martin 3080, 1er. piso, Capital 
Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
1? Considerar documentos artículo 34? 
Código de Comercio, ejercicio 31/12/70. 

2? Elegir directores, síndicos y dos afl- 
Olonlstas para firmar el acta.. 

El Directorio, 
* 76.- «.2014-N9 34.909-T.2614[1l 
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LVUUSTttÍAS ¡ÑONGO 
6. A l.G'.F. e I. 

Registro N» 2.154 

Se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea Extraordinaria para el -30 de 
abril de 1971, a las 14.15 hs., en Lavaüe 
1546, 29 'F', para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DlA: 

19 Designación ae dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

2* Autorización al Directorio para emi- 
tir acciones y determinación de su mon- 
to^ 

3* Cambio de denominación social y 
consideración acta de la reunión del Di- 
rectorio del 2|4J71. 

El Directorio 
$ 60 e. 20)4 N* 33.781 v. 26|4|71 



INMOBILIARIA RAFAEL 
S.A.C.I.F. y C. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
A las 19 horas en el local social, Sul- 
pacha 472, 1er. piso, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración de los documentos del 
art. 347, inc. 1* del C. C. correspondien- 
te al ejercicio cerrado el 81 de diciem- 
bre de 1970. 

2» Remuneración de Directores y Sin- 
dico. 

3? Elección de Directores, Síndico Ti- 
tular y Suplente y dos accionistas para 
firmar el acta. 

_ El Directorio 
$ 76.— e, 2014 N* 33.791 v. 26|4|71 

INDUSTRIAS HOGNER , 
S.A.C.I.F. A. 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores Accionistas a 
la Asamblea Genera* Ordinaria para el 
día 30 de abril de 1971, a las 18 horas, 
en Blanco Encalada 2311, piso 13, Dep. B, 
Capital, con el fin de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1' Designación de dos Accionistas pa- 
ta firmar el Acta. - - 

V Consideración de los documentos 
presuiptos por el artículo 347 del Códi- 
go de Comercia 

3* Remuneración Directores y Síndi- 
co. 

4* Designación Síndico Titular y Su- 
plente por el término de un año. 

El Directorio 
$ 90^- e. 20¡4 N» 33.798 V. 26|4|71 



ITALDA 

Sociedad Anónima, 
Comercial, Industrial, 
Inmobiliaria y Financiera 
Navarro 3583¡85 - Capital Federal 

Convócase a Asamblea Generv Ordi- 
naria el día 30 de abril de 1971, a las 
13 horas, en Navarro 3583, Capital Fe- 
deral, con el fin de tratar el siguiente 
ORDEN DEL DlA: 
19 Consideración y aprobación docu- 
mentos art. 347, Inciso 1» del Código de 
Comercio. 

2» Determinación número de Directo- 
res y elección de los mismos. 

3° Elección de Síndicos y 2 accionis- 
tas para firmar el Acta. 

El Directorio 
$ 52.50 e.-20¡4 N» 33.462 v. 26¡4|71 



ISMA 
B.A.I.C.F.I. y A. 

N* 35.688 
Convócase a los señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, a las 12 horas, en 
Marcelo T. de Alvear N? 1205, piso 49 
"A", Capital, a efectos de considerar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
lv Consideración documentos art. 347, 
Código de Comercio al 31|12|70. 

2? Ratificación de la actuación del 
Directorio. 

3' Fijación del número de Directores 
y elección de los mismos. 

4,9 Elección de Síndicos y dos accionis- 
tas para firmar el acta. 

< El" Directorio 

f 60.- e. 20¡4 W 33.574 v. 2614171 

INDUSTRIAS RING 

Sociedad Anónima, 
Comercial, Industrial 
f Agropecuaria 

Pampa 2779 - Capital Federal 
CONVOCATORIA 
Convócase a los señores Accionistas a 
1» Asamblea General Ordinaria a reali- 
zarse el día 30 de abril de 1971, a las 16 
horas, en la calle Paraná 791, 3er. piso 
'A'' de esta caplta*. para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Art. 347 del C. de C. al 31112,1970. 
2* Elección de Síndicos y dos Accio- 
nistas para firmar el acta. 

El Directorio 
$ 75.— e. 20,4 N? 33.448 v. 2614)71 

ISRAEL UBERMAN 
8. A. C.I.F.I. 

Se convoca a Asamblea General C li- 
naria para e- 30,4:71. a las 10 hs. en 
Vievtcs 1835, Capíta*. para tratar el si- 
guiente 



h 



ORDEN DEL DÍA: 
1« Consideración documentos art. 347 
del Código de Comercio para el ejercicio 
cerrado el 31|12|1970. 
2? Elección de Directores y Síndicos. 
3« Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

El Directorio 
$ 45.— e. 20|4 N9 33.478 V. 26|4|71 

INCOSA 
S. A. 

Indutrial, Comercial, Inmobiliaria 
y Financiera 

CONVOCATORIA 

Convócase a los Señores Accionistas á 
la Asamblea General Ordinaria a reali- 
zarse el día 30 de abril de 1971, a las 
10 horas, en el local social de la calle 
Uruguay 520, piso 4', escritorio 8, Ca- 
pital Federal, para tratar la siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

\9 Consideración de la Memoria. In- 
ventario, Balance General, Cuadro De- 
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e 
Informe del Sindico, correspondientes al 
vigésimo segundo ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 1970. 

29 Elección de nuevos Directores fi- 
jando su número y término de mandato. 

39 Elección de Síndicos titular y su- 
plente. 

, 4?~ Designación de dos Accionistas pa- 
ra firmar el Acta de la Asamblea. — El 
Directorio. 

$ 105.— e.20|4 N* 35.381 v.2614171 



INTERNATIONAL FACTORS 

Sociedad Anónima Comercial 
y de Mandatos 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el día 30 de abril de 1971, a las 
10 horas, en Avenida Presidente Roque, 
Saenz Peña 760, piso 29 Escritorio 224, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Considerar documentos, Art. 347, Inc. 
19 del Código de Comercio, Ejercicio 31| 
12|70. 

29 Fijar número de Directores y elegir 
Presidente, Directores y Sindico 

39 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta. — El Directorio 

* 75.— e.20|4 N9 35.703 V.26|4|71 



INVESTIGADORES DE MARKETING 

ASOCIADOS 

Sociedad Anónima de Investigación, 
Asesoramiento, Organización 
y Mandato 

Expediente N» 18.631 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el día "W de 
abril de 1971, a las 14 horas, en el local 
social Montevideo 666, 5to. piso, Capi- 
tal Federal, para considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General, Inventarlo Cuadre De- 
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e 
Informe del Sindico, correspondientes al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 1970. 

29 Distribución de Utilidades y Remu- 
neraciones de Directores y Síndicos. 

39 Fijación del número dé Directores 
y su elección y de Síndicos Titulares y 
Suplentes. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. . 

El Directorio. 
$ 90 e. 20|4 N* 35.702 v W*m 



I. A. P 

Sociedad Anónima. Industrial 
Comercial. Agropecuaria 
CONVOCATORIA 
El Directorio resuelve convocar a ios 
señores accionistas a Asamblea General 
Ordinaria para el dia 30 de abril de 1971, 
a las 10 horas en Agüero 777, Capital 
Federal para tratar e! siguiente 

•- ORDEN DE1 DIA: 
19 Consideración de ia Memoria Ba- 
lance General. Cuenta de GananCJas y 
Pérdidas, Inventarlo e Informe de> Sín- 
dico, correspondiente ai ejercicio termi- 
nado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el anta. 

El Directorio.. 
$ 90 e. 2014 N* 35.438 v. 2614171 



IELASA 

S. A. C.I.F.I. y A. 

Expediente N» 36JÍ75 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria 30!4171 19 horas, José Bonifacio 
2445, Capital, tratar: 

ORDEN DE1 DIA: 
19 Doc. art. 347 del c de C. ejercicio 
cerrado 3112I70. 
29 Modlí art. 8', Estatutos. 
39 Deslg. y reinun. direct. y sínd y 
dos acc. firmar acta 

El Directorio. 
* 60 e. 20¡4 N9 34.643 V. 26'4¡71 



INDUSTRIAS MATO 
S.A.C. e I. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria a celebrar- 
se el dia 30 de abril de 1971 a las 18 
horas en Avenida Roque Sáenz Peña 
846, 29 piso, Of. 209, Capital Federal, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 lectura y consideración del acta de 
la asamblea anterior. 

29 consideración de la documentación 
del Art. 347 del Código de Comercio. 

39 Elección de Sindico titular y su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de asamblea. 

Los señores accionistas, para tener de- 
recho a participar en la Asamblea, de-' 
berán depositar en las oficinas de ta So- 
ciedad, las acciones o constancia de de- 
pósito de las mismas. 

El Directorio, 
$ 135 e. 20]4 N9 32.771 v. 26|4|71 

INCLA 

Industrial, Comercial 
Inmobiliaria 
Sociedad Anónima - 
Registro N9 5.644 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el dia 30 de 
abril de 1971 a las 13 horas en Zaplo- 
la 4525, Capital Federal, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración" . documentos pres- 
criptos Articulo 347 del Código de Co- 
mercio correspondientes ejercicio cerrado 
el 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección de Directores. 

39 Elección de Síndico Titular y Su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

El Directorio, 
f 90 e^ 20J4 N9 32.872 v. 26-'4|71 



INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES 
LUIS M. ALLENDE 

S. A. 

Constructora, Inmobiliaria 
y Comercial 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
a las 10 horas, en la sede de calle Mon- 
tevideo N9 513, piso 59 para tratar el 
siguiente ' 

ORDEN DEL DIA: 
19 consideración de la documentación 
prescripta por el artículo 347, inc. 19 del 
Código de Comercio correspondiente al 
ejercicio cerrado el 31112170 y destino de 
utilidades. 
29 Honorarios Directores y Síndico. 
39 Fijación del uútnerc de Directores 
y elección de los mismos: nombramien- 
to de los Síndicos titular y suplente. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar e! acta. 

El Directorio 
$ 105 o. 2014 N9 32.703 v ?6'4|71 



INTERAGRO 
S.A.C.I.F. 

Exp. N* 26.694 
Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para- el dia 30 de 
abril de 1971 a las 17 horas en la calle 
Senillosa 157 Capital para tratar el si- 
guiente: ORDEN DEL DIA: Considera- 
ción documentación art. 347, inciso 19 
Código de Comercio, ejercicio cerrado 
el 31 de diciembre de 1970, elección de 
directores, síndicos y dos accionistas pa- 
ra firmar e! acta 

El Directorio. 
$ 60 e 20¡4 N9 34.264 v .2614171 

LsGEV'FRO 

CARLOS A. BACIGALUPI 

S. A. 

CONVOCATORIA 
CL.ivócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30¡4|71, a las 15 horas en 
avalle 1430. 2» "C\ Capital, para tra- 
c-ir: 19 Aprobación de las remuneraciones 
al Directorio 2« Consideración documen- 
tos del Art. 347 inciso 19 del Código de 
Comereio del ejercicio cerrado el 3112170; 
39 Distribuyen de Utilidades y aplica- 
ción de la Reserva Facultativa: '•> Elec- 
ción de Directores. Síndicos y dos Accio- 
nistas para firmar el. Acta. — El rirec- 
torto. 

$ 52.50 e.20'4 N9 35.481 .264171 

IRMET 
«.A.I.C 

N» 11.009 
Convócase a Asamblea General ordi- 
naria para el día 30 de abril de 18 il, a 
las dieciocho horas, er> Santo domingo 
3051. Capital Federal, para nslderar: 
i Los documentos del Art. 347. inciso 19 
del Código de Comercio del ejercick ce- 
rrado el 31 de diciembre de t<>70: 2» Re- 
muneración a Directores: 39 Elegir Di- 
rectores, Síndicos y designar accionistas 
para firmar el Acta — El D r ectorio. 

* 52,50 e.20!4 N» 35.647 V.26)4|7l 



DíVERMET 

S.A.C.I.F. I. A. y M. 

CONVOCATORIA 

Convócase '• los señores Accionistas « 
Asamblea General- Ordinaria, que ?e efec- 
tuará el 30 de abril ie 1971. a las 14 ho- 
ras, en Tucuman 1455, 59 pise, oficina A, 
Capital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración' de los documentos 
prescriptos en el artículo- 347, inciso 1*, 
del Código de Comercio, correspondientes 
al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 1970. 

2í Distribución de Utilidades. 

3» Elección de Directores. 

4' Elección de Síndico titula • y suplen, 
te y de dos accionistas para firmar el 
Acta — El Directorio. 

$ 90 e.20{4 N9 35,091 V.26l4|7l 

INDURBA - 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Financiera, Inmobiliaria 
Lavalle 1578, 2» piso "B" 
Capital Federal - T. E. 49-1164 
Expte. 7.635 

CONVOCATORIA ' 
Convócase a los señores' Accionistas a 
la ^amblea General Ordinaria que se 
efectuara el día 30 de abril de 1971, a las 
11 horas, en la sede de la Sociedad, • ca- 
lle Lavalle 1578,, 2? p'so, oficina "B'\ Ca- 
pítal Federal, para tratar el slguler -o 
Or.DEN DEL DIA: 
1* Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta de la Asamblea. 

°9 Consideración de la documentación 
prescripta por el artículo 347. inciso 1», 
del Código de Comercio, correspondiente 
al Ejercicio cerrado el. 31 de diciembre 
de 1970.. 
3» Distribución de utilidades. 
49 Elección de Directores y Síndicos, 
- El Directorio. 

$ 90 e.20|4 N« 35.088 v.26)4¡71 



ILFAR 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Financiera e Inmobiliaria 
CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria ar reali- 
zarse el día 30 de abril de 1971, a las 
19.30 horas, en el local de la calle Le-, 
valle 1473, oficina 7. Cap'tal Federal, pa- 
ra tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de los documentos eme 
prescribe el Art. 347 del Código de Co- 
mercio, Ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970 

29 Designación de Directorio y Síndicos 
Titular . Suplente. 

3» Designación de dos Accionistas pa- 
ra suscribir el Acta de la Asamblea. — 
El Directorio. 

S 105 e.20¡4 N9 35.246 .2614171 



ITAR 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial. Financiera e Inmobiliaria 
Reristro N9 IP.411 

CONVOCATORIA 
Cítase a los señorea accionistas a la 
Asamblea General Ord*r>«r'a a celebrar- 
se el día 30 de abril de 1971. a las 14 
horas, en MaiDÚ 939 Capital Federal. pa« 
ra tratar el sigu'ente. 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos al 31112 
H970. Art. 347. del Códitro de Comercio. 

— 29 Remuneración Directorio y Sindica 

— 39 Capitalización Revalúo Contable 
Ley 17.335. — 49 Designación de Síndicos, 
titular y suplente, y de dos accionistas 
para aprobar y firmar el acta de la Asam- 
blea. — El Directorio 

t 67.50 e.2014 N° 35.664 v 2614111 



I.A.M. 

Sociedad Anónima Comercial, 
Inmobiliaria y Financiera 
CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a reali- 
zarse el día 30 de abril de 1971. a l«i 
16,30 horas, en el local de la calle Lava* 
Be 1473, oficina 107. Cap'tal Federal, pv 
ra tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 
' 19 Consideración de los documentos qua 
prescribe el Art. 347, del Código de Co- 
mercio, ejercicio cerrado el 31 de diciem- 
bre de 1970. 

29 Elección de Síndico Titular y Sa- 
piente. 

39 Designación de dos accionistas para 
suscribir el acta de la asamblea. — B 
Directorio; 

$ 00 <£.20|4 Ñ 9 35,239 V.26I417I 



INSTITUTO LANGE LEY 

Sociedad Anónima Comercial 

Convócase señores accionistas Asamblea 
General Ordinaria. 3014171. 17 boraa, 
Cánnlng 2862, Capital Federal, efectos 
considerar documentos ejercicio cerrado 
31[12I70; elección síndicos y ' dos accio- 
nistas firmar acta. — El Directorio. 

$ 37,50 e.20|4 N« 35.669 V.26(4|71 



Bqf'ÉTÍN OJMAl'-^' tunes 2tf <1^a1>Vf1 ¿° fal ' 



Pí^ñsí 75 



I M C A T C X T I* 

S.A C.I.F.I\t-;;r.-v< 
Registto.«í»>?2.3W 



El Directorio,'-'- r : „...„. 

1 S^fl e-2fli4 .N? 83.3BB í.3B<ím 



JNIEgCOlU KC1AL 
8. A. C. I. F. e U 

. . „-_».*„- - tai Conyótüse" á «os j^eñores aceSimfeSas a 

^Cítase &.•*&■ afiñaa» ¡acdonMaa a Ib -Asambea flkisral Ordinaria aue Se 

Ammbieír GindJáí oMinarU* a xoali^se , ffi Asa • ea ■&* i &* 1 - ^l*-^^ 

ei 50 de abrid 'de .19 TJ, a ms 18 * .39 no 

ras, en AícueriEga 44a Capital, ffcua era. 

tar eJ ajgxuffte ORDEN DEL idA: IV 

Consideración documentos &i 31 «íilW. 1 

Art 343. Código dé Comeido 2* Elecdon 

<Je Directores 'Sindicas. 2* DeslgrJsüon 

tíos acclaiu£tas para Tirmar £l acta - 
Butiros Aues. 7 de abra de 1911. — 



INDUSaíOAS *riuwii*ICAS 
ARGENTINAS RAIMUNDO 
RICHARD 

6. A. 

INVOCATORIA 

Cturrócase a A R3mblBa Genera? Ordi- 
naria de Acclcnlslra para, el dia SO de 
abril de 13*1. a las iv;si> cotjs, en Bat- 
ánenlo U" S30. 4» piso, "A", para tratar 
: ei íiginEnie 

ORDEN DEL DIA: 
1» consMers.ción de la dicumentación 



IlOMáC 

8. A. C. .,.., . ... 

Convocase a Asarribtea ISeiierai Orea 
naria para «i dia ÓB de abril de 1W 
a las 13 naas, fin .Rodríguez Pena 335. 
2* -piso, odrinas 21-33, para ttatar: 

1» Consideración ¿documentos prescrlp- 
tos por el Art, '347. Inc. V> del Código 
de Comeicio, Ejercicio 31il217ft. 

2» DeEemtftEUfsdn del nümEioEte direc- 
tores w designación de tos m isma s. 

3? De-igu2i}ii&p,de Sindicó Titular» Sto- i 
dteo Sapiens y dos sdetanUt» pg* 
auscrifclr «L M. ds asamblea. — ^a Di- 
rectorio,- ,■' .,',.';. 



CAectuará el día 30 de abrí ¿Se láiL, a 
ias, IB ñorcji, en tí local «Se ia calle 
Sarmietíto "SS7, "»er, piso, oficina "C 
Capitsl, para tratar: 

lt Ccnside.iacíñn de la dooun i MTHi fflrw i 
pre3cr«pta por el Art. 357. Inc. I* del 
Código de cíomeicio. correspondiente alj 

ejercicio cerraüD el 31|127D, - — - „,. . , ,,.,,,„„ 

S» Fijación dB teEnrarins al Directo- a aue se refiere el Ait. 347 del Código 
o ccnmrnie con el Art. IB. tac. *> de ) fie Come-cio. por el BjeiciciD cerrado ai 

$l de diciembre de 13 iÜ. 

j¡9 pijación cej numero de Directores 
j su designación. 

39 filecciiiri del Síndico Titular y Su- 
plente. 

4' Designación de des pf/^nriisfas para 
firmar el Ada. — Buenos Aires, £ de 
abril de 19U. - El D i r ec tor io. 

4 Z5. SJ2ÜÍÍ. — U« 33.082 ^-2614/71 



rio 

les estatutos. 

55 Fijacián del número de mililitros I 
del üuectorio y etegeion de ios m i s mo s. 
7 tínniocí- tímiar y súpleme. 

■39 fu .^;.r'-ap<ftn de dos accionistas para 
firmar . ei acta de la asamblea — E¡ 
Diiectorw. 

I 8&50. BL2fl]4-3N' SaüE8-r^SKiti71 



iNBTITtJTD BOSENBÜBOH 
6. A. ..'"-•• 

de 5i¿5tBph£ E^p^rlnienlal 
Axrppecúaría ' . 

. -\" OQNVOCATOH3A 
ConvíicEjÉb a' ios agolnnlsiaa .a Asara- 
Wea ■Oidínana.' nata el día 50 de jtortl 
de 19a. a las 15 ñoras, en San José 
1481. Buenos ='Atrís, para tratar ¡al si- 
guiente 

^HPEH JjEL PÍ A: 
¿e ConsiüIrSion tíé xa Memoria, In- 
Tentaru. Balaice General Cnenta de 
Gánaselas s ferdidas * info-me del 



ISAAC KRICHHAB 

OQNVOCATOBIA 

Convócase a los-JEfiores ^ry^ n7, * gt Vt a 
la Asamfcdea General Ordinaria a xeali- 
caiae ¡al 30 de abril de 1371. a tas 19 
tioras. en la sede .social. Cañnmg 651, 
para tratar el aigtitentf 

QHDEM ÜEL DIA- 

2? Gonstoeratón de la dccamentaclán 
del ArL 247 del Coi&o de Comercio, 
co. respondiente a ios ejercidas ünali- 
zados el 2l de dlciembis de lflSS -y S\ 
de diCiemOre de 1970. 

¿9 ^aecetón de Directores Titularas y 
Bnpjentes v Sindico Titular y Suplente. 

*3v DesisiüCtÍBi de .dos ftpri n n l* t tfi s para 
( f irjnar el Acta. — 2a DJrectarJa 

t 90 é^Dil. — H* Sílfl t.SBJÍfl* 

IT*A 

Sociedad An^úma 
Comercial. InthtsttfafL 
Flnan£!£ia c Jñmolúliaria 
Registro N» 4.358 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Ordtoatla de 



^ emoción ú utilidades , tema- j *»** tratar •» *feni<»t* 
neracion de í»i.iectores y Sindico. J OBDEN DEE1 DIA 



I.C.A. I..S.A. 

TnmobUho-ia, Comercial, 
Agrírola e Industrial^ 
Sscxaad Anónana 
Expedíanle 2J* 4.632 

CONVOCATORIA 
ConTücase a ásamlitea General Ordi- 
naria pira el SO de abril de 1SU, a 
las i&iú. en Santa Je 3519. nteo p. A, 
Capital, pal a tratar. 

I» fWo^fmrt ¡je SecretartD para ia 
Asambiea — 2» Consideración documen- 
tos Art. 347. inciso l» Código de Co- 
mercio y destino de las utHloRriP.fi, Ejer- 
i ciclo al 31 de diciembre de 19'iO. — 3' 
Elección del Directorio y designación 
del Presiden* y vicepresidente. í* De- 
signación S.ndico "nadar y Suplente. — 
5. Designación de dos pt^í) '"^s para 
! firmar el Acia. — El Directorio 

$ '35. e.SDl*. — Tí» 33J04 WJ8i4|71 

l.C,AB,A. _ 

industria l^fftiu«a Arfcalnia 
Sociedad Anodina 
(tegistro N« ¿«í.l«4 

CONVOCATORIA 

Convocase a Asambíea General Ordi- 
naria de accionistas para él dia 30 de 
abril de isa. a tas ¿Q2H notas, en Are- 



3* Deienmnsc<m r de» ram^oúe mtem- De £tenatíún de dos accionistas para nales 3B0U. piso ll« nepartamento E. Ca 

bros oue ansegiaran «OSfflKrS^m * EUBBritotíSSa. - 2' GasideiaEion ' pita) Federal, para tratar el ..siguiente 
«Hn> i; ^¡BjSs^ WBOTuSenfe Di- ^^"^0^^120^ a fliJB ae refiere ORDEN DEL DÍA; 

r*cv*§* .i^gjafEe y_ _t«ipffirgea.___ _ 0to - j el All 3il de] código de Comeicto. «b- j 1» Consia^raeion oe ia aocumentaciori 



S^üiíSS^S 6 li^^lSia. v Sin: 'el Ait. 347 del Código de Comeicto- «o- 



dico Bnp.-enffi y — -- - 

Baisnce oenex^il ai. 31 de Tllrftfi mtee de 
1971 y determinación de ai retm i nem - 

ción. ' """, V,' 

5* Dtesimáclbn de' do» accionistas para 
flroaaí" el Acia. — El DlreciorJa 
Nota: Se recuerda a los «eñares Abcjo- 
.1 ' 'mstas" , éV articulo 23 <ae los Es- 
tatutos. 

$ I0a.'">é.a}i4. -^ W S5JEI3 vJ26|4|71 



INSUC 

Scc-cdafl AiK/nima 
Ccmeriisl IndBftrial, 
Tinznc era e Innn*niatía 
Ee„ttK» 5.425- 
ASAMBLlsA QüiiMERAL ORDIHAR2A 

CON\ OCATORIA 
. ?or xEsoiuiK&i- del Directorio y de con- 
temídal cen » q\x establece el Alt n ' 
de tos EEtatams Sociales, se «avoca a 1 
los señoies AscioalEXaí a AsarriKea Ge- 
neral 



de diciembre de 1070. - 'S? Informe del 
Síndico. — 4» Retribución del Directora) 
y Sindico. — ñ? Oetennin&eión del nu- 
mero de Directores a elegir. - a» Elec- ; 
clon del Directorio y Sindico Titular t 
Supleníe. — 3' Designación del o denlos 
prcfissainales flue iiabran de cerWlcar 
á Balance General v demás documenta- 
ción, correspondiente al EJ&rcfclo N? M. 
que péncela el 31 de diciembre de 19T1, 
y litación de sus bxmorarlas. — Buenos 
Aires. 12 de abril de 1971. — El Dfa-ec- 



due prescribe el art. 843 del Código d> 
Comereio, corresp.Jidente ai 3er. «Jet- 
ciclo, cerrado el 'Si de diciembre ce ÍB'.D 

29 Distribución de utilidades y fijación 
Honorarios para Directorio y Sindica 
Tura. 

39 /ilación oei número de Directores 
y elección de ias personas que deberán 
ocupar 10a cargas gue resultaren va- 

4? Elsocton de Sindico tatolai y su- 
plente. 

59 Designación de gds accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Dircctano. 

4 105 e 20'4 N" 34.745 V. £614)71 



O-Tfiin^na, la que ae oeteorarA sa i*j"t " ^* 
dia 3& os aüri. de 1921. a ¡ms 11 ñeras.- *-»-*■ T ^onvpA-atowt». 

en su sede social ílainnniB 11B?. ^ «. ■ .* COBvgcAioma 

^n ra« isrSr^' sio^Ste i ConTócase a los señores Accionistas a 

pi^D, para dffiíaiTB u^uems Asamblea General Ordinaria para el día 



torio . 

Noto: £3 depósito de acciones o terttti- [ 

cados en bu deleito. ' deberá TeaH-i 

zarse en la sede rocíil- TalcaiTraH- ', jvnugrnHAg eíefaNTE 

no 736. prlmet plS3. tos dias ha- 1 i a c 1 ri ^^ 

5í^ S 5¡LÍ 6 / H SSSSwS?**" ^^ » Añísco*2431 - Cap. Federal 
días antes de :a Asamb.ea. ; eowvOL'ATDRIA 

» 150. e.2014. - W 33.137 TJS¡«l7l| ConYOCa ^ r2 AsamKeaOeneral Ürdl- 

¡xuoia para el día 30 de abril de 1971. 
¡ a las .19 ñoras, en Añarco 2431. Capital, 
para tratar el s^üsnte 

ORDEN DEL DÍA: 



TTAL PAPELERA 



en nuestra sede social, calle Seigreno 
N» 873. 5' pJflo. Capitá: FedesraL para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 consideración documentos Art 347 
Código de Comercio correspondientes ai 
décimo ejercicio cerrado el 31 ¡12170 

2' Destino de ntffldpdes 

3* Rerauneraclóu Diiectores Gerentes. 
' 49 Remuneraron Directorio y Sindico. 

59 Elección de Sindico Titular y Su- 
plente. 

' 6? Designación de dos accionistas para 
firmar él Acta 

Para peder concurrir a lá Asamblea, 
los señores Aecictiistas d&be án de^víi t 
«o la Sí^cledsd -sus "acciones o certifi- 
ctdos nasta tres dias antes del señalado 
oaia la realización (Art 20 de los Esta- 
tutos). — El Directorio. 

$ 120. e.£0!4. - N» 3.144 "í. 2514171 

tAIVERSUBA FEDERAL S. A. 

Financiera de AdmtnistraclonEs y 
mandatos 

CONVOCATORIA 
Se convoca a Asamblea General Ordl 
naria para el día 29 de abril de 1971 a 
las 19 boris en Bernardo de ingojen 33(1 
2° piso, dé asta Capital Federal, para 
considerar ei aptríente. 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Documentación art 347 CódtEto de 
C.-anertír al 31112170 y Tenvneracimes 
2? Distribución de Jitdidades. 

3' F llatfdn del nt zmerc de Directores y 

Aí-sníjipi , anaietendo este pflazo bi eJerrífta de Directoras. Stnaicos y ac- 
-. dia 26 de abril de 1971. a las .18 cio nistaa para firmar ei arta. - E) 
v basas- -■-.'...-• ^ IDlrectnrin . , 

f 23220. ««20a. — N» 34JS3 ▼ JBWil i $ 67,50 e. 2ft|4 2& 34209 V. 264.11 



lancé Geríe': al Inventarió Cúsala de Ga 
naniíjáfíB 'y Fé.ñidas Anesus A. S y C 
— toj¿Frc¿"de t& "JSinrttaCTara y tílsiiíbu- ( 
dea 'tite '"Otiliíadfe, tsiUTespanriUaites al 
XXii"' 'Ejércitio Económico, cerrado ea 
31 de d.cemara Ce 1370 

2<" Determinación del número de Di- 
rectores TXQiirres y Suplentes y elec- 
ción de ios mismos. 

3» Elección de Síndico H6nlai y Su- 
plaiie. - 

4' íijacaon de ia' iremunBraeliin a ios 
Duecd3iea !y Sádico. 

ifl Deiígttacián de el -o los Praietío- 
naiesíjue- certificarán el Balance GentaaL 
Ci£ntaf ,; -oe- "Ganancias y Pedidas y 
An&xos. del ^ieraclo Que vence e, 31 
XJI13U y apiibacion de sus bonora- 
nas. 001 e¡ - Ejercicio finalizado el 31 

X111JÍ0-- ■■•■•■ 

Bf> Destgríacjón de dos accionistas para 
aorcbír y firmar e' Acta. — Buenos Ai- 
res. 13 de abitl de 1371 — El Dusctono 
Neta ■ Tedas- ias aedenes ordáiarias ten- 
drgp Ée*e?hD a nn poto para te- 
. 'soiv3i-"a3iire la designac'fei de ios 
Stv&sar.: ctalar y ^up*ente y sis 
■hcntirarics Para Trtfrtir a <a Asam- 
■- blea tos señores Accionistas de- 
berán depositar sus aciclone s o los 
certiíicHTÍDs repTessntattTiis de íbs 
«visrpss-'eD la sede s»lal Vlamon- 
..■ i»-. il57- 8 1 piso CapTtal Federal. 
-. en. el dorarle de 10 a 12 y de 15 
■i .5 harás nasta tres días antee 
de i» fecha de celebración de ta 



INDUSTRIAS BIOQCIáUwu9 
t¡SP^CIALU)^DES TERAPÉUTICAS 
ARGENTINAS 

■ Soaiedad Anónima ComerdaL . 
ndust-íal y Aijrol eeuarla 
' Pasco ÍÍIT» Capital . 
Expediente N° 18.S76 
Conriieaae Asamblea Gisnerul Ordina- 
ria de accionistas para el oía 30 de abril 
de 1571, a ls 11 horas, en Paseo 1217, Ca-* 
pical Pederá!, a efectos de 

Consideración documentas art. 347 Oo- 
d f go de Comercia eje-clcias cerrados al 
31tl2í69 y Sl|12no. — Determinación del 
numero de Directores. — Designación 
Z>tzz.uxíz y Síndicos. — Designación dos 
accionistas firma acta. - El Directorio. 
$ 67,50 e. 20,4 N? 33.378 T. 26¡4|il 

INSTITUTO MARTIN S OMAR 

Sociedad Anónima 
Gdaraccnai s nuilara* 
inspeccicn de Justicia 
Expediente N» W.SM 

CONVOCATORIA 
Convocase a -ns señores accionistas a '. 
Asamblea General Ordinaria para el coa ' 
SO de aoru de 1971. a las J.0 ñoras en 
Lavaue 1523, i<> piso. Capital, para tro- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1* «^onsm^acion art 34¿ del Código ' 
de Comercio al 31 de diciembre de ISW 
- 2« Deiermmacion aei número de^ *U- 
recteres para pj ejerdcao 197L v elección 
de los mismos. 
3« i3.eccion ae sindico titular y ¿uniente. 
49 Des'gnación dé dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 105 B. 20* w 34.151 V. 2ft4íll 

DÍJHUBIL1AR1A CAR^l 

Sociedad Antmtma 
comercial, inmobiliaria •» 
financiera - .. 

iumtj-i^ x. de Arvear .1631 
l» pju. Cap. Pea 
Reí.: Exp:e. N* K2.9» 
Se ccnvcca a les señores acctanlstaR a 
Asamoea General Cromarla para e.* día 

30 de abril de 1SU, a las 19 ñoras «n 
Marcio T. de Arrear 1631. I« ptSo. CaC- 
pitai. para considerar el .siguiente Ornen' 
dei Día: V* Consideración y aprobación' 
de los documentos del art. 347 itei " fió- 
digo de Comercio, correspondientes al ' 
cuarto ejercicio Comercial finalíEadn él 

31 de diciembre de 1970. — 2' Designa!. ' 
ción de dlréc.ores y síndicos, — 3 9 De- 
signación de dos aecumirtas pira tirmar 
el acta. — £1 Directoría » 

S 90 6^014 N9 32.469 íJí^pT 

IMPORTADORA GRUNWALD ', ' ' 
SA.C 1, y P- 

Expedeate N» 26.G1 

CONVOCATORIA ' ;. 

Ccnvócase a los señores accionista; á. 
Asam&ea Geneial Ordinaria para íi¡'.d», 
SO de ala-U de ISVl, a las 15 30 horas en 
Rodríguez Peña 338, 29 p„ oí. 24., Ca- 
pital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración de ios documentos 
uue presen oe ei art 347. ,ihc l», dpi Có- 
digo de Comercio y distribución Jrtfl utili- 
dades para el eierciolo cerrado «1 31 de 
alclemore de 1570 

?9 Fijación número y elección de di- 
rec;ores 

3» Elereion sindico titular y suplente. • • 

4» Dedgnación de dos accionistas -para 
firmar el acta de asamblea. — El Di- 
rectorio. . >. •- . 
5 90 *. ?04 N9 34.172 V. -26i4l31 

INDUSTRIAS QTJXMETAI. 
SA.IC " ■ " 

Se carraca a los señores acelemfetas s 
ia Asamblea General Ordinaria, que se 
realzará el dia 30 de abril fle 1S71. a 
las 16 horas, én el local ato en la "cade 
3 de Febrero N9 52S3. Capital, para con- 
siderar lo siguiente. 

ORDSN DEL DIA: 

19 Consideración de la Memoria. In* 
ventafin. Balancé General: Cuadro De- 
mosrratiro de Ganancias y Pérdidas e 
informe del Sfedico, . ccrrespcnaientes al 
ejercicio comercial cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

29 Remunérete ón del Directorio y Sin- 
¡'"o " tie?tfno a dar a las utilidades 

3'' Elección de 'DírectOTes Tltuiares y 
3'p.jkj iitu¿ar y Suplente 

49 Designación de dos accionistas para 
suscribir el acta. — ES Directorio 

$ 105 ,é.2Ói4 N9 31810 v.264171 



19 Consideración dccrmentbs Art 347, 
inciso I 9 dej Código de Comercio. Ejer- 
títño eérraao el 31 de f iclembre de 1970 

29 Distribución de Utilidades. 

3' Remuneraron Directores y SlndiiB 

49 Elección de Sindico Titular y Sú- 
mente y des Accionistas para firmar el 
Acta — El Directorio. 

$ 62¿0, e.204. — N» 33-990 T.26]4fH 

1 JH A B 

INDUS7R1A METALimGICA 

ARGENTINA 

S.A.I. y C. 

Registro W E563 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores Accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria a ce- 
lebrarse el dia 30 de abril de 1971 a 
tas IB horas en el domicilio legal de 
la empresa. Sarmiento 930. V piso, de- 
partamento R Capital . Pederá!, para 
considerar ei siguiente 1 

ORDEN DEL DIA: 
19 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. — 2* Consideración de . t^B.rrrivm X'MtfnTniívr» 
la Memoria, inventarlo. BMance Gene ^L , £^*?W CAH0 
ral e infirme del Sindico. correspondJen, « fc, . wl í ; r V í» • 
t«» al «lercteio cerrado el 31 de d'ciem i **• *„., r« «»; 
ure de 1970. - & C-nsiderrclóa de s < tíavtvhCKrim.iA. 

acuerdo con el Art. 13 de ios E-t-tntos ^-^J^X^i^nLi— 1 «-i 
de la SociedRd. de las remuneraciones ' í^oyócase a. Asamblea General Ordl- 
a los Directores <me ejercieron fundo ttB . lla P aía l 1 - 30 ae ? br H * 187 V a ,; ? 8 



nes elecutlvas. correspcnd ; entes a] ejer 



ciclo fína'l'ado el 31 de diciemlre de Capital, para tratar el siguiente. 



1970. oue en ccnlunto sobrenasan er 11. 
mtp del 10 o<o de las uPltdudes <pes"S 
63 05755 Tjev 18 1«t»> - 4 o DM'itrartón 
de T>tri<í^des — 5 o Elección de Directo 
res Tftr.lprps ▼ Srrolentef! — V Flef>» s ó" 
de fítw^o Tlroi'^- y SuplenTe — B"env 
Aires Ahrli i' de • 1971 — "Fl Directorio. 
f 120. e.20|4. — N» 33.653 V.26|4»71 



y horas en Sanche* de Bustamañte 671,' 



ORDEN DE1 DIA 
19 Consideración doc. Art. 347 Inc. Jt. 
'od de Comercio. Ejerc. 3111270 
29 Elección de Directores y Síndicoe U- 
'>r y suplente 

39 Ees^gnaé on. de dos accionistas para 
tirmar el acta — El Directorio. 

I 75 e20¡4 N? 32.323 V^6{4|71 
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INDE 
S.A.C.LF.1.C. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria de accionistas para el día 30 de abril 
de 1971 a las 12 ñoras en Avenida San- 
ta Pe 3444, piso 7?, Dto. A, para tratar: 

1* Consideración documentación refe- 
rente Art. 347 Cód. Com. correspondien- 
te al ejercicio fenecido día 31/12/70. 

2» Elección de nuevo Directorio, Síndi- 
cos titular y suplente y dos accionistas 
para firmar el acta. 

El Directorio. 
$ 75.— e.20|4-N9 34.554-v.26!4|71 



INSTITUTO PROMOTOR DEL 

DESARROLLO 

S.A.C.I.M.S. 

Convócase a asamblea general ordina- 
ria para el día 30 de abril de 1971 a 
las 10 horas en Uruguay 1055, para con- 
siderar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración de los documentos del 
Art. 347 Cód. Com. correspondiente al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 

2? Elección de directores, sindico titu- 
lar y suplente. 

3 o Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

El Directorio. 
I 60.— e.20]4-N» 34.537-v.26|4|71 



IMPRENTA CON1 
S.A.C.I.F.l. 

Expediente N» 27.71» 

Convócase a Asamblea Qeneral Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, 
a las 19 horas, en Perú 684, Capital Fe- 
deral, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración documentes Art. 347 
del Código de Comercio, correspondientes 
al ejercicio económico N? 3, cerrado el 
31 de diciembre de 1970. 

2? Elección de Sindico Titular y Su- 
plente. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 72 e.20|4 N? 34.390 ?.2614|71 I 

ISAMLAU 
S.A.C.I.F. 

Av. Corrientes 2565, 4? piso, of. 7 

Capital Federal 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas, para el díp 30 de 
abril de 1971, a las 10.30 horas en Alsl- 
na 1609, T> piso. of. 44, Capital Federal. 
ORDEN DEL DIA; 

1? Consideradla de la documentación 
art. 347 Código de Comercio al 31 de di- 
ciembre de 1970. 

29 Consideración de las remuneracio- 
nes del Directorio y Sindico por el ejer- 
cicio terminado. 

3? Elección de autoridades por un ano: 
Presidente, vicepresidente, un director ti- 
tular dos directores suplentes, 6índico 
titular y síndico suplente. 

4? Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

El Directorio 
% 105— e. 2014 N» 33.777 V. 26|4t71 

INDUSTRIAS RECONQUISTA 

Sociedad Anónima industrial. 
Comercial y Financiera 
Registro N» 9.727 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el día 30 de abril de 1971, a las 11 
horas, en el local de la calle 25 de Maye 
N 9 258 (9' piso). Buenoj Aires. 
ORDEN DEL DIA: 

1« Consideración de ia Memoria, Ba- 
lance General, Cuadro Demostrativo de 
Ganancias y Pérdidas, Inventara e In- 
forme del Síndico al 31 de diciembre de 
1970. 

2' Consideración de las remuneracio- 
nes a los Directores, correspondientes ai 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
1970, percibidas en exceso del limite úe, 
25 o|o de las utilidades fijadas por eJ 
articulo 19 de los Estatutos. 

39 Emisión de acciones. 

49 Elección del Directorio, Síndico y 
Sindico suplente y fijación de los hono- 
rarios para el Sindico. 

69 Designación' de dos accionistas paru 
aprobar y firmar el acta. - El Directo- 
rio. 

$ 105.— e.2014 N» 35.175 V.26¡4|7£ 

INMOBILIARIA RECONQUISTA 

8. A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Generai Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971. a 
las 17 horas, en el local social, calle Re- 
conquista N9 468, piso I», Capital, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1« Consideración documentos artículo 
J47, Código de Comercio ejercicio venci- 
do 31U2I1970 y distribución de utllldaaes 
S* Elección de Directores Síndicos y dos 
accionistas para firmar el acta de la 
Asamblea. — El Directorio. 

f 75— e.20|4 N* 35.102 í.26,4 



INDUSTRIAS SAAVEDRA 

Sociedad Anónima Industrial, 
Comercial y Agropecuaria 
Expte. N9 38.193 

De acuerdo con el articulo 10 del Es- 
tatuto Social, convócase a los sefkres 
accionistas de "Industrias Saaveora So- 
ciedad Anónima Industrial, Comercial y 
Agropecuaria", a la primera Asamblea 
General Ordinaria que tendrá .ugai el 
30 de abril de 1971, a .as 18 horas, en 
su sede de la calle Uruguay 680, ü* 6, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Designación de dos accionistas para 
filmar el acta de Asamblea. 

29 Consideración y aprobación de la 
Memoria, Inventarlo, Balance General, 
Cuadro Demostrativo de Ganancias y 
Pérdidas, informe del Sindico y rernune- 
ración del Directorio y Sindica 

39 Elección del número de Directores 
y su nombramiento. 

49 Elección del Síndico titular y Sin- 
dico suplente. 

Se . previene a los señores accionistas 
que, para tomar parte en la Asamoiea, 
deberán depositar sus acciones o certifi- 
cados bancarios en la Caja de ;a socie- 
dad, de 10 a 18 horas, con una anticipa- 
ción mínima de tres dias hábiles ai se- 
ñalado para la Asamblea. — El Directo- 
rio. 

$ 120 e.2014 NP 35.360 V.26l4|71 

IMPRESIT SIDECO 

Sociedad Anónima 
Constructora, Industrial, 
Inmobiliaria y Financiera 
CONVOCATORIA 

Convócase a los señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que ten- 
drá lugar el dia 30 de abril de 1971, a 
las 9 horas, en Maipú 471, piso 99, Capi- 
tal Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

1* Designación de dos accionistas para 
firmar el Acto. 

29 Consideradlo» de los documentos del 
Art. 347 del Código de Comercio para el 
ejercicio «errado al 31 de diciembre de 
1970. 

3» Fijación de honorarios al Directorio 
y Sindico Art. 19 Estatutos Sedales). 

49 Fijación de número y designación de 
los Directores para los Ejercicios 1971 
y 1972. 

59 Designación de Síndicos, titular y su. 
píente, para el ejercicio 1971. — El Di- 
rectorio. 

$ 120 e.2014 N»34.95f v.26'4|71 

INSTRUMENTOS BRISTOL 

ARGENTINA 

tí. A. I. C. 

Convócase a los señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
30 de abril de 1971, a las 11.30 horas, 
en el local sito en Carlos Pellegrini 885, 
3er. piso, Capital Federal a fin de tra- 
tar el siguiente ORDEN DEL DIA: 19. 
Considerar los documentos que cita el 
artículo 347, inciso 19 del Código de 
Comercio, correspondientes al Primer 
Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 

1969. — 29. Fijar el número de miem- 
bros del Directorio y elegir Directores 
y Síndicos. — 39 Fijar la garantía que 
deberán prestar ios Directores. — 49. 
Designación de dos accionistas para que 
er. nombre y representación de la Asam 
blea aprueben y firmen el acta. — El 
Di lectorio. 

$ 82.50 e.20¡4 N9 35.537 V.26|4[71 

INDUSTRIA METALÚRGICA 

CELINA 

8. A. I. C. I. F. 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
30 de abril de 1971. a las 18 horas, en 
la calle Tucumán 1455, quinto p:so, ofi- 
cina "C" de la Capital Federal, para 
trotar el siguiente ORDEN DEL DIA: 
1) Consideración desumentacion Art. 
34" del Código de Comercio, por ej ejer- 
cicio finalizado el 31 de diciembre de 

1970. - 2) Elección de. Síndico Titu- 
lar y Síndico Suplente. — 3) Designa- 
ción de dos accionistas para firmar el 
acta. — El Directorio. 

I 60 e.20'4 N? 35.172 v.26)4|71 

IR COS 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial, Financiera, Inmobiliaria 
Agropecuaria y Mandalaria 

Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria para el 30 de abril de 1971, a las 
19,30 horas, en Sarmiento 412. 79 piso, ofi- 
cina 707, Capital, para tratar el siguiente 
ORDEH DEL DIA: 

19 Consideración documentación An 
347, del Código de Comercio, correspon- 
diente al ejercicio cenado el 31|12|70 ••- 
Distribución de utilidades. Informe '1cj 
Sindico. — 2!" Retribución a Directores y 
Síndico — 3' Modificación fecha clcrn 
del ejercicio. - 4<-' Elección de Síntíicn 
Titular y Suplente, \ de dos accionista- 
para aprobar v firmal el acta de osam 
ble» — E) D lectorio. 

I 75 e20|4 S" 35.610 v26|4|'« 



INMOBILIARIA PASO 

Sociedad Anónima, Comercial, 
Inmobiliaria, y Financiera 

Registro N» 1867 

CONVOCATORIA 
Cítase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el 30 de abril de 1971. a las 14 horas, en 
Salta 167, Capital, para tratar el si- 
guiente, 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos al 31J13 
|1970. Art. 347, Código de Comercia — 
29 Elección de Directores, Síndicos. — 
39 Designación dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

Buenos Aires, abril de 1971. 
$ 07,50 e.20I4 N9 35.128 v.26¡4!71 



INDO 

Industrias de Oleaginosos 
Sociedad Anónima Comercial 
CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrará el 30 de abril de 1971, a las 11,30 
en Reconquista 458. piso 14, Ca- 
pital Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración de los documentos de- 
tallados en el artículo 347, inciso 19 del 
Código de Comercio, correspondientes al 
vigésimo octavo ejercicio cerrado al 31 
de diciembre de 1970. 

29 Capitalización saldo revalüo ley 
15.272. 

39 Capitalización de la primera y parte 
de la segunda cuota del revalüo contab'e 
ley 17.335, según articulo 21 de la ley. 

49 Elección de sindico titular y suplen- 
te por el término de un año. 

59 Designación de dos accionistas para 

aprobar y firmar el acta. — El Directorio. 

$ 90.— e.20¡4 N9 35.701 V.26.4|71 



IGMALE CONSTRUCCIONES 
S.A.C.I.F.l. y F. 

Convócase a los señores Accionistas t 
Asamblea General Ordinaria para e. u-i 
30 de abril de 1971, a las 20.30 horas. *r. 
Moreno 970, 3er. piso, Of. 64, de í 
Capital, para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de lus documentos. c>".« 
prescribe el articulo 347 del Código cié 
Comercio con relación al ejercicio cena- 
do el 31 de diciembre de 1970, y Disvri- 
oución de Utilidades. 

2» Fijación del número de Directo) « 
y elección de los mismos. 

39 Designación de Síndico Titular v 
Súdente. 

4» Designación de dos Accionistas pma 
suscribir el Acta de Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ 120 s.20|4 N9 34.978. V.S:,4,7t 



INDUSTRIAS METALÚRGICAS 
CERRINI 

S. A. I. y C. 

CONVOCATORIA 
El Directorio de la Sociedad Industrias 
Metalúrgicas Oerrini S, .A. I. y C, ha 
resuelto convocar a Asamblea General 
Ordinaria, a los señores accionls.as para 
el dia 30 de abril del año 1971, a las 
20,30 hora-, en su local social calle Juan 
Bautista Alberdi N9 7334. Capital Fede- 
ral, a los efectos de considerar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

1» ' Consideración documentos prescrlp- 
tos por el Art. 347 del Código de Co- 
mercio, balance al 31 de diciembre de 
1970. 

29 Remuneración Directorio y Síndico 
(Ait. 14, Inc. "G" del Estatuto Social). 

39 Aumento de capital — Emisión de 
acciones. 

4' Capitalización de la primea a la 
cuarta cuota del capital por revalüo con- 
tab Ley 17.335. 

59 Distribución de las utilidades. 

6» Elección de directores titulares por 
e< término de un año. 

79 Designación de síndico titula y su- 
olente. 

8» Nombramiento de dos acclonist' pa- 
ra aprobar y firmar el acta. 

El directorio 

Se recomienda a los señores accionis- 
tas, las disposiciones estatutarias refe- 
rentes al depósito previo de accione^. 

$ 150 e. 20¡4 N9 32.314 v. 26|4|71 

INDUSTRIAS QUÍMICAS 

ACONCAGUA 

* A.C.I F.* 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores Accionistab a 
Asamblc General Ordinaria para el dia 
30 de abril de 1971, a las 20 he ís, en 
Bmtoírhurst 2541. piso 39. Dto "A". Ca- 
oital Federal, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración y aprobación de la 
Memoria. Balance General. Cuadro «le 
Ganancias y Pérdidas p. Informe áe] Sín- 
dico correspondientes al Ejercicio cerra- 
do el 31 de diciembre de 1970. 

2« Determinación del número de inte- 
grantes ■' elección de nuevo Direc'wio. 

29 Elección de Sindico Titular y de 
Síndico Suplente, 

40 designación de dos Accionistas pa- 
ra filmar el Acta. — El Directorio. 

Se recuerda a los señores Accionistas 
la dispo«iciói- denlos Estatutos Sociales 
a los efertos del depósito de Acciones. 
S 135 e.2014 N9 34 197 v.26 4'71 

I. R. C. ELECTRÓNICA 
S. A. 

Comercial, Industrial 
y Financiera 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Genera* Ordi- 
naria para Abril 30 de 3971. a las 15.30 
horas, en Reconquista 657. 29 piso, pa- 
ra tratar, el siguiente: ORDEN DEL 
DIA: 1') Documentos articulo 347 del 
•"Vxligo de Comercio, 'ejercicio 31 12H970 
2 o ) Designación de Directores Sin 
'Heos y dos accionistas para firmar ei 
acta. — El Directorio. 

$ 52,50 e.20!4 N9 34.435 V.26J4|71 



INVERSORA CORRIENTES 
S. A.C.I. y F. 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

Convocase a los señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, a las 18 horas, en 
Corrientes 2242, Capital Federal para 
considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documento de] 
Art. 347 c^l Código de Comercio del Ejt?r. 
ciclo cerrado el 31 de mayo de 1970 

2« Elecc*ón de Directores y Síndicos. 

39 Remuneraciones Directores y Sín- 
dicos. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el \cta y aprobarla. — Bue- 
nos Aires, abril de 1971. — El Directorio. 
$ 75 e.20¡4 N»34."15 V.26M 71 

INDUSTRIAS SUR 

Comercial, Industrial 
y Financiera Sociedad Anónima 
Se convoca a Asamblea Genera' Cf di- 
ñarla a nuestros señores Accionistas lia- 
ra el día 30 de abril de 1971. a las 18 ho- 
ras, en el local social (Bolívar 36r ¿" 
piso), a lin de tratar el siguiente ORDEN 
DEL DIA: 1" Consideración d>. los docu- 
mentos indicados en el artículo 347. in- 
ciso 19 del Código de Comercio, relati- 
vos al ejercicio jotíal cerrado el 31 de 
diciembre de 1970- 29 Fijación del nu- 
mere de miembros del Directorio y elec- 
ción de los mismos, asi como de los Sin. 
dicos titular y suplente. 3» Designación 
de dos accionistas para firmar *" A<ta. 
— El Directorio. 

$ 75 e. 2014 N9 34.930 v.26 4, .. 



ITT COMUNICACIONES 

MUNDIALES 

S. A 

Inscripción Registro N9 2.447 
CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores Accionistas 
a Asamblea General Ordinaria que se 
realizara el día 29 de abril de 1971, a taa 
17.00 horas en el local de la calle Sar- 
miento 500, 8» piso, para tratar la 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la Memoria in- 
ventarlo. Balance Genera] y Anexos, 
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In- 
forme del Síndico, correspondientes al 
ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 1970 y distribución de utilidades. 

2» Determinación del número de Di- 
rectores, remuneración y elección de los 
mismos. 

3" Elección del Síndico Suplente y su 
remuneración. 

4" Designación de dos accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el Acta en repre- 
sentación de la Asamblea. — El Direc- 
torio. 

$ 120 e.1914 N9 34.138 V.23|4|71 



IGLESIAS Y PASQUALINI HNOS. 
S.A.I.C.I.F. y A. 

Expte. 20.729 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria 30!4|71, hora 22. Oilden 3161. p»ra: 
1» Consideración documentos Art. 347 C. 
Com Ejerc 31'12I70: 29 Distribución de 
Utilidades: 39 Elección de Síndicos: 4' 
Designación de dos accionaras para fir- 
mar el Acta. — El Directora. 

$ 37^0 e.20!4,N9 35l43 v.26'4171 

INDUFIL 

S. A. Ind. Com. 
y Agrícola Ganadera 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Generen Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 
a las 19 horas, en la calle Benjamín Vle- 
torica 3124, Capital Federal, para trataT 
la siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
' 19 Consideración de los documentos del 
Art. 347 del Código de Comercio corres- 
pondientes al ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 1970. 

2» Elección de Directores Titulares y 
Suplentes. 

39 Elección de Síndico Titular y Su- 
plente. 

4« Elección de dos Accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

I 90.— e.20|4 N9 34.681 v.26|4)71 
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IMPERIAL TEXTILES 

Sociedad An„n.ma Comercial, 
Industrial y Financiera - — 

Se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, en segunda 
convocatoria a celebrarse ef dia 30 de 
abril .de 1971, a las 19 horas, en el toca» 
de la .calle Ais na N? 1766, Capital Fe- 
deral, a fin de considerar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 

V> Consideración de los documentos 3ue 
prescribe el Art 347, del Código de Co- 
mercio, correspondientes al ejercicio ce- 
rrado el 31 de d clembre de- 1970. 

2» Distribución de utilidades y remune- 
raciones del Directorio y Sindicatura. 

3* Reserva facultativa, su destino. 

4"> Determinac ón del número y elección 
de Directores por el término de un año 

5? Elección de Sindico titular y Stodi- 
cosuplente. 

69 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 
El Directorio 

Nota: Se recuerda a los señores acclo- 
nietas las disposiciones del art. dé- 
cimo de los estatutos sociales. — 
$ 81 e.23|4 N? 37.916 V.27|4|71 



INDAR LUX e 

5. A. C. I. 

N* 5.766 
Convoca Asamblea General Irdinarla 
80 abril ,1971, en Avda. Contentes 1269, 
1830 horas.. 

ORDEITDEL DIA: 
I o Consideración documentos Art. 347, 
Cód. Comercio ejercicio- 31|12¡70. 
29 Distribución de utilidades. 
Sf> Elección directores titulares y su- 
plentes y sindico titular y suplente. 

4? Designar 2 accionistas para firmar 
acta. — El Directorio. 

S 75 e.21|4 N9 3B.391 V.2W1 

1N ALBUCO 

S. A. C. I. F. L 

N» 6.847 

Convócase a Asamblea GraL Ordina- 
ria para el 30)4|7l, a las 11 hs., en Co- 
rrientes 1145, para tratar: 

1» Consid. Doc Art. 347. C. G al 31¡12| 
70. 

2* Dlstríb. utilidades. 

3' Desig. contador certificante y su 
remuneración. 

4* Fijación numero y elección direc- 
tores Tit. y Sup. 

&> Desig. síndicos Tit; y Sup. 

6? Desig. 2 acá firmar acta, — El Di- 
rectoría 

$ 52,60 e.21|4 N? 36.489 V-27J4|71 

ILPE 
S. A. 

Inmobiliaria, Financiera, 
Industrial y Comercial 
N* 5.437 

ASAMBLEA GENERAL. ORDINARIA 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el 30 de abril de 1971, a las 11 ñoras, en 
Defensa 127, para tratar: 

19 Consideración documentos Articulo 
847, Inc. 1? del C. de C. ejercicio 31| 12170. 

2" Elección de sindico» titular y suplen- 
ae y dos accionistas para firmar el acta. 
— El Presidente. 

í 64 e.21[4 N? 36.412 V.27J4J71 

INDUSTRIA GRÁFICA ARGENTINA 
S. A. C. I. F. 

Buenos Aires, 14 de abril de 1971 
Convócase a los señores accionistas s 
Asamblea General Ordinaria para al día 

29 de abril- de 1971, a las dieciocho y 
treinta horas en Nahuel Huapi 3219, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DJA: 

1? Consideración documentos articulo 
847, inciso l» del Código de Comercio, 
ejercicio 3M2I1970. 

2* Distribución de utilidades, remune- 
ración al Directorio y síndicos. 

3? Designación directoies, síndicos y dos 
accionistas para firmar el acta. — El 
Directorio. 

t 75.— e.21|4 N* 36.193 V.27|4j71 

I P JR I 8 

INSTITUTO* PRIVADO DEL 

SISTEMA NERVIOSO 

Sociedad Anónima 

Registro N» 13.065 

. CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 

30 de abril de 1971, a las 12.30 horas, 
en Arenales ,2189, Capital, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

V Consideración documentación Art 
347 C. C. y distribución utilidades ejer- 
cicio cerrado el 31I12H970.. — 2» Elección 
de -directores, de síndicos titular y suplen» 
te y designar dos accionistas para firmar 
«1 acta. — El Directorio. 

| 60.— 31|4 N» 35.797 y.27J*J71 



INTERFISA 

Internacional Financiera Argentina . ' 
g, A. L C, 

Expte. NV 10138 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
nar a, para el dia 3 de mayo de 1971, a 
xas 11 horas, en Sarmiento 528, 2? pi- 
so, Capital, 

ORDEN DEL DIA: 

V> Consideración documentos Art. 347, 
del Código de Comercio, al 31 de dlciem- 
ore de 1S69. 

29 Elección de Síndicos titular .y bu- 
píente. 

3? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

I 67,50 e.23|4 Ñ* 36.210 v.29¡4J71 



INCORFER 
S. A. 

Comercial, Industrial - Financiera 
expediente N» 20.027 

CONVOCATORIA 

Se convoca a ios señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria que se re- 
alista el día 30 de abril de 1971, a las 
diecinueve horas, en Rivadavla 4162. cou 
el fin de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración 'documentos Art. 841- 
del Código de Comercio, por el ejercicio 
ternunauo el 31 de diciembre de 1970. 

2? Fijación del número de directores y 
elección de las mismos por un año. 

2f Designación del sindico.' titular y e) 
sindico suplente para el próximo ejerci- 
cio. 

4» Designación de dos accionistas para 
que firmen el acta, de la Asamblea. — 
El Directorio. 

$ 105. — e.2114 N? 36.251 V.27|4J71 



INVERSORA GALLARDO 

Sociedad Anónima Comercial 
Financiera e Inmobiliaria 
Avenida Ángel Gallardo 659. Bs. As. 
Expediente N* 31.641 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA 

De acuerdo con lo establecido en el 
estatuto social, convocamos a los señorea 
accionistas a la Asamblea General Ordi. 
tiarla que tendrá lugar el dia 30 de abril 
de 197Í a las 10 horas, en el local sito 
en la Avenida Ángel Gallardo 659 Ca- 
pital Federal, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

I') Consideraclon.de. la memoria, tn- 
wntarlo. balance general, cuenta de ga- 
nancias y pérdidas e informe del sindico, 
correspondientes ai ejercicio económico 
N? 1. Cerrado el 30 de abril dé 1970. 

29) Consideración de la gestión del di- 
rectorio. 

3?) Elección de síndicos titular v su- 
plente. 

49> Deslenaclón de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de esta asamblea. — 

Buenos Aires, abril 13 de 1971. — EJ 
Directorio. 

$ 90 e. 2114 W 35,964 V. 2714J7I 



INSTITUTO DE DIAGNOSTICO 
NICOLÁS AVELLANEDA 

Sociedad Anónima. 
Registro N» 17.24a 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el día 30 de abril de 1970. a las 19,30 ho 
ras, en Hipólito Irigoyen 723, piso 19 ofi- 
cina 3. para tratar el siguiente 

ORDEN DEL* DIA: 

19) Considerar documentos art. 347 del 
Código de Comercio, al 31 de diciembre 
de 1970. 

29) Fijación de remuneraciones al di- 
rectorio y síndico. 

3') Designación de sindico titular y sín- 
dico suplente. 

49) Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

$ 75 e. 2114 N9 36.086 v. 2W1 

fNGOMACO """""" " 
Sociedad Anónima Industrial. ' 

Inmobiliaria y Financiera 
Reg. N» 1&304 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de i$7i, a 
las 19 horas, en Córdoba 1300, para 
tratar. 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración Memoria, Inventario, 
Balance General, Cuadro de Ganancia* 
y Pérdidas, Informe del Síndico- Distri- 
bución utilidades y remuneración directo- 
res y sindico ejercicio Dk'cmbre 1570. 

2* Elección directores y síndico titular 
y suplente 

39 Designación dos accionistas para fie- 
mar y aprobar el acta. — El Directorio 

* 90 e.23¡4 fP 37.917 V594J71 



INGRATTA S. A 

Industrial,, Comercial, v 
Financiera e Inmobiliaria 
CONVOCATORIA 
. Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas, para el dia 30 de 
abril de 1971, a la hora. 19, en ta sede 
sociai calle Vallejos N? 3043. Capital P*. 
derai, para tratar ios puntos que se in- 
dican en el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración del Inventario, Balan- 
ce General, Cuenta de Ganancias y Pér- 
didas, Memoria del Directorio e Informe 
del Sindico, correspondiente al ejercicio 
tí» 5 clausurado el 31. de diciembre da 
1970. 

29 Distribución de utilidades. 

3? Aumenta del capital autorizado a os- 
sos.afi60.000. 

4« Elección de 5 Directores Titulares y 
6 Directores Suplentes <Art. 8 del Es- 
tatuto». Elección de Síndicos ritmar i 
Suplente. 

5' Designación de un accionista para 
firmar el Acta de la Asamblea. — H 
Dhectorlo. ' 

$ 105 e-2034 ti* 31503 Y.26j¡4j71 

INPUUNO S. A. 

Industrial, Comercial, 
Inmobiliaria y Financiera 
CONVOCATORIA 
Convócase a tos señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el dia 30 de abril de 1971 a las 17 
horas, en el localsocial Avenida de Ma- 
yo 1370, escritorio 350, Capital, para tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
.19) integración del directorio. 
29) Consideración de ios documentos 
prescrlptos en el articulo 847. inc. 19 del 
Código de Comercio, correspondientes al 
ejercicio N9 12, cerrado el 31 de diciem- 
bre de 1970. 

39) Elección de sindico titular y su. 
píente. 

49) Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — EJ Directorio. 

$ 109 e. 2114 N9 36.111 v. 2714471 

IMJIAUKA ARGENTINA 

S. A. Comercial e Industrial, 
Inmobiliaria. Financiera- 
y de Representaciones" 
Registro N» 5.669 

CONVOCATORIA 
Convócase a los Sres. accionistas a 
Asamblea General Ordinaria pare el día 
30 de abril, a las II horas, en San Adas 
tin 674, para tratar el siguiente, 
ORDEN DEL CIA: 
19 consideración documentos articulo 
347, inciso 19 del Código de Comercio, 
ejercicio cerrado al 31|l2i70. 
29 Distribución de utilidades. 
39 Elección de Directores, Síndicos Ti- 
tular y Suplente y de dos accionistas 
para firmar el acta. — El Directorio. 
- $ 90.— .e.21|4JÍ? 3u.72fi V.2W1 

INMOBILIARIA. FINANCIERA 
T AGROPECUARIA 
LA FERROLANA 

Sociedad Anónima 
Convócase a Asamblea General Extra. 
ordinaria para el día 30 de abril de 1971 
a las 17,30 horas en Alvarez Jonte 2502. 
Capital Federal, oara tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
IV) Modificación artículos 4' y 5» de 
los estatutos sociales. 

29) Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la asamblea- 
Buenos Aires, abril 14 de 1971. — El 
Directoría. 

$ 60 e. 2114 N? 36.332 V. 2714171 

ICI 

, Sociedad Anónima, Industrial, 
Comercial, Financiera, Inmobiliaria 
r Agropecuaria , 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria, a reali- 
zarse el dia 5 de mayo de 1971, a las 
13 horas, en la caüe Cerrito 1080, de esta 
Capital, para tratar el siguiente, 
ORDEN DEL' DIA: 
I? Art 347, del C. de C. al 3l»12|tfl70. 
29 Remuneración de Directores y Sin- 
dico. 
39 Incorporación de directores. 
49 Elección de síndico titular y eíodioo 
suplente. 

59 Elección de dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

$ 75 e^3¡4 N9 38.009 V.29H171 

IVATE 

Soc. Anón. Forestal, Industrial 
y Comercial 
N* 16.721 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Extra- 
ordinaria, para el 6 de mayo de 1071, a 
las 12,15 horas, en Defensa 113, 109 piso, 
Capital Federal para tratar el siguiente, 
ORDEN DEL DIA: 

1' Reforma del Estatuto Art 4. - 

29 Aumento de capital 

39 Capitalización del revalúo contable. 
. 49 Elegir dos accionistas para firmar 
el acta. — El Directorio. 

$ 75 e.23i4¡ N? 87 890 V.29¡4J71 



INMOBILIARIA DfSAS 
8. A. I. C. 1. F. A. 
. Reg. N9 29616 

De acuerdo con las prescripciones H* 
gales v estatutarias, el directorio convoca 
a los señores accionistas a la Asamblea 
General Ordinaria oue se realizara «1 
dia 20. de abril de 1971 a las 8.30 ñoras, 
en Rivadavla 3855. Capital Federal, par* 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19) Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

29) Consideración documentos articulo 
347 del Código de Comercio, correswm- 
dientes al elemicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 197a 

39) Destino de las utilidades. 

49) Aumento caoltal autorizado a I 
500.000 Desos ley 18.18». 

59) Convenio de financiación y venta 
del Inmueble en condominio. 

69) Fijación del monto del deDósito de 
acciones en garantía directores. 

79) FHación del numero y elección de ■ 
directores. 

39) Elección de un sindico, titular y un 
síndico suDlente. — El Directorio. 

t 135 « 2114 N» WS.010 V. 27]4|71 

Inmobiliaria, Financiera 
y Agropecuaria 
LA FERROLANA 

Sociedad Anónima 

Convócase a Asamb'ea General Ordi. 

narla para el dia 30 de abril de 1971. a 

las 18.30 horas, en A'.varez Jonte 2502. 

Capital Federa!, para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos Art. 347 
del Código de Comercio 

29 Distribución de utilidades, 

39 Elección de Síndico Titular y Sindico 
Suplente, 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la Asamblea. 

Buenos Aires, abril 14 de 107L — El 
Directorio. 

t 75v— eMH-S* 39.335 v^7]4|71 

Dífl. SPITZER 
S.A.C.I.F.I A. 

Convócase a Aasmbles General Ordi. 

narla a celebrarse el 30 de abril de 1971, 

a las 11.30 hs„ en Avda. BeTgrano 355, 

79 Piso, CaoitaU para tratar el siguiente, 

ORDEN DEI DIA: 

19 Consideración de los Documentos 
exigidos corresDondlentes al ejercicio n. 
Balizado el 31112170. 

29 E 1 ección de Autoridades y Síndicos. 

3 9 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 60.— e£MJif 36.77» v.27|4[7I 

INDUSTRIA DEL ALAMBRE ALFI 
S.A.CX e L 

CONVOCATORIA 

Convócase a los Sres. Accionistas a la 
Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo 
el 30 de abril de 1971 en Corrientes 
2621. 69 piso, oí. 64 de esta Capital a las' 
11,30 horas, a efectos de considerar ' la 
siguiente 

ORDEN DEI DIA: 

l 9 Consideración de ios elementos del 
art. 347 C. C correspondientes al ejer- 
cicio finalizado el 31 de diciembre de 
1970. 

29 Ratificación actuación Directores. 

39 Distribución de" nulidades. 

49 Designación de Directores y Síndi- 
cos. 

59 Designación de 2 accionistas psra ' 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 75 e.2114.N? 36.916-v.27¡4¡71 



INMOBILIARIA GAONA 
Sociedad Anónima 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Ordinaria p¿ra 
el 30 de abrtl de 1871, 16 horas, en Carlos 
Peüegrtnl 1594, para: 

19 Consideración documentas art. 347, 
Inc. 19 Cod. Comercio, ejercicio 21112[1979, 
utilidades. 

29 Eleción directores, síndicos y dos 
accionistas para furnai el acta., vi 
Buenos Aires, abril de 1971. — El Di- 
rectorio. 

$ 45 e.21|4-N9 36.980 -v.27|4¡7Í 

IRENE 
S.A.A.IX y C- 

Registro N? 6.307 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores Accionistas si 
Asamblea General Ordinaria, que ss 
realizara el dia 30 ae abril de 1971. a 
las 10 horas, en el local de la calle Ca- 
llao 441, 1' piso, Capital Federal, para 
tratar la siguie nte 

ORDEN DEI DIA: 

19 consideración de los documentos 
prescrlptos en el Artículo 347 del Código 
de Comercio por el ejercido cerrado el 
31 de diciembre de 1970. 

29 Elección de Directores por un año. 

39 Elección de Sindico titular y Sin- 
dico suplente. 

49 Propuesta y distribución de utilida- 
des. 

59 Elección de dos accionistas para fir- 
mar el acta— El Directoría 

* 90 e.2114-N» 36".S32-V^7i4¡ll 
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INTERFIN 

6. A. 

C. F. e L 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Convócase a accionistas a Asamblea 
Generat Ordinaria pava el día 30 de 
abril de 1971, en Marcelo T. de Alvear 
636, piso 1? a las doce horas. 
ORDEN DEL DÍA: 

V Consideración del articulo 347 C. C. 
a) 31 de diciembre de 1970. 

2* Elección por año de cinco directores. 

3« Elección por un año de sindico ti- 
tular y suplante. 

4' Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 75 e.21]4-N<> 36.541-v.27|4¡71 



INDUSTRIAS KRIPEN 
8.A.C.I. e L 

Convocase a la Asamblea en- Venezue- 
la 2584, Capital, para el día 30 de abril 
de 1971, a las 18,30 horas, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración y aprobación doc. ar- 
ticulo 347 Código de Comercio correspon- 
dientes al ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 1970. 

29 Elección Sindico Titular y Suplente. 

39 Distribución de utilidades. 

49 Designación dos accionistas para 
firmar acta de la Asamblea. — El 
Directorio. 

$ 90 e. 21J4-N9 36.620-V.27;4¡71 

INTERGRAFICA 
S. A.* 

C. F. I, t 1. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Convócase a accionistas a Asamblea 
General Ordinaria para el día 30 de abril 
de 1971, en Marcelo T. de Alvear . 636, 
piso 19/ a las once horas. 

ORDEN DEL OÍA: 

19 Consideración del artículo 347 C. C 
«1 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección por un año de cinco di- 
rectores. » 

39 Elección por un año de síndico' ti- 
tular y suplente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

75 e.21|4-N9 36.543-v.27¡4|71 

IBER AMER ARGENTINA 
PUBLICACIONES HISPANO 
AMERICANAS 
S. A. C e I. 

Reí. N? 9012 

CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 a 
las 9,30 horas, en la calle Bolívar 260 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DlA: 

1») Consideración documentos art. 347. 
Inc. 19; código Comercio, ejercicio 31|12i 
970. 

29) Fijación número miembros que 
compondrán el directorio y elección de 
los mismos. 

39) Elección síndico titular y suplente 

49) Aprobación remuneraciones direc- 
tores apoderados. 

59) Designación dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 
Nota: Se recuerda a los accionistas, la 
disposición del depósito de acciones. 

» 120 e. 21Í4 N9 35.820 v. 27|4|71 

INDUSTRIA QUÍMICA 
ALBERT ARGENTINA 

Sociedad Anónima 

Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionistas a 
ía Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el 30 de abril de 1971, a las 10 
horas en San Luis 3162, Capital, para 
considerar el siguiente 

ORDEN DEL DlA: 

1») Consideración de los documentos 
mencionados en el art. 347, Inc. 19 del Có- 
digo de Comercio, ejercicio cerrado el 
31|12|70. 

29) Distribución de utilidades. 

39) Fijación del número de directores, 
elección de los mismos, de síndicos y de 
dos accionistas para firmar el acta. 

* 75 e. 21¡4 N9 35.837 V. 27|4¡71 

IGNACIO BALBIAN1 

S. A. A. L C. F. 

N9 19602 
Convócase a Asamblea General Ordi 
naria para el día 30 de abril de 1971 a 
las 18 horas, en Perú 447. para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19) Consideración documentos art. 34}, 
Inc. 19 del Código de Comercio ejercicio 
aereado ei 31 de diciembre de 1970 

29» Distribución de utilidades y fija- 
ción de honorario* para el directorio \ 
sindico. 
4?» Elección de 2 directores. 
59) Elección de sindico titulat y sin 
<ifj -.Hílente poi rí término de 1 «fio 
6 o i Des'gnnoión de dos accionistas da 
. S- íírwr "' i"*a Kl p*wntorlo 

s | 105 e. 21,4 N° 35.838 v. 27:4)71 



INDUSTRIAS YUVENA S. A. 
Industrial y Comercial 

Se convoca a los señores accionistas de 
Industrias Yuvena S. A. I. C, a la Asam- 
blea General Ordinaria que se realizará 
el día 30 de abril de 1971,' a las 12 horas, 
en la sede social sita en Reconquista 513, 
69 piso, Capital Federal, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DlA: 

19) Consideración de los documentos 
que prescribe el art. 347, inc. 19 del Có- 
digo de' Comercio, correspondiente al 29 
ejercicio cerrado el 31 de enero de 1971. 

29) Consideración .de las remuneracio- 
nes a los directores correspondientes al 
ejercicio finalizado el 31 de enero de 1971 
percibidas en exceso ($ 4.580) del limite 
del 25% de las utilidades, fijado por la 
Comisión de Valores. 

39) Distribución de utilidades. 

49) Fijación del número de miembros 
del directorio. 

59) Elección 4el nuevo directorio, sín- 
dico y síndico suplente. 

69) Designación y remoción del conta- 
dor que certificará el balance general al 
31 de enero de 1972 y determinación de 
su retribución. : 

79) Retiro de la cotización en la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires. 

89) «Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la asamblea. — El 
Directorio. 

Los accionistas pueden depositar las 
acciones o certificados representativos a 
partir del 19 de abril de 1971. en el ho- 
rario de 14 a 18 horas, en Reconquista 
513. 69 piso, oficinas 4',6, Capital. — El 
depósito de acciones o certificados vence 
el día 27 de abril de 1971 a las 18 horas. 
$ 160 e. 21|4 N» 35.857 V. 27|4[71 



INMOBILIARIA SABAN 

Soe. Anón. Com. Fin. c Inmob. 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril a las 16 
horas, en Alslna N9 1120, Capital, para 
tratar la siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19) Consideración documentos articulo 
347, inc. 1' del Código de Comerció, co- 
rrespondientes al ejercicio cerrado el día 
31 de diciembre de 1970. 
29) Elección de un sindico titular y un 
-39) Designación de dos accionistas pre- 
sentes para suscribir el acta de asamblea, 
suplente. 

El Directorio. _ „„._, 

$ 90 e.;2l!4 N* 35.941 v. 2714171 

INDUSTRIAS COBI 
' Sociedad Anónima, Industrial 
y Comercial 

Registro N* 29.702 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Convócase a los accionistas a la Asam- 
blea General Ordinaria para ei día 30 de 
abril de 1971. á Jas 11 horas, en la sede 
social, Fernández de Enclso N9 3655, Ca- 
pital Federal, para considerar el si" 
guíente: 

ORDEN DEL OÍA: 

1? Los documentos del art. 347, inciso 
1* del Código de Comercio, del ejercicio 
cenado el 31 de diciembre de 1970. Dis- 
tribución de las utilidades. 

29 Elección de sindico titular y su- 
plente. 

¿9 Designar dos accionistas para firmar 
el acta. — El Directorio. 

$ 90,— ©.2114 N9 37.179 V.27|4J71 

INDUSTRIAS ELÉCTRICAS 
ANTARES 

Soe. Anón., Dad., Com., Fin. e Inmob. 
CONVOCATORIA, 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, a las 18 horas en la 
calle Pujol 663, de esta Capital, para 
tratar lo siguiente 

ORDEN DEL DÍA. 

19 Los documentos que prescribe el art. 
347, inc 19 del Código de Comercio, del 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 

29 Distribución de utilidades. 

39 Retribución a directores y síndico. 

49 Elegir directores, síndicos y designar 
dos accionistas para firmar el acta. — El 
Directorio. 

$ 90.— e.21(4 N9 36.655 V.27|4¡71 



INMOBILIARIA AMAL 

Sociedad Anónima Industria) - 
Comercial Inmobiliaria Financien 
y Agropecuaria 
Registro N* 36923 

CONVOCATORIA 
Citaré a loe señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el dia 30 de abril de 1971, a las, 19 
hs., en el local de la calle Lavalle 2811. 
19 piso. Capital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Cancelación documentos al 31112170, 
art. 347. Código de Comercio. 
29 Elección de directores y síndicos. 
39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directoría 

* 75.- e.2Í(4 Ñ9 36.794 v.27|4¡71 



INMOBILIARIA ARIGENTO 

Sociedad Anónima Comercial 
Industrial y Agropecuaria 
Registro N» 16.301 

CONVOCATORIA •-';'' • 
Citaré a los señores accionistas a "la 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el día 30 de abril de 1971, a las 19 hs., 
en el local de la calie Lavalle 2811, l 9 ' piso, 
Capital, para tratar er siguiente - ~ - ' 
ORDEN DEL DÍA: 
19 Cancelación documentos al 31|12¡70, 
art. 347, Código de Comercio. 
29 Elección de directores y síndicos. 
39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 75.— e.21|4 N9 36.792 v.27|4¡71 

INDUSTRIAS ATLANXIDA 
S. A. C. I. F. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 9 horas, en Maipú 521, 79 piso Capital, 
para tratar el siguiente - - • 
ORDEN DEL DIA: 

1' Consideración documentos según art. 
347 del Código de Comercio y distribu- 
ción de utilidades por el ejercicio cerrado 
el 31 de diciembre de 1970. 

29 Fijación del número de directores 
í su elección, 

39 Designación de síndico .titular y su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — Buenos Aires, 15 de 
abril de 1971. — El Directorio. 

| 120.— e.2114 N9 36.767 v.27¡4|71 

INDUSTRIAS METALÚRGICAS . 
DE ROSE 

Sociedad Anónima Comercial 
e Industrial 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA ORDINARIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, a 
las 20 horas, en Acevedo 889, Capital, a 
fin de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración y L aprobación de !a 
memoria, balance .general, cuadro demos- 
trativo de pérdidas y ganancias e informe 
del síndico, correspondiente al ejercicio 
cerrado al 31 de diciembre de 1970. 

29 Nombramiento del síndico y sindico 
suplente. 

39 Ratificación de'la compra de la finca 
de M. R. Trelles N9 2749|53, Capital. 
.49 Aumento del capital social de pesos 
200 000.— a $ 400.000.— ~ ' 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta., — El Directorio. . • 

$ 90.— e.21|4'N9 36.766 V.27|4I71 



INDUSTRIAS ELECTROMECÁNICAS * 

SABA 

S. A. L C. > .,'•■• 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Otdinaria a reali- 
zarse el día 30, de abril de 197Í. á las 9 
horas en la calle Sayos 6654, Capital Fe- 
deral para tratar el siguiente. 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de ía documentación 
del art. 347 del Código dé Comercio, ejer- 
cicio finalizado el 31[12|70. 
.. 29 Elección del directorio y síndicos. 

39 Construcción, planta industrial. . 

49 Aumento de capital y emisión de 
acciones. 

59 Distribución de utilidades. 
- 69 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. .— El Directorio. 

- $ 75.— e.21|4 N9 37.016 V.27I4|71 



IBEC-ROLLINS BURDICK HUNTER 

S. A, , * - ■ !• 

De Servicios y -Mandatos : . . '.* 
CONVOCATORIA . ,„: 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea Generat Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, a las 10 horas, en 
Esmeralda 672, 89.- piso, para considerar 
el siguiente - • 

ORDEN DEL' DIA: ' 
19 Consideración , documentos artículo 
347. del C. de C al 31. .{fe diciembre de 
l>970 . . . ' 

29 Fijación de .número de Directores 
y elección dé los mismos. 
' 39 Elección del Síndico titular y Sín- 
dico suplente. 

' 49 Liquidación de la. Sociedad. ■ 
' 59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de Asamblea. "— El Di- 
rectorio. '•,'.' • ., '. 
$ 105..=-' e.21|4 N? 36.755 v. 2714171 

IBEC ADMINISTRACIONES 

Y MANDATOS ' ' 

S. A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, a las 10,30 horas, en 
Esmeralda 672, 89 piso, para "considerar 
el siguiente ... 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración - documentos arjtlculo 
347 del ' Código de Comercio" al* 31 de 
diciembre de 1970. ' -• - 

29 Canje de acciones. •'•'•'" ' ' 



39 Fijación de número de Directores y 
elección de los mismos. 

49* Elección del Síndico titular y Sin* 
dlco suplente. 

'59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la Asamblea. — El DI- 
rectorio. 

$ 105.— e.21|4 N9 36.751 V.37I4|71 

IBEC ARBOR ACRES ARGENTINA 
S. A. 

Industrial, Comercial, 
Financiera y Agropecuaria 
CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 

30 de abril de 1971, a las 12 horas, en 
Esmeralda 672, 89 piso, para considerar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos artículo 
347 del C. de C. al 31 de diciembre de 
:97o. 

29 Fijación del número de Directores 
titulares y suplentes y elección de lea 
mismos. 

39 Elección del Sindico titular y Sin» 
dico suplente. 

49 Distribución de utilidades. 

59- Designación de dos acc'onistas para 
firmar el acta de Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ 105— e.21|4 N9 36.753 V.27|4|71 

iMAFE 
S.Á.I.C.F.I.A. 

Expediente N» 7.174 

Convócase a Asamblea General Ordi» 
naria para el día 29 de, abril de 1971, a 
las 19 horas, en Terrero 70, Capital Fe- 
aerál. para tratar: 

1» Considerar, documentos del artículo 
347, inciso I 9 del Código de Comercio, 
<iel ejercicio 31|12¡1970. - 
-2» Elegir directores, síndicos y dos ac- 
cionistas para firmar el acta, — El Dl« 
rectoría . • . 

$ 60.— e.20|4 N9 34.282 v.26]4|71 

INDUSTRIAS J. A. M. 
S. A. I. C. 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el 30 de abril de 1971< 20 horas, en Senl- 
llosa 444, Capital, para considerar: 

19) Documentos art. 347. C. C. ejercicio 
al 31|12I70. 

29). Remuneración del directorio. 

39) Fijar.: retribución síndico titular, 
próximo ejercicio. , 

49) Distribución de utilidades. 

5« ) Elección de directores y "síndicos y 
dos accionistas' para firmar acta de "asam- 
blea. —El Directorio. 

•■* $ SO e. 21|4 N9 36.022 V. 2714171 

INTECTORA . > 

PLÁSTICA ARGENTINA 

ÉS 1 (J 1 P I , ' 

Expediente N9 22¿575i66 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas pa- 
ra el día. 30 < de abril de 1971, a las 20 
horas, en su sede de la calle Rivadavia 
N9 8925, Capital, para tratar el siguiente 
Orden del Día: 19 Consideración de los 
documentos prescriptos por ei articulo 
34?. inc C. del Código de Comercio al 

31 de diciembre de 1970. — 2» Distribu, 
ción de utilidades. — ,39 Designación -de 
Sindico titular y suplente y" de dos ac- 
cionistas para firmar el acta de la asam- 
blea. — Buenos Aires, abril 19 de 197). 

— El Directorio. 

f 67,50 e. 2214 N9 $7.766 v. 28(4171 

iNMpBItlARIA KI-ÁLEXIA 
S.A.r.C.F.M. . 

CONVOCATORIA 

- Cítase a Asamblea .General Ordinaria 
para el 30[4I1971, a las 19 ha., en Vla- 
moñte*48D, P. 10, Ofia 37, para: 

19 Designar dos accionistas para firmal 

29 Considerar documentos ejercicio Ñ» - 
3 finalizado 31|12|70. .. 
39 Distribun- utilidades. 
49 Elegir Directores Titulares y Su- 
plentes. , " 

■** 59 Designar Síndicos Titular y Suplen- 
te. 

El Directorio 
$ 52,50 e.' 2214 N9_ 37.319 V. 28í4|7s 

INMOBDLIARIA NAHON HERMANOS 

.' Sociedad Añonim» 

. Comercial e Inmobiliaria. 
., Convócase a los señores accionistas da 
Inmobiliaria Nabon Hermanos, Sociedad 
Anónima Comercial e Inmobiliaria, t> 
Asamblea General Ordinaria de accionls* 
nistas a celebrarse el día 30 de abril da 
1971, en el local social, calle Veneruel» 
N9 2148, de esta Capital Federal, a lai 
9 horas, para considerar el siguiente 
• ORDEN DEL DIA: 
1« Consideración documentos Me* 
moría, Balance General, cuadro Demos* 
trativo dé la Cuenta de Ganancias y Pir> 
didas correspondiente al ejerciólo €•» 
rrado el 3l[l2|70. 

29 Elección de Síndico titular y sa> 
píente. .. . ■ • 

' $o Designación de dos' accionistas pa> ' 
ra firmar el acta. — El Directorio. 
■ - ' * 82,50 e. 22)4 N« 37.730 T. 28140» 
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I,A.*.I.S.^ k ,_j,- i^ . 

IninrijiUaria» Agropecuaria* 
I*inznc:ew.. «.industrial 
Stc^eúaír A ny i im» 
Revivo: «.5<I 

CONVOCATORIA ^ 

A. ASAMBLEA Cx-mütAi. OKDINAKI& 
• US ACCiOrtlSTAS 
Convócase a Asamblea General Or*?* 
naiia de accionistas fui a éf ¿S» ^ tfe 
abril de l&U a. las 19 toras» en ia. cade 
Cangallo 318,, pi¿a 3", Ofi. 20, Capilar Fe 
deíal. para t-k-ar 

ORDEN DEL DTfl: 
1* Consideración oocumentos: Att. 347». 
Inc. I? del Código de Comercia, ai 31 <fe 
dicembre de 1870. 
2» Distribución . de utilldudeSi, 
3? Retribución a nüembros del direc- 
toiio. 
4» Aumenta del capital autoriz ado. 
5' g'wrrfiSn fie sftiriím* y dOtt acnloniK- 

tas para firmar el acta. 

El nimtmrHr, 
$ SfO.-y e.22¡í N? 'a* 4BS T^9|4¡T1 

INDUSTRIAS TÉCNICAS ATRE1 
8.A.S. rC. 

N» de Keffr 7.235 
Conyugase? a Asamblea Generat Ordi- 
naria para ex 3tt de abril de 137H. a¡ las 
12 niaras,; en Perú. 1422» Carita»,, para 

1» Consideíai documentos art. 341 u.c 
1 Q dei Código de Comercio, Ejercicio 32¡ 
12|70. 
m J> Capitalización reserva, espedaL 
3? Elegir Síndicos y ooa accionistas, pas- 
ta firmar el acta. 

-;.<•■■ El Directorio 

$ 4&— e. 22í4 m 37-305 V. -2314171. 

IMPOiátí ' 

B.A.f.F.a e I. __ 

ASAEIJ3Í-EA GiiMERAX- ORDINARIA 

Se 'conrees a. ios. señores AccanistaS 
a Asamblea Genera, Ordinaria, para ei 
dia 30 'de abril de 1371, a las ft horas. 
en Ja AvUa. Corrientes 1295. tercer pisa, 
Oficina 34 t-xs. :on?iderar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

1? títnsu. ¿ le. .n ue ios. uocumentos que 
prescribe' d arCeuJa 347. del Código- <te 
Comercio* 'rete-, ente* aj ejerricta cerrado 
el 31 tía diciembre de 1970. 

2 Fijaxiórr y decc.ón de Dlrectaies. 

3» Elección,, de Sindica y sinaica- Suí- 
plente ' ' - ' • __ 

4v Designación ie dos accionistas para 

firmar el Acta. ' 

* El Directorio 

' ? 75.-* ' e. 221Í N* 373041 V. ¿S¡41TE 

IMPORTADORA 

OS CAE B. tTSKEtSTEEí 

S.A.C.I.*. 

Registro N» 21.705 

CONVOCATORIA 
Citase 2 l*-s señolea a¿caan*£tas a Ife 
Asamblea General Ordinaria' a regazarse 
ei SO de afrü oe líTE, a las 1* horas,. 
enBmé. Mitre 1232, 6* "A"; Capital', pa- 
ra traía. fíijenie 

. ORDEN JÜ2L DÍA: 
1? Ojnsittw- - •- ->*> dcrumentpa al 3BEJI 
10 ect. 347 C.d. de Comercio 

2? qepignacón directoier, Síndicos- y 3 
accionistas para firmar el Acta. 

. El DJreEtnrto 

$' &2.&0 e 2214 N° S7.i30 V 28t4tJ3l 

INSTITUTO LATlNO-AJJlEHrCANO 
DE crn J i r »-K^ 

8 *ijcif"Í-^ a Asamblea General, Ordlf- 
naiia cara e* dia 3fl da ateü d^ 12.7H a 
tos W te en W .calle EasuaHio 240, para' 
tratar .B,, c ¡gvténte 

... ,taEDaS DEL DÍA: t , _ 

1*' Di.cÜ^^^á Que piescribe *,.«** 
S4 del Codeo ¿é C.mercío, para e! BJes- 
Scia e ¿Fraí(Sei 31 de diciembre de UTO. 

l« Lieíj&r^qioij del numero de Duren- 

^Desfg'naS'de Sádica TBOft , 
"íf&SS de dos accionistaa para 
firmar.el ac^ Q Directorlo 

^75.-. e. 22|4 N» 37.433 *- 2a,4!7t 

SJütaTR»,* PR CONCISOSIEBMWW 

Y A gS A Anón/ Itedust. k Conrerc; T™"**- 

CortMCase a, AiamWea General Ordi- 

naria oara el fBa 30 de abril de 1971'. as 

piso. .Capital, par» tratar elsigplente 
o^¡ CRÜE& DEL DIA. 
19 cáosidertción. de los documentas 
del «ÍOHk tac. « «í« Códlgp de 
Comeisié.Tdéi,..e^cícia CE?rada ef SI ds 
• fe tíe "PTXf 



INMOBILIARIA BA£K 
S^AlC.I.I.C. y A. 

Av. Bivadavia £231, Capí Fe" 

. comracATDRiA 

Canjíáease a. Asamtlea. General Orol- 
naiia para, el 3a de aLrll de 1S»7J. a ihs 
x7 noxaa en Avdju Küradavia 2237 C 
nital Eede a' ra. a tT aiar el siguiente. 
f >nT»gTa : DEL. DIAr ■ 
y». Docui— n.a*-iJX cet Art. 3431 del Có 
diga da Comercio- i distribución de uti.- 
¡lidadea. 

29- BTcnaaliramlenta de directores s sta> 
dicos. y dos accionistas para, firmar el 
acta. • 

ját Directoría 
$ 45.— e.2214 N» 37.^80! T.2E471 

DíSLUTU'líO) UNIVERSAL, 
Sociedad Anónima» 
Comercial 

Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el di» 3a de 
atoü de 1671, a tas 19- norasv en Para- 
gua* 1666. Dará tratar el siguiente 
ORDEN. DEL. DIAt 
g pi constfift' a c <tn aecumentadón art. 
34T Cüdigo cte comarco, correspondiente 
eieiciclo CErrsda el 3lili4ia7a ^^ 

2» ElficciónE Sindico tatuiar s suptente 
por urr año. . , * ~ 

3* Deslgnaciáa de doa ac c ioni s t as para 

, firmas el Acta» _ . 

S 75L— fe 221* SP STUJÍl Tt, 2W1 



t J; FERNANDEZ NOVO A 

Sociedad Anónima 
Industrial y. CmhtcW 

ÓRDES DEL DIA: 

^^„ Consócase a Asamblea General Ordl» 

eT"30 de a'«rH de 1371, a laa 22,30 ns., caria ür accionista» par* el día 30 do 
en la calle Balgrann 748, piso 1L Oí U2, ¿¡¡¡n ¿ e ig- t t a las II ñoras,, la a^e íen- 
Capital Federal» para tratar el siguiente. ¿^ lugar en el local social, caüe Mo» 
ORDEN DEL DIA: j tEaa n» 1344, para tratar el sigulents 

1* Designación de .«nSeoeturta y dos 



ESTOPAR 

S.AlO.I.F.I. . ;, 

,. CONVCCÁTDRTA 

Se convoca a los señores accionistas a 
Asamn&á General Ordinaria a realizarse 



INAXES 
S A 

tidñsíriar, O tm e rcfaK . 
Finrrnciéra e BnnobiIIar«i 
Registro S' $.&}& 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el 3i)i «le f^T de 1S31 a las 14 nocas» * 
,M m " * n 8^, 49 piscv paral 
i i« Considerar documentos Art». 3*fc. 
: me E" del Código de Cü rne x l q. eierciiflti 
iUÜi'.ff. 

a» Elegir directores, sindicas y dos ao 
' cirirüstas para firmar ei acta. 

El Cirectoiio 
$ 68.— l.22|4 N» 37.49a .28i4i71 

INSTITUTO /SE&OR 
Uto IN . EHál^NEá 
a.A.F.M.C.I. e I. 
Exp. N» 31.241 

CON.VQCATOB1A; 
Ccnvócam ffi Asammeft General QraV 
narlai para el dnt 30i de afiídi ae 191. fr- 
ías ítt os. calle Diagonal: Harte lH9i 
Cap-tai, para oatasr 

OHDEH £JEL DIA: 
lt Consioeración de ía aieuiurla, ■ ba- 
tanee general, cuentaE de ga nancias y 
pérdidas; tofbime d el sin dico currespnn- 
diente a, ejercicio terminauo el 31 de 
diciembre de 1970. 

2f Designadórr ds sftnücos: tatuiar y 
suplente. 

3» Designación, de dlrerflores. 

, 4t integración del' directorio <fe acuer- 
, da a. tu, remeta en. el punta anierlar.. 
5f Oesignacíón, de dos. accionistas' para 

Qnrax et acta. 

$ I05.~ e.22tí m 3T.262 T.28Í417I 

INMOBILIARIA ADÁN 

Comercial e I nirm Tintaría,, 
Soc'edad Anónima, 

COSTVCICATORIA 
Por resolución dei Duecrarlir y •*" 
1 acuerdo con l dispuesto pot ?1 Artüat- 
lo 10 ue los Estatutos sedales, se con- 
voca a los süiujitü- acdonisras a Asam- 
blea General OrdlnaTia. la que -endr$ 
lugar el día 30 de abril ae 1971. a las 
10 horas en Gascón 720, Capital Fede- 
ral,, a efec o* de t' atar el siguiente 
ORDEBT DEL OTA: 
1» Canáitieracion de la dacumentaclén 
referente al articula 347 dei Código de 
"•omercto con respectoj ai segundo ejer- 
cicio cerrado tí. 31 de diciembre de 1970 
2* Bección de dlrectorea y determlna- 
ón de su número. 

3» Efeccifín ó> wfndfen tttnlsx y sa- 
piente. 

49 Eleadarr de das accionistas para nt. 
.íar el acta. 

El Dsrectaria 
f. 60". — *>, 2214 K» ST.37S v28lt71 

INDUSTRIALES KIETALURGICOS 

Saciedad Anáníma 
Iñmofiinaria 
Reelstro N* 19.685- 

diciembre détOTT _ CONVOCATORIA 

29 torftctfcrwtica. de laa arjeionea ja , convocase a Asamblea General Ofcttv 

emitidas, y,, ÍP,rma de pago. (tIa ria para el dia 3ff de abril de 1S7I, 

39 Aumento; dej capital autorizado- ca> :a ^ 17,30 tioras, en. Alsína. IfiflT, Cft- 

lB«erlsíic¿.if.',fflrnia de. paga dte m, ac» pltal^ para tratar e? sigp leige. 

dones ¿ éniitír ¡ ORDEN DEL DTA: 

49 Fijación del numera de Directores- i« ccindtinsmíón dbuumrnras Art 343: 



i.cibnistas para efectuar el escrutinio y 
firmar el Acta. 

2? Consideración de la documentación 
establecida par. el Art 347 del Código 
de comercia correspondiente al ejercicio 
cerrado: el 31 de dlciemn re de r 87u. 

3? Remuneraciones a Directores en ta- 
reas activas. 

4* Fijación, del numero de Directores 
y elección de las mismas. Sindico Ti- 
tular y Suplente por el termina de un 
ana — El Directorio. __„„ 

t I12.5a e.22!í N* 3T.5ÜU VJB¡4J71 

ITALNORTE 

S. A. A. C I .e L 

N» 23.621 

CONVOCATORIA 
, Ctonvócase a Asamb 1 ea General Ordi 
mrrta- para el dia 30 de abril de 1 371. a 
las W ñoras, en el Mercarlo Prnfn-mres 
de Frutas y ffortaíizas; oficina 5ff. Esta 
dóji Sildlas Retiro rTorte. Caottal Fede- 
val. pura considerar el siguiente 
ORDEN DEI DTA' 
1» Los documentos del artículo 347. ta* 
V? dei Códlero de Comwcia del ejercicio 
Cerrado el 31 de diciembre *e 1970. 
2' Distribución de utilidades. 
p Fijar número y eleertr d'rectores. sW 



ORDEN DEL DIA: 

lo DesIgnacIaD: de ún secretarto de ia 
Asamblea. 

2* Consideración de la Memoria. In- 
ventarlo Balance General, Cuenta da 
Ganandas y Pérdidas e Informe del Sin- 
dica, correspondiente al eTexcIdo venddc? 
ei 31 de diciembre de ÜFRi. 

39 Distribución de utilidades; 

A" Remuneración día Directores- y Sin- 
dico. 

6« p^ipim-Mn de dos Directores sxr- 

(puentes un Sindico titular y un Sindica 
suplente. 
6? Designación de dos accionistas oara 
aprobar y firmar el acta. — El .DfrEetorío». 
Nota: Los sEfiored accionistas de confor- 
midad con tas disposiciones; esta» 
tutarias. At*^ w r&n depositaT . en la* 
caja SDdai sus acetan ps. par lo me- 
nos con tres días d» antielpaciojj 
para tomar parte eil la Asambjea, 
t 120.— e.21|4 N' 36.778 V.2714i71 

JUAN IL CA VALLO 
S.A.C.I.F.T.A. 

CONVOCATORIA 
Convócase pata Asamblea General Orr 



loicas y^>l32^t^ P 81 " ñrmse eT W ~\ dlna'rir7ara'ir3Ó r ^^rff _ cré~í57l, a 

tH - " fníÜTro* N« 3B.223 vjm*!71 1» 15 horas en San »««»»«»• CaBltaT 
s lúa.— e.^j* « »»•«_ , j Feaerai, par a tratar el siguiente 

IGNACIO F. WASSFRlffAN i ORDEH DEL DIA: 

&.A.G,t.¥IJL ^^^ i i? cansMeracián dnenmentas Art, 347» 

Convácare a AsamMea General, onu- \ j^^ aü. CñcL dfe Comerria, ejercida 
aarla para el dia 30^de Ate^^ %".- ¡ cerrado el 3H12na. ' 

a las' 18.30 horas, én Fédiro Efchagüe 32o0. t 2 , Distribución de utilidades, 
para tratar el sfeaiente _^ a 1 3» Elección .de Directares> Sindic o Tl- 



ORTJEN DEL DIA: 
1» Documentos art. 347. Iras, I», oel Có- 
digo de Conrerda, ejercida al 31112170 
2» Elecddn de Directores; Sindicas y dos 
acdanlstas para firmar el acta. — Ea 
Directorio. ^^ ^^^ ^ ^^ rMXtl 

ITAtMATE 
S. A- 

de Empresas Marítimas 

Convocase a toa señores accionistas a 
Asamb'ea Gereral Ord'^sria nara el 30 
de abril de 1971. a las 10 horas, en Ave- 
nida Córdoba 629. Capital, para tratar 
•M siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Documentos Ark 347. del CodlBr 
de Comercio, eiercido cerrada al 31112» 
197D. 

2?" Renmnerádones» dlrwitires y sirldl- 

rns. 

3P DtíerrnJnariórt numero de directores 
nomWnmientoí dJrec&>rés y s rodiep s. 

4P nesígnadón de das ac-tonis& c o^nt 
firmar el acta de la asamblea. — El DJ- 
1 rectoría, 

& 8Q e.2l!4 H? 35.762 TJ71417I 

ÍDINFA 

Inslltnto para el Desarrollo 

de la Investigación Farmacológica 

Argentina 

Sociedad Anónima 

Industrial y Comercial 

Registro N* 2B 3fi3 

COjSVOCATORIA 
Conracase a las señnres a cclonl stag a 
ia Asamh'ea General Ordinaria a ede- 
brarse d dia 30 de abril de 1971 a '«w 
3 horas ert la sede de la sodedad. Ave- 
Qapeda 4213. Capital para considerar el 
siguiente 



y elección de ios mismos. 

50 Designación; del sindica titular s 
suplente 

69 De-ighación: de doa aednrustas para 
firmas' eT acta; — El Olrpctinrta 

$ 00 e. 2214 N9 37.711 V. 28HI71 



del cadiga de CamErcIb. eáenadb 31'12¡70i 
2' EleraJUn de gfmrUnrt Titmar y S!n> 

dlca Suplentes 
3* Desfenariarc de das sepiardstas para 

firmar eT Acta. — El Direc torí a. 

$ 75 e.2214 N9 37.554 V.28¡4|71 



fnlar y Sindico; SlTplPTIte. 

49 Designación de 2 acdanlstas para 
firmar el Af*i»s — El DlreEtorJo. 

1 75 e^214 N9 37^36 V^8i4!77 

J O N fc 

grefeiTad Aniñirimn. 

Comercial, Industrial, ? 

Inmobiliaria y Financiera 
CONVOCATORIA 
Convocase a los señares accionistas" s , 
Asamb'ea Generar Ordinaria a celebrarse x 
en Avaa. Pte. R. Sienz Peña 811 ' nlsó 
1» oficna 3. Capital Federal d -día" atr- 
ae abrir de 197X a las I&3U ttoraspara ■' 
considerar el stgniénte 

ORDEN DEL DIA: 

' i: CxaisíD^ractto Documentas Art' 341 
del Código de Comercio por tí. Eiercirio; * 
1S70. 

29 Apronanón de la remuneración de> 
.as señores Directores. ... 

3» Determ3nadán dd número de miern- 
cros qne' integrarA d. Directorio y e'éc- 
tíón de los mismos por el término de un 

4* Designación de un Sindico titular y 
un S'ndlco' suplente por el' término ae 
un año. 

59 Designación de dos acdontsta? para 
firmar el Acta de Aaaaarj'eH. 
*■ EL Directorio 

$ 105.— e.2U4 N73EÍI1Q v;27l4|1l 

J O Y CE. 

Soledad Anónima Rirral 
y Comercial 
N. 38.870 

CONVOCATORIA • 

Convacase a loa . señores • accionistas * 
I la Asamb'ea Extraatdinaria que se ce- 



r»Rrj-i7n rnrr ota- I lebra'á el día 3 de maya jd& 1371 a- as 

O considerarion áT la atVnnrlu. In- ! M ha. en d locar de H VrJgoyen 651, 
ventarla Batanee General. Cuenta de 39 piso, para tratar el siguiente: 
Pérdidas y Ganancias, distribución de uti- I ORTXBttfr DEL Ü1\:- 

lidádes, correspondiente a» ejerc'cio ce- .„ «^n-,,*,, ñ Jr ¿tiflal autorizado- a la , 
rrarlo d 3T de dtdemhre de 197H - T\ »* /STi ,an%ñf B anCorIZaiIa a **' 
Cbnsideradón de tas retribuciones filadas | ^ a D * e E -*^ ia ^T' aC M anStHS m n^ 
a los D'rertores por d desempeño de sus ' ?* %~ í E$g a: *^ .acdomstas para rir- 
fimclones técnica^ administrativas 9 tra- , ^^ a acía - ~ • ~ nirectnrio. 

noranos de los' Síndicos. - 3= Elección , m — ' «.MI4-N» ¿SftSuMfll 

dd nuevp D'rectcrio. su número asi co- | * 60 ~ . e ^f |4 ' w v i"í^<4-v^ai4i<4 

mo de Sindico Titular y Suplente - 4« , r ,_ Rf ¿ Aimo 
Deslgmddn d*- dos actíonlstas para fir- ¡ ^|f A ^^^ 
mar el Acta de la Asamblea. - El ni, DEL .apiana 



cectorüx 



%, US- e20¡4 N9 *»^2" » ZBi* 1 !! 



«J»* 



JOSÉ VALLE 
S.A.A C. e I. 

N» je Reg.t 13.530 

Convñcase s. Asambíea GfinfSE,! O"*- 
narla para el 30 de atril de 1371- Ct 
lt ñoras en Faragnay 72% 7> P.-2S, Ca 
piral, para tratar: . . - 

V» Ccnslderár documentos Art 247 
Inc. T* del CótBga de Comerdo, ejerdv 
-'» 31'12!70. ' , 

W E&gir directores: snmTcos y das ac. 
tíantstas para firmar el acta. 

El Directoi-- 

$ 37,60.- - e.20;4 NV S4 10T v.2b ( 47l 



S. A. L C. I. y A. 
Expediente N? 22.183 

CONVOCAT* 'HIA 
Coorífcase a la Cuarta Asairlíeat Ge- 
neral Ordinaria de. la S. A. Jasé Ri- 
cardo Deílapíana, para d lia -fe abril 
de 1971, a las 18 horas en el oca: de la 
calle Pririgles 733.. Capital Federal, para 
tratar la siguiente 

ORDEN DEJL DIAr 

I? Aprobación documentos \rtíeulr 347 
dd C'digo de Comerdo^ ej2rcieio 31 12170. 

29 Aprobaclén distríbudór* utilidades. 

3^ Adr ab a don cantabUTzitotorj tercera 
parte Raralda Ley 17.335. 

49 ETecctcn d& Directores y Slndto» 
Titu T Etr y suplente. 

5' DesignídóTí de dos aecío listas para 
firmar ei Acta — El- directorio. 

f 75 e.Klí-IF ^.^S v.2í4|71 
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c A N V S 

Sociedad Anónima 
Com Ind. Finan. Inmobiliaria 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Ordinaria para 
-i 30 de abril de 1971, a las 20 ñoras, en 
wda. de Mayo 1370, para considerar 
Jrden del Día: IV Los documentos del 
irt. 347, inc. 1* del Código de Comercio 
el ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
'e 1970. 29) Elegir Directores, Síndicos 
y dos accionistas para firmar el acta. 
El Directorio 
$ 45.- e.21|4 W 36.568 V.27|4|71 

IANITROL ARGENTINA 

Sociedad Anónima 

CONVOCATORIA 
Convoca a los accionistas a Asamblea 
General Ordinaria, pai'a el día 30 de 
ibril de 1971 a las 20 horas, en las 
oficinas de la sociedad, Avda. Puey- 
•Tedón 2460, Capital Federal, para tra- 
rar el siguiente: 

OTEN DEL DÍA: 
1* Consideración y aprobación de la 
Memoria, Balance General, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas e Informe del 
Sindico correspondeinte al ejercicio N* 
9 cerrado el 31 de diciembre de > 1970 
art. ■ 347 del Código de Comercio), 
2? Elección de Directores. 
3" Elección de Sindico titular y Sín- 
ilco suplente. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
•a firmar el acta .— El Directorio. 

Se recuerda el art. 14 de los Estatu- 
ios sociales 

$ 90 e.21|4N9 36.846 v.27¡4|71 

rORGIÍ WINTER SANTAMARÍA 
S. A. C. A. M. I. F. 

Registro N» 22.282 

CONVOCATORIA 

Cítese a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el 30 de abril de 1971 a las 20 hs. 
Tn Corrientes 3247, 1? Subsuelo, Capital, 
aara tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración documentos al 31|12| 
70, Art. 347^ Código de Comercio. 

2' Elección de Directores, Síndicos. 

3» Designación de dos accionistas pa- 
ra firmai- el acta. — E Directorio. 

Buenos Aires, 1' de abril de 1971. 

$ 60 e.21¡4 N» 36.500 V.27|4¡71 

J. B. COSTA 

.Sociedad AnAnlma 
Comercial, Financiera, 
Inmobiliaria y Agropecuaria 
CONVOCATORIA 

Convócase a la Asamblea General Or- 
dinaria para el día 30 de abril de 1971 
a las 18 horas, en San José 1962 para 
tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1? Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

2» Consideraciones documentos artícu- 
lo 347 Código de Comercio. — Ejercicio 
tercero cerrado 31 diciembre 1970. 

3' Elección de Directores y Síndicos 
que terminan sus mandatos. — El Di- 
rectorio. 

í 75 e.2l)4 N9 36.046 v.27|4|7l 

J. CASALIS 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Financiera e Inmobiliaria 
CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971. 
en Tucumán 2350, Capital, a las 15 ho- 
ras, para tratar el siguiente: 
' OVDEN DEL OÍA: 

1* Considerar documentos Artículo 347, 
Inciso 1« del Código de Comercio, ejer- 
cicio cerrado el 31)12(1970. 

2? Destino de las utilidades. 

3? Remuneración a los Directores y 
Sindico. 

4» Ratificación por la Asamblea del 
compromiso asumido por el Directorio en 
representación de la sociedad, ante la 
Comisión Asesora Especial Ley 17.507 y 
ante el Banco Industrial de la Repú- 
blica Argentina por acuerdo de fecha 
OJ4I1970 misma Ley. 

5? Determinación del número de Di- 
rectores y elección de los mismos. 

6? Elección de Síndico titular y su- 
plente. 

7» Aumento de Capital Social. 

8? Designación de dos accionistas pa- 
ra que firmen el acta en representación 
de la Asamblea. 

Buenos Aires, 14 de abril de 1871. — 
El Directorio. 

$ 135 e.21|4 NO 36.054 V.27|4|71 



J. FERNANDEZ NOVOA 
S. A. 

Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el dia 30 de 
abril de 1971, a las 17 horas, ia que 
tendrá lugar en el local social, cade Mo- 
reno N? 1844, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

. 19) Designación de un secretario de 
la Asamblea. 

29) Consideración de la Memoria, In- 
ventario, Balance General, Cuerta de 
Ganancias y Pérdidas e Informe nel Sín- 
dico, correspondiente al ejercicio venci- 
do el 31 de diciembre de 1970. 

39) Distribución de utilidades 

4«) Remuneración de Directores y Sín- 
dico. 

5») Designación de dos Directores su- 
plentes, un Sindico titular y un Sindi- 
co suplente. 

6?) Designación de dos accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el acta. 

El Directorio. 
Nota: Los señores Accionistas, de con- 
■ formldad con las disposiciones -as. 

tatutarias, deberán depositar en 
la caja social sus acciones, por lo 
menos con tres días de anticipa- 
ción para tomar parte en la Asam- 
blea. 

$ 120 e.21|4 N» 36.778 V.27|4|71 



fOSE CENTRONE E HUO 

Sociedad Anónima Comercial 
e Industrial 

CONVOCATORIA 

Convócase accionistas a Asamblea Ge- 
neral Ordinaria para el dia 30 abril 1971, 
18 horas, México N» 1559. Capital. Con- 
siderar documentación Art. 347, C. C, al 
31-XÜ-1970. Elección síndicos. — El Di- 
rectorio 

$ 30.- e. 21¡4 N? 36.863 ». 27|4;71 



JOYART 

S. A. C. I. M. 

Convócase a los señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que ten. 
drá lugar en nuestra sede. Avenida Co- 
rrientes 3019. Piso 6», oficina 61 de es- 
ta Capital, el dia 29 de Abril de 1971, 
a las 16 horas, para tratar lo siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1») Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas, Inventario e Informe del Sin- 
dico, correspondiente al ejercicio ter 
minado el 31 de Diciembre de 1970. 

29) Aprobación de la distribución de 
utilidades. 

39) Designación de Síndicos Titular 
y Suplente por un año. 

49) Designación de dos accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el acta de la Asam- 
blea. 

El Directorio. 
$ 90 e.21¡4 N9 36.687 v.27l4|71 

» A N V S 

Sociedad Anónima 

Com., Ind., Finan, Inmob. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Ordinaria pa- 
ra ei 30 de abril de 1971, a las 20 ho- 
ras, en Avda. de Mayo 1370, para con- 
siderar: orden del DIA: i) Los do- 
cumentos del art. 347, Inc. 19 del Có- 
digo de Comercio del ejercicio cerrado 
el 31 de Diciembre de 1970. — 2) Ele- 
gir Directores, síndicos y dos accionis- 
tas para firmar el acta. — El Directo- 
rio. 

$ 45 e.21|4 N» 36.568 v.2714171 

JONE f 

8. A. C. I. I. F. 

CONVOCATORIA 
Convócase a los Señoies Accionistas a 
Asf^iblea General Ordinaria a celebrar- 
se en Avda. Pte. Roque Sáenz Pena 811, 
piso 1ro., oficina 3. Capital Federal, el 
día 30 de Abril de 1971, a las 19,30 ho- 
ras, para considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19) Consideración Documentos Articulo 
347 del Código de Comercio, por el Ejer- 
cicio 1970. 

29) Aprobación de la remuneración 
ae los Señores Directores. 

39) Determinación del númr,-o de 
miembros que integrará el Directorio y 
c'ccción de los mismos por el término 
de un año. 

49> Designación de un Síndico Titu- 
lai y un Síndico Suplente por ei térmi- 
no de un año. 

£9) Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de Asamblea. 

El Directorio . 
$ 105 e.21J4 N9 36.910 v.27|4|71 



JOSÉ A. LOPATIN Y CÍA. 
S. A. 1, C. 

N» de Inscripción 26.313 
Balance General al 31112170. 
CONVOCATORIA 
El Directorio convoca a ios señores 
Accionistas a ia Asamblea General Or- 
dinaria, a realiüarse el 30¡4|71, a las 8 
horas en la calle Boulogne Sur-Mer 
580, 19 piso, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Examen y aprobación J e los docu- 
mentos exigidos por ei Art. 347 del Có- 
digo de Comercio por el ejercicio 31|12i70, 
distribución de utilidades y remuneración 
Directorio y Sindico. 

29 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

Buenos Aires, abril 10 de 1971. — El 
Directorio. 

$ 75 e.2H4-N9 35.970 v.27l4|71 

J. & E. ATKINSON 

Limitada Sociedad 
Anónima, Argentina, 
Industrial y Comercial 
N9 2.S48 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, a 'as ?2 horas, en 
Praga 1163, 49 piso, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Aprobación de la Memoria, inven- 
tario, Balance General, Cuenta de Ga- 
nancias y Pérdidas y Dictam-n t'il Sín- 
dico, correspondientes al ejercicio termi- 
nado el 31 de diciembre de i970, y dis- 
tribución de utilidades. 

29 Aprobación Revaiúo técnico v ca- 
pitalización del saldo Revaiúo ;ontable 
Ley 17.335. 

3' Designación de Directores y Síndi- 
cos por un año y fijación de sus remu- 
neraciones. 

49 Nombramiento de dos accionistas 
para firmar el acta de esta Asamblea. 
— El Directorio. 

Nota: Texto modificado per la Socie- 
dad a partir de la edición del Boletín 
Oficial del 21|4|71. 
$ 102 e.20|4-Nros. 34.709 y 36 («3 >.26i4j71 

J A R I L L A 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Inmobiliaria. Financiera 
y Agropecuaria 
Registro N» 22.859 
. CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores Accionistas 
a Asamblea General Ordln,„Ia o^e se 
celebrará el día 30 de abril de 1971, 
a las 11.30 horas, en el loca* de ia ca- 
lle Marcelo T. de Alvear 636, 4« piso, 
de la ciudad de Buenos Aires, para con- 
siderar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración y aprobación de la 
documentación proscripta por el artículo 
347, Inciso 19 del Código de Comercio, 
correspondiente al cuarto eje/c'cio social 
cerrado el 31 de diciembre n e 1970. 
29 Elección de tres Directores. 
39 Elección de un Síndico Vitular y un 
Síndico Suplente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la Asamblea. 

Buenos Aires, 12 de abril 1e 1J71. — 
El Directorio. 

$ 97,50 e.2H4-N9 35.516 V. 2714(71 



ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de la documentación 
aludida en el Art. 347 Inc. 19 del 
Código de Comercio correspondiente al 
tercer ejercicio cerrado el día 31 de di- 
ciembre de 1970. 

2v Distribución de utilidades. 

39 Fijar numeró dé nlembrDs del Di- 
rectorio, elección de los mismoj y del Sin- 
dico Titular y del Suplente. Todos con 
mandato por un año. 

49 Elección de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 105 e.2H4-N9 35.. 58 V.27i4|71 

JOPES A — JOP " 

ELECTROMECÁNICA 
S. A. C. I. F. e I. 

Independencia 2.92 
Expediente N* 36.347 

Se convoca a Asamblea Ordlnr^la para 
el día 30 de abril de 1971, * las 21 hs., 
a realizarse en la calle Independencia 
2992, para tratar: 

19 Consideración documentos Art. 347 
Inc. 19 del Código de 3om rcio, ejerci- 
cio ai 31 de diciembre 1e 970. 

29 Determinar el número de Directores» 
elegir a quienes desempeñarán los cargos 
y el de Síndicos Titular y Puniente. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 76 e.21|4-N9 35.763 v.27¡4j7l 



J U S T 
S.A.LCI.F. 

N9 20.460 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el 30 de abril de 1971 a la hora 11 en 
Díaz Vélez 4376, pnra considerar: 

19 Los documentos del Art 347, Inc. 19 
¡ del Coa. de Comercio ejercido cenado 
! el 31/12 '70. 

29 Determinación del número de direc- 
tores y su elección. 

39 Designación de síndicos y dos ac- 
cionistas para firmar el acta. 

El Directorio. 
$ 52,50 e.22¡4-N9 34.364-v,28|4|71 



J. B. CONSTRUCCIONES 

Sociedad Anónima 

Constructora, Inmobiliaria 

y Comercial 

Registro N? 25.688 

CONVOCATORIA 
Citase a los señores \cclunistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el ¿0 de abril de 19*1, a las 9 horas, en 
el local de Santa Fe 5141, "?apltal, para 
considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración Documentación Art. 
347 del Código de Comercio *el E 1er ciclo 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección Directores y Síndicos. 

39 Remuneración del Directorio y Sín- 
dico Titular. 

49 Modificación fecha cierre de ejer- 
cicio. 

59 Ratificación actas de Olrectorio de 
fechas 29|5|70, 8|7|70 y 7|9|70. 

6' Consideración acuerdo cen Banco 
Nacional de Desarrollo «obre distribución 
de dividendos en efectivo. 

79 Designación de dos accionista? para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 90 e.21.4 N9 35.796 V.27|4|71 



JES 

Sociedad Anónima • 
Comercial, Industrial, 
Financiera e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
ia Asamblea General Ordinaria que ten- 
drá lugar el dia £0 de abr!- de 1971. a 
las 19 horas, en las oficinas .« Ir calle 
Gorostiagá 2354, planta baja. Departa- 
mentó 2, Capital Federal, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la Memoria, In- 
ventario, Balance General, Casnta de Ga- 
nancias y Pérdidas e Informe del Síndico, 
correspondientes al 13 ejercicio cerrado 
el 31 de diciembre de 1970 v' Cuadro de 
Resultados. 

29 Fijación del número de miembros 
del Directorio, 

39 Elección de Directores Titulares y 
de dos Suplentes. 

49 Elección de Síndico Titular y Su- 
plente. 

59 Designación de dos accionistas para 
Armar el Acta de la asamblea. — E3 
Directorio. 

$ 105 e.21|4-N9 36.3o» T.ü74j71 

JOLUCA 

Sociedad Anónima, 
Comercial, Industrial, 
Inmobiliaria, Financiera, Agrícola, 
Ganadera y Minera 

CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Convócase a los señoies accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
30 de abril de 1971. a las 10 horas, en el 
local de la Sociedad, Cangallo 2694 1» 
"B". Capital Federal, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 



JOSÉ GONZÁLEZ 

Sociedad Anónima 

Comercial e Industrial 

Registro N9 27.283 

CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA GENERAL . ORDINARIA 

Convócase a los señores accionistas, a 
la Asamblea General Ordinaria, cue se 
efectuará el día 30 de abril de 1971, a 
las 18.30 horas, en nuestra sede social, 
calle' Chile 1435. de esta Capital, para 
tratar la siguiente 



1* Consideración de la memoria, in- 
ventario, balance general, cuenta C ga- 
nancias y pérdidas, infoime del síndico 
y distribución de utilidades corresnon- 
dlentes el ejercicio cerrado & 31 de" di- 
ciembre de 1970. 

29 Elección de un director titular - un 
director suplente para ocupar cargos va- 
cantes. 

3» Elección de síndico titular y" su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas para 
ílrirar el acto» de asamblea. 

El Directorio 
í 90.— e.20'4 N» 34.051 v.26¡4¡71 

JUAN CARLOS R" NA 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial 
y Financiera 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 3 de mayo de 1971, 
a las 9 horas, en el local sito en calle 
Francisco Beiró 2555159, Capital Federal, 
a fin de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de ios documentos 
exigidos por el artículo N9 347 del Có- 
digo de Comercio, por el ejercicio cerra- 
do el 31 de diciembre de 1970. 

29 Retribución de Directores y Sín- 
dico. 

39 Designación de Síndico Titular y 
Sindico Suplente, por el término de un 
año, y de dos accionistas para firmar 
el Acta. — El Directorio. 
Nota: Se recuerda a los señores accio- 
— nistas lo dispuesto por el artículo 
pertinente del estatuto social, so- 
bre depósito de acciones. 

$ 120 e.22|4 N9 37.606 V.28I4I71 
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JOSe KIVADOSS1 ¥ CÍA. 
S- A. 

Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 

Se comuiilca a los señores accionistas 
que se ha resuelto convocar a Asamblea 
General Ordinaria para el día 30 do abril 
de 1971, a las 18 horas, en el dom-Cillo 
legal, Av. de Mayo 981, escritorio 410, 
Capital Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de los documentos 
proscriptos por el artículo 347 del Códi- 
go de Comercio, correspondientes al e.er- 
cicic cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Distribución de utilidades. 

39 Aumento del capital autorizado. 

4? Fijación del número de directores y 
bu elección. 

6? Elección de sindico titular y síndi- 
co suplente. 

6» Designación do dos accionlst--; para 
firmar el acta. 

Buen~- Aires, 12 de abril de 1971. 
El Directorio 
$ 105.— e.2014 N9 33.676 v.2C¡4|71 

JOSÉ CESAR ATTO 

Sociedad Anónima, 
Comercial. Industrial, 
Inmobiliaria, Financiera, 

Constructora 

CONVOCATORIA 
Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 9 horas, en José E. Uribüru 627, 5' 
piso "29", para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DI A: 
1» Los documentos del Art. 347. Inc. 
1? del Código de Comercio del ejercicio 
N 1. cerrado el 31 de dlcleml e de 1970. 
29 Elección de directores, síndicos y dos 
accionistas para firmar el acta. 

El Directorio 
$ 00.— e.2014 N* 33.E49 V.26|4|7l 

JORGE SEQUENZA 
B.A.C.I.A.F.I. 

Expte. 1.894165 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, 
a las 20 horas, en el local social Erez- 
cano 3125, Capital, a fin de tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de los documentos 
prescripcos por el artículo 347 del Codi- 
gt de Comercio, correspondiente al 6» 
ejercicio cerrado el 31 dv diciembre de 
1969. _, 

Distribución de utilidades y retri- 
bución directorio y síndico titula . 

3« Elección d- directores titulares y 
síndicos titular y suplente. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

El directorio 
$ *75 — e.20¡4 N9 33.531 v.26!4'71 

JAIZKIBEL 
S.A.C.A.F. e I. 

Se convoca Asamblea General Or- 
diñarla para <1.30|4|1971. a las 11 hs en 
Ayacucho 1737, 6» B, Capital, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentación Art. 
J47. Inc. 1» del Código de comercio para 
el ejercicio cerrado el 31I12H970. 

29 Aumento del capital autorizado y 
emisión de acciones. 

3° Fijación del número de dlrectues y 
su elwt'on. 

4» Designación de síndicos titular y 
suplente y dos accionistas para firmar 
el acta. 

El Directorio 
$ 60.— e.20!4 N? 83.477 V.26¡4|71 

JUVESA ~ 

S.A.I.C.^.F. 

Registro N' 34.784 

CONVOCATORIA 
Cítase a los señores accionistas - 'a 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el 30 de abril de 1971. a las 19 horas, 
en Gurruchag- 627, 19 "A" Capital, para 
tratar el sigu'mfe 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentas al 31U2i 
89 y al 31112:70 Art. 347 Cód. de Co- 
mercio. - ' 

2» Designación directores, iírdicos y 
dos accionista, para firmar el acta. 
Buenos Aires, abril 7 de 1971. 

El Directorio 
$ 52.50.- e.90'4 N° 33.837 v 2f i'71 



JOSÉ MARIORELL F IIIJOS 
S. A. 

CONVOCATORIA 
Convócasp a Asamblea Gral. Ordinaria 
para el 30'4'71, a las 18 hs., en Av. de 
Mayo 1343. 6?, Capital, para tratar: 1» 
Consideración documentos dei Art. 347, 
Inc. I* del Código de Comercio, del ejer- 
cicio cerrado el 3U12nO. — 2« Ratifi- 
cación de las retribuciones a los miem- 
bros dH Directorio. — 3' Elección de 
síndicos y dos accionistas para firmar 
el actn - El Directorio. 

$ 45.- e.20'4 N c 35.482 V. 2614(71 



JUAN GRILLO Y HERMANOS 
ARGONEON 

Sociedad Anónima, 
Industrial, Comercial 
e Inmobiliaria 
N' Registro 15.004 
Convócase a los accionistas a Asam- 
blea Ordinaria para el 30|4|1971, a tas 
11 horas en Avda. Albarellos 2846, de' 
Capital Federal, para tratar el "Lu'ente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Considerar doc. Art. 347, Inc. 1» 
del Código de Comercio ejercicio 31|12i 
1970. 

2* Elección de directores, síndicos y dos 
accionistas para firmar el acta. 

El Directorio 1 
$ 52,50.— e.2014 N9 33.786 v..26|4l7l 

JUAN CRAVIOTTO 
S. A. C. L 
Expte. N* 17.068 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
a las 18 horas, en la sede social, calle 
Tucumán 3652, Capital Federal, para 
considerar: 

19 Los documentos del Art. 347, Inc. 
I o del Código de Comercio del ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Elegir directores, síndicos y desig- 
nar dos accionistas para firmar ej acta. 

— El Directorio. 

$ 60.— e.20|4 N« 35.646 v.26|4|71 

JOSÉ LUIS PONTET 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial 
y Financiera 
Registro 11.684 

ASAMBLEA GENERAI ORDINARIA 
Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria para el 
dia 30 de abril de 1971. a las 18 horas, 
en Avda. Córdoba 1432, piso tercero, pa- 
ra tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración de la memoria, in- 
ventarlo, balance general, cuadro demos- 
trativo de ganancias y perdidas e infor- 
me del sindico, correspondientes al ejer- 
cicio terminado el 31 de diciembre de 
1970. — 29 Distribución de utilidades. 

— 3? Elección de directores. — 49 Elec- 
ción del síndico y síndico suplente. — 
59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 82,50 e.20¡4 N9 3^.439 V.26J4|71 

JULIO BELENKY 

S.A. 

Constructora, Industrial 
y Comercial 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para ei dia 30 de abril de 1971, a 
las 18 horas, en Rodríguez Peña 426, 4' ' 
piso. Capital. 

ORDEN DEL DÍA: 

19 consideración de los documentos que 
prescribe el articulo 347 del Código de 
Comerció, ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970, y aplicación de las uti- 
lidades. 

29 Fijación del número de miembros que 
compondrá el Directorio y su elección. 

39 Elección de síndicos titular y su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 75.— e.20|4- N9 35.404 v.26|4|71 

JULIA 

8. A. 

Inm., Coi», y Finan. 
Expte. N» 5.808 

Convócase a accionistas a Asamblea Ge- 
neral Ordinaria para ei día 30 de abril 
de 1971, a las 11.30 horas, en Corrientes 
545, 79, Cap., para tratar: 

19 Designación dos accionistas para fir- 
mar ei acta. 

29 Consideración documentos Art 347 
Código de Comercio ejercicio cerrado el 
31|12|1970. — Distribución de utilidades. 

39 Determinación numero directores. — 

Eventual nombramiento directores. — 

Nombramiento síndicos. — El Directorio. 

S 75.- e.20i4 N9 35.359 v.26|4¡71 

JUAN CUAN CARLOS FIOCCHI 
S.A.I.C.F.I. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas ' 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
30 de abril de 1971 a las 1C horas, en 
Av. Belgrano 406, piso 19, para tr.- tar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de ¿os documentos del 
artículo 347, inc, 1» del Código de Co- 
mercio, por el ejercicio cerrado -' TI de 
diciembre de 197'. distribución de utili- 
dades y retribución de directores por 
funciones de "aracter permanente. 

29 Remuneración al directorio en ex- 
ceso del 25 % de las utilidades. 

3» Fenovac'ón de directores y síndicos 
y designación de dos accionistas para fir- 
mar íl acta. 

El ' Irectorio 
t 90.- e.20[4 N? 33.211 V.2CI4J71J 



JULIO AZAR E HIJOS 
S.A.Í.C.I.F. 

Expedienta N* 34.260 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea' Genera] Ordinaria para el día 
30 de abril di 1971, a las 11 horas, en 
calle Florida 930, 5? piso, oficina A, Ca- 
pital Federal, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: . 

1» Consideración y aprobación de todos 
los «ctos realizados por el directorio du- 
rante el periodo constitutiva 

29 Consideración y aprobación de los 
documentos que prescribe el articulo 347, 
Inc. I 9 del Código de Comercio por el 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre dé 
1969 y la distribución de utilidades. 

3» Consideración y aprobación de los 
documentos que prescribe el artículo 347, 
ir.c. 19 del Código de Comercio por el 
eierciclo cerrado el 31 de diciembre de 
197C. 

4* Distribución de utilidades. 

5» Fijación del número de directores 
titulares y suplentes y - elección dé los 
mismos. Elección del síndico titular y 
jupíente. 

6? Elección de dos accionistas para fir- 
mar el acta de asamblea. 

El Directorio 
% 127,60 e.20|4 N» 33.893 V.26¡4171 

JOSÉ PELTZ 
S.A.C.I.F.I. 

CONVOCATORIA 

Se cita a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria que se reali- 
zará el día 30 de abril de 1971, a las 
19 horas, en el local de la calle Medra- 
nc N9 648, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1* Consk".j. tetón de la memoria, in- 
ventaiio, balance general y cuentas 'i 
ganancias y pérdidas e informe de* sin- 
dico por el ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. 

2f Distribución de utilidades . r<»*nu- 
neración del directorio y sindicó por el 
ejercicio vencido. 

3* Consideración impuesto especial in- 
crementos no justificados (blanqueo de 
capitales.» Ley N» 18.529. 

4? Fijación del número de directores 
> elección de' los mismos por el f érmino 
de un año. designación de un presiden- 
te y un vicepresidente, un síndico titular 
y un síndico suplente para el nuevo ejer- 
cicio. 

5» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de asamblea. 

Buenos Aires, abril de 1971. 

El directorio 
S 120. e.20!4 N9 32.778 y 33.441 v»26!4l71 



•TOVITA 

Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 

Convócase s Asamblea General Extra- 
ordinaria para el día 30 de abril de 1971, 
a las 12 horas, en Agüero 712, para con- 
siderar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
iv Reforma estatutos. 
2^ Elección dos accionistas para firmar 
el acta. — El Directorio. 

$ 60.— e.20¡4 NV 35.323 T.26J4|71 

JOVITA 

Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria para el día 30 de abril de 1971. a 
las 11 horas, en Agüero 712, para con- 
siderar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración documentos Art. 347 
del Código de Comercio al 31|12|1970 y 
distribución de utilidades. 

2* Aprobación remuneraciones directo- 
res y síndicos. 

3' E 1 ección síndicos titular y suplente. 

4? Elección 2 accionistas para firmar 
el acta. — El Directorio. 

$ 75.— e.20|4 N' 35.324 v.26|4¡71 

JOYART 

8.A.C.I.M. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA N9 6 
Convócase a los señores accionistas a 
la Asamb. General Ordinaria, que ten- 
drá lugar en nuestra sede, Avda. Co- 
rrientes 3019. piso 69. oficina 61, de esta 
Capital el día 29 de abril de 1971. a las 
16 horas, par tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
lo Consideración de la Memoria, Ba 
lance General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas, Inventario e Informe del Sín- 
dico, correspondientes al ejercido termi- 
nado el 31 de diciembre de 1970. 

2? Aprobación de la , distribución de 
utilidades. 

3^ Designación de Sindico titular y su- 
plente por un año. 

4° Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta de la Asamblea 
El Directorio 
$ 90.— e.21|4 N9 36.687 v.27¡4|71 



JABÓN FEDERAL (JJELBENE HNOa. 

Y SABIA LTDA.) 

Sociedad Anónima ' 
Industrial y Comercial 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

"De acuerdo con el Art. 23 del Estatuto 
Social, se convoca a los señores accionis- 
tas a la Asamblea General Oruinaria, 
que tendrá lugar el dia 30 de abril de 
1971, a las 18 horas, en el local de la 
Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 730, 89 pi- 
so, oficina 85, con el fin de tratar el si- 
guiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Lectura y consideración de la 
memoria, inventario, balance general, 
cuadra demostrativo de ganancias y pér- 
didas y anexos e informe del síndico y 
dictamen del auditor correspondientes 
al XXV ejercicio social vencido el 31 
ae diciembre de 1970. 

29 Proyecto de distribución de utilida- 
des. Dividendo propuesto: 6 cío en efec- 
tivo y 9,2524 en acciones liberadas a la 
par. 

39 Capitalización parcial del Re valúo 
Contable, Ley 17.335. 

49 Elección por tres años de un direc- 
tor delegado <Art. 12.), 

59 Fijación del número de directores 
titulares y suplentes y síndicos titular 
y suplente (Art. 12. y 22.). 

69 Elección por dos años de directores 
titulares y suplentes y por un año de 
sindico titular y suplente, de acuerdo con 
lo que se resuelva en el punto 5>. 

79 — Designación de contador certifi- 
cante para el ejercicio 1971 y fijación de 
su remuneración. 

89 Emisión de ■ acciones y determina- 
ción de sus características, para concre- 
tar la resolución que se tome sobre pun- 
tos 2) y Z>. 

99 Designación de dos accionistas para 
que én representación de los demás fir- 
men él acta de la Asamblea. — Buenos 
Aires, 12 de abril de 1971. - El Directo- 
rio. 

Nota: Para asistir a la Asamblea se de- 
■ berá depositar las acciones en la 

Caja de la sociedad o el recibo de 
deposito bancario, hasta tres días 
antes del señalado para la asam- 
blea, recibiendo la boleta de en- 
trada en la que se especificará el 
número de acciones que le corres- 
ponda. La recepción se llevará a y 
cabo en la Avda. Pte. Roque Sáenz 
Peña 730, 8* piso, oficina 85, Ca- 
pital Federal, lugar éste donde se 
llevará el libro de Asistencia, es 
el horario de 10 a 12 y 15 a 18 hs.. 
quedando cerrada la misma el dis " 
26 de abril de 1971. 
$ 202.50 fe. 2014 N9 34.641 v. 26,4L71 

JABÓN FEDERAL (DELBENE UNOS. 

Y SABIA LTDA) 

Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 

ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA 

De acuerdo con el Art. 23 del Estatuto 
Social, se convoca a los señores accio- 
nistas a la Asamblea General Extraor» 
diñarla, que tendrá lugar el día 30 de 
abril de 1971. a las 1850 horas, en el lo- 
cal de la Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 
730, 89 piso, oficina 85, con el fin de tra- 
tar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
19 Designación de dos accionistas pa- 
ra /suscribir el acta de la asamblea. 

2» Reforma parcial del Art 12. de los 
Estatutos Sociales. — Buenos Aires, 13 
de abril de 1971. — El Directorio. 
Nota: Para asistir a la asamblea se de- 
— — — berá depositar las acciones en la 
Caja de la sociedad o el recibo 
del depósito bancario, hasta tres 
días antes del señalado para 1a 
asamblea, recibiendo la boleta de 
entrada en la que se especificará 
el número de acciones que le co- 
rresponda. La recepción se lleva- 
rá a cabo en la Avda. Pte Roque 
Sáenz Peña 730, 89 piso, oficina 
85, Capital Federal, lugar éste 
donde se llevará el libro de Asis- 
tencia, en el horario de 10 a 12 
y 15 a 18 horas, quedando cerra- 
da la misma el día 26 de abril 
de 1971. 

$ 112,50 e.20|4 N9 34.642 V.26;4!71 

JUDITH SPORT 
S. A. I. C. 

Registro N9 20.008 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, 
a las 11.30 horas en Cánning 94, par* 
considerar: 

1' Los documentos del Art. 847, me. 
19 del Código de Comercio, del ejerci- 
do cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Distribución de utilidades y retri- 
buciones a directorio y síndico. 

3? Elección de directores, síndicos y 
designación de dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

$ 72 e.2014 N° 34.818 v.26}4)7! 
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J. ROCA Í£ HERMANOS . . 

Sociedad Anónima 

Industrial, Comercial, -, , , 

Financiera ,e. Inmobiliaria 

Registro NT 3345% < 

. .CONVOCATORIA , 
Cítase a Ux señoies acción tatos a la 
Asamblea General QrJinaria a celebrar- 
se el día 30 de abril de 1971, a las 14.30 
horas, en Maipu- 939. Capital Federal, 
para considerar el siguiente 
ORDEN D3L DÍA: 
1« Documentación art. 347 del Código 
de Comercio correspondiente al etercicio 
cerrado «1 30 de Junio de 1970. e infer- 
me del Síndici. — 2» Aprobación remn- 
nei aciones abonadas al Directorio (Art. 
12 del' Estatuto Social*. — 3s Distribu- 
ción de utilidades. — 4» Aplicación Re- 
valúo Contable Ley N» 17.335. — 55 Fija- 
ción del número de Directores y su elec- 
ción — 6» Erección de* Sindicas titclar j 
suplente y de des accionistas para apro- 
bar y firmar el acta de la Asamblea. — 
£1 DIrectorip, 

, ' ."* ?JL- é2üí4 N? 35.663 T.2S¡4fH 

JÓs£ It ABKSFXEtXI E HIJOS 

S.A.t.F'.C. ' . 
Expte.: 7.719, . 

CONVOCATORIA 

Convócase á. los - señores Accionistas a 
Asámbrea, '.General Ordinaria, a celebrar- 
se el diá 30 'de abra ,ó"e, 197] a las 1C 
horas, en el local Social calle Rivadavla 
6836.. ( 2do t> pjso, CarátaL para tratar el 
siguiente 

...ORDSÍI D??, DÍA. . 

1» Cohsi 'eraclón de la Memoria. In- 
ventado. Balance . General, Cuadre Be- 
mosjrátíro' de Piradas y Ganancias e In- 
forme del S ndieo," carrespondlaite al 
ejercicio cerrado el. 31 de diciembre de 
1970 * 

2» Distribución de utilidades. 

3» Fijaelón del numero de Directores y 
elección de los mi«=mos. 

4» Elección de ,8Indlco .Titular y Sin- 
dico Sargenta - 

5v Designación de dos accionistas para 
firmar .el. ac*a. .-r EX Directorio. 

i'.i>wJ 90: — e.2fl!4 N9 35.124 í.2ff,.4jTl 



JOSÉ M. EEPETTO .? CÍA. 
8. A. C. 1. 

Registro 29.8,43. 

CONVOCATORIA 
Citase a ios señores accionistas a la 
Asamblea General' Ordinaria a rea izarse • 
el 30 de abril de 19 ¡1, a las 10 os., en 
•Tose Cubas N? 2444, Capital, cara tratar 
et siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1' Cccsídsr&ctün documentos al 3112J 
19 10, Art. 347 Código de Carnerero. — 
2 o Elección de directores, síndicos. — 3* 
Designación dos accionistas para firmar 
el acta. — Ei Directorio 
Buenos Aires, 10- de abril de 1911. 
$ 52.5Q,e.20|4 N a 35.656 v.26¡4|71 



JOS.E MOUSSATCHE E HIJOS 
8. A. C. .!..€.,:,•, 

iOi» ,. CONVOCATORIA 

Convócase a Asamb'ea Genera! Ordl- 
Darla para el xlía 30 de abril de 197L> a 
las'iftJ30 .horas, en Bcedo 1257, Capital 
para tratar, el siguiente 

MV«;.vORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de les documentos 
prescriptos por el art 34? del C5d3»d fe 
Comercio correspondientes al - ejerc&io 
cerraje' el"3L' de diciembre de 1970. 

2*"FlJaeiór/>de remuneraciones al Di- 
rectorio 1 yvSíndicb . . • 

3»' Fijación "'del'' numeró de miembros 
del Directorio ! y elección de ks tmsmos 

4? Elección de' Síndico Titular v Sin- 
dico-Suplente. : - 

5» Designación Be*- dos accionistas para 
flrmar"er ! acta. •■^"Er Directorio. 
cerrado «1 31 Üe -diciembre de 1970. 

* 90.- e.20»4'N9 3&142 V. 2814171 

*• f. .:• *v . 

S&tfedalt 'Anónima CoinerrfaL 
Imn- biliaria y Financiera 
CONVOCATORIA 
Se convoca a los Señares Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
teall?ará'eí 'día 30 de Abril de 1971 a 
las 15.30 ñoras.'; en el local de la calle 
Lara1Ie"l473 Oficina 107 Capital Fede- 
ral, pora tratar el siguiente 

ORD5N, DjEL DÍA: 

1* • Considerac Ion • • de los documentos 
Que establece el • art. 347 del Código -de 
Comercio, ejere'cto eerrado el 31 de Di- 
ciembre de 1970 

2". Elección de Síndicos Titular y -Su- 
plente. •- - 

3' Designación de dos Accionistas para 
suscribir el Acta de 'la -Asamblea —El 

Directorio. ■ -< ■ • " . >•" 

$ 90.- e.20i4 K7 25J2JÍ v.ffijífll 

JOSÉ ENGLAVDEH X ASOCIADOS 

Sociedad. Anónima 

de Construcciones, •■. .•• 

ConercVi' e - Industrial 

- CONVOCATORIA . . 

Convocase- a .tos señores- accionistas a 
la Asarpblea General Ordinaria que se 
celebrara él día 30 de abril de 1971. a las 
9 horas, en ei local social de la calle 
Belgrano 863, piso 11. Capital, para tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración de ios documentos que 
prescribe ej art. -347 del Código de Co 
mercle, por e! ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. 

V> Ratificación y aprobación de todas 
las actos- realizados durante ei ejercicio- 
3' Fljaclóa del numero de directores 
titulares y elección de ios mismos. 

4 o epección de síndicos titular y. sa- 
piente. • 

o- Designación de dos awAmlstas para 
firmar; el acta de Asamcu<4. — El Direc- 
torio. 

$ 120.— e.20|4 f.« ¿4.361 T.26i4,71 



J. BL RlCCIVn E HIJOS 

S.A. 

Ind ustria l, Comereial y Financiera 
CONVOCATORIA 

Se convoca a ios señures accionistas a 
Asam hpa General Ordinaria, para el 30 ' 
de abril de 19.1, a ia3 10 ñoras, en la 
calle Hidalga tV> 675167S. Capital Fede- 
ral, para tratar: . 

1« Consideración, dommentoa articulo 
347 del Código de Comercio, ejercicio ce- ! 
rrado ei 31112170 y distribución de utili- I 
nades. { 

29 Determinación de: número de di- 
rectores y nombramiento de directores y 
ündícos. 

37 Designación de dos accionistas para 
fumar el acta. — El Directorio. 

S ffUBO, e.2014 N? 33.772 T.26[4|71 



JOSÉ CALANDRA 
S A, C. 1. 

f Cbnvócasa a Asamblea General Ordlna- 
i ría para el 20 de abril de 1971, a las 
8 horas, en Aisina la35. atieinc 404, Bue- 
nos Aires, para tratar et siguiente . - 

ORIGEN DE1 DÍA: 
1? Consideración memoria, balance ge- 
neral, cuadro de resultados e informe del 
sindico del ejercicio cerrado el 31)12170 
2v Determinación del número de di- 
rectores; y eleccMn, . 

3* • Designación, de síndicos titular y 
suplente. , 

. 49 Designación de, dos accionistas para 
firmar el acta. — E* Directorio. 

S 75.— e.2014 N 3 33.742 T.25i4,71 

JUAN VILLATERDE E HIJOS 
S A. C. L L . . 

Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 3014171. » las 20 horaj, en 
Av da. La Plata 19, Capital, para tratar 

ei siguiente v 

ORDEN DEL DÍA: 
l» Considerar documentación art. 347, 
me. 1» del C de O, 3Jetc_ al 31il2i70. 
- 2» Distribución utilidades f remune- 
ración del directorio y «ndica. — 3 o Fi- 
jación d*± numero J elección de directo- 
res y ^Aien* y de dos accionistas para 
firmar el acta de la Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

t 52.50 e.aW4 N? 34,36a V.26|4|71 

JOSÉ K. VALLICO 

Saciedad Anónima 

Comercial, fndvttrfal v Financiera 
CONVOCATORIA 
Se convoca a los señorea accionistas a 
ía Asamblea General Ordinaria que ten- 
drá ugar el dia 30 de abril de 1971. a 
tas 17 horas en e> local social, cálje Tu- 
cmnán 3444. para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DTA 
t» Consideración de ía Memoria. Ba- 
lance General. Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas. Inventarío e Informe do S'n- 
dico, correspandlentes al décimo séptimo 
ejereicia cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 
29 Distribución: de utilidades 
39 Elección de Directores y Sindicas. 
49 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta de Iá Asamblea. 

A les efectos de la asistencia a ía 
Asamblea, se recuerda a los accionistas 
lo dispuesto en el articulo 15 de ios Es- 
tatutos sobre el depósito r*e accione». 
Buenos Aires, abril 12 de 1971 
El Directorio 
$ 105.— e.20I4 N« 34.473 V. 2614171 

JTJUO REDONDO 
S A. C t 

Registro 54.433 

CONVOCATORIA 

Convócase a los accionistas a Asamblea 
General Ordinaria para el dia 28 de abril 
ae 1971, a tas 18 ñoras, en Suipacha 465, 
planta baja, Buenos Aires, para tratar el 

siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1* Considerar documentos prescriptos 
Art 347 dei Código de Comercio. 

2> Elección del Directorio, previc fijar 
ei número de componentes del mismo 

y Elección de síndicos titular y su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. - Buenos Aires, abril de 
1971. — E* Directorio 

S 75.— e.20|4 W 34.652 v.26|4 ; 71 



JOSÉ MARÍA PANNUXZIO E HIJOS 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

Sociedad Anónima 
Inmobi iaria, Industriar, 
Comercial y AgrcpccU- r a 
CONVOCATORIA 
Convocase a Asam^.ea Gan:raf Ordina- 
ria para ei día .30 de abril de 19<1 a 
las 18 horas, en el iocjh de Zapioia 2024, 
Capitai, pan tratar ei si^u;Gnte 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Consiu;i'u.ci.n docui..:r.cos Art. 247 
COd. de Comercio, ejercicio 31il2¡70 — ! 
2 1 Distribución de utilidades. — 3« E.sc 
cien de smd:cos y áas accionistas para 
firmar ei acta. — El Directoría 

$ 75.— e.20¡4 N« 34.3ú9 V. 26,4(71 

JOVINO ALVAREZ 
S^.C.I.F. e I. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria paia el 2a de abril ae I97x a .as 
15.d0 heraí en Lavaile 17<38, ?■ piso, Dta 
LO, para considerar el siguiente 
ORDEN DEL D.A- 

l» Los documentos del Ait 347, me. 1' 
del Código de Comeicio ce. ejer.-iclo ce- 
rrado el 31 de ("clembre de. i £.70. 
• 2» Remuneración del Drec'.oria 

3« Distribución de UtOidaces. 

4° Elección te cuatro Dlrec.ores Htu- 
¿aies por el termino de un año. 

5? Elección de Síndicos tit lar y su- 
plente por el té: mino de un año y de 
dos accionistas para firr< r e> acta. 

El Lí^ECtcrto 
$ 90.— e.20|4 N»34^&7 v.2ái4|,71 

J. 3. BERTAGN1 I C03LMSIIA 

Sociedad Anónima, 
ComeiciaL InduEtilal, Financiera, 
Inmcbüiaria y Agrop:ru"rfa 
CONVOCATORIA 

Ccnvócase a ios señares accionistas a 
.a Asamblea General Ordn ría. a ra" 
:arse el- día de abril de 1971, a las 
19 horas, en el local de la Soc'edad, ca- 
lle Hernandarias IS27 Cap tal ederal, 
inra tratar el siguiante 

ORDEN DEL DIa: 

1" Consideración de la memoria, in- 
ventario, balance general, cusn.a as. ga- 
nanci£s > pérdiaas. ó^strúiucion de utili- 
dades e informe del sindeo correspan- 
(üentes al 13 ejércela ce.rsdV* al 31 
íe diciembre de 1S70. 

29 Ccnslderación de las remuneraciones 
de $ 50.700 a tes directores .sism-ión 
d' la remuneración al Eind.ec correspon- 
dientes al ejercicio finalizada el 31 de 
diciembre de 1970 según articulo 6» de 
'os estatutos. 

3' Fijrción del número de director . y 
»>*tciín de los mismos. 

4' Elección del síndico tftrrfar " su- 
plente. 

5' Designación del centador certifican- 
te para eí ejercido que .erre -* 31 de 
diciembre de 1971 y determinrción de sus 
honora. 'os . 

69 Fijac*ón de los accionistas "i fir- 
mar el acta. 

Nota: Se lecuerda a los señare* accic- 

nlítas que de acuerdo con el 

articulo 10 de los Esta ut3¡= para 
asitlr r la asamblea debear te^- 
positar en el domicilio jegai de 
la Sociedad, calle Jfern r ñ"fanas 
1027. Capital Fedeíai. de lunes a 
r'eines en el ho-arfo ce 9 a ".* 
horas j de 15 a 17 boras sus ac- 
ciones o certificados q .e acrediten 
su depósito bancpr'o nsta tres 
dias antes del señaladc na i la 
asamblea, venciendo e' plazo -X 
dia 27 de abri' a las >7 — aa 
El Directorio 
% 21u.— e.20:4 N« 33.972 t. 264*171 

JOSÉ CHANZA Y CÍA. 

Scc'edad Arón'ira. 
Com rclal Industrial, 
Financiera e Inmobiliaria 
*»esistro N» 7016 

CONVOCATORIA 

Coavócase a ios señores accionistas 2 
asamb T et. General Ordma^a qu«< se ce - 

orará el 30 de abril de 1971 tas 12 
horas, en la sede social de Andalgala 
1595, Capital, para tratar la Mguien*? 
ORDEN DFU DIA. 

1» Consideración y aprobación de los 
documentas prescriptos por ti *rt 347 
ue' Código de Comercio, corresrondleute 
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 

2° Elección de presidente y de direc- 
tores cuyo número estaMM»rá la asam- 
blea. Etecdór de síndico titular y sm- 
■ilco suplente. 

39 Análisis de la situación actual de ta 
Srciertpd . 

49 DesignaCón de dos asambleístas oa- 
ra que suscriban y aprueben el Acta de 
vpmb'ea. 

Buenos Aires, abra 13 de 1971. 

E" D^-ectorta 
Nata: Se previene lo ■ di'wes'-o . ñor el 

1- Art. 2á sobre depósito anticipado 

de ac clanes. 
$ 120.— e.20|4 N? 34.158 V.26[4j71 



IORVIN 

S.ciedad Anónima, • : 

Xnlcs'.ri^l «y. Cttnercial 
Añasca I2.4fi - Bs. As. 

CONVOCATORIA 

Convócase a las señaies acc'oniRtas a 
isamfcia General Ordinaria qua se ce- 
LebraLa el f i 30 de abril de 1971, a as 
18.23 ñoras, el. la sede social Añacco 1 46» 
Capital Fedeial, para censiderar el si- 
jjjenúe 

ORDEN DET DI A: 

l" Consideración de la memoria. In- 
ventario, balance general, cuadro • os- 
Cr^tiTc de ganancias y pérdidas, toior- 
o-ifi del sindicot, etc. corresnond ente al 
14 ejiiciclo finalizado el 31 de dicl& - 
bre de 1£70. 

2» Infa.me sobr remuneraciones del 
Art. 19 ttj. Esta uta Social. 

3* Elección de sindico titular y stn- . 
a.co r¿._ lente. 

4í> Dcsignacióri de dos. accionistas para 
aiscnbat el acta. 

El Directorio 

Nota: S recuerda a los SEñóres accio- 

h ! st"é. el cumplutiierx.^ dei Art, 

25 del Estatuto 5 . 
' $ 105.— e.2014 m- 3I-B15 ».2fil4i,71 

TAPMTNOY 

3. a. c t: 

Espcdoenfe N* S".8S0 

CONVOCATORIA 
Se convoca * loa seño: es sxciarr'stas de 
■Jasminoy Sociedad Anáhima Co-nercial 
e Indutt.aj/' a Asamblea General Ordi- 
naria a realizarse el dia 30 de abr* da 
1971. 3 tas 10 tiaras, en el loca, sntral 
de la Avenida Córdoba 21355. para ccrtfiE- 
dera; el siguiente 

ORDEN DEL. DIA: 

I» Consideración de la documentación 
cm respondiente r • balance general er 1- 
do el 3: de diciembre de IT70 curar 1 
a» Ar*'culo 347. Inciso 1 Q C C. y pro* 
yec'o de dlítr'bución de ntíE idesi 

2* Ncrrurarc^nlo de süirTIca tftulai y 
■#"dxc suplente, por el té~in'no de ti 

3 o Designación de. dos actfamstaf pa- 
a fi ir^i el acta de asamb%?. 
Bi-enbs Airé , 12 de abril íe 1971. 

El DIrec»orio 
S 9750.— e.2014 N5 J3.313 T.2S¡1¡71 



IOS": LIPS IMBEOSCL1NQ 

?o r iedad Anónima'. 
Com rc'aL Indusfrfal. 
Inn-obilíaría, FínHnc'era, 
Aerícola y Ganadera 

CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Convocase a los seuores accionista a 
.a Asamblea" General Ordinaria para el 
dia 30 de abril de 1971 a Tas *0.3t lacras, 
en Cangallo £694, 1» "B" Capital Feae* 
ral paia tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: - : 
19 Consideración de- la memoria in- 
ventarió, ¿alance general, cuenta de ?st- 
nanclas j pérdidas, mforme del sindico 
y distribución de utCdades correspon- 
'd.entes al ejarclcfa cerrado el 31 de di- 
Omlire de 1970. 

y Elección de un ilrecTor tftular c su- 
pien e pera ocupar cwgo vacante. 

3 o E'ecclín de stadicos titular y su- 
nl : 5Ue. 

4" Designación dte dos accionistas para 
firmar el acta de asamblea. 

El Directorio 

% 90.— 6.2014 N» 34.053 v.26|4,71" 

Jl^AN EUGENIO RIBAS Se CiA. 

Sociedad Anónima, 
Financ'era. Inmobiliaria, 
Comeic'at e industrial 

CONVOCATORIA ' . .' . 
Se convoca a. Asamblea General Ordi- 
naria pata el 30 de abril de ÍS71. r las 
18^0 horas er. Morera, 834. Capit- 
ORDEN DE^ DÍA. 
Considerar documentos art. 347 me, 
. de) Cód'gt de Comercio, tjerdr 31| 
1270. Elección directores, sindicof j dos 
accionistas para firmar el acta. 

El Directorio 
S 45.— e.20i4 H? 30.235 v.26i4,Tl 



JULIETA 

Soc'edad Anónima, 
Industifal. Comercial, 
e Inmobiliaria 
Canvucase Asamblea General Ordlna- 
r*- -ra el 30 de abril de 1971. 1 tas " 
horas, en Rí-rdavla 1374 tara tratar. 
ORDEN DEL DÍA: 
1» CbnPidei-c'óE documentot Art 347, 
rnc. I' Código de Camfrclu *le r<, lcil 
31'12 .. 
2» Honora''IoE directores. 
3° Flecciín de un director titular y tre? 
suplen.esv de indico y de dat acciorlsiái 
para fir.nu e' acta. 

E' Dir-naono 
$ 75.- e.20{4 N? 33.356 v.26i4|71 
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JOYCE 
S. A. C. I. I. F. A. 

Convócase a los señores accionista* a 
Asamblea Genera) Extraordinaria para 
el día 28 de abril de 1971, en Concordia 
350, Cap, a las 16 horas, para tratar eV 
siguiente: 

• ORDE1Í DEL DÍA: 

l» Número de directores y ratificación 
de los mandatos o designación de nue- 
vos. 

2? Designaoión de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

$ 60 e.20|4 N* 34.932 V36¡4|71 



'JOSÉ A. PERNAS Y CÍA. 
8. A. C I. F. L A. 

Registro N« 10.363 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, a las 8 horas, en 
Sarmiento 1937. 2? piso, .esc. 22, Capital, 
oara tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración ' documentcaión Art. 
347 C. C. y distribución de utilidades ejer- 
cicio cerrado el 31|12|1970. — 29 Fijación 
número de directores y su elección por 
un año. — 3 o Elección síndicos titular y 
suplente por un año y Jos accionistas pa- 
ra firmar el acta. - El Directorio. 

$ 67,50 e.20¡4 N? 34.690 v.26j4¡71 

J. STONE Y CÍA (Argentina) 
6. A. I. y C. 
N» 9-145 

CONVOCATORIA 
. Convocase a Asamblea General Ordina- 
ria para el 30 de abril de 1971, a las 
11 'horas, en el local social México 871, 
6? piso, para tratar el siguiente 

ORDEN DEI DÍA: 
1» consideración modificación estatutos 
por elevación de capital autorizado, de 
$ 1.250.000 a $ 6.230.000. — 29 Conside- 
ración documentación artículo 347, inc 
1? c. Comercio al 31 de diciembre de 
1970; y consideración capitalización de 
cuarta cuota del revalúo contable. — 39 
Elegir directorio y síndicos y fijar hono- 
rarios. — 4' Designar dos accionistas pa- 
ra firmar .icta asamblea. — El Directo- 
rio. 

% 75.— e.20¡4 N» 34.945 v.26|4(71 

JUAN RONCAGLÍA 
S. A. 1. C. ■ 

CONVOCATORIA 

Convócase a los' accionistas a Asam- 
olea General Ordinaria para el día 30 de 
abril de 1971,-u'las 17.30 horas, en Sul- 
pacha 1087, piso 12, Capital, para tratar 
el siguiente * 

ORDEN DEL DÍA: 

1» consideración de los documentos que 
prescribe el art: 347, inc. 19 del Código 
de Comercio por el ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 1970. — 2« Retribu- 
ciones de directores y sindico y distri- 
bución de utilidades. — 3? Elección- de 
síndicos titular y suplente. — 4? Desig- 
nación de dos accionistas para firmar 
el acta de ia Asamblea. — El Directorio. 
$ 82,50 e.20|4 N° 35.010 T.26|4|71 

J A. DIHARCE Y CÍA. 
S. A. C..L 

Registro N* 13.428 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 10 horas, en 'el local social San. Mar- 
tín 474, Capital Federal, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
' 1« Consideración documentos Art. .347 
Cód. de Comercio, ejercicio vencido el -311 
12|70 y distribución de utilidades. — 2* 
Elección de síndicos titular y suplente. — 
39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 60.- e.20|4 N« 34,925 v.26|4171 



"K" 



KAPRIOR 

S. A. C. I. F. I. y A. 

Medrano 30, 1er. piso, 87-5296 

. Buenos Aires 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria para e día 30 de abril de 1971. a 
las 19 horas, en el local de Viamonte 
1592. 9* piso, H, Capital,, para tratar el 
«igulente ^ 

ORDEN DEL DÍA: 

1? Consideración documentos art.- 347 
del Código de Comercio y distribución 
utilidades ejercicio cerrado el 31 de di-, 
siembre de 1970. 

29 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. _ 

Buenos Aires, 13 de abril de 1971. — El 
Directorio ■ * ' 

$ 75.— e.20[4 N* 35.621 ?.26I4|71 



KARTONSEC ... 

B. A..L C. 

. ' Gascón 1568' ' 

Registro N» 35.132 % 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, para el dia 
27|4171, 10 horas, en Gascón 1568, a fin de 
considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración documentos art. 347 

C. Comercio, ejercicio 31|12[70. Destino 
resultado; ' • ' 

2» Aumento de capital y emisión de ac- 
ciones; 

3? Eleeclón directores, previa fijación 
su húmero, síndico titular y suplente, to- 
dos por un año y dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

' $ «7,50 e.2014 N9 35.638 v.26|4i7J 

KINGSTON 

Sociedad Anónima - 
Industrial, Comercial, Inmobiliaria 
y Agropecuaria' 
; Callao 1352, Capital 

CONVOCATORIA 
Convócase a asamblea ordinaria de ac- 
cionistas para el día 30 de abrjl de 1971 
a las 19,30 horas, en la calle Callao 1352 
Capital/ para tratar 

ORDEN DEL DIA: 
1* Considerar "documentación art. 347 
del C. de Comercio, ejercicio al 31 de di- 
ciembre de 1971, r jr' distribución de utiH- 

29 Elección de directorio y -síndicos ti- 
tular y suplente; .- 

39 Destinación de dos (2) accionistas 

para firmar el acta. — El Directorio. • 

" $ 90.— e.2014 N9 35.630 V.26|4J71 

KAND1LA 

S. A. , 

Registro S* 34.171 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria a celebrarse 
el dia" 30 de abril de 1971, a los 10 ha 
ras en Florida 520, '5$ 517, Capital, para 
tratar el siguiente • •*• 

ORDEN DEL DIA: 
1? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. - - 

29 Consideración documentos art. 347. 
Código de Comercio, correspondientes al 
ejercicio cerrado el 31|12|70. 

39 Fijación del número de directores 
titulares y suplentes y su elección. 

49 Exección de síndico titular y suplen- 
te. — El Directorio. 

$ 75.— e.2014 N9. 35.473 v.26|4|71 

RESTEN . 

Sociedad Anónima, 
Comercia., Industrial, 

" Financiera, Inmobiliaria, 
Agropecuaria 

Convócase - los. señores accionistas a la 
Asamblea Genera; Ordinaria a. realizarse 
el 30 de abril de 1971, a las 12 y 30 horas 
en la calle Callao 449, 89 piso, Capital 
Federal, par. tratar lo siguiente. 

19 Consideración de. la documentación 
establecida por el art. 347. del Código de 
Comercio, cororespohd lente al ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Elecclói y fijación del número de di- 
rectores 

39 Elección de síndicos, y dos accionis- 
tas, pár4 firmar el acta, 'de la asamblea 

- Buenos Aires, abril 12 dé 1971. - El 
Directorio. 

t 75 - e.204-N» 34.957-V.26¡4|71 

KING 

S. A. "... . 

Industrial, Comercial 
" y Financiera • .--"•-- 

Convócase a* Asamblea General Ordi- 
naria para el.dia 30 de abril de 1971, a las 
11 horas, eh'Santlago del Estero 149. Ca- 
pita; Federa, para tratar la siguiente', 
ORDEN -DEL DIA: 

19 Nombramiento de dos accionistas 
para firmare. 'acta. 

29 Consideración .de documentos Art. 
347 del Código de Comercio, ejercicio ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970. 

- 39 Determinación del número de direc- 
tores,- elección 'de los mismos y la de los 
síndicos, titular y suplente. — El Direc- 
torio. v . 

$ 75 — e.20¡4-N9 34. 999-V. 26|4I71 

KIRA ' J 

S. A. C. I. F. I. A. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los Sres. accionistas a la 
Asamblea -Grál.. Ordinaria a realizarse el 
30 del cte. a las 19 hs. en Av. Forest 540, 
Capital, para considerar el siguiente, 
ORDEN DEL DIA: 

- 1» Consideración de los documentos 
prescribe el art. 347 del Código de Co- 
mercio, correspondientes al ejercicio fi- 
nalizado el 3l'12|70. 

29 Fijación del numero de directores 
v elección de directores y síndicos. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. - El Directorio. 

$ 60 — e.2014-N9 34.671-V.26;4<71 



KARALIS 
8. A. 

Constructora, Comercial, 

Industrial, Financien, 

Inmobiliaria y Agropecuaria 

Expediente N? 26398 

CONVOCATORIA 

' Convócase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a celebrarse 
en la sede social, calle Zavalia 2136, plan- 
ta baja, Capital, el dia 30 de abril de 
1971 a las 20 horas, para tratar el si- 
guiente, 

ORDEN DEL DIA: 

1' Consideración documentación art. 
347, insiso 1» del Código de Comercio, 
correspondiente ai ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 1970. 

29 Elección del nuevo directorio y sin- 
dicatura. 

39 Designación de. dos (2) accionistas, 
para firmar el acta. — El Directorio. 

$ 75 ^ e.20|4-N' 34.644-v.26¡4|71 
/ 

KENNECOTT ARGENTINA 
DE EXPLORACIÓN 

S. A. • 
• Leg. 33.454 

CONVOCATORIA 

Se copvoca a ios 6eñores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria que se cele- 
brara el 30 de abril de 1971, a las 15 ho- 
ras, en Reconquista 657, 1er. piso, para 
tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la memoria, in- 
ventario, bainace general y dictamen 
síndico por el ejercicio terminado el 31 
de diciembre de. 1970; 

29 Remuneraciones directorio y síndi- 
cos; 

3» Elección de directores titulares y su- 
plentes y síndicos; 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 82.50 - e.20|4-N9 34-434-v.26'4;71 

KORN 

S. A. I. C. y F. 

._ Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a reali- 
zarse eL dia 30 de abril de 1971, a las 10 
horas, en la sede social Belgrano 624, piso 
89, oficina 81, para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración del inventarlo, memo- 
ria, balance general, cuenta de ganancias 
y pérdidas, distribución de utilidades e 
Informe .del síndico correspondiente al 
ejercicioTí? la cerrado el 31 de diciembre 
de 1970. 

29 Elección de síndico titular y suplen- 
te por un año en reemplazo de los que 
terminan su mandato. 

3» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. — El Di- 
rectorio. ' 
Nota: Se recuerda a los señores accionis- 
tas le dispuesto en los estatutos 
sociales, referente a) depósito de 
acciones y a representación en las 
asambleas. 
$ 120 - e.20!4-N9 34.640-v.26 47! 



KARKAOT / 

. Comercial, Industrial, Financiera 
Sociedad Anónima 
e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 
Se llama a Asamblea Genera] Ordina- 
ria de accionistas para el dia 30 de abril 
1971, a las 19,30 horas en su domicilio so- 
cial, calle Lavalle N9 1569, 29 piso, oficia» 
2031204, para tratar el s'guiente 
ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración de los documentos arfe 
347 del C. de Comercio cerrado el dia 31 
diciembre 1970. 

29 Elección y fijación del numero d« 
directores. *• 

39 Elección del síndico titular y só- 
plente. < ' 
49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de asamblea, — El Direc- 
torio. 

$ 112,50 e.20|4 N9 33.413 V.26|4|Y1 



KOSTIO. & ASOCIADOS 

8. A. C, e 1 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordina» 
naria de accionistas para el día 30 de 
abril de 1971, a las 14 horas; en la sede 
social calle Florida 520, p. 2, oí. 206, Ca- 
pital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos que 
prescribe el art. 347 y concordantes del 
Código de Comercio, correspondientes al 
tercer ejercicio social, cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. 

29 Fijación del número de directores ti- 
tulares y suplentes y su elección. Elec- 
ción de síndico titular y de síndico su- 
plente. - 

39 Designación de un accionista para 
firmar el acta de la asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ 90.— e.20!4 N9 34.009 V.26|4,71 



KAUFMANN SUDAMERICANA 
S. A. 

Comercial, Industrial 
y Financiera 

CONVOCATORIA 

A Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el día 30 de abril de 1971, a las 
12 horas en San Martín 201, 29 pi60 ofi- 
cina 14, para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de ios estados, art. 
347 del C. -de Comercio para ejercicio 
1970. 

29 Elección de directores, previa fi- 
jación de su número, y elección de sín- 
dicos; 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el act¡ de asamblea. — El Direc- 
torio. 

$ 75 - e-20¡4-N» 34. 293-V. 26 4|71 



KINBU 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Inmobiliaria, Financiera 
y Agropecuaria 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para él día 
30 de abril de 1971, a las 8 y 30 horas, 
en el local sito en la calle Guayaquil 61, 
piso 59, Dto 20 para tratar el siguien- 
te * 

ORDEN DEL DIA: 
19 Considerar los documentos que cita 
el inciso l 9 ) del art. 3*7 del Código de 
Comercie, correspondientes al 69 ejercicio 
comercial cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 

. 29 Fijai número de miembros del di- 
rectorio j elegir directores y síndicos. 
' 3» Designar dos accionistas para apro- 
bar y firma, el .acta. — El Directorio. 
$ 75 - e.20|4-N9 34.429-V. ^,4171 



K W I T E L 

S. A. C I. F. e 1. 

Expediente N? 35.131 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas ft> 
la Asamblea . General Ordinaria a cele- 
brarse el dia 30 de abril de 1971, a las 
18 horas, en- Lavalle 652, 9- B, Capital, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración documento* Art. 341 
del Código de Comercio, ai 3H12|70. 

29 Determinación de garantías a otor- 
gar por los Directores. 

39 Elección de Directores, Sindico» Ti- 
tular y Suplente y dos accionistas para 
f tañar el acta. — El Directorio. 

$ 75 e.2H4-N9 35.778 v.27l4l?l 

KEMICAL 
S. A. C. I. F. 

Convócase a los señores accionistas * - 
la Asamblea General Ordinaria a reali- - 
zarse el 30 de abril de y?71, a las 19 ho- 
ras, en Viamonte 1167, 29 p., oí . 8, Buenos • 
Aires, para tratar el siguiente, 

. ORDEN DEL DIA: ' 

19 Consideración de ios documentos 
prescriptos poi el art. 347 del Código de • 
Comercio, correspondientes al ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección de síndicos. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta". — El Directorio. 

$ 75 — e.20!4-N9 34.680-V.2614Í71 

KOHEN CONSTRUCCIONES 
S. A. C. I. F. L 

Convócase a ios señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el 29 
dé abril de 1971. a las 18 horas, en el lo- 
cal de Tucumán 6 '2. niso 39. a efectos de 
considerar, el sif-'»' ** 

ORL^N UEI. DIA: 
1» Consideración de los documentos que 
prescribe el art 347 del Cód'go de Co- 
mercio e imputación de quebrantos, co- 
rrespondientes a' primer ejercicio ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Elecciót. de cinco directores titula- 
res, tres directores suplentes, un sindico 
Mtular y un sindico suplente. 
39 Remuneración directores. 
49 Fijaclói. garantía directores." 
59 Remunera ciór síndico. 
69 Aumento de capital autorizado. 
7» Designación de dos accionistas para 
suscribir el acta de la asamblea. — El 
Directorio. 

Nota: Para asistir a la Asamblea General 
los acclou'stas deberán presenta! 
sus acciones en las oficinas de -a 
sociedad hasta tres días antes de 
la reunión ' - 
$ 150 — e.204-N» 35.056-V.26I4I71 



CURSAAL 

Sociedad Anónima 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria a ce'eorarse e» 30 de abri) de 1971, 
a las 10 ñoras en Florida 622, 69 piso, 
nara tratar: 

1" Consideración documentos art 347, 
.nc 19 del Código de Comercio, ejercicio 
•^ r:70; 

2« Elección de directores síndicos y 3o» 
^oeir.n'6tas para firmar el. acta. — El Di- 
rectorio. 

* 60 - e.20'4 N« 35.585 v.26|4|7Í 



BOliETIN ÚFIGLAL — Lañes 20 de afcrÜ <fe 1971 



KOR.TINAS 

Sodada* 

Comercial, Indos iraiL 
Financiera. Irm ahula da, 
Mandaiaria ir AgrefBcuarla- 

Beststro sr» \n;S3« 

OfcmifDGATOBIA 
Convócase u Asamtflea GtenEnñ Omi- 
narla para el ala 30 <tfe abra fifi 1271,. 
a las 20 y 30 huras, en María 2673, Ca- 
pitil pac tratar el sigmente, 
ORDEN DEL DÍA: 

1? conslderacíSr caBcnmentos art 34T, 
Inc. 1» del Código de Comercio, ejerctcin 
cerrado e. aiíiaüíO 

2* Distribuciór de utilidades y fijadas 
DeimrnerscianeE nfliel • directorio y gnidi- 
co. 

3' Fijación numero de directores titu- 
lares y sapleLtEB y sn fiteañóa. 

4» Elecció-" síndicos, -titular y suplen- 
te. 

5» Des.jnacion de dos accionistas para 
firmar el acta. — Suenas Aires, 13 de 
afcril dé 0331. — - £1 Directorio. 

$ 99 — >e-2B«-N» 34~aS8-r.2fi!*IZI 

KABTBO ARGENTES» 

S. A. C. Ljl. 

Ispeante Si* 1SM9 
Convocase a Asamblea 'Genera! On&rra- 
ria día 30 de abril -de 1971, a tos 1T ñoras, 
en San José «2, para tratar el siguierrte- 

flBBEH D32L.DIA¿ 

1? Oonsidexar documentos art. 397 Gtk 
digo de Com e r ci o, «Icxeícíd al 31 de di- 
ciembre da 1970. , 

29- Distribución 'de lutffldades. 

3* Efección smriicoB. titular y auplenffi 

4' Designación de dos accionistas para. 
firmar el acta. — $3 (Directorio. 

• S 75.— e.20fi N9 35.326 V.26j4|7l 



KOCE ASOCIADOS 

VIÑEDOS ¥ ROSEGA 

' Sócieaau er Comandita 
Koch Asociadas Viñedos y Bodes» 
par Arelan es 
Sociedad Anónima 
Con-ercia* industrial 
s Inawbiliaria .(En. Formación) 

CONVOCATORIA 

Convócale a Asamblea General Ordi- 
naria para el -30 de afcrfl de 1970, a las 
10 nozas en Anda. Quintana 32, 7? piso, 
Capitai Federa*, para tratar: 

i* con&iBecttcion ne documentos art. 
347 Inc. 1»> úei Código de Comercio, ejer- 
cicio cerrado e. 3111211970. 

V> Remuneración al directorio y sín- 
dico. 

3* Distribución de utilidades. 

4? Eleoción de directores titulares í 
suplentes cuyi numero quedara Rd-refe- 
réndum de la asamblea dentro de los li- 
mites establecidos por el estatuto. 

5? mtoñcidn de sindico titular y sindico 
suplente 

6? Designación, de dos accionistas para 
firmai el act-, — El Directorio. 

í W - e.2014-N» 34.889-T.26l4 1 71 

KELA 

Sociedad Anónima, 
Comercia^ * Inmobiliaria 
CONVOCATORIA 
Convocase a. Asamblea General Ordi- 
naria de. accionistas para el día 30 de 
abra de 1271 s. las 15 horas en. Av. JuBo 
A. Boca 616 3 23 Capital, para tratar 
el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1« conBidexación documentación art. 
347. inciso, 1? de) Código de Comercio, 
ejercicio cerrado e< 31 de diciembre de 
1970, 

2? Aumento de capital. 

3» Elección de directores, síndicos y dos 
accionistas para firmar el acta_ 

S "75 - e.2Di4-N9 34.258-V. 2614171 ; 

K O N E-X 

So'iedad Anónima Comercial, 
Industrial, Financiera, 
Itundbfllaria y de Mandatos 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA 

Se convoca a los Señores Accionistas, a 
la Asamblea General Ordinaria, a efec- 
tuarse el dia 30 de abril de 1971,. a las 
18 horas, en la Sede Social, Paraná 583, 
piso 69 Capital, para considerar: 

ORDEN DEL DIA 

19 Consideración y aprobación de los 
documentos del articulo 347, Inc. I 9 del 
Código de Comercio, correspondientes a 
los ejercicios cerrados el 31 de diciem- 
bre de 1869 y 31 de diciembre de 1970. 

Z> Determinación del número de Direc- 
tores y elección de los mismos por un. 
nuevo periodo, 

39 Designación de Síndicos Titular y 
Suplente. 

6? Designación de dos accionista» para 
firmar el Acta de la Asamblea. 

El Directorio. 
| 135.— e32¡4-N9 37.391-Y.28¡4i71 



KOZLOWSK1 

S. ü.. O. I. E. X 

Convócase a los señores, accionistas a 
Asamblea General Ordinaria $P 1, para 
el ¡día 30 de anta de 23ZL a Jas IB 'horas. 
es el local socla. CabEdo Z247, 'Capital 
para tratai el siguiente, 

OSEES DEL DIA: 

I? RnTTBWprgnirtn Se los documentos 
prescriptoí. poi ei art, 347 del Cód go de 
Camercm. correspondientes ai ejercicio 
cerrado el 3-i le diciembre de IB70. 

2' Elecciór. del directorio y sindicas, 
par- un año. 

8' Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 6150 — e_2fl AiN« 3á.aKHV.26'4¡71 • 



KIKZNER 

Sociedad Anónima, Comercial, 
lodoütiial, Financiera 
-o IimroTíiliania 

Convócase Spes. accionistas Asamblea 
General Ordinaria 30/4'71, 10 hs., Lava- 
lis 1572, 3?, 19, Capital, efectos .conside- 
rar documentos ejercicio cerrado- 311/9 70 
y elección nuevo directorio, síndicos y 
dos accionistas firmar acta. 

E] Directorio. 
$ 52.5D e22i4-TP 3736a-v.28¡4¡71 



KAL^LFIT? 

Registe* N9 3B3SB 

CQNVQC3LTOE2A 

-Se convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea Gprmral Ordinaria, que se 
celebrara el dia 3Q de abril a las 10 ¿va- : 
ras, en el local social en la calle Rio 
Bamba W> 422, 5* B. Capital Federal,' 
para considerar el siguiente l 

ORDEN DEL DIA 

1' Lectura, consideración y aproba- 
ción "de la .Memoria, TnxsntaTio, BaJan- 
ce Gener al,_ Cuen ta de Ganancias, y ftfer - 
didaa e TriTnrum del Sindico, correspon- 
diente al ejexdciD económico cerrado el 
31 de diciembre, de 1SÜ0, distrihncmn de. 
utilidades y fijación de las remuneracio- 
nes del Directorio y Sindico. 

29 Elección de Directores y fijación del 
número. 

3' Tftprrtrtn de mi Rfnrtfrm titular y un 
suplente. 

4' Tiftf\¡¡n arñfm de dos acciamstas .naxa 
aprobar y firmar el *i^n de Asamblea. 
El Dicee tarta. 
? 90.— C22J4-N? 37.34B-V.28I4I71 1 



KAIKEN 

Sociedad Anónima 
C. I. I. F. C. y A. 

CONVOCATCraiA . 

*gnmWf»n ytqnpr^i OrúbiBila 30 de 
abril de 1971, 19 doras. R ¿aenz Pe- 
la N* 73U, piso 7?. OÍ, 15» Capital, para 
considerar: 
19 Documentación EJcrcicic- 31'12|70 
29 £iegk Directores. Síndicos y dos ac- 
cionistas. — 13 Directorio. 

% 30 e.21i4-N* 36.V76 f.3il[i?n. 



KENT S. A. 

CsmerciaJ, l uJunIri a l , 
Financias. Inmobiliaria 
y Asrgp miarla 

DÉCI MO PR IMER A AS AMBLEA 
GENERAL ORDINARIA 
PRIMERA CONVOCATORIA 
De coníormidad con ;1 A*t. 15 üe los 
estatutos sociales, se «.anyoca a los se- 
ñores nrrtrmist.n.^ a isamfciea General 
Ordinaria, para el dia 3 de mayo de 
1971, a. las 10 horas, en ^1 <vsu site en 
la calle Uruguay N$ 772, 5* piso, Of. 52, 
Capital Federal, para Tatar ei siguiente 

ORDEN DEL. DL\i 

1» Consideración y aprobación de la 
Memoria, Balance General. Jomta de 
Ganancias y Pérdidas e Eoforne del Sin- 
¡ dico, carrespondiEnte al 11 "5j-rdclo So- 
cial tErmlnado el 31 de diciembre de 1970. 

2? Elección de Directores Titu-ares y 
Suplentes por el término .statutario. 

39 Elección de un Síndico Tíisuar y 
un Sindico Suplente por el termino de 
un año. 

49 Designación de dos accionistas paca 
firmal el acta. — El DlrectarJo. 

$ 105 e.2l!4-N? "56.»W T.27l4|71 



RHLVIAN ASGENTTNA S, A. 
Ingenieros Cmtsrittoics 

fXJíTVDCATaElA 

Oanxocase a. los menores icclonistas a 
la Asamblea General Ordlnaxia "ara el 
ata 30 de abril ds lfi.71, a tas 11 "oonas, 
en la sede de ia Sodadan, juaile 25 de 
Mayo 611, 79 piso, Capital, ^ara tratar 
el signtenfe 

ORDEN DEL DIA- 

fr pnnsifiprnpiíSn documentación Ar- 
tículo 347 del Código ^e Ccmercto, co- 
I rrearjondiente al ejercicio -errad- el 
2M2.70. 

I' Ratificación actos *el DaiTBtario. 

39 Fijación, del numero dr miembros 
del Directorio, elección de Iof mismos y 
Síndicos. 

49 Designación de riñe accionistas para i 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 90 e.21i4-N9 37. QU v. 234(71 



K A R T H A 

Sociedad Anónima Comercial 

Número de Registro: 29.392 

aDírracATORiA 

Convócase a Asamblea General Oral- 
naria para el 2S de abril de T971, 10 ho- 
ras, en Ae da. Corrientes 1312, piso tX 
paxa tratari 

19 Consideración y aprobación docu- 
mentos art 347 del Código de- Comercia; 
ejercicio cprrndn el 31 de dlcisniare le 
3570. 

2? Hemunfiractanee a directores y sin- 
dico. 

39 Elegir dos accionistas para firmar 
el acta. — El Directorio. 

í 60.— e 20)4 N9 35.393 V.2614|71 

KNITTAX ARGENTINA 

Sociedad Anónima 
Industrial, Comercial, 
Financiera, Inmobiliaria 
y de Mandatos 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abuil de 1971, 
a las 18 horas, calle CAíha N<- 2376, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA:- 

19 Consideración de los Documentos 
Prescrlptos por el Articulo 347 del Có- 
digo de Comercia, al 31 "fe diciembre 
de 1970. 

29 Designación de Sindico .Titular y Su- 
plente. 

39 Mociones varias. 

49 Designación de 2 accionistas para 
firmar el -acta. — El Directorio. 

$ 75 e.2l|4-W- 36.182 ▼;37f4|71 



KOKEMA 
S > A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abrü de 197L a 
las 19,30 huras, en la calle Virrey Ola- 
?uer y Feliú 2510, 7? F. Capital Federal, 
para tratar 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos proscrip- 
tas art 347 del Código de Comercio, ejer- 
cicio N* 4. cerrada «1 31 de diciembre ds 
1J70. 

2? Ratafe aclon,' gestión y remimeracle- 
riEs del directorio. 

39 Elección del síndico titular y síndico 
suplente 

49 Designación de dos señores accionis- 
tas para firmar el acta. — El Directorio. 

S 120.— e.20¡4 N9 33.198 v5fi¡4jJI 

KAR ALIAN 

Sociedad Anónima 

Comercia! Industrial Financiera 

e inmobiliaria 

Paren 3220. Capital Federal 
CQTVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, a realizar- 
se el dia 30 de abril de 197L a las 13 ho- 
ras, en el lo¿al de la calle Pavón 372Q 
Capital, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1» Documentos del art 347, Código de 
Comercio ejeicic'o N9 1, al 31 de di- 
ciembre de 1T69, y ejercicio WZ al 31 de 
diciembre de 1930 y distribución de utili- 
dades. 

2' Elección de directores y síndicos. 

3 o De^gn-T-ori de dos acción stas para 
ürmar el acta. — El Directorio. 

$ 90— e.20|4 N9 32.788 v.26|4!71 



E A N M A R 
S. A. F. A. M. 
Registro N» 16.079 

De acuerda a las prescripciones lega- 
les y estatutarias, el Directorio convoca 
a los señares accionistas a j». Asa-umea 
GenEral Ordinaria, que se 'ealizara el 
dif 30 de abril de 1971, a ias 12.30 ns„ 
en Rivadavla 38S5. Capital federal, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Designación de dos acdcnlslas para 
Orinar el acta. 

J9 consideración documentos Art. 347 
del Código de Comercio, por r' ejercicio 
cerrado el 31jl2 70. 

3 r Distribución de las utilidades. 

•9 Fijación del número y elección de 
Directores, un Síndico y an ¿índico Su- 
plente. 

59 Aumento Capital Autor'pado a pe- 
sos 5.000.000. — El Directorio. 

$ 105 e.21.4-N9 36.Ü07 v.27l4|71 



RELINDA . 
SAC. e I. 

Expediepte N9 1*.7« 

Convócase Asamblea Generw Ordina- 
ria 30 abrü 1971. 19 notas. Florida nu- 
mero i. piso 10. oficina 31, para tratar: 

H Documentos Art- *47 Código de Co- 
mercia, ejercicio 1930. 

29 Fijación numero y eiepdón Direc- 
tores. Sindicas y dos accionistas para 
firmar el Acta. — H Directorio, 

$ 45 e.21J4-N9 37.012 V.27|4i71 



K O R Z 1 N 
S. A. C. I. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea «xeneral Ordina- 
ria para el dia 23¡47l, a las ÍJEO noraB, 
a efectuarse en Argericb. 339, para tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos Art 347 
del Código de Comercio, BcaaesFondiente 
ai Balance cerrado el '1121!I0^ 

29 Fijación del numero áe directorES; 
y elección de las mismos. 

39 ElECdón del Sindiso ritutor y Su- 
plente. 

4- Designación de dos accionistas paras 
firmar el Acta de Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ 75.— e.21|4 N9 36.772 V.27|4|71 

KAPENA 

Sociedad Anónima 
Comercial Industrial 
e Inmobiliaria 
Expié. N9 16.133 
Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria pacra el 30 de abrü de 1970, a las 
20 horas en Medrano N» 323, 2? piso, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Cdnsiaeración documentos art 341 
de! Código de Comercio al 3111211970. 
2? Elección directores y sfhdlnoB. 
39 DeslgTaciáa de dos accionistas pata 
firmar el acta. — El Directoría 

I «.- «;29íi N» 31844 vMlilTl 



LITORAL CUYO 
S;A.C.I.F.I.A. 

Convócase *. Asamblfit General ordina- 
ria para el 5 de mayo de 1971, a las 10 
ñoras, en el local social de la calle Flo- 
rida 833. 29 piso Of. 211, Capital, para 
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1» 
Consideración de documentos Art. 347 dej 
CÓd de Com. al 3U12Í70; 2» Elección de 
Directores y Síndicos y de dos Accionistas 
para firmar ei Acta, — Ef Directono. 

Si 45 &23J3 N« 37.683 vJ9¡4¡71 

LA ORIENTAL 

Sociedad Anónima Inmobiliaria 
AsTícsla. Ganadera 

CONVOCATORIA 

Convocase a Asamblea Ordinaria de ac« 
ctonLstas para el día 30 de abrü de 1971, 
a las 8,30 horas en San Martin 50, 2» 
piso, para considerar: 

19 Los documentos del art. 347, me. 19 
del -Código' de Comercio correspondientes 
al ejerciciQ al 3M2J70. 

29 Distribución de utilidades. 

39 Erección de dos accionistas para fir- 
mar el acta, 

S 60.— e.?2)4 N9 37.478 V.28l4|71 

LA NONA ~~~~ 

Sociedad Aaaónlma, 

Industrial, Coaaercial y Agropecuaria 

CouTócase sres. accionistas Asamblea 
General Ordinaria 30J4J71. 11 fas., Lava- 
He 1672. 3? 19, Capital, efectos considerar 
documentación ejercicio cerrado 31J12 70, 
remuneración d'rectoxio y sindico, distri- 
bución utilidades y elección nuevo direc- 
torio, síndicos y dos accionistas firmar 
acta. — El Directorio. 

* 45— e.22¡4 N9 37.130 v.28i4|71 



LOCOCO V AMADO 
S.A.C I.F.I. 

Distribuidores 

CONVOCATORIA 
A Asamblea General Extraordinaria pa- 
ra el 30 de abril de 1B71. a las 12,30 
horas, en Gasllan 4545. Capital, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Considerar emisión Serles 3* a 10» 
accloneF ordinarias por un total de 
$ a. 80.000 

•2' Designar dos acclonMas para firmar 
el Acta, — El Directorio, 

$ 45.— e-22|4 N« 37.735 V.2BÍ4171 

LOLIFRANCE. ' 

Sociedad Anónima, Comercial, 
Financiera e Inmobiliaria 
Eypte. SI 18.778 

CONVOCATORIA 

Convócase a accionistas para Asamblea 
General Ordinaria a realizarse el día 
30 de abril de 1971. hora 10, en Ca- 
llao 702, 

ORDEN DEL DIA: 

19 Considerar documentos art 347, inc, 
19 código de Oomerclo, ejercido cerrado 
el 31U2I70. 

29 Fijación del nfimero de directores, 
titulares, suplentes y su elección y du- 
rad&r de mandato con excepción del 
praddénte y secretario que continúan en 
sus cargos. 

39 Elección de síndico titular y su- 
pieate. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

ft «0,— eJlri N* 35,809- T J}7]4i?l 
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LUIS SCALA Y CIA> 
S.A.C.A. y G. 

Convócase a Asamblea Generai Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, 
a las. 17 horas, en el local 25 de Mayo 
366, 2* piso. Capital, para tratar: 

19 Consideración documentos Art. 347 
del C. de C, ejercicio 31/12/*i0 y Dis- 
tribución de Utilidades. 

2? Elección de Directores y Síndicos, 
titular y suplente. 

3? Designación de dos Accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 60 e.2014 N» 34.854 v.26¡4|71 

LANIFICIO PEOGRESO 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial 
y Financiera 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 16 hs., en Luis María Drago 35. Ca- 
pital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos 
articulo 347, inc. 1» del Código de Co- 
mercio, ejercicio 31|12|1970. 

2» Remuneración del Directorio. 

3» Distribución de utilidades. 

4 o Elección de Directores titulares y 
tupientes. 

5? Aumento de capital autorizado a 
$ 700.000.— 

6? Elección de Síndicos titular y su- 
plente y dos accionistas para firmar el 
acta -• El Directorio. 

$ 106.- e.20|4 N» 35.377 v.2614|71 

L E G U M I 

Sociedad Anónima 

Financiera 

Expié. I.G.P.J. 6.333 

Convócase a asamblea ordinaria para 
el día 30 de abril de 1971, a las 17 horas, 
en 25 de Mayo N» 501. 2» piso, para tra- 
tar el siguiente Orden del Día: 1») Con- 
sideración de la memoria, inventarlo, 
balance general, cuadro demostrativo de 
ganancias y perdidas, informe del sin- 
dico, distribución de utilidades y remu- 
neración al directorio y síndico, corres- 
pondientes al ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 1970. 2») Aumento del 
capital social dentro de los términos y 
forma qué se determina en los artículos 
6*. 7» y 8' de los estatutos. 3°) Elección 
del directorio, síndico y sindico suplente. 
4») Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 60.— e.20|4 N9 35.502 v. 26(4171 

I. A MÁXIMA 

Sociedad Anónima 
Inmobiliaria, Financiera 
y Comercial 
N* 5.147 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 11,30 horas, en Brandsen 1472, Ca- 
pital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
1« Consideración de los documentos 
Art. 347 del Código de Comercio, del 
Ejercicio cerrado el 31112(1970. 

2» Elección de Directores, Síndicos y 
dos accionistas para firmar el acta. 

El Directorio 
$ 75.— e.20|4 N9 35.459 v.26¡4|71 

LA TUBERA DEL PLATA 
SAI. O. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Extra- 
ordinaria para el dia 30 de abril de 1971, 
a las 18 hs., en el local de la calle Pte. 
Luis Sáenz Peña 747, 1er. piso, Capital, 
para tratar el siguiente Orden del Día: 
1») Disolución anticipada de la sociedad 
y designación de Comisión Liquidadora. 
2?) Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 45.— e.20|4 N" 35.506 v.26|4|71 

L A M A R C O 

Socfedad Anónima 
Inmobiliaria y Financiera 
Registro N» 16.849 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Ordinaria para 
SO abril 1971 a 10 horas en Aváa. Bel- 
grano 271, 5' piso, para: 1*) Considerar 
documentos Art. 347 Cód. Comercio al 
3111211970; 2?) Designar directores, sin* 
dicos y accionistas firmar acta. 

El Directorio 
- $ 37,50 e.20¡4 N9 35.437 v.26|4|71 



L'ININ 

Saciedad Anónima 

Comercia). Industrial, 

I raanciera e inmobiliaria 

Convócase a Asamblea Ordinal La para 
el día 30 de abril de 1971, a las 19 hs., 
en Colpayo 40, Capital. 

ORDEN DEL DIA; 

1' Considerar documentos Art. 347 del 
Código de Comercio , coi respondientes al 
ejercicio vencido el 31jl2|70. 

29 Destino de las Utilidades. 

39 Número de miembros que intégrala 
el Directorio y su elección, Elección dé 
Síndicos. 

4» Elección de dos accionistas 'para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 75.— e.20¡4 N» 35.686 v.26¡4[71 



LURIEL 
S.AJt.CLI. y S. 

Registro N» 28.239 

CONVOCATORIA 
Citase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el 30 de abril de 1971, a las 8 horas, 
en Republiquetas 3609, Capital, para tra- 
tar el siguiente Orden del Dia: 1*) Con- 
sideración documentos al 31|12il970 Art. 
847 Código de Comercio. 3f>) Elección de 
Síndicos. 3») Designación 2 accionistas 
para firmar el acta. — El Directorio. 
Buenos Aires, abril 13 de 1971 
$ 62,50 e.20|4 N« 35.338 v.26I4|71 



LAM-FER 
S.A.I.A.C.F. el. 

EDICTO DE CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA ORDINARIA 

Por resolución del Directorio convó- 
case a Asamblea General Ordinaria, pa- 
ra el día 30 de abril de 1971, a las 18 
horas, en la calle San Martín 522, Ca- 
pital, para considerar el siguiente Orden, 
del día: , 

1? Consideración de los documentos 
proscriptos por el artículo 347 del Códi- 
go de Comercio, correspondientes ai ejer- 
cicio cerrado al 31 de diciembre de 1970. 

29 Ratificación de las remuneraciones 
acordadas a los miembros del Directorio, 
por sus tareas en la administración de 
la sociedad. 

3? Elección de. Directores y Síndicos 
titular y suplente. 

4» Aprobación del proyecto de Distri- 
bución de Utilidades 

6» Designación de dos accionistas pa 
ra aprobar y firmar el Acta de la Asam- 
blea. — El Presidente. 

$ 105.— e.20|4 N9 35.489 v.26]4|71 



LAVAMATIC ARGENTINA 

S. A. C 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, a 
las 18 horas, en la calle Reconquista 657, 
Capital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Los doedumentos del art. N9 347 del 
Código de Comercio del ejercido cerrado 
el 31)1211970. 

29 Aumento del capital autorizado. 

3' Fijación de número de directores. 

49 Elección de directores y síndicos. 

59 Designación de accionistas para fil- 
mar el acta de la Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ 90.— e.20|4 N° 34.363 v.26¡4|71 

LABORATORIOS BAGO 

Sociedad Anónima 

Comercial, Industrial, 

Financiera, Agropecuaria y de 

Mandatos y Servicios 

Bernardo de Irigoyen 248 

Capital Federal 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores aclonistas a 
la Asamblea General Ordinaria para el 
30 de abril de 1971, a las 17.30 horas, en 
Bernardo de Irigoyen 248, Capital Fede- 
ral, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de la memoria, inven- 
tario, balance general y cuadro demos- 
trativo de ganancias y pérdidas e infor- 
me del sindico correspondientes al cuar- 
to ejercicio cerrado el 31 de diciembre cíe 
1970. — 29 Distribución de utilidades. — 
3' Consideración del revalúo técnico - Des- 
tino del saldo. — 4' Remuneraciones a 
directores y sLidlco. — 5' Designación de 
directores y sindico. — 6 o Designación de 
dos accionistas para firmar el acta. — 
ES Directorio. 

$ 105.- e.20(4 N» 34.232 V.26|4j71 

LA ESMERALDA CAPITALIZACIÓN 
S. A. A. 

(En liquidación) 

. Registro N9 2.689 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, a 
las 15 horas, en Juncal 1319, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de íá memoria, balan- 
ce general, cuenta de ganancias y pér- 
didas, Inventarios e informe del sindico, 
correspondientes al ejercicio clausurado 
el 31 de diciembre de 1970. — 29 Deter- 
minación del número de miembros de la 
Comisión Liquidadora y designación de 
los mismos. — 39 Elección del sindico. — 
49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 82,50 e.20|4 N* 32.525 v.26¡4|71 

I.YON ARGENTINA 
S A. C. e L 

Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria para el 30 de abril de 1971, a las 9 
horas, en José E. Üriburu 362, piso 5, 
oficina 61, Capital. 

ORDEN DEL DIA: 

Consideración documentos Art. 347 del 
Código de Comercio al 31|12|70 y distri- 
bución de utilidades, elección de directo- 
res y síndicos y accionistas firmar acta. 
— El Directorio. 

$ 75.- e.20¡4 N« 84.853 v.26|4¡71 



LUIS IIIRCII T CÍA. 

Sociedad Inónima 
Importadora, Exportadora, 
Comercial e Industrial 
Paraguay 6}0, 5 9 piso 
Capital tederal ■ 

Registro N» 9.655 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 ue abril de 1971, 
a las 12 horas, en Paraguay 610, 59, Ca- 
pital Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración de ios documentos del 
articulo 347 del Código de Comercio y 
distribución de las utilidades por el ejer- 
cicio cerrado al 31 de diciembre de 1970. 
2?. Aumento del capital, autorizado. 
.39, Fijar el número dé directores y ele- 
girlos. 

49 Elección de síndicos, titular y su- 
plente. 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1971. — 
El Directorio. • 

$ 90.— e.20|4 N° 34.375 v. 2614)71 

LICHAR , ~~ 

S.A. 

Comercial, Inmobiliaria 

y Financiera 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que ten- 
drá lugar el día 30 de abril de 1971. a 
las 18 horas, en el local de la calle Al- 
sina N? 1440, Capital Federal, para tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de- Ja memoria, ba- 
lance general, inventarío, cuenta de ga- 
nancias y pérdidas e Informe del sindico, 
del ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 1970. 

29 Aprobación de las gestiones cumpli- 
das por el Directorio durante el ejerci- 
cio. 

3' Determinación del número de miem- 
bros que compondrán el Directorio y elec- 
ción de los mismos. 

49 Elección de síndicos titular y su- 
plente. 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ 120.— e.20|4 N9 32.467 V.26|4171 

LAMIRRA 

S. A7 C. I. I. F. 

Expte. N» 18.995 

Convocase a Asampic-a General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, 
a las 20 horas, en Deán Funes 1828, Ca- 
pital, para tratrr el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
. 19 Considerar documentos art. 347, Inc. 
1« del Código de Comercio. 

29 Elección del Directorio y síndicos ti- 
tular y suplente. 

39 Remuneración de directores. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 75.— e.20|4 N9 34.304 V.26|4|71 

LABORATORIOS FIERRE BARDJN 

Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 
Expediente N» 3.709 

CONVOCATORIA 
El Directorio resuelve convocar a los 
Sres. accionistas a Asamblea General Or- 
dinaria para el día 30 de abril de 1971, 
a las 14 horas, en el local social calle 
Junln 508, Capital Federal, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
l* Considerar la memoria, inventarlo, 
balance general, cuadro demostrativo de 
ganancias y pérdidas e Informe del sin- 
dico, correspondientes al ejercicio cerra- 
do el -31 de diciembre de 1970. 
29 Resultado del ejercicio. 
39 Modificación artículos 29 y 39 de los 
Estatutos y otorgamiento autorizaciones 
inherentes al acto. 

49 Fijación número de directores titu- 
lares y su elección. 
5* Elección de directores suplentes. 
6' Elección de síndicos titular y su- 
píente. . -. 

79 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

$ 120.— e.20¡4 N9 34.216 v.26|4¡71 

LA TRANQUERA* 

Sociedad Anónima Agrícola, 
Ganadera, Forestal e 
Inmobiliaria 
Registro N9 6.893 

CONV (CATORIA 
A Asamblea General Ordinaria a ce- 
lebrarse el dia 30 de abril de 1971, a las 
19 horas, en Lavalle 421, 3er. piso, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de los estados 
prescriptos por el art. 347, Inc. 1», de] 
Código de Comercio, por el ejercicio ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Remuneración de Directores y Sin- 
dico. 

39 Determinación del número de Di- 
rectores y, elección de los mismos y de 
los Síndicos. 

49 Designación de dos accionistas pa 
ra firmar el acta de la asamblea. 

Eí Directorio 
I 90 e. 20¡4 N'' J1.915 v. 26 4(71 



LADOCIIAP 

Sociedad Anónima, Comercial, 
Financiera e Inmobiliaria 
CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
realizará el 30 de abril de 1971, a la» 
10.30 horas, en el local de la calle La- 
valle 1473, Oficina 107. Capital Federa), 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de los documentos 
que establece el art 347 del Código de 
Comercio, ejercicio cerrado el 31 de Di- 
ciembre de 1970. 

29 Elección de Directores y Síndicos 
Titular y Suplente. 
39 Distribución de Utilidades. 
49 Designación de dos Accionistas pa 
ra suscribir el acta de la Asamblea. 

El Directorio. 
$ 105 e. 20(4 N» 85.250 V. 26(4(11 



LACAMAR 
S.A C.I.F. 

c Inmobiliaria 
Registro 19,094 

CONVOCATORIA 

Cítase a los señores accionistas t» 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril a las 18 horas en el local 
social calle J. Newbery 28 r i9, Capital, pa- 
ra tratar: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración y aprobación docu- 
mentos art. 347 del C. de Comercio, ejer- 
cicio cerrado 31 de diciembre de 1970. 

29 Distribución Utiliaades y honora- 
rios Directorio y Sindico. 

39 Fijación número de directores, elec- 
ción directores y síndicos. 

49 Designación de dos accionistas par» 
firmar el acta. 

El Directorio. 
$ 67,50 e. 2014 N» 35.573 V. 26(4(71 

LIBREGULE 

Sociedad Anónima 

de Mandatos y Financiera 

N* 2.374 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971, a las 
17 horas, en Avda. Roque Sáenz Peña 
1185, 59 piso, 

ORDEN DEL DIA; 
1' Consideración documentos art. 347 
C. de Comercio al 31 de diciembre da 
1970. 

29 Elección presidente, directores y 
síndicos. 

39 Designación dos accionistas firmar 
acta. 

El Directorio. 
$ 60 e. 20|4 N9 35.040 V. 26|4|71 



LAZOFUERTE 

Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971 a las 
13 horas, en Andonaegui 1929. Capital 
Federal, efectos tratar: ORDEN DEL 
DIA: Consideración documentos Art. 347 
Código de Comercio al 31H2H970: Re* 
. numeración Directores y Síndicos: Elec- 
• clon Directores, Síndicos y Accionistas 
firmar acta. 

El Directorio. 
$ 45 e. 20¡4 N9 35.092 V. 261*171 



LA DELIA 
S. A. 

Agrícola, Ganadera 
Convócase fi, Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, 
a las 21 horas, en Avda. Callao 1604, 3er. 
piso, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA* 
19 Consideración documentos Art. 347 
del Código de Comercio, ejercicio cerra, 
do 3111211970. 

29 Remuneración Directores y Síndico, 
Distribución de utilidades. 

39 Elección Sindico titular y suplen- 
te y dos accionistas para suscribir el ao- 
ta. 

El Directorio. 
% 90 e. 20(4 N9 35.184 v. 26[4|71 

LA PRODUCTORA ARGENTINA 
S.A.I.C. y F. 

N? 12.244 

CONVOCATORIA 

Buenos Aires, 12 3e abril de 1971. 

Convócase a Asamblea Genera' Ordi- 
naria, para el día 30 de abril de 1971, 
a las 17 horas, en Avda. Directorio 2234, 
para tratar los siguientes ountos: 

19 Considerar documentos Art. 347. in- 
ciso 19 del Código de Comercio. Ejer- 
cicio cerrado el 31 de diciembre di 1970. 

29 Distribución de utilidades. 

39 Determinación del nlmero de Di- 
rectores y elección de los iue corres- 
pondan por un año. Designación del 
Síndico titular y Síndico suplente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

Se recuerda a los señores Accionistas 
el Art. 12 del Estatuto Social. 

Bueno? Aires. 9 de abril de 1971. 
El D rectorio. 
i 75 í.20¡4 N* 34.456 v.26¡4|71 
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LINFI. METAL " . - - ;, 

C. ■I..F.,X, 8f,.,0, A. ' ; 
N? 804 '- ",..-",'... 
CONVOCATORIA. ; . . 

Cítase a la Asamblea fienera.1. Ordina- 
ria de Accionistas para el día 30 de aoril 
de 1S71* á las U ñoras. en la Sede So- 
cial, calle San Blas 3511 P. B Capital 
Federal, para tratar lo siguiínte: 
ORDEN DEL DIA: 

1» Estados que -p- escriben los Arts. 347 
Inc. 1? y 361 del Código de Coir.erclo. 
con valor al 31 de diciembre de 1970. 

2« D'stribucién de utiUdades. 

3 9 Designación del Sindico titular 7 
suplente: 

4« Transformación en Sociedad Ano- 
olma 

B» Nombramiento de dos accionistas 
pare firmar ei Acta de la Asamblea. — 
El Presiden e. 

$ 90.— .e2l!4rN* 36!837-v.27|4|71 

LENDEL 

S. A.C X I. F. C. y A. 

Donato' Alvarez 1870 

Capital- rederal -" Registro -N» 36.389 

Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria, fil'día .70 de Abrn de 1871,, a las 
18,30 botas pafá coñs^dérir el. Slguliarte 

ORDEN DEL DIÁ; 
1» ' Consideración documentación Art. 
347, inc. 1 del C. de. Com. por el Ejer- 
cicio terminado' él 31|12[70. 

29 Elección de Directores y Síndicos 
3? Elección de dos accionistas para 

firmar . el acia, — . Buenos Aires. 15 de 
Aurll de 1971 ; — El directorio. . 

$ 75.—. BÍHi-íP ?6,84$-v.27j4i71 

LA PRIMERA - 

S. A. A. G; j'C. •*-■•' 
Caagnaiú 7161 - Bs Ja. ' ' 
Convócase a los . señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el 30 
de Abril de 197"*, a las U4JÜ - horas, en 
ei local "sito" en' la calle FOiirmige 2533. 
Cao!tál Federal, para tratar él siguiente 
■ÓítDfcN DEL DW. " 
1» ConsideraEÍón documentos prescrv" 
tos tfet. 347 C- C, ^EorrfispoadienteB al 
ejei-ccio cerrado el día 3: de dlciem re 
de 1970 

2' Aprobación de la üistrlrracion de 
-utilldcdes, renumeración y honorarios Di- 
rectorio y Sindico . . 

3 Elección dé Sindicó íitülár y Sin- 
dico aWátüt: ■■ ' ■ ■■ '^ «•••-»'■ ■ — •• • >• 

4<> DesTfattDcfon.de dos acciónlstaí. pa- 
ra ifema , ri'e»' i Acta. -^ ■El'DlrectoriDJ , >.<-- 
'^; 1 fe$^- e^i|4-N* ;^-V;¿7Í*|7i 

LA FIRMEZA,. -,¡.; v 
S. A. C. «■. e 1. 
Reg>stro<>N 9 - 4426 ... 

•:■-. „ .CONVOCATORIA 
De acuerdo :oon el articulo 11* del es- 
ta tu. o de esto compañía se con >oca a 
los señeres accionaras a la 27» asamblea 
general otdlnaiifi- que tendrá- lugai el 30 
de abrí, de 1371 "a las .16 ñoras en ?! 
domicilio scciü, caite Bartolomé Mitre 
659, ler. piso Capital Federal, para tra- 
tar el iguiente 

ORDEN DEL- DIA! 

19 Designación de dos abe.onlstas pa- 
ra iprobar y '.rmar ei acta, ';' ' .. 

2? Consideración dé la memoria. Inven- 
tarlo balance" gfeñef al y Cuenta de Ga- 
naa'U , 'Pérd'Aas e Informe 'del Pin-, 
dlco correspondiente al ejercicio N» ¡et 
vencido el 31 dé u1dea.bre.de 1970 

3» D : stribuc¡ón de utjHdaoes> 

4? Desflno de " los' saldos '. ,'é 'Revalúo 
Contable le- 15.Í72 y 17,335, , récl.ldos 
de otras sociedades' .!"'."' ' .... 

6' Fijac'ón de' número y eiec ' &. p&- 
un año de los miembros del Directorio. . 

6? Elección de sindico titular y su- , 
píente. . — .Buenos Atres,. 15 fie rAbrO de 
1971. — Él Directorio . - 

. $ 135.— e.2J,|4-N» 3S4i^rV.27l4l71. 

LUCQN 

S.' A. • > •• 

Comerc'aL Industrial, financiera, 
Inmobiliaria ¡. . 

San.Jnn VF> 1B06 - .X. E. 33-I279 
Bs. As. 

CONVOCATORIA . . 
Convocase a los señores • Accionistas a 
Asamb'ea General Ordinaria a celebrar- 
Be el día 28 de abril de 1971 a las 1 ns, 
en Grualeguay 1171. para 'tratar • el si- 
guiente i 
OPDEN DEL DIAí 
1* Cons'derac^ón y aprobación de la 
M°mória. Inventarla, Balance General 
Ouenta tle Gananc'as y Pérdld Inlor- 
me del Sindico y DlsWbuelón dé Utili- 
dades., 2orresnondientes al 39 ejercicio 
tprwr\*ftr e Si de diciembre de 197? 

2' Dpstenarión de DlrectTe»! titulares 
t de Síndico titular y sr)leiite. 

3* Des'pna.c'ón de dos «efiores . Aceto; 
nlstab i»ra T«rrnaT *i acta de la Ayarri^ 
Mea, 7T! El TVreGtr«rio ... 

$ 105.— e.21t4-N» 3B.703-yJ7|4¡71 



LA ROMERÍA ' 

S. £- Industrial y Comercial 

Convócase a los' tenores Accionistas a 
Asamble: General Ordinaria para el 30 
de Abrí: de 1971, a "as 20 ñoras, a. Ce- 
drito N 9 51°. 7' Piso. Olic. 3, jara uatar:' 
ORDEN DEL DÍA: 

1» Aprobación documen os ArtlcuU. 347 
inciso l del Código de Comercio, Ejér- 
celo cerrado -1 31 de Diciembre de 1970. 

2« Elección del nuevo Dirctorio. 

39 Elección Síndico titular y supien- 

y 

49 Designación de dos accionistas pa- 

i^. firmrT el neta de la Asamblea. — El 

Directoría tji'*l 1 

«¡ 75.— e^l[4-N9 36.704-v^7i4i7l 

LOS CACHORROS 

S. A. Agúcela, Ganadera, Comercial 
e Inmobiliaria 
Registio N* 1^63 

CONVOCATORIA 
Concócase a los. Sres. Acc'onlstas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de Abril a las 11,30 Horas en San 
■«u4ín 574. para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración documen'.os artículo 
347, Inciso 19 de) Sódlgo de Comercio, 
ejercicio cerrado al 31|l r |7i) 

29 Distribución de utilidades y rat'ÍI- 
-ación remuneraciones DífCtorio y Sin- 

dlCCE _ 

3» Elección, de Directores. Síndicos Ti- 
tu ar_y suplente • de dos accionista pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio 

$ 90.— e.2114-N» 36.725-V.27Í4I71 

LA MARINA 

Sociedad Anónima. 
Comercial e Industrial 
Espte. JJ9 18643 

CONVOCATORIA 

Convócase a' los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
20 de abril de 1971. a las 9 norás. en 
Avenida Corrientes 1963, 1' piso. Caprtai 
Federal, para considerar el siguiente. 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de <.os documentos 
prescriptas en el Art 347, tac 1»> dei 
Código de Comercio correspondente al 
ejercicio cerrado el 31 de dicembre de 

1970. 

2» Distribución de utilidades y tetrlbu- 
elón a los directores y s.ndlcos. 

39 Elección de directores y de síndico 
titular y suplente. 

49 Designación de dos accionistas pa 
ra firmar el acta. — Ei Directorio. 

$ 75— e.2l!4-N« 36.242 V.27|4|7: 

LOS GOBELINOS 

El Bogar de los Hogares 
CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Genera' Ordi- 
naria de accionistas para el dia 30 de 
abril de 1971 a las 18 horas en Florida 
139. piso 39. Capital Federal, para tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEí. DÍA. 

jp Designación de dos accionistas pa- 
ra que firmen ei acta de asamblea. 

29 Consideración de la documentación 
proscripta por ei Art. 347 del Código de 
Comercio al 31 -e diciembre de 1970 y 
distribución de utilidades 

39 Capitalización del monto propues- 
to en la memoria para distribución de- 
t evalúo ouiitable. 

4? Aumento uei capita, autorizado.. 

59 Consideración de las remuneracio- 
nes abonadas a jos directores conespon- 
c-*entes al ejercicio finalizado ei treinta 
y uno de diciembre de mu novecientos 
setenta, percibidas en exceso $ A 386.46 
del limite del ¿5 010 de tas utllloades li- 
jadas por el articJo 17 de los etsatutos 
sociales. 

69 DcsignaciOii del coritador certillcau 
te y determinación de su remuneración. 

79 Elección dt un sindico titular y un 
sindico suplente por un año. 

£9 Considerad .n retiro cotización ac- 
ciones de la Bolsa de Comercio de Bue- 
nos Aires. — Ei Directorio. 

Se recuerda a ios señores accionistas, 
que para poder asistir- a la asamblea, 
deberán depositar sus acciones -o un cer 
tificaoo. oancarlo en nuestrt sede social, 
Fiprlda 139, pise 39. de 14 a 18 hs nasta 
ei 26 de abril de 1971 a las 18 ns- de 
acuerdo- con el art. 31 de los estarutos 

Buenos Aires. 24 de marzo de 1971. 

% 150.- e.21-4-N9 36.209 V.27i4 t 71 

LA COMERCIAL TÉCNICA 
Soc. Anónima 

Industrial. Comercial t inmobiliaria 
Se convoca a los Sres. accionistas a 
Asamolea Getierai O.dlna-na para el día 
30 de abril de 1971 a tas 8 ñoras, en 
Florida 335. Capital, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA 
19 Consideración de ios documentos 
art 347 del COd de Come.cio al 31112170. 
29 Nombramiento de directores y sín- 
dicos. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

* 60 e.2114 N9 36.922 v.2714171 



LA TÉCNICA INDUSTRIAL >* 

INGENIERO JUAN BOIIO'LAVSKY 

Kmprcsa C^.*' uctora S. A. ■ 

Expte. 15.C„ 

Convocase a los señores accionistas a 
ia Asamblea Geneial O-dmaxia para el 
día '¿9 de abril de 1971, a las 10 ñoras, 
en la calle Moieno 7£4, piso u9, C-PitaJ 
Federal, a efectos de tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos que 
prescribe el articulo 3-17 del Código de 
Comercio con relación al Bsucmce Gene- 
ral al 31 de diciembre de 19.0.. 

29 Consideración del destino oe las uti- 
lidades. 

39 Fijación del número ae directores 
y su eiección por un año. 

49 Eeoción de los Síndicos titular y 
suplente. 

t>9 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 105 e 21|4 N9 36.6o4 vmfflll 

L IP E R 

Sociedad Anónima 
. Inmobiliaria, Comercial, 
Industrial y Financiera 

Se convoca a As^mb,ea Ordinaria pa- 
ra el día 30 de abril de i£»7l, a las 10 
horas, a realizar en ei local social, ca- 
lle Ca.de. on ¿uu2, Capital üeueíat, p^ra 
considerar ei siguiente 

ORDfcN DEL DIA: 

19 Consideración documentos art. 347, 
me. 19. del Código ae Comercio, ejerci- 
cio al 3l|li|'i0. 

29 Distribución de utilidades y remu- 
neración al Directorio y Sindico ■ 

39 Eiección de Directorio y Síndicos. 

4» uesignacion ae aos acciauícic-ü pa- 
ra firmar el acta. — El OH entono. 

$ 90 e.21|4 N9 añ.bl3 svJli|4|71 

LORENZO E LR1BARNE 
ti. A. 

Agrop. Comercial, Inmob. 
y financiera 

CONVOCATORIA 
Convocase a A_amOiea uenerai Ordi- 
naria para el ¡>ü oe aoru de 1j7í, a las 
12 faoias, en la caue San Maitm JL101, -¡ 
para considerar: 

o-.i>EN DEL DÍA: 
19 Documentos del art. 34/, me 19, del-j 
Código ae CouierciG, por el ejd ciclo ter- 
minado ei Ü|lk|l9i0. 
. 29 Eiección de dueetmes y sindicas. 

39 Nomoramiento ae ios accionistas pa- 
ra firmar ei acta. — Ei D^ectono, 

$ b7.i>0 eJ21|4 N9 3d^U2 v¿u|4l71 

LAPSO 
S.A.CJ.i.C. y A. 
Expte. ü,6.5&0 

Convjciise Asamblea General Ordina- 
ria 30 abru ae 1671, 20 ñoras, en C~ta- 
maica 90, 49 piso, apta 2% para tratar: 

19 Documentos ait. 34'i Cooigo de Co- 
mercio, ejercicio 1»70. 

V DiStriüución de utilidades. 

39 Eiección Síndicos por un ano y dos 
accionistas para firmar ei acta. — Ei Dl- 
lectorio. 

t 45 e.21|4 N» S7.011 v^7|4|71 

Lü ROM A 
F.I.C.l.S.A. 

Registro N» 6148 

Convocare a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de anrü de Itfil a 
las 18 ñoras, en Generar ürqui¿a 140, 
Capital, paia tratar ei siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la Memoria, Ba- 
tanee uenexoi, cuatuo Djuiua^ u t.vo de 
Póididas y Ganancias e Luiorme del Sin- 
dico, correspondientes ai ejeiLicio cerra- 
do ai ai ae aiciemore de iV/0. 

29 DistriouciOn de utllidaaes. 

39 Eiección de un Diiectur titular 

49 elección de Sindico titular y Sin* 
dico supiente. 

.59 Rectuicación en cuanto ai número 
de votos de las acciones ae ias serles 
í» y í J í ratificación de las íeso.uclo- 
nes de las Asambleas posteriores a las 
reopectivas emioiones. 

6 V Consideración de reiormas a varios 
aiticuios de los Estatutos Sociales. 

79 Designación de dos acclonist..* para 
firmar ei acta de Asamblea. — £1 Di- 
rectorio. 

Se recuerda a ios séñoiés accionistas 
q.e el deposito de acciones o certifica- 
dos debeiá realizarse nasta tres días an- 
tes del señalado para la Asamolea. 

S 127,50 e.21|4 N» 37.00 i V«27i4j71 

UR CAÍ 

S A C I F 1 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para ei día 29 de abril de 1971 a 
tas 19 horas, en el local social Dr. Luis 
Belaustegui 3340. Caprtai Federal, para 
tratar el siguiente 

r;.DEl DEL -Ha 

19 Consideración de documentos art. 
347 del Código de Comercio, correspon- 
diente al 89 ejercicio cerrado al 31(12170. 

29 Fijación y elección del DlrestorlD, 

39 Designación Sindico titular 3 su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el seta. — El Directorio. 

« 80 €311* IP 36.854 J.27I4J71 



L-*N A L • -■'■-■ - * •■ ■••■'• ■» 
Soc.edad Anónima, 
Ind stria. Comercia! 
y Financiera 
Convocase a Asamblea General Oral» 
nada de , aosionistas para el día Ja> ae 
abril de 1&J1 a las 13 horas, en "Uru- 
guay 3ú9, Capíjal federal, para consi- 
derar el siguiente 

0*.DENDEL Aa. 
19 Consideración documentación art. 
347 de. Cidigo de Comercio, ejercicio oe- 
rrado al 31 de diciembre de 1970. 

29 Fijación número y. nombiamiento 
de Diectores y Sindicatura. 

39 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la Asamblea, — El 
Directorio, 

$ 75 e.21|4 N9 3SJ02 V.Í7|4[7l 

LAPEPA "' r 

S.A.C.I.F.I. 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinal ia a cele- 
brarse el día 30 de abrí, de 1971 a las 

14 horas en Les Heras 1895, 89 piso, "B", - 
Capital Federal, 

ORDEN DEL DLA: 

1> Conslderacxón y aprobación de la 
memoria, • balance general, invfntario, 
cuenta de ganancias y pérdidas, informe 
del sjidíco y distribución de utllíddeA. 
correspondientes al 19 ejei ciclo económi- 
co terminado el 31 de diciembre ~ie 1910. 

£9 Considerar la retribución dei Direc- 
torio y la sindicatura. 

39 Elección de un sindico titular y otro 
suplente por un año. 

49 Designación . de dos señares accnV 
rirtas para que firmen el acta de iá 
asamblea. — .Ei Directorio. 

$ 105.- e.21[4-N9 3BÍ65 V.27|4i71 

LAFITA HNOS. " 

S.A.CJ.F. 

CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA. GENERAL ORDINARIA 

Se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General O-'ainaria, para e; dia 
30 de abril de -1971, la que se realizara 
a las -0 horas en el l«ital scciai de la 
calle Co.oma -342, Capitaj Federai para 
el siguiemp, . 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consíaeración de memoria, oaiance 
general, cuenta de gananc.as y je: tí idas 
inventario e mtorme de. staüico. sorres- 
ixndiente al U9 ejercicio cerrado ei 31 
de diciembre de 1970. 
. . 29 Distribución de utilidades, ratifica- 
ción de lo acordado a directores lArfc 

15 rnc. a). 

. J9 Elecciones de sindicas (.tltuiareB j 
£Uplenies>. 

49 Designación de dos accionistEí jiara 
que. en nombre de la asamblea aptue- 
ten y tu-men el acta, conjuntamente con 
e. señor presidente y el señor sindico — 
El Directorio. 

Neta: Se recuerda a ios señores accio- 
nistas que ' para tener participación' en 
la asamb'ea, deberán depositar sus ac- 
ciones o el recibo nancerio de as mis-' 
m-s en la recietarla de la entidad, por ib 
menos tres dias antes re la lecna ija- 
da para ia reunión, ¿orlarme » .0 dis- 
puesto poi el articulo £0 ae los estatutos 

$ 165.— e-2114-W 36796 V.27¡4|71 



LUIS PASQUINELLI £ HIJOS 
S.A.C I. 

CONVOCATORIA 

ASAMBLKA GENERAL ORDINARIA 

El Directorio de "Luv Pasqumelll e 
H:jos, S A.C.I." convoch a ios aeñ&res 
accionistas a la Asamblea Oenera. Orai- 
nana a celenrarse el d<a 30 de ion ne 
1971. a ias 20 heras, en e. local de ia ca- 
Lc Gzai. César Díaz 31%, Capitai. pa- 
ra tratar ei riguiente 

ORDEN DEl. DÍA: 

1' ConíJ-e.E.c ón de la m moría, in- 
ventarlo, balance genera*, cuadro demos- 
trativo ae ganancias y pérdidas e ínícr- 
me del sindico conespondientes ai 2> 
ejercicio económico cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970; 

29 Distribución, de utilidades. Remune- 
ración del Directorio; 

39 Elección de S-'ndico titular v sindi- 
co suplente; 

49 Designación de dps accionistas para 
aprobar y firmar el acta de la asamblea 
— El Directorio. 

3 120- e.21|4 N9 36.701 v.27|4¡71 

LOS TORRALVA & CÍA. 
S.A.C l.G A.F.I. 

CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Convocase a samnléa Genera- Ordi- 
naria para el. dia 30 de abrí) de 197) a 
•as 9 horas er. Corrientes 1293, entre pi- 
so, Capital, para considerar tí .siguiente. 
CRDEN DEl DÍA: 

l p Consideración docuniEntos Art. 34i 
dei Código de Comercio ejercióle cerra- 
do et sinriiam 

29 Elección de dos accionistas para Ur» 
•mar el .acta. — ' El Directorio 

$ 90 — e.21|4-Ní 36.702 T .27,4171 
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LA RUECA PORTERA 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial, Financiera, 
Inmobiliaria, Agropecuaria 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL. ORDINARIA 

Be comunica a ios señores accionistas 
que el H. Directorio de Ja sociedad ha 
resuelto convocar a Asamblea General 
Ordinaria de accionistas para el día pri- 
mero de mayo de 1971, a las diez horas, 
en la calle Sarmiento U83, piso sexto, 
oíicina veinte, Buenos Aires, para consi- 
derar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 
19" Designación de dos accionistas 
presentes para suscribir el acta de 4a 
asamblea en unión del presidente: 

2» Consideración de los documentos del 
artículo 347. inciso primero del Código 
de Comercio correspondientes al ejercicio 
societario ceirado el 3111211970; 

3» Elección de Directorio; 

4« Elección de síndicos titular y suplen- 
te; ■■ 

5^ Destino de las utilidades; 

6"> Honorarios al Directorio y sindica- 
tura. — El Directoría 

$ 105.— C21H-N9 36,714 V.27|4|71 



LA RUECA PORTEÑA 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial, Financiera, 
Inmobiliaria, Agropecuaria 

'•"" CONVOCATORIA 

. ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA 

Se comunica a los señores accionistas 
flue el H.- Directorio de la sociedad ha 
resuelto convocar a Asamblea General 
Extraordinaria accionistas para el día 
primero de mayo de 1971, a las diez y 
treinta horas; en la calle Sarmiento 1183, 
pito sexto, oficina veinte, Buenos Aires. 
a los efectos de considerar el siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Designación de dos accionistas pre- 
sentes para suscribir el acta de la asam- 
blea, en unión del presidente; 

2* Consideración de lo actuado y re- 
suelto por la Asamblea General Ordi- 
naria celebrada el día 27I6|1970, y en su 
«ase- ratificación. — El Directorio. 

$ 75.— e.21|4-N* 36.716 v.27¡4|71 



LA MARINA 

F. NICOLIN1 Y CÍA. 

S.A.C I. y F 

. Expié. N* 14.970 

CONVOCATORIA ' 

Se convoca a los señores accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria que se 
efectuara el día 30 de abril de 1971, a 
las 10 lis., en el local social de la calle 
Azopardo 980, Capítol, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEI DÍA: 

19 Consideración y aprobación de la 
Memoria, Balance General, Cuadro De- 
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e 
Informe del Sindico correspondientes al 
ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 1970. 

2' Retribución „ a los Directores <art. 
139 de los Estatutos). 

39 Elección de tres directores titulares. 

49 Elección de Sindico titular y Bú- 
lente. 

59 Designación de dos accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el acta de la Asam- 
blea. — El Directorio. 

$fl2,50 e.21|4 N9 36.344 v.27i4|71 

LOS TRES 
A.I.C.I.F.S.A. 

Convócase Asamblea Ordinaria Accio- 
nistas día. 30 abril 1971,* hora 11, local 
San Martín '483, 99 piso, ofic. "C" para 
tratar: - - ■ - ;. 

19 Documentos art. 347, inc. 1« y . 29 
Código Comercio. 

•2? Distribución utilidades. 

3» Elección dos accionistas para firmar 
acta — Él Directorio. , 

$ 37.50 e.21|4 N9 36.473 V.27|4|71 

LA PROVINCIAL BONAERENSE 

Sociedad- Anónima 
Inmobiliaria, Comercial, •> 
Financiera. -Agropecuaria 
e Industrial 
Vía monte 1 !, 10*. "E M , Cap. Fed. . 

CONVOCATORIA 
Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 29 de abril de 1971 
a las 20.30 horas, en la sede social, ca- 
lle Vlamoute 1592, piso 109 oficina "E", 
Capital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEI DÍA: 
1* Consideración de la Memoria, In- 
ventario, Balance Genera) y Cuadro De- 
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e 
Informe del Sindico correspondiente al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre dé 
1970 v destino de utilidades. 

29 Elección de Directores titulares y su- 
plentes. 

. 39 Elección de Síndico titular y su- 
plente. 

4» Designación de 2 accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

* 90 e 21)4 N9 36.498 T.27|4j71 



LAGO VERDE *p* 

Registro N» 25.337 "* 

-CONVOCATORIA 
" Citase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el 30 de abril de 1971 a las 19.30 
horas,, en Paraguay 609, Capital, para 
tratar el siguiente 

ORDEI> DEL DÍA: 
19 Consideración documentos el 31)12| 
70, art. 347, Código de Comercio. 

29 Elección de Síndicos y dos accionis- 
tas para firmar el acta. 

Buenos Aires, 14 de abril de 1971. — 
El Directorio. 

$ 52,50 e.21|4 NJ 36.483 v.27|4|71 

LEMOTIL . ' 

S.A.C.I. 

Convócase a Asamblea Ordinaria 27 de 
abril 1971 a las 18 horas, en Avda. Bel- 
grano 1314, Capital, para considerar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de los documentos 
del art. 347 del Código de Comercio. 

2? Elección de Directores. 

39 Elección Síndico titular y suplente. 

49 Designación dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

* 52,50 e.21|4 N? 36.439 V.27|4|71 

L O I M A R 
S.A.C.I.F.I.C. y A. 
Expediente N» 17.360 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria de Accionistas para el dia 30 de abril 
de 1971 a las 20.30 horas, en el local so- 
cial, Montevideo 1546, piso 19, Capital 
Federal, para considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la Memoria, Ba- 
lance .General, Inventario, Cuadro De- 
mostrativo de Ganancias y Pérdidas, In- 
forme del Sindico y Distribución de Uti- 
lidades correspondientes al ejercicio fi- 
nalizado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Remuneraciones de. Directores y Sín- 
dicos. . 

39 Conversión y canje de las actuales 
acciones ordinarias en circulación por 
acciones ordinarias de la clase A y de 
la clase B. 

49 Fijación del número y elección de 
Directores y Síndicos, "titular y suplen- 
te, en la forma prescripta por los Esta-, 
tutos. 

- 59 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

Se recuerda el cumplimiento del ar- 
tículo 10. de los Estatutos Sociales. — 
El Directorio. 

$ 105 e21|4 N9 3C.290 v.27¡4[71 

LOMA VERDE 

Sociedad Anónima Comercial, 
Indnstriai. Inmobiliaria y 
Agropecuaria 

CONVOCATORIA 
De conformidad con el artículo 109 de 
los Estatutos Sociales, se convoca a los 
señores Accionistas a la Asamblea Ge- 
neral Ordinaria que tendrá lugar el día 
30 de abril próximo a las 11 horas, en 
el local social de la calle Sarmiento 760, 
en esta Capital, para tratar el siguien- 
te: ...-.■ 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Tratar inciso 1». art. 347, Código de 
Comercio. 
2' Distribución de Utilidades. ■ 
39 Remuneración de un Director. 
4» Elección de Directores titulares y 
suplentes por un año y fijar su nú- 
mero. 

59 Designación de Síndico y Síndico 
suplente por un año. 

6» Designación de dos Accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el -Acta de esta 
Asamblea. — El Directorio. 
Buenos Aires, abril -14 de 1971. 

$ 120 e.2H4 N" 36.157 v.27|4|71- 

LONGVIE . . • 

Sociedad Anónima 
Comercial e Industrial 
Legajo N? 3660 Insp. Gral. de Justicia 
CONVOCATORIA - • 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, 
a las 11.30 hs., en '25 de Mayo 267, -ler. 
piso, Capital Federal, para tratar el si- 
guíente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración ' documentación ejer- 
cicio 1970, según >. art. 347 del Código de 
Comerció. - - • ■ . - - 

29 Consideración de la retribución del 
Directorio de- acuerdo al artículo 19,- in- 
ciso b) de los Estatutos y disposiciones 
de la Comisión Nacional de Valores. 

3» Elección de Directores, titulares y. 
suplentes. 

49 Elección de Síndicos, titular y su- 
plente. 

59 Designación de contador público 
certificante de la documentación conta- 
ble correspondiente al ejercicio 1971 y 
determinación de sus" honorarios. 

6"> Elección de dos accionistas para flr-. 
mar el acta de Asamblea. 

Buenos Aires, 19 de abril de 1971. — 
E3 Directorio. 

-- • $ 97,50 e.21|4 N9 35.730 T.Í7)4}71 



LABORATORIOS WARMIC 

Sociedad Anónima Industrial y 
• Comercial 

CONVOCATORIA 
A 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril a las 16 
horas en La Rio ja 169 Pta. Baja Capi- 
tal, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 
1« Consideración de los documentos 
del Articulo 347 del Código de Comercio, 
por el ejercicio cerrado el 31 de diciem- 
bre de 1970. 

29 Elección de Directores, Síndico y 
Sindico suplente por el ejercicio 1971. 

39 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmal' el acta. — El Directorio. 

$ 75 e.21|4 N« 36.140 v.27|4|71 

LA PROMOTORA DEL OESTE 
Sociedad Anónima Inmobiliaria 

Comercial, Financiera, Agropecuaria 
e Industrial , 
Viamonte 1592, 10» E* 
Capital Federal 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 29 de abril de 1971 
a las 20 horas, en la sede social, calle 
Viamonte 1592, piso 10*. E, Capital, pa- 
ra tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
1' Consideración de la Memoria, In- 
ventarlo, Balance General y Cuadro De- 
mostrativo de Pérdidas y Ganancias e 
Informe del Sindico correspondiente al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970. - - - -. 

29 Elección de -Directores titulares y 
suplentes. - 

39 Elección de Síndico titular y su- 
plente. 

4« Designación de 2 accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio.- . : 
% 105 e.21|4 N9 36.098 v.27|4|71 



LÁZARO PAISSANITUS - ' 

S. A. 

Comercial, Industrial, y Agropecuaria 
CONVOCATORIA 
Convócase a , Asamblea General Ordi- 
naria, para el -dia' 30 de abril de 1971, 
a las ocho horas; en el local de la. calle 
Corrientes 3247, ler. piso, oficina 35, Ca- 
pital Federal, para considerar el si- 
guiente: 

ORDEN DEL DlA: 

19 Consideración de los documentos del 
Art. 347. inciso 19 del Código de Co- 
mercio relativos al ejercicio N» 6, ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970. ' •". 

29 Fijación del número de Düectoreá" 
y elección de los mismos. 

3» Fijación de Síndicos titular y su- 
plente. 

49 Remuneración Directores y Síndi- 
co. 

59 Distribución de Utilidades. . . . 

69 Designación de dos Accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. - 
$ 105 e.21|4 N» 36.116 v.27|4|71 

LA FORESTAL INVERSORA 

Financiera, Industrial y Comercial, 
>• Sociedad Anónima 

t Convócase a los señores Accionistas de 
La Forestal Inversora, Financiera, In- 
dustrial y Comercial, Sociedad Anónima 
en liquidación. Exnte. N9 16.794. a 
Asamblea General Ordinaria de Accio- 
nistas para el día 30 de abril de 1971 
a las 10 y 30 horas en la sede social de 
Paseo Colón 221, .piso 10», Capital Fede- 
ral, para considerar el siguiente: 
ORDEN DEI DIA: 

19 Consideración de los documentos 
del artículo 347 del Código de Comercio 
correspondientes al ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 1970 y resolución 
sobre distribución de utilidades. 

29 Designación de Síndico y Síndico 
suplente. - 

39 Designación de dos accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el acta de. Asam- 
blea. — El Directorio.' 

, í 12Q e.21!4 N» 36.107 V.27|4|7l 

LA FORESTAL ARGENTINA , 
S. A. I. C. y A. - 

Dir. Tele&, Forestal Bs. As. 

Convócase a los señores accionistas de 
La Forestal Argentina Sociedad Anóni- 
ma, Industrial. Comercial y Agropecua- 
ria; Expte. N? 2728, a Asamblea General 
Ordinaria de- Accionistas, para el día 30 
de' abril de 1971 * a las 9.30 horas, en 
la sede' social de Paseo Colón 221, piso' 
10», Capital Federal, para considerar- el 
siguiente: 

ORDEN DEI DIA: 

19 Consideración de los documentos 
del articulo 347 del Código de Comer- 
cio correspondientes al ejercicio termi- 
nado el 31 de diciembre de 197'> y re- 
solución sobre distribución de utilida- 
des.- • 

29 Designación de Síndico y Síndico 
suplente. ' - • 

39 Designación de dos accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el acta de Asam- 
blea. — El Directorio. • -- 

$ 120 e.21|4 N» 36.109 v 27[4¡71 



LOS DÓLMENES 
S.A.C.I.F. y A. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria el dia 30 de' abril de 1971, a las 
16 horas, en Juan F. Segui 395,5, 6? piso, 
Capital, para tratar la siguiente 
' _ ORDEN DEL DIA: 

1? Consideración de la memoria, In- 
ventario, balance general, cuenta de ga« 
nancias y pérdidas, distribución de uti- 
lidades e informe del sindicó, correspon- 
dientes al ejercicio cerrado el 31]12|1970t 

29 Elección del < nuevo Directorio y del 
sindico titular y suplente. 

3^ Designaron de 2 accionistas para 
aprobar y firmar el acta. — El Directo- 
rio. 

- $ 60 e.2l|4 N9 36.333 V.27J4J7JI 

— Á 

LEÓN ROMAGNOLI CHIARINI 
S. A. O. I. 

N»- de Inscripción 
Inspección de Justicia 20.4& 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia treinta de abril de mil 
novecientos setenta y uno a las 19 ho- 
ras en Fgta.. Pte. Sarmiento 1170, Ca- 
pital, para considerar el -siguiente; - 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentas 
del artículo 347, inciso 19 del' Balance 
cerrado al 31|12|70 . 

2» Designar Directores, Síndicos y ae« 
clonistas para firmar el acta_ — El Dfr 
rcctoi*io ^ ■ "* "~ 

% 75e.21(4 N9 36.0*4 v.27[4)71 

LA SUPERIORA | 

, , Viñedos, Roderas y Olivares S. A, - 

Registro N» 1596 • J i 

• ORDEN DEL DIA: 
. Convócase a Asamblea General Ex« 
trabrdlnaria para el dia 29 de abril de 
1971 a las 9 horas en el local social ca- 
lle Godoy Cruz N9" 2200, para tratar el 
siguiente: 

.ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de la Resolución del 
Directorio relativa al pedido Judicial de 
convocatoria de. acreedores. 
. 29 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. . 



e.21|4 N» 36.029 V.27|4|71 



LUMTTROr. 
S. A. L C. 

Expediente N» 10.639 

-•■ CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria de Accionistas para el próximo 30 
de abril de 1971 en el locad social de Pte. 
Saenz Peña 277, piso 3?, Ofic. VL Capital 
a las 19.30 horas, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

1* Aprobación de la gestión desarro- 
llada. ;• 

2* Consideración de la documentación 
prescripta por Art. 347 del C. C, EJer-i 
ciclo social N* 12. finalizado el 31 de d> 
ciembre de 1970. 

3* Elecciór. <te Síndicos. 
' 4* Designación de dos accionistas para 
firmar acta. — El Directorio. 

$ 75 e. 2H4 N» 36.390 V. 27)4111 

LA ACTIVA ' •: 

Sociedad Anónima 
.-' Financiera, Comercial 

e Inmobiliaria " 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Genera] Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1970 a las 
18.30 horas, en Corrientes 311, piso 19, 
Capital, para tratar. el siguiente 
OPDEN DEI 31a: 
19 Consideración de ja documentación 
prescripta po> el Art. 347, Inc. 19 del Có- 
digo de Comercio correspondientes al 
ejercicio cerrado e» 31 de diciembre ót 

2» Remuneraciór dei Directorio y Sin. 
dico 

39 Elección de Directores y Síndicos. 

4* Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta. — El Direc- 
torio. 

$ 75 



e. 21 4 N9 36.405 v. 27)4171 

L U C Y " 

Sociedad Anónima, 
Comercial, Industrial, Financiera, 
Agropecuaria. Inmobiliaria y de 
Mandatos y Servicios ' 

, ' * ■ ■ CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ex- 
traordinaria a realizarse"^ '26 de abril 
de 1971, a :as 19 horas ?n Paraná 123, 
4« piso! Capital Federal a fin de consi- 
derar el siguiente * '" 
ORDEN DEL DIA: 
I* Modificación de la cláusula de) es- 
tatuto que dice: "por resolución de la 
asamblea el . capital pod-á * elevarse al 
ouíntup'o" ' ' 

29 Aumentar el capital autoilzado a la 
sum- de 250.000 pesos. 

39 Designación de dos accionistas par» 
firmar el acta 

Buenos Aires 13 de abril de 1971. — B 
Director!" 

' S 82.50 e.20|4 Ní 35.517 V,26i4|71 
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LA EDU-^CADOBA DEL SUD 
Sociedad 'Anónima Comercial, 
Inmobiliaria, Industrial, 
Agropecuaria, Financiera- 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971. 
a las 12 horas, en L&vaUe N? 15377 ler. 
piso. Capital, a. efectos de considerar ei 
siguiente: 

ORDEN DEC DÍA: 

19 Consideración documentos Indicados 

en el Art. 347 del Código de Comercio. 

2? Elección de directores y síndicos, 

titulares y suplentes y dos asambleístas 

para firmar el acta. — El Directorio. 

S 75.- e.20S-N« 35.005-v.2614|71 

LABORATORIO MARDTJBO 
S. A. C. L F. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CONVOCATORIA 

Convócase a. Asamblea- General Ordi- 
naria paia el día. 30 de abril de 1971, 
a las 11. horas, en Avda. de Mayo 962, 
í» piso; Capital. 

ORDKN DEL OÍA: 

1? consideración documentos indicar 
dos en el Art 347 del Código de Comer 1 
ció. Ejercicio: 1970- 

29 Retribución directores, gerentes y 
síndicos. Ejercicio 1970. Elegir Directores. 
y Sindicas^ y designar dos asambleístas, 
para firmar et acta. — El Directorio. 

$ 75. ».20!4-N? 35.004^V.26¡4171 

LAUDA LABORATORIOS 
UNIDOS DE AMERICA 
Sociedad Anónima 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
a las 10 horas, calle Carrito 866, Capi- 
tal Kederai, para, tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1») Consideración de los documentoe 
Art. 347, Inciso 19 deL Código de Comer- 
cio al 31 de" diciembre de 1970. 
29) Remuneración del- Directorio. 
3') Fijación del número y elecclórr de 
Directores y Síndicos.. 
4?) Aumenta del Capital. 
5?) Elección de dos accionistas para* 
firmar, el Acta. 

El Directorio. 
$ 90.— e.20[4 N* 34.884 V.2614J71 



LUCANIA 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Financiera, Inmobiliaria 
y Agropecuaria, 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de .Abril a las 10 ho- 
ras; en Ruana 567, oficina 701, para tra» 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1) Consideración documentos art 347' 
Cdd. Comercio, ejercicio cerrado 3ip2|70 

2) Aumento del Capital AUtorizaoo. 
3)- Remuneración Directores y Síndi- 
cos. 

4) Elección: Directores, previa fijación 
número; Síndicos titular y suplente, y 
designación accionistas para firmar ac<- 

*»■ — 

El Directorio. 

$ 90.— e.20|4 W 34.868 v.26¡4|71 

LATINOAMERICANA 
DÉ SERVICIOS 

Registro 31.013 

CONVOCATORIA \ 
Citase a los Sres. Accionistas a Asam- 
blea General Ordinaria para el día 30 
de Abril a las' 19 hs en el local Social 
calle Corrientes 45$ Ot. 67, Capital 
para tratar; ORDEN Dí.1 DÍA» i) Con- 
sideración, y aprobación documentos 
art. 347 del C. de Comercio, ejercicio 
cerrado 31 de diciembre- 1970. — 2) Ré 
trlbución Directorio y Sindico. — 3) 
Fijación numero de Directores, elección 
Directores y Síndicos. — 4) Designa- 
ción de dos. accionistas para firmar el 
Acta. — El Directorio. 

$ 78 e.20|4 N? 34.887 V.26¡4]71 

LABORATORIO VEK3 
S. A. O. I. y F. 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea. General Ordinaria que: se 
celebrara el 30 de abril de 1971. a las 
12 horas, en Zapata 354. para conslde* 
tar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
19) Consideración de los elementos 
referidos.' en el articulo 347 del Código 
de Comerco» con relación al ejercicio 
cerrada el 3102)1970'. 

2?) Fijación de] numero- de Directo 
res. su. elección y elección de Síndicos 
Titular y suplente. 

3?) Designación de dos accionistas pa* 
ría firmar el acta. 

£75,e.20¡4 N* 34.5M V.2B[4¡71 



LEVER HERMANOS LIMITADA 

Sociedad Anónima 
Comercial e Industrial 

N» 2.230 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas 
a Asamblea General Ordinaria para e< 
día 30 de abril de 1971 a las 12,30 ho- 
ras; en Fraga 1163, 4» piso, para tratar 
el siguiente; 

ORDEN DEL DÍA: 

1) Aprobación de la Memoria, Inven- 
tario, Balance General, Cuenta de Ga- 
nancias y Pérdidas y Dictamen del Sin- 
dico correspondientes ai ejercicio ter- 
minado 'el 31 de diciembre de 1970 y 
distribución de utilidades. 

2) Capitalización del Saldo dei Reva- 
lüo Contable, Ley 17.335. 

3) Aprobación Revalúo Técnico . 

4) Designación de Directores y Sin 
dlcos por un año y fijación de sus re. 
muner aciones. 

5) Nombramiento' de dos accionistas 
para firmar e) acta de esta Asamblea. 

El Directorio. 
$ 90 e.20|4 N» 34.710 v.26)4|71 

LAUDATOR 

8. A. C. I. y F. 

Convócase a los señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria N? 2. pa- 
ra el día 30 de Abril de 1971, a las 17 
horas, en Pasteur 313 piso 2' Capi- 
tal, para trata? el siguiente ORDEi; 
DEL DÍA: 19) Consideración de los do- 
cumentos proscriptos por el Art. 347 de. 
Código" de Comercio, correspondientes a: 
ejercicio cerrado el .31 de Diciembre de 
1970. — 2') Elección del Directorio- y 
Síndicos por un año. — 3') Designa- 
ción de dos accionistas para firmar e 
acta. — El Directorio. 

$ 67,50 e.20|4 N« 34.562 v.26¡4!71 

L E I V A 
S- A. O. i; 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
30 de abril de 1971, a ías 19 horas er> 
Dorrego 132, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19) Consideración doc.- art. 347 de< 
C. de C, ejercicio cerrado el 31112(70. 
2? Distribución de utilidades. 
39 Elección autoridades y dos ac- 
cionistas para firmar el acta. 

El Directorio. 
$ 75.&20I4 N« 34.486 v.26¡4|71 



L U K I ¿ 

Sociedad Anónima 

Comercal, Industrial, 

Financiera, Inmobiliaria 

y Constructora 
Convocase a Asamblea General Ex- 
traorinarla de Accionistas para el día 
30 de Abril de 1971. a las 15 hs.. en 
Arribeños 1445, piso 19 "B", Capital Fe- 
deral, para, tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19) Aumento del Capital Autorizado. 
29) Ampliación del objeto social. 
39) Designación de 2 accionistas para 
firmar el Acta. 

El Directorio. 
% 90 e.2014 N9 34.886 V.26|4|71 

L. A. C. L LABORATO RIOS 
ARGENTINOS DE CIRCUITOS 
IMPRESOS 
S. A. 

liidaBtrtal, Comercial, 
Financiera e Inmobiliaria 
CONVOCATORIA 
A. Asamblea General Ordinaria dei 30 
de abril de 1¿U, a las 8.30 hs., en Cam- 
pana 3472, capital Federal, para tratan 
ORDEN DEL DIA: 
19 Designación accionistas firmar acta. 
2? Aumento del capital autorizado. 
39 Consideración documentos Art. 347, 
C. a del ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 1970; propuesta distribución 



de utilidades. 

49 Elección de directores y síndicos. — 
El Directorio. 

$ 90 e¿0[4 N9 34.479 V.26¡4171 

LAVAMATIC ARGENTINA 

Sociedad Anónima Comercial 
(Expte. 3L0B3) 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los Sres. accionistas a 
Asamblea. General 1 Ominaría a celebrarse 
el 30 de abril de 1971, a las 9.30 horas, 
en Reconquista -657, 39 piso, para conside- 
rar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
19 consideración de la memoria, balan- 
ce general, inventario, cuenta de ganan- 
cias y pérdidas e informe del sindico 
correspondientes al ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 1970. 

29 Determinación número de directo- 
ses, su elección y designación sindico ti- 
tular y suplente: 

39 Determinación retribución directores. 
y atndiccs, 

49 Designación de dos accionistas para, 
firmar el acta. — El Directoría. 

| 90 &J20J4 N» 34.443 Y.26PJ7L 



UMA 
& A. 

CONVOCATORIA 

Convocase a ios séñoies accionistas a 
la Asamblea General Of dinana que . se 
realizará el dia 30 de' abril de 1971. a -.as 
a lionas, en ia caue Ma.un os G~-uua' 
N« 208, Capital, para tratar, el siguiente: 
ORDEN DEL DIAí 

19 consideración del mventario, ba*. 
lance general, estado demostrativo ue 
pérdidas y gauancitiS, memoria e. inlorv 
me del sindico, coneiporuientes ai ejer- 
cicio cenauo el 31 de aíciembie de i9/L' 

2' Designación de nueva díiectorlo. 

39 Designación de sindico titular' y 
síndico suplente. 

49 Designación de dos- accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

De acueivo con el Art. 22 de ios Esta- 
tutos, los señores accionistas deberán .de- 
positar sus acciones o el recibo .del depo- 
sito bancario ae las mismas, en la caja 
de la socleaad, hasta 3 alas antes del fi- 
jado paia ía Asamblea. — Buenos- Aires; 
13 de abril de l£rA. — El Directorio. 

$ 120. e.20(4 N? 34.401 V>26|4|71 

LARAAIIE 

Sociedad Anónima. 
Comercial, industrial. 
Financiera, Inmobiliaria - 
y AgiopecuarU. 

CONVOCATORIA, 

Convócase a Asamblea. General Ordi- 
naria para el dia SQde aoill de lt'ii..aaas 
16 no. as, en el local social: de la calle 
Fiorida o<¡0, '¿s piso; Oí. ii20. Capital Fé> 
aerai, para considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: X 

19 Consideración aocumentos' Art 347; 
del Código ae Comercio, del ejercicio ce- 
rrado el 31 de diciembre de 19'iO, y distri- 
bución de utilidades. 

29 Fijación de las* remuneraciones de 
düectores y síndicos. 

3? t nación del numero dé directores y 
su elección. 

49 Elección de sindico titular y suplen- 
te.. 

59 Aumento del capital autorizado y 
aiodúicación de Estatutos. 
69 Designación de dos accionistas p*. 
ra fuma* el acta de asamblea. — Ei DI- 

S 105 eJ20¡4 N9 34.430 v.Z6f4|Jl 

L. I. C. S. A. 

Locci Inmobiliaria Comercial 
S.A. 

Registro N* 4.628 

27» ASAMBLEA GüNERAL ORDINARIA 
1* CONVOCATORIA. 
Convócase a ios señores accionistas &- 
Asamblea Genexal Ordinaria para el 30 
de abril da i9 r d, a, las lb.30 ñoras, en 
Viamonte 1710, 3er. piso, oiicrna 1*,- a 
electos de tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 consideración de ios documentos que 
prescribe el Alt: 347, Inciso 19, del Códi- 
go de comercio, correspondientes ai 27 
ejercicio, fenecido el 31 de diciembre de 
1970. 

29 Designación de dos: accionistas pa> 
ra suscribir el acta de ía: asamblea. 

39 Elección de tres: directores titulares 
por tres años. 

49 Remuneración de ios directores y 
del sindico. 

59 Elección de. síndicos, titular y sa* 
píente, para el próximo ejercicio: — El 
Directorio. 

$ 105 e.20J4 N? 34.461; T-26flj71 

LOS MENffiES 
S. A. C L L y A. ~ 
N» 17.77» 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los. señores, accionistas 
a la séptima Asamoiea . General Ordina- 
ria para ei dia 30 de abril de 1971, a las 
10 horas, en el local social de Rodríguez 
Peña 486, piso 69. para tratar el siguien- 
te: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la documentaaón 
presciipta por et Articulo 347. del Código 
de Comercio correspondiente, ai séptimo 
ejercicio cerrado ei.31.de didemnie.de 
1970. 

29 Destino del saldo de- utilidades; 

39 Fijación del numero de. directores, y 
elección de los que correspondan, por un 
aña 

49 Designación del sindico titular y 
sindico suplente. 

59 Designación de dos accionistas para 

Se recuerda el articulo 10. del Estatuto 
Social. — El Directorio. 

f 90 eW,^ N9 34.45» v.26¡4]71 

LA GERMDÍABOBA 
S. A. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CONVOCATORIA. 

Convócase a loa señores accionistas a 

; Asamblea General Ordinaria, para el dia 

30 de abril de 1971, a las 10 horas, en el 

local social. Avda. Franklln D. Roosevett 

544r capital, par a, considerar el sigílente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 consideración documentos prescrip- 

toa «t el artieaic $¥l¿ G, CL, correspon- 



dientes al ejercicio cerrado al 31|12j70. 

■ 29 Destino de utilidades, 
i 39 Retribución al directorio. 

49 Determinación del numero de direc- 
to! es titulares y su elección, 

59 Elección síndico titular y suplente 
y dos accionistas para firmar el acta. — 
jfll Directorio. 

Neta: se recuerda a lbs señores acclonts- 

— — tas lo disp-esto por ei Art. 21.- 

del Estatuto Social, con releren- 

cia &1 depósito Revio de a:: :n?s. 

$105 e.20[4 N9 34.340 VÍCI4I71 

LÁZARO BERNSTEIN 
Sociedad Anon.ma 
Industrial e~ Inmobiliaria % 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA 

Se convoca a Asamblea General Ordl. 
naiia de accionistas para el dia 30' de 
abril de 1S71, a las 11 horas, en ei local 1 
de la calle Córdoba 6069, Capital, para 
tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos articulo 
347, del Código de Comercio correspon- 
dientes al e'ercicio cerrado el 31 de di- 
siembre -de 1970/ 

29 Elección de nuevo directorio y sín- 
dicos. 

39 Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta de la asamblea. 
— El Directorio. 

$ 75 e.20|4 N9 34.270 V.26¡4|71 

DINOTEX 

Sociedad Anónima 
Comerciar e Industrial 
Marcelo T. de Alvear 684, 5. piso 
Capital Federal 

CONVOCATORIA 
De acuerdo eon lo proscripto por. el" 
Arc/23 de los: estatutos sociales, se corr«- 
voca a los señores accionistas, a Asam- 
blea General Ordinaria para, el dia 30 
de. abril de. 1971, a las 18 horas, en 
Marcelo T; de Airear 684, 59 piso. Ca* 
pltal Federal, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DIAl 
19 Consideración y aprobación de ía 
Memoria del Díiectorlo, Balance Gene- 
ral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e 
Informe del Síndico, correspondientes al 
Vigésimo octavo ejercicio económico fi- 
nalizado el 31 de diciembre de 1970. 
29 Honorarios del Directorio y Sindico. 
39 Fijación del número de directores y 
elección de los mismos del Sindico titu, 
lar y Síndico suplente, por el término 
de un año. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea — El 
Directorio. 
Nota: Se recuerda a los señores acclo- 

nlstas la vigencia del Art. 30 de 

los Estatutos Sociales sobre depo- 
sito de acciones para asistir a ía 
asamblea. 

$íl35. e.20!4-N9 33.172-V.26i4|7L 

COMB ARDÍA 
S. A. 

Agropecuaria, Inmobiliaria, 
Comercial e- Industrial. 
Registro N9 7.071. 

CONVOCATORIA 

Citase a los señores accionistas, a- ia> 
Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el 30 de abril de 1971, a las 9.30 horas. 
en Córdoba N9 629, Capital, para tratar 
el siguiente. 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos al 31U2I70, 
Art. 347 Código de Comercio.. 

29 Remuneración al Directorio- y Sin- 
dlco. 

39 Fijación del número de directores 
y elección de los mismos y del Síndico 
titular y suplente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

Buenos Aires, abril de 1971. — El Di- 
rectorio. 

Nota: Se recuerda a los señores acclo- 

— — nlstas el Art. 16 de los estatutos. 

$ 82.50. e.20l4-N9 33.154-V.26|4|7L 

LA BIZNAGA 

Sociedad Anónima 
Agropecuaria y de Mandatos 
CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para, el día 
30 de abril de 1971. a las 19 horas, en .a 
sede de la calle Cangallo 456. 4« piso, 
Capital Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEI DIA: 

19 Consideración de la documentación 
establecida- por el Art. 347 del Código 
de Comercio, correspondiente al noveno 
ejercicio cerrado, el 3L de diciembre de 
1970. 

29 Ratificación de la emisión ; de accio- 
nes resuelta por el Directorio en las se* 
alones de que dan cuenta las Actas m> 
meros 90, 91. 

39 Distribución de utilidades. 

4f Elección de directores. 

59 Elección de Síndicos: titular y su* 
píente. 

69 Ampliación del objeto de la socie- 
dad y modificación de los artículos 1* 
y 29 de los estatutos. 

79 Designación de -dos accionistas para 
firmar el acta de la? asamblea, — El 
Directorio. - 

I 150.-* r2014tH* 33.187-V36r4t7I 
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LA PARAFINADORA ARGENTINA 
JOSÉ CASTRO » CÍA. 
6.A.C. e I. 

Registro N» 15.723 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea .General .Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971,. a 
las 19 horas en Virrey Liniers .1935, Ca- 
pital Federal, para considerar el siguien- 
te Orden del .Día: 1") Consideración :de 
la Memoria, Balance General, .Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín- 
dico. ■ correspondientes al ejercicio 1* de 
enero al 31 de diciembre de 1970. 2«> De- 
terminación «el número de Directores y 
elección de los que corresponda..3') Elec- 
ción de Sindico titular y Síndcio su- 
plente. 49) Designación de dos accionis- 
tas para firmar el acta— El Directorio. 
$ 82.50 e.JKH N» 30.750 V.26|4|71 

LEÓN FODGAETZKY 

8.A.OA.F. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el día 30)4171, a las 15 ns. en la 
.sede social de Mercedes 3437, Capital, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

V -Considerar la Memoria. Inventarlo, 
Balance General. Cuenta de Pérdidas y 
-Ganancias, proyecto de Distribución de 
Utilidades e Informe del Sindico corres- 
pondiente al Ejercicio cerrado 61 31 de 
diciembre de 1970. 

2? Fijación del numero de Directores 
y elección de los mismos, elección de los 
Síndicos, titular y suplente. 

39 Modificación de los Estatutos. 

40 Designación de dos accionistas para 
firmar «i acta. — El Directorio. 

$ 82,50 e.20|4 N» 33.329 V.26J4J71 

LA PLATA RUBBER 
S.A.C.l. 

Registro N» 80.261 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
nal ia para el día 30 de, abril ¿e 1971. a 
tas 19 horas, en el local de la calle .Ro- 
drifeTiez Peña 546, piso 8». a fin de tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1° Consideración documentos Art S47 
del Código de Comercio, del ejei ciclo JU 
31 de diciembre de 1970; 

2* Determinación del número y jelec- 
clon de Directores y 8u.dicos titular y 
.suplente; 

3 Designación de dos .accionistas para 
aprobar y firmar el. acta. 

EJ blrectcrio 
$ 75.— e.20|4 N« 33.637 V.26|4¡71 

LOS ALPES "——- 

Sociedad Anónima, 
Comercial de Servidos 
y Mandatos 

Financiera .e Inmobiliaria 
Expediente "I.G. J. A-29.705 
CONVOCATORIA 
.Convócase a los señores Accionistas ta; 
Asamblea General Ordinaria nata el 
«0 de abril de I97i, a las .18 .hozas, en 
Bartolomé Mitre 739, piso 4». Capital, a 
efectos de tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 
,1» Designación de dos accionistas -pa- 
la aprobar y firmar.el.Acta.de Ja Asam- 
blea. 

2? Lectura y aprobación. del Inventarlo. 
Memoria. .Balance General, Cuenta de 
■Ganancias y Pérdidas e Inlorme del Sin- 
dico correspondiente al Ejercicio cerra- 
do el 3111211970 
3* Distribución de utilidades. 
4? Fijación del número de Directores 
y elección de los eue correspondan Carts. 
,13. 14 y 15 de los Estatutos). 

6» Elección del Sindico .Titular y £h¡- 
dlcc Suplente. 

6* Remuneración del Síndico para el 
próximo ejercicio. 

El Directorio 
$ .90. — e. 2014 N? 35.301 V. 2614171 

L A M O E 
S. A. 

Comercial e Inmobiliaria 
CONVOCATORIA 

Convócase a los señores .accionistas -a 
la Asamblea General Ordinaria que ten- 
drá lugar el día 30 de abril de 1971. a las 
14 horas, en el local de la sociedad, calle 
.J. E. Urtburu' 466, 4? P. "A", de esta Ca- 
pital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1* Cons'deración del balance -general, 
cuadro demostrativo de ganancias y pér- 
didas, inventario memoria e Informe de' 
sindico, correspondiente al noveno ejercí* 
tío .finalizado el .31 de diciembre de .197!). 

2* Distribución de utilidades. 

3? Remuneración a los directores: y sín- 
dicos 

49'Elección de un presidente, dea direc- 
tores titulares- y dos directores suplentes, 
•por e' término de un año. v 

5' Designación de un sindico titular .y 
mn síndico suplente por el término úe nn 
.año 

6? Des*ffnacidn de dos .accionistas xbxa 
■flrmar-el acta de asamblea — ^Direc- 
torio. J 



LA ILIADA 

Sociedad Anónima 

Industrial, Comercial e Inmobiliaria 

CONVOCATOPIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el 30 de abril de 1970, a las 9 horas, 
en el local de Avenida Corrientes 1145 
ler. piso. Capital, con el fin de tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1» -Consideración documentos art. 347 
del Código de Comercio, correspondientes 
al ejercicio finalizado el día 3111211970. 

.29 Kíacion del número de directores y 
elección de los mismos y de síndicos ti- 
tular suplente, por jm año. 

39 Designación de dos accionistas para 
aprobar y. limar :el acta, — .El Direc- 



torio. « .„ 

:$ U2£0 e.20¡4 N», 81.932 V.26l4|71 

LENGE SPORT 

Sociedad Anfinlma 
Comercial Industrial Fianclera 
e Inmobiliaria 
Registro N9 24.180 

^CONVOCATORIA 
Cítase a los señores accionistas .a la 
asamblea General Ordinaria a realizarse 
el 30 de abrll.de 1971, a las 19 hs., en Rl- 
vadavla 7024, Capital, para tratar el «- 
.guíente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 consideración documentos al 31112170, 
art. 347 Código de Comercio. 
29 Elección de directores, síndicos. 
89Designación dos acc'onistas para fir- 
mar el acta. — Buenos Aires, 12 de .abril 
de 1971. — El Directorio. „„,„„, 

<t 67,50 e.2014 N9 33.894 vJ8|4W 

LUIS BALMUN 
S.A.C. el. 

.Alslna 1276 - .Capital 

CONVOCATORIA 
por resolución del Directorio, llámase 
a Asamblea General Ordinaria, a cele- 
brarse el dia 30 de abril de 1971. a las 
10 horas, en la sede social, a los erectos 
jle tratar li slsvt'ent-p 

ORDEN DEI DÍA: 
19 Tratamiento y aprobación del Ba- 
jance General, Cuadro Demostrativo de 
Ganancias y "Pérdidas. "Informe del Sín- 
dico, y demás documentación pertinente. 
2» Designaoión de los miembros del Di- 
rectorio y la .Sindicatura en reemplazo de 
los salientes. , M 

3» .Elección de 2 accionistas para ar- 
mar el acta respectiva. — El Presidente. 
$ 90.— e.2014 N933.678 V.26J4J71 

LA OLIVARERA ^ARGENTINA 

Soledad Anónima 
Comercial _e Industrial, Agrícola» 
.Ganadera y Forestal 
Convócase á Asamblea General -.Ordi-' 
aaria para el 30 -de abril de 1971.* 
las 17 horas, en Esmeralda 605, piso 3? 
F. para considerar el 

DRDEN DEL DIA: , „ 
19 Los documentos del Art. 347 del C. 
de C del e'ercicio ftl 31112170. 

2» Elegir dos o más Directores. -Síndi- 
cos y designar accionistas -para firmar 

el acta. — M Directorio. _..,_, 

$ 75.— e.2014 N» 33.680 ,vJ26í4|71 



LAMAS y CÍA. 

-Sociedad Anónima < 

Comercial e '¡Industrial 

-Convócase -a los señores aciconistas a 
la Asamblea General Ordinaria 'Que ten- 
drá lugar él '30 de abril de 1971. a las 
28 horas en *1 loeal Magallanes 1549. 
Capital JPederal. Tiara tratar el siguiente 
' -ORDEN DEL DIA: 

.19 .Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

29 Consideración de los documentos 
del Art. .347, inc. .19 .del Código de .Co- 
mercio, con -referencia al ejercicio ce- 
rrado jal 31 de diciembre de 1970. 

3» Ratificación del sueldo del presiden- 
te' por funciones administrativas y ho- 
norarios para los Directores que han so." 
laborado en la administración .de la so- 
ciedad. 

4» Elección de tres Directores por tres 
años. 

59 Elección de :Sínd1cos titular y *u- 

-piente. — .El Directorio _ •■ 

$ 105:— e.2014 N« 32,979 VJBfflU, 

LATT I R ! 

Sociedad Anónima, Comercial, 
Industrial, Inmobiliaria. 
.Financiera y Constructora 
-Registro N9 22.S51 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamb'ea General Oral-', 
narla el 30.de^brll de 1971 a las 12 horas, 
en Corrientes .524, Piso 79, Capital, pa- 
ra tratar: ^ __ 

i' Consideración Jle la Memoria, Inven- 
tario, Balance General, Cuenta de Ganan- 
cias y .Pérdidas e Informe dd Síndico 
a) 30 de diciembre .de 1970. ¡ 

.2» .Elección de Directores y "Síndicos. 
J9 Designación ¿ledos accionistas paca! 
firmar el Acta. _ _, __ j 

dE Directorio. ) 
- J#-TB^i*381AíN9.83C01fr-V.Í6l4i?t 



!LA COQUETA 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial, Financiera 
•e Inmobiliaria 
Registro N» 30.165 

CONVOCATORIA 
Cítase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el 30 de abril de 1971, a las 20 hs., 
en Suárez 1512, 2« Piso, Dto. 2, Capital, 
para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos al 31/12/ 
1970 Art. 347 Código de Comercio. 
29 Elección de Directores "Síndicos. 
39 Designación dos accionistas para 
firmar el acta. 
Buenos Aires, abril de 1971. 

El Directorio. . 
$ 67,50 e.20i4-N9 33.563-V.26I4J71 

LA GERMINAL - JOSÉ PODESTA 
S.A.CLF.I. 

Registro N9 15.830 

Convócase a los Señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
30 de abril de 1970, a las .20 hs. en la 
sede social, Corrientes 745, 59 p., oí. 58 
para considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Considerar documentación prescrlpta 
por el Art. 347 del Código de Comercio 
correspondiente al ejercido cerrado el 31 
de diciembre de 1970. 

29 Elección de un Director Suplente y 
de Síndicua Titular y Suplente. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el .acta. 

El Directorio. 
$ 67,50 e50|4-N9 33.528-V.26J4171 

LEONARDUS 

Exp. N9.8JÍ37 
¿Convocase a Asamblea General para el 
30 .de abril de 1971 a las 13 horas, en 
Sulpacha 552, para considerar: 

19 Documentos Art. 347 del Código de 
Comercio ejercicio cerrado el 31 de di-, 
ciembre de 1970. 

29 Elección Directores y Síndicos y dos 
Accionistas para firmar el Acta. 

El Directorio. 
$ 45^- e.20]4-N9 33.526-V.26[4]71 

LA FESTUCA 
S.A.CXFJ.AJVLS. 

Exp.: 20.676 

Convócase Asamblea General para el 
20/4/1971, 8 horas, Viamonte 1465, Ca- 
pital para considerar: 

19 Documentos Art 347 Cód. Comercio 
ejercicio vencido 31/12/1970. 

29 Designación Directorio, Síndicos y dos 
Accionistas para firmar el acta. 

El Directorio. 
$ 30.— eJ»l4-N9 33.500-v.26|4j71 

LÁSER 

Sociedad Anónima, 
Comercia] e Industrial 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971. a las 19 horas, en 
el local sedal calle Piedras 383. piso 69, 
Capital, a fin de tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos Art. 347, 
Inc. 19. del Código de .Comercio. Ejer- 
„dclo: .31 de dldembre de 1970. 

29 Fijadón número de miembros del 
Directorio y elección de los mismos, .así 
como de los Síndicos titular y suplente. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

El Directorio. 
$ 75^- C2014-N9 33.654-VJ26|4j11 



LA PLATENSE 
MOGYANA CALZADO S CÍA. 
Sociedad Anónima, ' Comerdal, 
Industrial, Finantieca 
e Inmobiliaria 
Registro N9 12.583 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores Accionistas .a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, a las 9 ñeras, en 
el local social de la calle Rlvadavia 2214, 
para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de los documentos del 
Art 347 del Código de Comercio por el 
Décimo ejercido cerrado el .31 de diciem- 
bre de 1970. 

29 Fijación del número de Directores 
y elección de los mismos, elección de Sín- 
dicos Titular y Suplente. 

39 Remuneración a los Directores Ge* 
rentes. 

■49 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. 

El Directorio. 
i 105*— e.2014-N9 33.039-v.26)4|71 



LOT A'R 

Sociedad Anónima Constructora, 
Inmobiliaria, Financiera 
e Industrial 
Convócase a AsamWea General .Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971. a 
.las 2030 horas, en Membrillar 283, piso 
59, .dep. 18, Capital, a íin de tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración documentos Art, 347, 
Inc. 19 del Código .de Comercio. Ejerd- 
.clo: 31-.de diciembre de 1970. 

.2* Fijadón número de miembros, del Di- 
rectorio y elección de los mismos, asi co- 
mo de los Síndicos y dos accionistas para 
firmar el acta. 

El Directorio. 
$ ,6750 e.20'4-N9 33.650-V.2614171 

LAGOS DEL NORTE 
Saciedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Financiera e Inmobi'iaria 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General ^Ordi- 
naria correspondiente a) Quinto EJerc'dc 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. para 
el día 30 de abril de :&71. a (as 16 hs. 
en el local sodal. Matpú 864. 3 o B. Ca 
pltal -Peder* ' ™m coi*Jderar 
ORDEN DEI DIA: 
-V'Jjoe documentos deJ art. 347 del Có- 
.dteo de Comerdo. 

i29 "Elección de directores y síndicos t 
-de -dos r acc!onvtas para -firmar el :art« 
— -TíLD'Teetorlo. 

vf «7201 eí20» ^ . 3*^17071 . L 30í4j7l 



LA MAYO 

Sociedad Anónima 
Ganadera, Inmobiliaria, 
Comercial 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, para el dia 
30 de abril de 1971, a las 19 horas, en 
la sede social Avda. Presidente Roque 
Sáenz Peña 846, oficina 908. para -tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 considerar la documentación cam- 
nren-iida en los artículos 347, inc. 19, y 
361 del C. de Comerdo, correspondientes 
al Ejercicio 13, cerrado el 31|12|1910. 

•jp Aprobar los emolumentos abonados 
a directores con fundones delegadas, du« 
rante el ejercicio fenecido, conforme a lo 
dispuesto en el art. 99, inc. J) de los 

C i^UtOS 

39 Distribución de utilidades. 
49 Determinar número de directores que 
actuarán por el término de tres años, de 
acuerdo con d art. 79 de los estatutos, ' 
y designación de los mismos. 

59 Nombramiento de sindico titular y 
un suplente, por el término de un aña 
69 Designar dos actíomstas para firmar 
el acta de ta Asamblea 
Nota: Las amones deberán depositarse en 
ia Caja Social, hasta tres días an- 
tes de la fecha de la Asamblea, 

El Directorio. 
$ 165.— e.20l4 N« 34.190 v.26(4¡71 

LA PRODUCTORA ALIMENTARIA 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Agropecuaria y Finandera 
Junín 1533, Capital Federal 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

De acuerdo a lo establecido en el ar- 
ticulo 16 de los estatutos sociales, se con- 
voca a los señores accionistas a AsamDiea 
General Ordinaria, para el dia 30 de abril 
de 1971, a las 16 horas, en Lavalle W 
1145, 59 piso, departamento C. 

ORDEN DEL' DIA: ; 

I 9 Consideración del inventarlo, memo- 
ria, balance general, cuadro de ganancias 
y pérdidas e informe del sindico, corres- 
pondientes aJ - ejercido cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. 

29 Distribución de utilidades. 

39 Determinación del número de direc- 
tores titulares. 

49 Elección de los directores titulares 
que corresponda y dos suplentes por un 
año. 

59 Designación de .sindico titular y sin- 
dico suplente. 

69 Designación de dos accionistas para 
firmar el arta. — El Directorio. 

$ 120.- é.20!4 N° 32.814 v.26i41?t 



LEPETIT 

S.A. 

Química, Industrial y Comer tía 1 
Beg. N9 4.997 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores acdonlstas a 
la Asamb'ea General Ordinaria que se ce» 
lebrará ei día 30 de abril de 1971. a las 
12 horaB, en el local de la Avda. Leandro 
N. Alem 895 piso ID, para tratar el si- 
guiente 

CONVOCATORIA 

19 Reforma del estatuto. 

29 considerar la memoria, inventarlo, 
balance general, .cuenta de ganancias y 
pérdidas e informe dei sindico, corres- 
pondientes ai ejercicio cerrado el 31 de 
dldembre de 1970. 

39 DIstribudón de .utilidades. 

49 Determinar el número de directores 
titulares y su elecdón por un año. 

59 Ratificación de nombramiento ée 
acuerdo al art. 19, inc 59 de ios esta- 
tutos. 

69 Elegir sindico titular y sindico sa- 
piente por un año. 

79 Nombramiento de presidente hono- 
rario. 

89 Designar dos accionistas para ¿ir- 
mar el acta. — El Directorio. 
Nota:. Se recuerda el articulo 28 de Jo* 
estatutos.- 
$ 136 *2IQ£ J«*~*k4»3.T, 
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LETBASET ARGENTINA 
B.A.C. • L 

Bxpte. N* 82.999 

CON ,-. J UTOPIA 
Convócase a los señores Accionistas 
A Asamblea General Ordinaria para el 
día 30 de abril de 1971, a las 11 horas, 
en Montevideo 451. 2' piso, Ot 21, Ca- 
pital, para tratar ¡a siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Designación ~ dos accionistas para 
firmar el acta. 

8? Consideración documentación Art. 
147, Código de Comercio. - . 

8» Aumento Capital Autorizado. 
4» Fijación y elección Directores y Sín- 
dicos. 

El Directorio. 
$ 15.— C.20I4-N» 33.030-v.26¡4|71 



¿nrecTRA 

S.A. 

t Consultora en Energía e Hidráulica 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria para el dia 30 de abril de 1971, a las 
1030 horas, en Av. L.N. Alem 884, piso 
8», Capital Federal, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de ia documentación 
prescripta por el art. 34*», inc. I 9 del Ce- 
oigo de Comercio, correspondiente al ejer- 
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1070. 

2* Elección de directores y síndicos. 

$9 Forma de transmisión de los accio- 
nes emitidas. 

4? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ 90.— e.20i4 N° 32.725 V.2614]71 



LA BELLACA 

Sociedad Anónima Agropecuaria 
CONVOCATORIA 

Convócase a los Señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
30 de abril de 1971, a las 18.30 horas, 
en la sede de la calle Cangallo 456, 4« 
piso, Capital Federal, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 
■ . 1» . Consideración de la documentación 
establecida por el Art. 347 del Código de 
Comercio correspondiente al noveno ejer- 
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Ratificación de la actuación del Di- 
rectorio por la emisión de acciones que 
dan cuenta las Actns N» 41, 42. 
. 3» Elección de Directores. 

4? Elección de Síndicos: Titular y Su- 
plente. 

- 5P Ampliación del objeto de la - Socie- 
dad y modificación -per tur :ite de ios Es- 
tatutos. 

. 6? Designación de dos Accionistas para 
firmar el Acta de la Asamblea. 

E! Directorio. 
$ 135.— e.20,4-N9 33.182- v.26!4(71 



LIVORE 

S.A. 

Industrial, Comercial, 
Agropecuaria e Inmobiliaria 
. Convócase a As&moiea General Ordina- 
ria el día 30 de abril de 1071, a las 20 30 
horas, en Lavalleja N"? 1050, para tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración doc art. 347 C. de 
C. ejercicio 3l|l2|V0. 

- 29 Remuneración de directores y sindi- 
co. Distribución de utilidades. 

39 Elección directores síndicos y dos 
accionistas para suscribir acta. — El Di- 
rectorio. 

* 75.— e.20i4 N9 34.187 v.26l4|71 



LABORATORIO WANDER 

ARGENTINA 

6. A. C. 1. 

Av. Córdoba 1874 - Buenos Aire» 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria para el dia 30 de abril de 1971, a las 
11 horas, en Córdoba 1874. Capital, para 
tratar la siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración documentos art. 34'i, 
Inc 1», del Código de Comercio, ejerci- 
cio al 31 de diciembre de 1970. 

29 Aplicación parcial del capital por 
Revalúo Contable, para enjugar el saldo 
de pérdida del ejercicio. 
' 39 Elección de directores, síndicos y 
dos accionistas para firmar el acta. — 
El Directorio. 
- Buenos Aires, 13 de abril de 1971. 

$ 75.— e.20t4 N° 33.911 V.2614|71 

LENCITER 

S. A. I. C. ¥. A. j G. 

Fábrica de Leneerfa de Niñas 
y Jovenritas 

CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
. convócase a Asamblea General Ordina- 
ria para el 30 de abril de 1971, a las 18 
ha., en Av. San Martin 6860, Capital Fe- 
deral, para trptar el siguiente 
ORDEN DEL D1A:- 

19 Consideración de tos documentos 
proscriptos en el Art. 347 del Código de 
Comercio, ejercicio al 30 de diciembre de 
1970. 

29 Proyecto de distribución de utilida- 

<tes- . ,. 

39 Elección de directores y síndicos. 

49 Designación de 2 accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio.. 

$ 75.- e.20!4 N° 33.391 V^e&ll 

liVIS BUSCÓN i 

Agrícola, Ganadera, Inmobiliaria, 
Sociedad Anónima, Comercial,. 
Industrial 7 Financiera 
Convócase asamblea ordinaria 30 abril 
1971, a las 16 horas, en Billinghurst 
N* 376, piso primero, Capital. 
ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración doc. . art. 347 C. de 
Comercio año 1970. 

2» Honorarios del Directorio y Sindica- 
tura. 

3' Elección de síndicos Titular y Su- 
plente. 
49 Distribución de utilidades. 
6» Capitalización del Revalúo Ley 17.335. 
8» Designación de dos accionistas fir- 
.jar acta Asamblea. 
Buenos Aires, abril de 1971. 

El Directorio. 
t 90. -e.20¡4-N» 34.024-V.26j4¡7l 



LA GANADERA BEL NORTE 
S.A.C.I. y A. 

Registro N* 6.765 ' - 

CONVOCATORIA 

_ Convócase a Asamblea Ordinaria para 

30 abril. 1971 a 12 horas en Av. Belgra- 

no 271, S' piso» para: 

19 Considerar documentos Art. 347 C. 
Comercio al 31/12/.70. 

29 Designar síndicos y accionistas fir- 
mar acta. 

' El Directorio. 
- - $ 37,50 e.20¡4-N9 34.071 -v.26!4|71 

LEO BURNETT-NOVAS 

Sociedad Anónima Comercial 

Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria para el dia 30 de abril de 1971, a las 
11.30 horas, en el local social calle Ce- 
rrito 146, 4to. piso, Capital, a fin de tra- 
tar el siguiente . 

ORDEN DEL DIA: 
"• 19 Autorización para utilizar la Reser- 
va Facultativa para compensación de 
quebrantos. 

29 Consideración de la Memoria, Ba- 
lancé General, Inventarlo, Cuadro Demos- 
trativo de Ganancias y Pérdidas, Anexos 
'A' y "B'" f e Informe del Síndico, corres- 
pondientes al Ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1970 y compensación del 
quebranto con parte de la reserva facul- 
tativa. 

39 Fijación del número de Directores. 

49 Elección de Directores para llenar 
las vacantes producidas en el Directorio. 

8? Elección de Síndicos titular y su- 
plente. 

6* Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

El Directorio. 
112,50 e.20i4-N? 33.665-v.26!4|71 

LOS LEONES 

M. LEÓN E I1IJOS 

S.A.I.C. e L 

Expediente N» 20.275 

CONVOCATORIA" 
Convócase a los accionistas, a la Asam- 
blea General Ordinaria el 30 de abril de 
1971, a> las 19.30 horas en Avenida de 
Mayo 639, Capital, para tratar el si- 
guiente: 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentación Art. 
347, Inc. 1) del Código de Comercio, por 
6? ejercicio cerrado el 31/12/1970. 

29 Retribución de Directores y Síndicos 
y Distribución de utilidades. 

39 Elección de Directores y Síndicos, fi- 
jando su número. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta de Asamblea. 

£3 Directorio. 
$ 75.— e.20¡4-N9 32.167-v.26i4|71 

LOS ESTEROS 

S. A. 

Expediente N* 17.112 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
30 de abril de 1971, a las 11 horas, en 
Uruguay 1037, de la Capital Federal para 
tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de los documentos 
prescriptos en el articulo 347 del Código 
de Comercio y remuneración de los Direc- 
tores y sindico. 

29 Designación de Directores Titulares 
y Suplentes. Sindico y Sindico Suplente. 
39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

El Directorio. 
$ 75.— e.20¡4-N9 33.628-V.26¡4|71 



LEVADOR1, VISCO V MORALES * « 
S.A. 

Comercia],- Industrial, 
Financiera e In<robi;i»ria 
Expte. N» 10.328 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria, para el 
30 dé abril de 1971, a las 13 horas, en 
su local social Zabala 3911. oara tratar 
lo siguiente: 

19 Consideración de ios documentos 
Art. 347, Inc. 19 del Código de Comsrcio, 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 1970. 

29 Ratificación de los honorarios de 
los Directores, por su función de Ge- 
rentes. 

39 Retribución Directorio Sindico y 
distribución de utilidades. 
- 49 Capitalización de ? 94.087,25 de la 
Reserva Facultativa. 

59 Designación Directorio, Síndicos 7 
dos Accionistas para -firmar ei Acta. 
El Directorio. 
$ 82,50 e.20;4 N* 34.811 V.264I71 

L I C A D E 

Sociedad Anónima Industrial, \ 
Comercial, Financiera, 
Inmobiliaria " y ' Agropecuaria 
Registro N» 30.734 

CONVOCATORIA 
Citase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el 30 de abril de 1971, a las 16.30 horas, 
en Rivadavia 10026, Capital a fin de tra- 
tar el siguiente: • - 
ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración doc. art. 347, inc. 1*) 
del Código de Comercio, ejercicio al 31/ 
12/70. Distribución de utilidades. - 
29 Remuneración Directores y Sindico. 
39 Ratificación de Directores y Síndi- 
cos. 

Al' Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

El Directorio. 
$ 67,50 e.20,4-N9 33.730-v.26|4!71 

LA PRIMACÍA 
S.A.C.I.F. e I. 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores Accionista? a 
Asamblea General Ordinaria, que se ce- 
lebrará el dia 30 de abril de 1971, a las 
.10 horas, en el local de a calle Cerri- 
to 228, piso 2? de esta Capital, a fin de 
considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General. Cuadro demostrativo de 
Pérdidas y Ganancias, Inventario e In- 
formes del Síndico y del Contador co- 
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 1970. 
29 Elección de Directores. 
39 Elección de Síndicos, titular y su- 
plente. 

49 Designación de dos Accionistas para 
suscribir el Acta de Asamblea. 

El directorio. 
j Nota: Para poder concurrir v la Asam- 
- blea, los señores Accionistas de- 
berán depositar sus acciones hasta 
tres días antes de la 'echa de bu 
realización. 
$ 90 e.2014 N9 34.769 v.26!4¡71 



i ■ 



LAPSA- 
LABORATORIOS PILAR 

S.A. 

CONVOCATORIA 

Convócase- a las señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que.. se 
celebrará el 30 de abril de 1971 a las 11 
horas, en Cerrito 146, piso 9?. para tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Considerar documentos articulo 347 
del Código de Comercio al 31 de diciem- 
bre de 1970. 

29 Determinación del número de Direc- 
tores y elección de Directores y Síndicos 1 , 
Titular y Suplente, y designación de dos 
Accionistas para aprobar y firmar el Acta 
de Asamblea. 

El Directorio. 
I 75.— e.20|4-N<» 33.569-v.26i4|71 

LINKS - -- 

Sociedad Anónima 
Inmobiliaria, Financiera, * 
Comercial e Industrial 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Ordinaria el 30 
de abril de . 1971, 11 horas, en Santa 
Fe 2650, para tratar: 

19 Consideración documentos Art. 347 
C. de C. ejercicio 31/12/70. Distribución 
de utilidades. 

29 Elección de directores, orevla fija- 
ción de su número, síndicos. Determi- 
nación remuneraciones Sindico para ejer- 
cicio 1971. Aprobación remuneraciones 
abonadas al Director Samuel Ferrero 
Díaz, por funciones especiales. Elección 
dos accionistas para firmar Acta 

Buenos Aires, 13 de abril de 1971. 
El Directorio. 

$ 74 e.20|4 N9 "4.476 V. 26 4171 

LA ABEJITA - 
S.A.I.C.F.I. y A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los Accionistas de La Abe- 
jita,.S.A.I.C.F.I. y A. a Asamblea Ge- 
neral Ordinaria, para el 30 le abril de 
1971. a las 18 horas, en la sede social. 
Corrientes 745, Capital, con el fir de 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de ios documentos 
fijados por el Art. 347 del Código de 
Comercio, e informe del Síndico por el 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
J970. 

29 Designar número y elegir Directo- 
res. Designación de Síndicos y de doa 
Accionistas para firmar el \cta. 

El Directorio. 
$ 75 e.20<4 N9 34.859 v.26!4|71 



LTJDOVICO LEYER E HIJOS 
8.A.C.IJ. y F. 

Expte. N* 8.826 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria 29 de abril 1971, 19 horas, Marcelo 
T. de Alvear 636, 99 piso, tratar 
ORDEN DEL DIA: 
1») Consideración documentos Art. 347 
Código Comercio 14 Ejercicio 31)1211970 
y distribución utilidades. 29) Elección 
Síndicos titular y suplente, un año. 3») 
Designación dos accionistas firmar acta. 
El Directorio 
. f 60.— e.2üj4 N9 35.419 T.30|4|7l 



LA IMPERIAL 
S.A.C.I.A.F. 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Convócase a los señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria, que se 
celebrará el 29 de abril de 1971, a las 
17 horas, en Guamlní 2063 para con- 
siderar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los elementos re- 
feridos en el artículo 347 del Código de 
Comercio, con relación al ejercicio ce- 
rrado el 31/12/1970. - --. 

29 Fijación del número de Directores, 
su elección y elección 1e Síndicos, ti- 
tular y suplente. 

39 Designación de dos Accionistas para 
firmar el acta 

$ 75 e.20¡4 N9 34.590 v 26l4|7l 

LOS AZAHARES 

S.A. 

Agropecuaria, Industrial 
y Comercial 
Expte. A-37.219 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores Accionistas 
a Asamblea General Ordinaria, para el 
dia 30 de abril de 1071, a las 18 horas 
30 minutos, en Lavalle 3161, 59 piso, Ca- 
pital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de la Memoria, In- 
ventarlo, Balance General, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín- 
dico correspondientes al primer, ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 
29 Distribución de las Utilidades. 
39 Fijación del número de Directores 
y su elección por el término de un año. 
49 Elección del Síndico titular y su- 
plente. 

59 Designación de dos Accionistas para 
firmar el Acta de la Asamblea. 

El Directorio. 
Nota: Se recuerda el articulo N» 24 del 
....i Estatuto. 

f 90 e.20¡4 N9 34.835 v.26|4i71 



LOS MELLIZOS 

Sociedad Anónima 
Industrial, Comercial, 
Inmobiliaria y Financiera 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Genei'al Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
a las 11 hs., en la calle San Martin 627, 
2» piso, para cons>derar el .siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración de los" documentos 
prescriptos por el Art. 347, Inc. 19 del 
Código de Comercio, correspondientes al 
duodécimo ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre dé 1970. 

29 Distribución de Utilidades. 

39 Remuneración al Síndico titular 
(Art. 14 de los Estatutos). 

4» Determinación del número de Di- 
rectores titulares y suplentes y elección 
de los mismos; elección de los Síndicos 
titular y suplente. 

5* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 
, - * 90.— e.20¡4 N9 35.407 V.26|4¡71 

LA GERM1NADORA 

S| A. 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, a las 10 horas en el 
local social, Avda. Frankün D. Roosevélt 
5441, Capital, para considerar lo si- 
guiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos prescrip. 
tos en el artículo 347, C. C, correspon- 
dientes al ejercicio cerrado al 31ll2i70. 

29 Destino de Utilidades. 

3« Retribución al Directorio. 

4* Determinación del * número de Di- 
rectores titulares y su elección. 

59 Designación del Contador que certi- 
ficara los Balances Generales y trimes- 
trales. Cuadro de Ganancias y Pérdidas 
y Anexos, correspondiente al- ejercicio 
1971 y su retribución. " 

69 Elección Síndico titular y suplente 
y, dos accionistas para firmar el acta. 
— El Directorio. 

Ñola: Los señores accionistas podrán 
depositar sus acciones en el horario de 
14 a 18 horas en nuestra sede social, sita 
en Avda. Franklin D. Roosevélt 5441, Ca- 
pital, hasta las 18 horas del día 26 del 
corriente. 

$ 180.— e.21|4-N9 36.880-7.27)4171 
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LINEA 

S.A .1.0. ' •'" 

Expediente N* 1558* 

CONVOCATORIA- 

Asamblea Ordinaria para «l. 30 . de 
Abril de 1971; fieras 18» en Rlvadavja 
8718, para considerar: 

I* Documentación Art. 347, tac 1* C6- 
digo de Comercio por ejercicio cerrado el 
81U2I70 y distribución de utilidades. 

2» Aprobación remuneraciones Direc- 
torio fart. 17 Estatutos). 

3? Fijación numero Directores y erec- 
ción Directores y Sind'cos. 

49 ' Elección dos accionistas para fir- 
mar el acta. 

El Directorio. 
$ 75 e. 2011 N» 35.122 v. 26)4171 



la Casa de los metales 

8.A.C.I. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para 3014171, a las 8 horas, en> Cha- 
cabuco 38?. Capital: ar tratar. 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración, do.c art,. -347 C.C 
Ejercicio cerrado 31113(70'. 
2« Elección Directorio- y Síndico. 
3* 'Designación dos accionistas firmar 
Acta. ".,'- 

El Directorio. 
- t 43 e. 12014 K* 35.108" v. ÍÓ14I7I 

LA3HGLAS3 "" ', 

Sociedad Anónima 
. Industrial y Comercial . . 
. BP. 26JÍ03 . ... 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, para el día 30 de abril de 1971, 
11 hs., en Mendoza 4137, Capital Fede- 
ral, a efectos de considerar locumentos 
articulo 347, Código de Comercio, refe- 
rente Balance General al 3L 12/970. Elec- 
ción Directores» Síndico y Accionistas 
firmar Acta. — El Directorio. 

$ 45 e.2014 N* 34.328 v.26|4|71 

LEANDRO REDAELLI 
S.A. 

ImL, Catsu, Inmob- y Finane. 

CONVOCATORIA 
De conformidad con lo ü .puesto por 
el Articula la de los Estatutos Sociales, 
convócase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria correspon- 
diente al 13 ejercida cerrado e» 31 de 
diciembre de WiO, que tendrá rugir el 
día 30 de abril de 1971, a las 9.S0 horas, 
en el local social, calle Salta 1071 Ca- 
pital Federal; a los efectos le conside- 
rar el siguiente 

' ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los aocumentos 
prescriptos par el Artículo 2*', Inciso 1* 
del Código de Comercio, correspondien- 
tes «ti ejercicio terrfririndo el 31 de di- 
ciembre de 1970 *y distribución de uti- 
lidades. 

2» Aprobación de las remuneraciones 
as'gnadas a lps Directores. 

3*. Datermlnación del numero de Di- 
rectores, que actuarán en «• próXimb 
ejercicio y elección de los .mismos, asi 
coma también del Sindico ttCuiar y su- 
plente. 

4? Nombramiento de das (2* accionis- 
tas' para firmar el acta.' 

El "Directorio. 

Buenos Aires, 13 de iBril 1e 1371. 

$ 120 e.2014 N9 34.404 V.26i"4yil 

LA ANTIGUA PttARÍCA 

8.A.CJ.FÍ.A. 

Expte. N* Z&S03 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores Accionistas a 
Asamb'ea General Ordinaria r ceiebiaf- 
se el SO de abril de 1971, a as 2050 hs., 
en Tetrada 4681/ Buenos AL-es, a los 
efectos de desarrollar el sisruiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1? Consideración documentos Art. 347 
Código de Comercio,, de 10& ejercicios 
cerrados el 31 de diciembre de 1969 y 
ei 31 de diciembre de 1970. 
2* Elección, de Directores y Síndicos. 
39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. >— El Directorio. 

S 75 «.2014 Ni 34.295 V.26l4l71 



EOS" ANDES 
S.A.T.I.C 

Registro N*" C62Q 

Cunvucase Asamblea Ordinaria pata 
abril 30/1971. 11 horas. San 'osa 1653 
. . ORDEN DEL DÍA: 

1? Documentos Art. 347, tac. 1», Cód. 
Comercio. Elercicio cerrado 31/12/ B70. 

2» Ratificación remuneraciones Direc- 
tores y Sindica en exceso de* 25%, uti- 
lidades aña 1Í63 <$ 10.020,14). 

3? Ratificación remuneraciones Direc- 
tores en exceso del 25%, utilidades año 
1970 <$ 24.000). 

■ 4? Elección Directores y Síndicos, aña 
1971, fijándoles honorarios. 
. 5« Designación contador Certificante 
ejercicio 1971 y su remuneración. 

6* Designación dos accionistas para 
firmar el acta.' — El Directorio; 

$ 75 e.2üi4 W 34.714 V.26i4l71 

LA VASCONGADA 

S.A.C. C I. 

fteg. Nao. N» 795 

CONVOCATORIA . 
El Directorio convoca a ,-os señores 
Accionistas á ta Asamblea "señerai Or- 
dinaria, que se celebrara, el día. 30 de 
abril de 1971, a las 950 horas, cu la 
sejde social, Carlos Calva S0S8, Capital 
Federal, para tratar el siguiente 

... ORDEN DEL DlAl - 

. I* Consideración de la Memoria, In- 
ventario, Balance General, -uenta de 
Ganancias y Pérdidas, Informe del Sin- 
dico y Gestión del Directorio, por el 66 
Ejercicio» terminado el 31 de diciembre 
de 1970. - 

2? Distribución de utilidades. Conside- 
ración de la propuesta del Directorio de 
pago de dividendos, en efectivr y en ac- 
ciones, y autorización para la corres- 
pondiente emisión de acciones. 

3? Capitalización de la tercera cuota 
del Revalúo Contable Ley 17.335: 15% 
sobre $ 3.030.003, o sea $ 450.000, en ac- 
ciones ordinarias, clase "A" y autoriza- 
ción para la correspondiente «¡misión de 
450.000 acciones para ser distribuidas por 
'tal concepto. 
; 49 Aumento del capital autorizada 

5' Retribución a Directores 3 Sindico. 

6? Elección de Directores titulares y 
suplentes para- el Ejercicio 67 y deter- 
¡minaclón de la forma de reemplazo de 
Directores, titulares en los casos pre- 
vistos por el Art 18 1el Estatuto. 
| TV Nombramiento de Síndicos, dtular 
y suplente, para, el Ejercido 67. 

89 Designación del o de ios profesio- 
nales que habrán de certificar el Ba- 
lance General y demás documentación 
correspondiente al Ejercicio ¿7 iniciado 
ei 1' de enero de 1971. 

9». Designación de dos acdonlstat para 
aprobar y firmar el Acta de Asamblea. 
El Directorio. 

Nota: ■ Se recuerda a los señores Acdo- 
— — n tetas ta dispuesto poi el Art. 27 
del Estatuto para asistir a la 
Asamblea: "Para que los Accio- 
nistas puedan tomar parte en las 
Asamb'eas, deberán lepositar en 
la Caja de la Sociedad sus ac- 
ciones o el equivalente -eclbo ban- 
carta de depósito de las mismas, 
can dos días de anticipación, par 
lo- menos, al señalado para la 
reunión". 

Lugar y facha de receaclón: Car- 
los Calvo 3058, Capital Federal, 
Secretaria ' General, T e lunes a 
viernes, de 1350 a IMO. horas, 
hasta, el día 27 de añil de 1971. 
f 225 e.2Q)4 N? 34.454 V.2S|4i71 

LOS YUQUIS 

S.A. 



LA LIRA 

S.4. ...'-• -. 

' Agropecuaria y Comercial 
Expediente N* 19.803 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el dia 30 de. 
abril de 1871, a las HJS horas, en el 
local social de Las Reres 4067. Capital, 
con el fin de tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA; 
I* Considerar la documentadón del art. 
347. tac. 1' del Código de Comerdo. al 



XUTTERAL ,,.....,, ... 

, Soc Anón., Com. « <nd. Dlst. y da R» - 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el -día 30 de abril de 1971, 
a -las!' 17 horas,, en Salta' 2260, capital:/ 
Federal;' para tratar el siguiente 

> ORDEN DEL DIA:- - s • 

1« Cansideradón documentos. arti--34T, , 
Código de Comercio, ejercido, cerrado ej 
30|9|70. — 2? Distribución de uti'idr.des 
y remuneradón del Directorio y. síndicos. ■ 
— 3« Elección Directorio y síndicos. — ■ 
4 o Designación de dos acdonistas para* 



31 de diciembre de 1970. — 3» Retribu- ' firmar el acta. — Et Directorio. 



don de directores y síndicos. — 3' De- 
signación de directores, síndicos y dos ac- 
donistas para firmar el acta: — El Di- 
rectaria. 

f 6T50 e.2Qíl N? 31.593 V.25j4|71 



LAGUNA IBERA 
S.A. 

Com., ImL, Flm, Inmob. y Agrop. " 

Legajó N° 27.ZB& 
Convócase a ios señares acdonistas a 
la Asamblea^ General ordinaria para el 
dia 30 de abra de 1971, a las ia hs., 
en la Avenida Belgrano.687,.2° piso, ofi- 
cina 8, Capital,' para tratar Ta siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
I? Consideración documentas art 347. 
Código de Comercio- dci . balancé al 31| 

12170. 

2P Elecdón. de directores, y síndicos. 
3» Designación dos accionistas firmar 
el acta. — El Directorio 

$ 76.— 6.2014 N» 31.714 y.2B]4l7I 

LA BARONESA 
8. A. C. L F. e L 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria de Acdonistas para el día 30 de abril 
de 1971, a las 12 horas, en Hipólito 7ri- 
goyen 983, piso 99. Capital, para consi- 
derar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

I* consideración documentación art. 
347, Inciso 1° del Código de Comercio, 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 

2» Elección de directores, síndicos y dos 
acdonistas para firmar el acta. — El Di- 
rectorio. _„ _ 
r 90.— e.20l4 NV 31'.90a V.26|4)71 



. AgrieoTa» Ganadera, 
Comercial e Industrial 

Convócase accionistas a Asamblea Ge- 
neral' Ordinaria 20/4/71. a '.as 9.30 hs., 
en Avdi Paseo Colón 823, piso 5' "B", 
para: 

19 considerar documentación Art 347 
C C al 31/12/70. 

29 Fijación número y elección Dlrec- 

39 Elección Sindicas, tltulai y suplente. 
44 Designación dos acdonistas para 
firmar acta. — El Directorio.. 

$ 60 e.20¡4 JSS9 34.320 V.2B|4|71 



LIDJI 

Sodedad Anónima 
Industrial Comercial, 
Financiera e Inmobiliaria 
Se iiama a Asamhea General Ordina 
na de Accionistas para el dia 30 de acril 



LAMPI 

Sociedad Anónima 
Comercial, InmooilíárK 
y Financiera 
Registro N> 18.458 

í.ON\í.iCATORIA 

Citase a los señores acdonistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse. 
bj 3Q de abril de 1971. a las 10 hs» en 
Avda. Roque Saenz Peña U13-, Ot. 721. 
Capital* para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

V Consideración dé ta memoria, balan- 
ce general, cuadro demu=trativo de ganan- 
cias y perdidas c informe deL slndcoi co- 
rresgondienteF al ejercido- cerrado el 31 
de diciembre ds I9ífl. — ' 2 o Determina- | 
don del númerq. de directores v elpcoión 1 
de ios. mismo? para el próximo ejercicio. 
— 3 3 ElcccJón de síndicos titolar y su- ¡ 
píente. — 4 a Elección de días acdonistas píente, 
para firmar el acta de asamaléá. — El ' 5? Dsslgnadón, de dos accionistas para 
Directorio. ."" ' "' ' ' firmar el acta de Asambleas '— El Di- 

Buenoíí Aires," abril "6 dé 1911. rectófló ; - ...» 

$ 82.50 e.20|4 N» 31.796 V.26¡4|7r $ 112,50 e. 20|4 N? 33.410 V. 26,4171 



LOS PASTIZALES 

S. A. C. I. A de M. y 8. 

Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria de Acdonistas para el dia 30 de abril 
de 1971, a las 10 horas, en el local de la 
calle Lavadle 465, pisa 3°. Capital Fede- 
ral,, para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Designadón de dos accionistas para 
firmar el acta de la Asamblea, juntamen- 
te con el presidente y secretarlo. 

2' Consideración de la memoria, balan- 
ce general, estado de activa y pasiva y 
cuenta de ganancias y perdidas. 

3» Lectura e informe del sindico. 

49 Elección, de seis directores titulares 
y dos suplentes par terminadóh de man- 
dato. 

59 Elecdón de sindico titular y sindico 
suplente. 

6? Modiflradón del articula 4' do los 
estatutos sociales, a fin 1 de la elevación 
del capital poclal. 

79 consldeíadones sobre la marcha de 
la sociedad, y su desenvoivimlentoi — El 
Directorio; 

H 135.— e.2014 R* 34.143 T.28]4|71 

LA PATERNA 

S. A. C LF L y M. 

Registro N» 26.438 

CONVOCATORIA 
Convócase a la Asamblea General Or- 
dinaria para d día 30 de abril de 1S7I. 
a las 13 horas, en Nlcaslo Oroño N° 866 



$ 60.— e.20T4 N? 31.781 V.26j4|71 

LEYENDA 

Sogictíau. Anónima CamerdaL, 

Industrial, ; inmobiliaria» - 

CoiiStraitora, Financiera 

y Agropecuaria 

Chunas L547 1* B 

caja df Jubilaciones N* 2.24*231' • 

E^ptíiente N» 26379 , - ; 

CONVOCATORIA -j- 

Citase- a ' los ..accionistas a 1 AiatnRfeí : " 
General Ordinaria, para el 3* de - mam . . 
a las 18 horas, en el local de CHUcia 
1547,, 1«- B. ciudad,, para jaratar eí si- 

srt&ae .... . ' V.- ,;,.; •., 

ORDEN: :DEL DIA: ,. . i^ , . , ,j, 
iv ConsIdeTadón de la documentación 
determinada por él Art. 347. inciso 1* 
del Código de Comerció; correspondiente 
ar tercer ejercida Cenado' el ! 31 de'H* 
ciembre de 1970. ••-..-. -.- 

29 Honorarios de los directores -y - sin» 
dieb. titular (Arts. 7»^ &' de toa esta».; 
tutos sociales). --"-•- 

39 Designadón de- 103' Síndicos, titular 
y suplente, por el termina de l año, y de 
dos accionistas para firmar el aday.ae-.i 
la asamblea. — Buenos Aires, abril .12- 
de 1971. — El Directorio: 

$ 80. e20l4-N« 35.057^v56i4j71 

LA TAEDA. 

S. AL 

Forestal, Industrial y Comercial 

Convócase a Asamblea Genera] Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971V a iás 
9 horas,, en Avda. Fte. Roque Sáéhz Fe- 
ña 846,. ot 101, para considerar dbcü» " 
mentes del articulo" 347 d eí Código de 
Comevdo al 31U2H9I0, elección de diree. 
torea y dos acdonistas para firmar- el « 
acta. — El Directorio. ' • '• - • ■ 

S 45. e.20l4-N9 34.239-V.26|4l71 

L. E. FRE3CH1 :;,".,'-' ■'/'' 

S. A. L C. L y A. , *.. \ - 

Exp» 28.516 ,i ..*. 

Convócase a Asamblea General Ordl» 
narla 3014171... hora 21. Chile 419, para: 

19 coñsfderacjón documentos. "Art, '347 
C. Com. Ejerc. 31I12IÍ0. "' " ' ' ,' ! '." 

29 Elección de directores y' smdiboa; 

3* Designación de des accionistas para 
firmar el acta. — El Directoría 

ÍST^O. e.2Q!4-N* 35.150-V.26l4pl 

■> ¿ ■ ■ ■ • •; ;. '•"': •(<: 

LEGIÓN EXTRANJERA > : ^ 1 

s, a. ;- • -. •. .-..-:- í-^ -t 

Convócase a los señorea acdonistas, ds 
Legión. Extranjera, 1 Fábrica de.Hojaa d^ 
Afeitar,, LC8. A..ia;la Asamblea; Gene- 
ral Ordinaria que tendrá lugar el.- día 30 
dé abril da 1971, a las 10 horas,) en su 
sede social. Avenida, Belgran? 1345,, Ca- 
pital» para tratar. ■ el • dguieniot . 

ORDEN DEL DÍA: ... 

I« Consideración y aprobaciiSn/dá' % 
Memoria, Inventario,. Balance, Estado 
Demostrativo de Ganando^ y Pérdidas 
e Informe del Síndico., córrespóíidlenM 
al 1T EjerdCio' Económico, cerrado al 
31 de dlciémBre- de 1970; • ' • '■ 

2« Consideración yaprobadón del des- 
tine 'dei resultado:-"-'' *-• ' ; • ^ • 

39 Fijacióu del nümfero ce directore» 
designadón de directores, tm sindico ti- 



capital Federal, para tratar d siguiente tuIaT y gg siudico.suplepte.. 

ORDEN DEL DIA: ¡ 49 Designación de dos acdonistas para 

1« Consideradon documentos, articulo • qn e aprueben 1* f&meñ el acta' 1 de 1 »» 
347, Inciso l*. del Código de Comercio, asamblea. — EX Directorio. '• - J «■■•-, 



al 31 de diciembre de 1970, y destiuo 
de las utilidades; — 2 o Pagos al Direc- 
torio a cuenta de utilidades. — 3> Elec- 
ción de directores por dos años. — 4» F¡ec- 
don de síndicos por un año. — 5' .De- 
signadón de das accionistas para firmar 
el acta. — Buenos Aires 5 de abril de 
1971. — El Presidente. 

$ .75..— e.20!4 N« 31.768 y. 26|4,71 



LAURÜS ^ • ■ " 

Sociedad Anónima & I. y F. . 
Convócase a tos sefEores accionistas a 



de 1971, k tas 19.30 noras. en la seae , la Asamblea General Qrdlnarfa a reall- 
soclal. calle Leandro N. Alera 1080; 6" zarse el día 30 de abril de 1971. en ia 
piso A, Capital, para trabar el siguifinte ¡ sede sedal. Olleros 233H33. Capital ta- 
ORDEN DEL DIAr deral, a las 19 horas, para, tratar la- 

19 Consideración de ros documentas art. ' siguiente: ' 

347 del C. de Comercio, correspondientes ¡ ORDEN DEL DÍA.* 

------- -y Consideración, documentos Art. 34< 



al ejerdelo cerrado el día 31 de dicieni 
ore de I9"í0. 

20 Distribución de las utilidades. 

39 Elecdón y fijadóo del número de 
directores. ' 

49 Designación de síndicos titular y su- 



del Código de Comerda. coirespondletites 

al jjercidt económico finalizado e r 3'.. 

de diciembre de 1970 
2? . Rstiiicaciói» de la Distribudón d" 

Otilidadeí) propuesta por el Directorio 
3? Biecc^ón de Síndico, titular y su 
t°nte por ei. término de un año. ¿Jesig 

ancujC de dos accionistas para fir-rw 

el «jeta. -:- , E; Directorio 

I 90. e.20j4-N« 35.068-V.2ti,4l71 



f 12Ü. ' 'é.20l4VN?' -34.895^.^4111 

LINEA FLORES - : ' " r 

S. A. C. e r. ■;*; 

Registro N» ¡M.209 - ■■ - - -- '"' 
CONVOCATORIA -^ v 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA' ; 
El Directorio convoca a ios señorea 
acdonistas a Asamblea General O: di- 
ñarla para el 30 de abril próximo, a- 'as- 
ía horas, en 61 local social •■ Bernardo 
de León 2443, para tratar el siguiente 

ORPEN DEL DÍA':!; ^ ,,; - , 

1' Designadón de dos accionistas para 
firmar el acta en representación \de la 
asamhTea. 

2? Consideración y aprobatífin:-,de: ta 
Memoria. Balance Genetai-y- Cuadra D?» 
mostratlvoíde Gouandas y Pérdidas. -'coa 
sus anexos A B y C; informe del sin- 
dico, correspondiente al cuarto ejercido 
cerrada el 31 de diciembre de 1970... ,¡m 

y Elecdón de Presidente -Secretarla y 
Tesorero por un añff: eláedón- de. das- di- 
rectores para desempeñar ios.:ca»roS"de 
Vicepresidente y Vocal, por un año . por 
te-minición do' ¡r.arrdato de ios tftüiarea 

4? -E!ecríóT de Síndico titular y Sin- 
dico-' supiera Ef Directorio. 

$ ld5. e.20¡4-N9 34.970-V.26¡4|7l 
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LABORATORIOS ' 

"I M A" * 

S. A. I. O. 

CONVOCATORIA 

A ASAMBLEA GENERAL ORDTNUUA 
De acuerdo a lo establecido en el ar- 
tículo 17 del estatuto 6oclal, se convoca 
a los seí.c.<.3 acc onlslas a la Asainetea 
General ordinaria que se celebraré et 
30 de abril de 1971, a las 20 horas en el 
'.ocal social, calle Crámer N? 1030. para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

V Lectura, consideración y aprobación 
de la memoria, inventarlo, balance general 
cuenta de ganancias y pérdidas e In- 
forme del síndico, correspondiente ai ejer- 
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1970, 
distribución de utilidades y remunera- 
ciones del directorio. 

29 Fijación dei número de directores, 
de acuerdo al artículo 12 de] estatuto. 

3* Elección de los directores, sindico 
titular y sindico suplente que corres- 
pondan de acuerdo a lo que resuelva la 
asamblea para el punto anterior 

4» Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar ei acta dé la asamblea. 
Se recuerda a -os señores accionistas que 
de acuerdo con el articulo 19 del estatuto, 
deberán depositar sus acciones cor» tres 
días de p> *' —ción a. la fecha fijada 
para la asamblea. 

Buenos Aires. 13 de abril de 1971 

- % 120.— e.2Ói4 N« 35533 V.26!4|71 



L V O Y . 

Sociedad Anónima, 
Comercial, Industrial Financiera, 
Agropecuaria, Inmobiliaria y de 
Mándalos y Servicios 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Generai Ordi- 
naria a realizarse -el 26- de abril de 1971, 
a las 18 horas en Paraná 123, 4? piso. Ca- 
pital Federal, a fin de considerar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1? considerar los documentos, de) ar- 
tículo 347 del Código de Comercio por el 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 

2« Distribución de utilidades y fija- 
ción de remuneraciones del directorio y 
síndicos. 

3» Elección de tres directores titulares 
y un director suplente. 

4« Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de asamblea. - 

Buenos A'res. 13 de abril de 1911. — 
El Directoría 

$ 90— e.20|4 N» 35516 V.26|4j71 

L, X. R. A. 

- Sociedad Anónima 
Comercial, Inversora» 
(Vlandatarla y Constructora - 

INVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
a las 11.30 ñoras, en el local social de 
calle Tucrmán 1916, 2» piso, para tratar 
el siguiente 0:Uen del Día: 1») Designa- 
ción del Eecretanc de la asamblea y de 
dos accionistas para aprobar y firmar e. 
acta respectiva. 2«> Lectura, consecra- 
ción y aprobación de la memoria, inven- 
tarlo, balance general y cuenta de ga- 
nancias y pérdidas e informe dei Sin- 
dico correspondientes al 20 ejercido so- 
cial cerrado el 30 de junio de 1970 y dis- 
tribución de las utilidades y su forma 
de hacerlo. 3*) Determinación- del nú- 
mero de directores titulares y elección 
de directores titulares y Síndico titular 
y suplente. 

De acuerdo a lo estipulado en el Art. 
8= de los Estatutos Sociales, los señores 
accionistas deberán depositar en la Caja 
Social sus acciones o certificados banca- 
rlos de las mismas con una anticipación 
de por lo menos tres días a la reunión. 
El Directorio 

$ 120— e.20|4 N» 32.240 v:26|4|71 



LOÜISON ¥ CÍA. 
Registro N* 25.693 

. Convócase a les señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el 30 
de .bril de 1&71, a las 19 hs., en la calle 
Alsina 801. 1er piso, Capital, para tratar 
«1 siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

. 1* Consideración documentos art. 347 
del C. de Comercio para el 3er. ejercicio 
cerrado el 31|12|70 y distribución de Uti- 
lidades. 

2* Fijación y elección de Directores. 

3? Elección de Sindico titular y su- 
plente.- 

4? Ratificación del aumento del capi- 
tal autorizado de $ 160.000.- a $ 300.000.- 

5' Aumento de! Capital autorizado, y 

6? Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. _ 

Buenos Aires, aoril 12 de 1971. 

$ 83,50 e. 2014 m 35.305 V 26¡4|71 



LINES 
S.A.C.LF.I.M.A. 

Convócase a Asamb. Gral. Ord 2/5/71, 
10 hs., Sarmiento 1848, 3» B. Cap. tra- 
tar: 

ORDEN DEL DÍA 
1» Doc Art. 347 C. de C. ejerc. cerr. 
31/12/70. 

2? Deslg. y rem. tílrect. y sínd. y 2 acc. 
firmar acta. 

El Directorio. 
$ 30.— e.22|4-N» 37.267-v.28|4J71 

LOS TUCANES 
S. A, ' 

Agropecuaria, Comercial 

e Industrial 

Convócase a los señores accionistas a 

Asamblea General Ordinaria para el día 

30 de abril de 1971 a las 9 horas en 

la sede social, para tratar el siguiente: - 

ORDEN DEL DÍA 

1» Considera* Art. 347 del Código de 
Comercio Inc. 1' ejercicio 31/12/70. 

2» Elección de Directores y Sindicas. 

3» Distribución de utilidades. 

. 4?. Remuneración del directorio y sin- 
dica 

5* Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

El Directorio. 
. $ 75.— 6.22J4-N? 37.106-V.26¡4j71 

LUNA PARK - PACE X LECIOURE 

Sociedad Anónima Comercial 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 a 
las 18.30 horas en Bouchard 465, Capi- 
tal para tratar: 

1« Consideración documentos Art. 347, 
C. C, Ejercicio al 31/12/70. ... 

29 Fijación número de Directores y su 
elección y -Síndicos titular y suplente. 

3» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

El Directorio. 
$ 60.—' e.22|4-N? 37.072-v.28¡4|71 

LOS PEDERNALES 

Sociedad Anónima 

Agropecuaria, Industrial, Comercial 

e" Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 17 horas, eh Bartolomé Mitre 311, 29 
piso. Capital Federal, para considerar; 

19 Designación de. dos accionistas para 
firmar el acta. 

29 Los documentos que cita el art. 347 
inc. 1' del Código de Comercio, del ejer- 
cicio al 31U2|1970. 

39 Distribución de util'dades. 

49 Elección de síndicos titular y suplen- 
te, por el término de 1 año. — El Direc- 
toría 

* 90.— e.22¡4 N9 37.481 V.28 4i71 

LIDO 
S.A.C.IJF.I.A. 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que ten- 
drá lugar el día 30 de abril de 1971, a 
las 8.30 horas en Montiel 3837, Capital, 
para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

19 Consideración documentos Art. 347, 
Inc. 19 del Código de Comercio por el 
ejercicio vencido el 31 de diciembre de 
1970. 

29 Elección de Directores y Síndicos. 

39 Remuneración de los Directores por 
el ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 1970 y distribución de utilidades. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta respectiva. 

El Directorio 
$ 90^- e.22|4-N» 37.355-v.28|4|71 

LEYTON 
S.ACJJ.L y A. 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General del 3 de Mayo de 
1971, en Corrientes 2621, piso 19. Oficina 
103 a las 19 hs., para tratar: 

19 Documentación Art. 347, C. Com. 
Ejercido 31/12/70. 

29 Cambio de la fecha de balance, pro- 
poniéndose 28 de febrero. 
- 39 En caso de reforma, documentación 
Art. 347 Cód. Com. Ejercicio 1/1/71 al 
28/2/71 

4? Fijación número dé directores su 
elección y de síndicos titular y suplente. 

59 Dos accionistas firmantes del acta. 
■ ■ El Directorio. 

i 67,50 e.22¡4-N? 36.780-v.28¡4|71 

LA CELINA S. A. 

Agrícola ' Ganadera 
e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971, a 
las doce horas, en Malpú 71, 49, Capital, 
para tratar: 

19 Documentación art. 347. Inc. 19 C. 
C. por ejercicio a] 31 diciembre 1970. 

2" Determinación del número de direc- 
tores y su elección: elección de síndicos 
titulas y suplente elección de dos accio- 
nistas' para firmar el acta de la asam- 
blea 

Bs. As. abril 12 de 1971 - El Direc- 
torio 

% 60,- e.2l¡4 N9 35867 v.27|4|71 



LA INDUSTRIAL ARGENTINA 

Domingo Bongiorno & Cía. 
S. A. C. L C. F. e I. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas 
a Asamblea General Ordinaria a reali- 
zarse el 30 de abril do 1971, a las doce 
horas, en Diógenes Taborda 990, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración memoria, inventarlo, 
balance general, cuenta de ganancias y 
pérdidas e informe del síndico, corres- 
pondientes al ejercicio cerrado al 31 de 
diciembre de 1970. 

29 Retribución de los señores directo- 
res y remuneración del sindica 

39 EJección del directorio, determina- 
ción de su número y designación de 
cargos. 

49 Elección del síndico titular y su- 
plente. 

5* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

% 97,50 e.20¡4 N9 35.520 V.26|4<71 

LARVIK ' 

S. A. C. I. F. LA. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas, en el local de Co- 
rrientes 1250, 29 piso, Capital, para el 
día 30 de abril de 1971, a las 19 horas, 
para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Documentos art. 347, inc. 1» de! Có- 
digo de Comercio, ejercicio cerrado el 
3lTl2i70. 

29 Elección de directores, síndicos y dos 
accionistas para firmar el acta. — El Di- 
rectorio. 

$ 60.— e.2Ó]4 N9 35X65 v.26|4!71 

LEÓN ALFANDARI E HIJOS 

Sociedad Anónima, 
Industrial, Comercial 
e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 

De acuerdo á lo dispuesto por los ar- 
tículos 13 y 18 de los Estatutos, se con- 
voca a 10$ señores Accionistas, a Asam- 
blea General Ordinaria, para el día 30 
de abril de 1971, a las 8.30 horas, en 
Presidente Luis Saenz Peña 362, con el 
fin de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

i? .Consideración de los documentos 
mencionados en el articulo 347. Inc. 19 
del Código de Comercio, correspondien- 
tes al 59 Ejercicio, cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. , 

2' Fijación de honorarios para el Di- 
rectorio. 

3' Elección de Directores Titulares y 
Suplentes en reemplazo de los que termi- 
nan su mandato. 

49 Elección de Síndicos, Titular y Su- 
plentes por un año. 

5» Designación de dos accionistas jara 
firmar el Acta. 

El Directorio 
$ 130.— e. 2014 N9 35.117 V. 26(4171 



LERWICK S. A. 

Comercial. Industrial 
y Agropecuaria 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el día 30 de abril de 1971, a las 
18,30 horas, en la sede social, sita en 
Perú 657. Capital Federal, para tratar 
1 el siguiente 
I ORDEN DEL DÍA: 

19 Considerar el Inventario, Balance 
General. Cuadro Demostrativo de Ganan- 
cias y Pérdidas, Memoria e Informe del 
Sindico. Correspondiente al 99 ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 
29 Distribución de utilidades. 
3? Fijar el número de Directores y de- 
signación de los mismos. 

49 Desviación del Síndico Titular y 
Suolente. 

59 Designar dos accionistas para que en 
nombre y representación de la Asamblea 
aprueben y firmen el Acta. — El Di- 
rectorio. 

* 135 e.22[4 W 37.814 v.28|4|71 

LUCAYA 

Sociedad Anónima, 
Comercial, Financiera 

y Mandataria 

Reconquista 336 - Buenos Aires 
CONVOCATORIA 
Convócase a los Sres. Accionistas a la 
Asamblea Genera] Ordinaria a celebrarse 
el día 30 de abril de 1971, a las 1630 
horas, en el local de la calle Reconquis- 
ta 336, 2do. piso, oí. 26, con e" fin de 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración de la Memoria, In- 
ventario, Balance Genera], Cuadro de 
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin- 
dico, del ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

29 Determinación del número de miem- 
bros que compondrár. el Directorio y elec- 
ción de los mismos asi como de Síndicos 
Titular y Suplente. 

3<* Designación de dos Accionistas pa- 
ra firmar el Acta. 
Buenos Aires, abril 13 de 1971. 

El Directorio 
$ 97,50 e 20*4 N? 35.217. v. 26|4|71 



LOZITO Y CAVADAS 

Sociedad Anónima, 
Comercial, Industrial. 
Financiera e Inmobiliaria 
. , CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el día 30 de abril de 1971, a las 10.30 
horas en Joaquín V. González 2441)45, 
para tratar ei siguiente 

ORDEN DEL DIÁ: 

19 Consideración documentos que pres- 
cribe art. 347, Código de Comercio. Fija- 
cIól. de remuneraciones Directorio y Sin- 
dico y Distribución de Utilidades, corres- 
pondientes al ejercicio Vencido el 31 de 
diciembre de 1970. 

3* Elección de Directores suplentes y 
Síndicos. ' 

3* Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta. 

• El Directorio 

% 75,— e. 2014 W 85.130 v. 2614)71 

LA MARÍA ELENA 

S.A. 

Inmobiliaria,- Financiera* 
Comercial e Industrial 
Registro N* 7.083 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el 30 de abril de 1971, 18 horas, en San 
Martín N' 627, 2? "B, para tratar: 

1» Consideración documentos art. 347. 
inc. 1* del Código de Comercia Ejercicio 
31112170. 

29 fijación número y elección Direc- 
tores, Síndicos y dos Accionistas para 
firmar el Acta. 

El Directorio 

$ 37,50 e. 20|4 N« 35.211 V. 2614)71 

LIMAY 

S.A. 

Inmobiliaria y Comercial 
Reconquista S36 - Buenos Aires 

CONVOCATORIA 

convócase a los Sres. Accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a celebrarse 
el 29 de abril de 1971, a las 17 horas, 
en ei- local oe la calle Reconquista 336. 
2da piso, of. 21, con el fin de tratar el 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General, Cuadro de Ganancias y 
Pérdidas, Inventario e Informe del Sin- 
dico, correspondientes al ejerjlcio ceira- 
do a. 31 de diciembre de 1970. 

2* Fijación del número de miembros 
que compondrán el Directorio y elección 
de los mismos, asi como de Síndicos, Ti- 
tular y Suplente. 

39 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta. 
Buenos Aires, abril 13 de 1971. 

El Directorio 



S 90. 



20]4 N» 35.222 V. 26l4|7l 



LABORATORIOS WACO 
S. A. C e I. 

Registro N* 8.432 

Convócase Asamblea Ordinaria para . 
día 30 de aoril de 1971, a las 16 hs.. en 
la calle CHigglns 1937, piso 89. depar- 
tamento A. para tratar: 

19 Documentación del artículo 347 del 
C Comercio correspondiente al ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970 

29 Elección de dos Directores, un Sin- 
dico titular y un Sínd'co suplente, en 
remplazo de los que terminan su man- 
dato. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 60.— e.21|4 N» 36.299 v.27|4¡71 



LA LEY 

S. A. 

Editora e impresora 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 3( dfr abril de 1971, a las 
18 horas, en Tucumán 1471, 1er. piso. Ca- 
pital Federal, para tratar el siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 

19 considerar la documentación del art. 
347, Inc. 19 del Código de Comercio, ejer- 
cicio al 31|12170. 

29 Elección de directores titulares y 
determinación de» número de suplentes 
y elección de lo. mismoos. Designación 
del síndico titular y suplente. 

39 Incremento de reservas facultati- 
vas. 

49 Ratifica: emisión acciones. 

59 Fijar honorarios directorio, síndico 
y director general. 

69 Designación dt dos accionistas para 
la firma del acta. — Buenos Aires, 13 de 
abril de 1971. — E' Directorio. 

Nota: Se recuerda a los señores accionis- 
tas que para asistir a la asamblea 
deberán depositar en la tesorería 
de la sociedad sus acciones y certi- 
ficados de las mismas, por lo menos 
tres días antes del fijado gara la 
reunión. 
$120- e.20!4-N' 36.771.v.26 4¡71 
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LELA ' 

S. A. C. I. F.J. > 
Inscripción N* 2&390 

CoNVOCYiORIA 
Llámase a los "denotes accionistas * 
4s..iublea General Ordinaria a celebrar- 
te el día 30 de abril de 1971, a las 10,30 
loras, -en José Ingenieros N* 2929, Ca- 
ntal Federal* para tratas to siguiente; 

ORDEN PEL DIAr 

1» Consideración detumentos art. 34"? 
iei Código de Comercio, ejercicio córa- 
lo el 31 de diciembre de 1910. 

¿9 Elección de presidente, )vicepresi- 
tente y diiectar secretario por el tér- 
Aino de ley. 

3? Elección del sindico titular y un 
tupiente por el término de ley. 

49 Elección de dos accionistas para, 
«probar y firmar el acta de la asam- 
tflea. — -El Directorio. 

$ ios,— &2U4 k* 35.944 vjn\$fn. 

LAUDA TEXTIL 

Sociedad Anónima 
Registro 12.701 

CONVOCATORIA 

Convócase' a Agamb.ea General Ordi- 
naria para el día SO de abril de 1971, a, 
las 13 horas, enienenagucia 140, Capital» 
para tratar 5} siguiente . 

ORDEN DEL DIA: 

1? Consideración de las documentos, 
artículo 347 del Código de Comercio por 
undécimo ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970.» 

29 Retribución de loa directores y sin- 
dico y distribución de 1 utilidades. 

39 Determinación, del numero de di- 
rectores y elección de los mismos. 

49 Elección de smdtco titular y sádi- 
ca sunlante. 

5? Designación de des acción tatas para 
firmar el acta.- — El Directorio. 

S 75;— e^ia N? 35J07 T.27lai71 

LANOMAR 

a. a» 

Industrial» Canuxcial 
y Financ"era 

CONVOCATORIA 

Convócase a ios señores accionistas & 
Asamblea General Ordinaria, primera 
non vor atarla, a reanzsrse el día 30 de 
abril de 1971, & las 13 horas, en la sede 
social. Cannlng 600, capital, para tratar 
el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1? Designac ón de dos accionistas para 
firmar el acta 

2? Consideración, documentos Art. 337 
toetso l 9 del Código de Comercia, par el 
ejercicio cenada il 31 de diciembre de 
1870 

.3? Determinacióii del numero de Di- 
rectores titulares, su elección y designa- 
clon del Síndico titular y suplente. 

49 Distribución, de. utilidades, fijación 
de honorarios al Directorio v. Sindico. 

5? Informe Art, 6?. inciso h> de tas 
Estatutos Sociales. De acuerdo a los. Es- 
tatutos, los señores acc'onlstas deberán 
üeoosltar en la Caja Social Carmmg 
60Ó. Capital, sus. acciones o certlfícadcs 
banearins. con por la menas Tres días de 
anticipación a la fecha de la Asamblea 
— Buenos Aires* T de abrü de 197L — 

El Directorio: _ 

• 1 120— e„21i4 N? 35.799 T.3PIIÜT1' 



LA HERMfDA DEL NORTE 
Sociedad Anónima Comercial 
y Financiera ; 

Rívadavia 1537 - Buenos Aires 
Registro N» 25.987 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria de accionistas para el dia 29 de abril 
de 1971, a las 11 horas, en R.vadavia 1337, 
Capital, para tratar el siguiente 
. ORDEN DEL L>IA: 
l» Consiae* ación documentos prescrip- 
los art. 347, C. C. y distribución de utili- 
dades del tercer ejercicio social cerrado, el 
31 d& diciembre de 1970. 

2» 1 Asuntos Tartos funcionamiento soeíe • 
dad. 

3? Elección directores y sindicas y de- 
signación dos accionistas para firmar el 
acta. — El Directorio. 

$67.80 &2214. W> 37.042 v.28|4i7I 

LUIS R. GRAZIANI 
S, A. C. I. F. & 

m 13.038 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el dia 30 ue 
abril de 1971, a las 17 horas, en su local 
social, calle Snipacra 3JH, ptso 13, Capi- 
tal, para tratar el s'guiente 

ORDKN DEL DIAí - 

19 Consideración de los documentos 
prescriptos por el art 337, inc. 1' del Có- 
digo de Comercio, correspondiesitfis al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
197a 
29 Kenumeradanes a directores. 
39 Dstribución de ufilldades, 
49~ Fijación del número y elección de. di- 
rectores y síndicos, titulares y suplentes. 
59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de asamblea — EL Vl- 
rectorio, 

f 102.— e-2214 H? 31043 v.28iá|Tl 

LACHO TOJBLKHDAD 
S.A.C.I.I. y F. 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, a las 9 ha., en Li- 
bertador 2698, 13 P. *T*. Capital;, para 
tratar el siguiente 

ORDEN rrot. DIAr 

19 Consideración de ios documentas 



que prescribe el articulo 347. del Código 
de Comercio con referencia al ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Fijación del número de Directores y 
elección de los mismos. 
. 39 Elección del Síndico Titilar y Su- 
plente. 

4* Designación de las sccinnístas para 
firmar 1 el Ada. — El DirectorJc. 

$ 90 C2Z14 H? 37,735 \L28)Í¡31 



EA COSTA DE ORO 

Soc Anón* Ind . Fin., 
Imn. y de Conste. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria en primera convocatoria para el 
día 30 de abril de 1971. a la» 20 horas, 
en el local de Avenida Rrvadayla 7T38, 
Capital Federal para considerar el si- 
guiente; 

rmnirrc DEL DÍA: 

19 Consideración de la documentación 
del Art. S4T. inc 1» del Cddga de Co- 
mercio, correspondiente al ejercicio ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970. 

2? Ratificación, de los honorarios acó 
nados al Directorio y Sindico. 

39 Designación de Sindico titular y 
suplente. 

4? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 8250 eTI'4 NV 3EJ367 Y.27}4|T1 
LAW CORÍORATTON* 
HOTELERA ARGENTINA 

. Sociedad Anfirdhta Comercial 
CONVOCATORIA 

Convócase a AsambTea G ene ra l Grdi- 
Haria de trrff""^*"*. para el próxima 3fl 
de abril de 1971, las n horas, en el 
local social de la calle Tucumán 451, Ca- 
pital' Federal a fin de cnneídeiar el si- 
guiente: 

ORDEN, DEL DÍA: 

19 Consideración de la documentación 
presciipta por el articula S4T del Código 
de comercio, correspondiente al noveno 
eierciclo cerrado el SI ds diciembre de 
1970 

29 Aprobación v distribución de Tttni- 
dades y remunerarinnes al DíreetorJ© y 
sfnd'cn titular. 

3? Elección de sindicas, litnlar y su- 
plente. ^ ,_. 

49 Designación de dos accionistas par ai 
aprobar y ruseriMr el acta de asambTea 
~- £1 Dfrec+orfOv 

* I05i- «4W* «* 35-8U *.27|4l71 



LACALLE Y GONZÁLEZ 
SAJ.C. y F. 

Registra. N» 12425 

Convócase a Asam blea. General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de: 19.74 
a las. 2L na* en. Cangallo. 855,, para, tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos. Art. 337, 
Ene. 1* del C de C, al 3HI213D; 

2<r Ratificación de la .actuación' del DI- 



LA CASA HOLANDESA 

S.A.I.C 

Expte. N* «1.478 

•CONVOCATORIA 

Se convoca' a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el dia 30 de 
abril próximo, a las 15.30 horas, en Cés- 
pedes 2321, para tratar lo siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consid. doc Art. 347 C C el 31/ 
12/1970. 

29 Dtetalbución de utilidades. 

39 Nombrar directores y síndicos. 

49 cambio fecha de cierre del ejEas- 
gíeígl 

59 Designar dos accionistas para flrnrar 
acta. — El Directorio. 

$ 75- eJiO.14 N9 31-519. vJ2fi¡4[71 

LINEA DE MICRO-OMNIBUS 47 

S. A.T. C. F.tL 

Registro N» 32J58, 

Se convoca a Asamblea Ordinaria pa-' 
r; el dia 30 de abril de 1971, a las 19' 
horas a realizarse en el local de la calle 
Avda.' del Tritbalo N» 3536, Capital, pa- 
ra considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 ConsidEración de Memoria, Balance. 
Cuenta de Ganancias y Pérdidas y Ane 
so. Inventario o Informe del Sindico 
correspondientes al ejercicio finalizada 
el 3riIZ]1970. " „,_-.„ 

29 Elección de Directores y .Síndicos, 

S? Reforma del Estatuto Social. 

4? Aprobac.ón del contrato de explox»- 

clon 

fi9 Elecrden de dos a ccIorriB tas para 
firmar el Acta. — El Dlrectoria 

$ 90- e."2T|4 N9 34327 VjOfllXt 

LEDATEX 

S, A. 

matetrial, Comerciad, 
Financiera • Inmobiliaria 
CONVOCATORIA 

Consúcase' a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abrü de 1371 a las 
16,30 horas,, en 25 de Mayo 401, Capital, 
para tratar: 

CSTjEN DEL DÍA: 

1»? consideración documentos Art 3^ 
del Código ae Comercio, ejerciteo al 31 
de diciembre de IS70. 

29 Distribución de utüHdades. 

39 RemTuiEraciones al Directorio 7 Sín- 

49' Elección de ira Director hasta el 
momento de asumir tos liquidadores. 
59 Elección de Sindico titular y su- 

P e" Designación de dos accionistas para 
a juchar y firmar el acta de ia Asam- 
blea. — El D'rectoriD. — Buenas Aires, 
abril 13 de I9TL 

, 5 90— e~2X|4. N9 38-421 T.2314171 



los raros 

S- A. 

Comercial y Financiera 

Registro N* 5.981 , ^_ J , 

Convócase, a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30. de abril de 1971, 11 
horas, en Viamonte 759 4 oüeina 24. par» 
tratar: 

19 consideración documentación catt« 
table, ejerciólo eemado 3l|12iI970. 

2 9 Distribución de utilidades. 

39 Número y elección directores y Sin* 
dices. 

49 DeBignación dos accionistas paca 

firmar el acta. __ 

$ 75. e.2014'-N? 32.939-V.264S71 



L0CEZ Y FRADA 
S. A. C e I. 

Registro N* 51.833 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Geraral Qcdt* 
naria para el dia* 30 de abril de 1971» 
a las 9 horas, en* el' local social de Sal- 
guero 1838. Capital, paca cnusiáerar el 

siguiente; 

ORDEN DEL DIA: 

19 oocumentoa que cita >el Art. 347, 
inc, i? del Código de Comercio; Ejercicio 
al 31[12i7a 

j¡9 Elección de directores. 

39 Elección de Síndicos y designacifin 
de dos accionistas para firmar ei acta. 

— El Directorio. 

. 4 52,50. e^Dtl-S^ 32239-v^6¡4i71 

LAERIA 
5. A. I. 

Registro SP 4.151! 

CONVOCATORIA 

ConvóCHse ,; a Ascanalfea General Ordi- 
naria para el día SO de ab'Jil de I9TL 
a las 18 horas, en ej local social de 26 
de Mayo 4£0. 2 9 piso. Capital, para coa» 
siderar el sigujerite 1 

ORDEN DEL DÍA: 

19. Documentos Que cita el Art. 347, 
Inc. 19 del Código de Comercio: Ejercicio 
al 31|12 70. 

29 Elección de síndicos y deslgnacidn 
de dos acciQn!slias para firmar el acta. 

— El Directorio. 

$ 4&— «.2044JS.9 S2J97-v.26i4j71 



LOS. HORNILL09 

Saciedad Anónima Comercia*. . 

Industria?, FüKnrcfeTa í 

Inmobiliaxia y Agropecuarls 
CONVOCATORIA 

rec^rioT'fjSclóñ" de "¿usríramTCracio- ' Convócase «Jos señora acclor^s^ 
nes ' ra celEbrar Asamh.'ea Genesal O-ainarra 

3» Filacimx del, número de USrectores de accionistas el día 30 de abril de ewí, 
Titiuares y Suplentes, e&ccion de los a la hnra m en el toJgJ„í e 1 S J fp"S 
mismos v de Síndicos Titular y Suplen- Martín 201 piso 3» rftetaa is^ J4*f 
te y de dos accionistas, para firmar el esta Capital para n^aerar ñ sigtflBrrte. 
Acta de la Asamblea. - El Directcrioi «««™ t^^t tita 

$ 93 fc22¡4 N9 37.815 v-.28¡á]71 

LUBENÍELI» Y C03¡D?ASIA 

Sociedad Anónima 
Comercial Industrial 
e ImnobfiiaTia, 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamb'.ea General Qrdi- 



Soc.'edafl Anónima 
Registro N* 2&022 

CONVOCATORIA 

, Convócase a los señores aectaifitas a 
Asamblea General' ordinaria a realizarse 
el SO de abril de 1971, a las 22 horas, 
en Laguna 745, Buenos Aires, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19- Chnsiderarión documentos al 31[12j69 
y 3M2Í70. Art. 347 Código de Comercio. 

29 Elección directores y síndicos. 

39 Distribución de ntilioades por ejer- 
cicios cerrados 31 m® v 31112170. 

49 Designación de des accionistas pora 
firmar el acta. — Abril 12 de 1971. — 
El Directorio. 

S ff7,50i. e)20|*-N9 3£194-t..2B;4|71 



ORDEN DEL DIA: 
19 consideración documentación artícu- 
lo 347 del Código de ComETCio, cerres.- 
nflt yfñwTt» ai cautín ejencicfo e rrrtft ml co 
cenado el- 31 de rfleiEmbre de 1970. 

2? Etoccion de directores, sindico utular 
y sindico suplente, en reemplazo de los 
aetuales que terminan sus nrandatos. 
39 Designarían, de dos señores ffccjo> 

nlstas para- firmar el acta en represEn- 

narlav para el 30 de abrü da 1971, a las ta C j5 n de la asamblea — El Directorio. 



l¡5 horas enRouIogne Sur Meí «39, Ctt- 
pitai, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 CbnEideraciDtt de deeumeritos Art., 
317, Código d& Comercio, ejercicio al 
31112170. — 29 Ratificación de lo actuado 
por el Directarici — 3? Retribución de 
Directores» Sindicas y DistrBnañón de uti- 
lidades. — 'i? Elección de Directores, Sín- 
dicos y dos accionistas pata firmar el 

Buenos Aires, abril 19 de 197L — El 
Directorio. 

$ 75 e.2214 N<> 37jKfi V.2BI4J71 

LEVISO ZirCAHDI T CÍA» 
S. A. Cemerrial. IndostriaL 
Financiera. Iitth " bilis ria . 
Agrícola. Ganader a 

CONVOCA TQEIA 
Ccnrócase para Asarr ñTf *3 CSenaaíl Or- 
dinaria para el dia 30 de Abril de 1371 
a las 12: hnras, en su sene sftuada en ¡a 
calle Belgrano 3£8, Capital 
QRDEBC DEL DIA: 
1* coiffiideTEciari de ts dncurneritaelfin 
del Art 347. Inc. 19 del Código de Co- 
mercio, corresrfnnrTffTite al e^rdeia ce- 
rrado el 31 de dlefembre de I570L 

29 Elección del Directorio y SindTms y 
, de dsos." acrJoniEtas para ff ní aft.r él acta. 
1 — El Directorías. 



i 90.-— eíl'4 N' 3BÍIÍ11 v.^7(á|71 

.LAS 'EtVTSAS 'S. A. 
. - Agrícola, Ganadera, Inmobiliaria 

"C UN VO CATORJA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el 29 
de abrü de 1971- a las 18:39 horas, en 
Tfern 337, para tratar el siguiente: 
ORDEN DET- DIA" 

19 COnsidaracián y aprobac ión d e los 
¿craimEntos que prescribe el artículo 947, 
inciso 19> Hel Código de Comerci o, co- 
na spo n r litüiUa al décimo' sexto ejemteto 
cerrado el 31 de diciembre de 19Í7.Q.. 

■39 Reunmerstíón al Directorio y 3ln•- 
ffleo 

39'EIeecÍon de directores, síndicos y dos 

accionistas para Humar «3 acta. — El 

Directorio. _ _„ 

$. SH¿— &21iá N? 35525 T37¿|71 

LEOS üATRANSKí 

S. A. C. I. 

Convócase 'iSamblfia- Generaa Ordina- 
ria para el 304171, a las -18 hs.. en Cán- 
ning 334. Capital, para considei!ar.r 

19 Doc. art. 347. 1nc 1) del C; C.EJflp- 
cicto'tTaT: 31 t2n79. 

j 29 Elección directacib v gíridíríos- 

¡ 3& ÜSsáfeirvciZm dna. aTT^tonft*as itanar 



LINEAS DAVENIA< 

Sociedad Anénhoai 
de Naregacióni 
Tactnnán 71%, Ser. ptso, 
Capital Federal 
Expediente Ni» 17. &S8. 

CONVOCATORTA 

Cflmróeaae a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 1 de abrü de 197L 
a las diez y ocho» horas, en TucumáB 
715, Capital, para tratar el siguiente 
ORDENi DEL DIAr 

19 Consideración de la docuErentación 
del Art. 347 del Código de Comercio, 
correspondiente al octavo ejercicio CErras- 
dn el 31 de diciembre de I97D. 

29 DtstrihuEión. de utilldedes. 

39 Elección de directores por el terral» 
nn de un año y determinarión de las 
garantías por mandatos. 

49 Designación de un Sindico Titular 
y Síndico Suplente por el término de 
un año. 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de asamblea. — El Direc- 
torio. 

S 90.— e.2014-N? 33.097-V.2614¡71 



'IL' 



atíau: — TU EPtet&rjüii. 
1 75?- e «22|4, N* 37579 v s 28l4}7t * 53550» *3S¡* WS ^35 924, sM^K 



CLOTD PLATENSE 

Sociedad Anónima utatfHnm 
Comercial e Industrial 

Convoca a AsamWea General Grái. 
xiatía a realizarse el 1 día 30 de abril dfi 
1971. a las 18 horas, en el local de la 
calle 25 de Mayo 293. 29 piso. esc. 4 naa 
considerar el siguiente ' 

ORDEN DEL OÍA* 
» i* Consideración documentación del 
Art 347 del Código de Comercio, del 
cuarto ejercicio cerrado el 31 de dicten- 
cíe de 197Q. 

■2» Fijación del utanero de drfeetam 
y IPPJ*?"» oae integrarán el Directorio!, 

39 Designación, de directores y disec. 
toies suptorleí por n&- afio 

49 Elección del Sindico v Sínjfior M» 
jueníe por un; pifa , 

" 59 Deslgnariñn de dos. a reínut ap us vmHt 
ItL übnna dW acta: de auPTnWr j «_ •« 
mreíítarib".. 

f 9ft eaW-H9 3L72í.».Íí6i*í» 
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MONTEVIDEO 

i. A. 

r. L O. e i. 

Laralle 161» - 8» "II" • Capital 
Be?. *r» 8.924 
Be comunica que el Directorio resolvió 
convocar Asamblea Ordinaria para el 27 
de abril de 1971, a las -12 horas, en La* 
rallo 1619. 2» *'H", capital. 
ORDEN DEL DÍA: 
. I» Consideración doc. art. 347 C. de C„ 
balance al 31 de diciembre 1970. 

2' Elección directores titulares y su- 
plentes. 
8» Elección síndicos titular y suplente. 
V> Designación dos accionistas firmar 
tota. — El Directorio: 

$ 60.— e.2014 N* 35.373 v.2C|*|71 

MUSTAN 

Sociedad Anónima 
Agrico'a, Ganadera, 
•" Comercial j Financiera 

Seoenqoista 336 - Buenos Aires 
CONVOCATORIA 
Convócase a los Sres. accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a celebrar- 
Be el día 30 de abril de 1971. a las 15 
horas, en el local de la calle Reconquista 
836. 2da piso. oí. 26, a fin de tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
* 1» Consideración de la memoria, balan- 
ce general, cuadro de ganancias y pérdi- 
das. Inventario e informe del síndico, del 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1070, — 29 Fijación del número de miem- 
bros que compondrán el Directorio y elec- 
ción de ios mismos, asi como de síndicos 
titular y suplente. — 3* Designación de 
dos accionistas para firmar el acta. — 
El Directorio. 
Buenos Aires, 13 de abril de 1971. 

$ 97,50 e.20|4 N° 35.220 v.26|4¡71 



MIÓ 

g, A, LC. L 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para ei día 30 de 
abril de 1971, a las 16 horas, en el local 
social. Saavedra 1243 para considerar el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
. V Consideración documentos Art. 347 
del Código de Comercio, correspondiente 
al ejercicio cercado, el 31 de diciembre 
de 11170 y distribución de utilidades. 

2? Ratificación remuneración directo- 
res. 

3» Elección de directores y síndicos. 

4» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. . 

t 82,50. e.204-N<> 34.705-v.26!4|71 

MARKET METAL 

Sociedad Anónima 
Comercial, industrial, 
Inmobiliaria y Financiera 
tT 19.388 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
a las 18 hs., en el local, calle Salcedo 
3282, Capital, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración documentos artículo 
347 del Código de Comercio, correspon- 
diente al 6« ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. 

H» Fijación del numero de directores 
f elección de los mismos. 

3? Elección dei Sindico titular y su- 
plente. 

4' Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ 75. e.20i4-N? 34.648-v.26'4|71 



METALÚRGICA 8ANTA FE 
S. A. I. y C. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Genera» Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
a las 14.30 horas en el local social Tal- 
eahuano 768, 9? piso. Capital, para tratar 
lo siguiente; 

19 Consideración de los documentos que 
cita el Art. 347, inc. 1?, del Código de 
Comercio, y Distribución de utilidades 
por ei ejercicio al 31jl2i70. 

2» Elección de Síndicos y dos accio- 
nistas para firmar el acta. — El Direc- 
torio. 

I 60. e.20¡4-N? 34.634-v.26¡4¡71 

MAGENTI 

S.A. 

Industrial / Comercial 
Nt 13.463 

CONVOCATORIA 
Convócase Asamblea General Ordina- 
ria, para 30/4'71, 9.30 horas, en Me- 
tan 4146, para tratar siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración documentos Art. 347 
Código de Comercio, ejercicio cerrado 
31/12/70. 

29 Distribución utilidades - ratifica- 
ción remuneración directores. 

39 Elección Síndicos, titular y suplente 
y dos Accionistas para firmal Acta, 

El rMrectorio. '. 
t M e.20{4 N? 36.188 v.26¡4J?l 



HABANOS 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial, Inmobiliaria, 
Financiera y Agropecuaria 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria el día 30 de abril de 1971, a las 
19 horas, en Rivadavia 970, 29 D. Capital 
Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración y aprobación de la 
Memoria, Inventario, Balance General y 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias e In- 
forme del Síndico, correspondientes al 
Ejercicio N9 6, cerrado el 31 de diciem- 
bre de 1970. 

29 Elección de directores y síndicos, 
titular y suplente. 

39 Designación de dos accionistas, para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 90. e.20i4-N9 34.619- V.26i4|71 

MALMIERCA HERMANOS 

Sociedad Anónima 
Financiera, Inmobiliaria, 
Comercial, Industria! 
y Agropecuaria 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Ordinaria 30 de 
abril de 1971, 18 hs., Bulnes 455, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta. 

29 Consideración documentos art. 347, 
C. de Comercio, correspondientes al ejer- 
cicio N9 12, cerrado el 31 de diciembre 
de 1970. 

39 Elección directores y síndicos titu- 
lar y suplente. — El Directorio. 

$ 67,50 e.20|4 N? 35.667 v.26|4|71 

MONT GRAND 

Sociedad Anónima 
Industrial 7 Comercial 

CONVOCATORIA 
Convócase a los accionistas a la Octava 
Asamblea General Ordinaria para el 30 
de abril de 1971, a las 14 horas, en el 
local situado en la Avenida Leandro N. 
Alem 424, piso 89, oficina 804, para tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de la memoria, in- 
ventarlo, balance general, cuenta de ga- 
nancias y pérdidas, informe del sindico y 
distribución de utilidades correspondien- 
tes al Octavo Ejercicio cerrado et 31 de 
diciembre de 1970. 

2? Elección de directores y síndicos. 

39 Designar dos accionistas para firmar 
el acta. — El Directoría 

$ 90.— e.20|4 N9 36.705 ?.26|4|71 

MAYRA 

S. A. C. L L C. F. y de M. 

De acuerdo a lo dispuesto por los es- 
tatutos, convócase a los señores accionis- 
tas a la Asamblea General Ordinaria que 
se realizará el día 30 de abril de 1971, 
a laf; 10 horas, en Venezuela 4480. ler. 
piso, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

iv Consideración de los documentos del 
art 347. Inc. 1* del Código de Comercio 
correspondientes al ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 1970. distribución de 
utilidades y remuneración del Directorio 
y síndicos. 

29 Elección del Directorio, síndicos ti- 
tular y suplente. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 75.— e.20¡4 N9 33.114 v.26¡4[71 

MARUBA 

S A C I F. A. 

ASAMBLEA* GENERAL ORDINARIA 
1? CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, para el día 30 de abril de 1971, 
a las 19 horas en la sede social: Mon- 
teagudo 460, de Capital Federal, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 informe a los señores accionistas 
por el Directorio del motivo por. ©1 cual 
la asamblea trata dos balances consecu- 
tivos. 

29 Ratificación de lo actuado por el 
primer Directorio, hasta la fecha de la 
asamblea. 

39 Consideración del inventarlo, Ba- 
lance General, Cuadro Demostrativo de 
Ganancias y Pérdidas, Memoria e Infor- 
me del Síndico, coi-respondiente al ejer- 
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1969. 

49 Consideración del Inventario, Ba- 
lance General, Cuadro Demostrativo de 
Ganancias y Pérdidas, Memoria e Infor- 
me, del Síndico, correspondiente al ejer- 
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

59 Consideración de los quebrantos de 
los ejercicios 1969 y 1970. 

69 Elección de los directores. 

79 Elección .del Síndico titular y Sin- 
dico suplente. 

89 Designación de dos accionistas pa ra 
firmar e] acta. 

$ 120. e.20¡4 N« 34.765 v.2614171 

MARTIN VEIS 
S. A. L C. 

Fábrica de Medias y Bombachas 

Expte. N« 15.793 
Convócase accionistas a Asamblea Ge- 
neral Ordinaria para el día 30 de abril 
de 1971, a las 19 horas, en Corrientes 
849, 7* piso, Capital, pura tratar: 



19 Designación dos accionistas para ítr-, 
mar el acta. 

2» Consideración documentos Art 34í 
Código de Comercio, ejercicio cerrado el 
31112! 1970. 

39 Determinación número directores, 
nombramiento directores y síndicos. 

El Presidente. • 
$ 75.— e.20|4 N c 35.355 v. 26^)71 

M A P A R 
S. A. C. I. F. e I. 
N» 11.480 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrará el 30 de abrU de 1971, a las 
19.30 horas, .en el local social de la calle 
Murguiondo 2776, Capital, para tratar el 
siguiente 

- • ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración documentación ar- 
tículo 347, inc. 1? Cód. de Com. 

29 Distribución de utilidades. 

39 Elección de director titular. 

49 Elección Síndico titular y suplente. 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio, 

* 75. e.20|4-N9 34.759-V.26j4|71 

MERCADO X FRIGORÍFICO 

LINIERS 
S. A. 

Expte. N» 7.947 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordl- 
ua £ü "JS 8 8res - accionistas de Mercado 
y Frigorífico Linlers S. A. C. I. L F A. 
para el día 30 de abril de 1971. a las 19' 

5 o !!? 8 fíl™ loaU socl&l de & Av. Riva- 
davia 11520, Capital Federal, a los efec- 
tos de considerar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA- 

1» Consideración de la documentación 
prescrlpta por el art. 347 del Código de 
Comercio correspondiente al ejercicio ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970 

29 Distribución de utilidades. 

39 Consideración del numero de miem- 
bros que constituyen el directorio 

49 Designación de síndico titular y sin- 
dico suplente. 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio 

* 105.— e.20j4 N? 35.267 v.26|4¡71 

MULTIGAS 
S.A.I.C.I.F. 

N* 16.821 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrará el día 30 de abril de 1971 a 
las diecinueve horas, treinta minutos en 
Sánchez de Bustamante 68, 69 piso ofi- 
cina 62, Capital Federal. 

ORDEN DEL DÍA* * 

io 1 t, 1 í OS ^5P Ulne Í ltos del Arfe 347 ' tacho 
19 del Código de Comercio, correspon 
dientes al ejercicio cerrado el 31 de Di- 
ciembre de 1970. 

29 Retribución de Directores y Síndi- 
cos. 

39 Aumento de] Capital Social Auto- 
rizado. 

49 Modificación del número de Direc- 
tores de la Sociedad establecido en los 
Estatutos. 

59 Elegir Directores, Síndicos y dos ac- 
cionistas para firmar el acta. 

$ 105 e. 20|4 N9 35.464 V,. 26I4[7J 

METALÚRGICA VISSON 
S. A. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas 
de Metalúrgica Visson S. A. a Asamblea 
General Ordinaria para el día 30 de 
abril de 1971, a las 19,30 horas en Súi- 
pacha 472, 6? piso, of. 606, Capital Fe- 
deral, con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de los documentos 
art. 347 del Código de Comercio por el 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 1970. 

29 Elección de nuevo Directorio. 

39 Remuneraciones a Directores y Sin. 
dfco. 

49 Elección de Síndicos y de dos ac- 
cionistas para suscribir el acta. 

El Directorio. 
$ 75 e. 20;4 N9 35.447 v. 26!4|71 

MAGGI RIVA 
S.A.C.I.I.F.A. 

Mármol 130, 19 D. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordl 

naria el día 30 de abril de 1971 a las 

18,30 horas en la calle Mármol 130, pisol9 

D, Capital Federal. 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración de la documentación 
exigida por el Art. 347 Inc. 19 del Código 
de Comercio, correspondiente al ejerci- 
cio cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

2? Fijación del número de Directores, 
elección de los mismos y garantía a otor- 
gar. 
39 Retribución Directorio. 
49 Elección de Síndicos Titular y Su- 
píente. 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta do asamblea. 

El Directorio. 
I 71 t. 80(4 N* 85.634 T.26j4{71 



M 1 A - 
¡5. A. 

. Comercial, Financiera 
', . e Inmobiliaria 

Cerrito 836, Cap. Fed. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 19-1 a 
las 20 horas, en la sede legal Cerrito 836. 
para tratar: . 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General, Cuenta de Ganancias y >S 
Pérdidas, Anexos ' "A" y "B". Inventa- 
rio e Informes del Síndico, correspon- 
dientes al Ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 1970. 

29 Fijación del número de directores 
(Art., 13 de los Estatutos) e integración 
del Directorio de acuerdo a lo resuelto 
precedentemente. 

39 Retribución del Síndico. 

49 Designación de Síndico Titular y 
Suplente. 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

El Directorio. 
• $ 90 e. 20¡4 N9 35.457 V. 26|4|7t 



MANUFACTURAS SINTÉTICAS 

Sociedad Anónima, 
Industrial, Comercial 
y Financiera 

> Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971, a las 
18 horas en Paraná 123, 19 piso, of. 2«, 
Capital, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

- 19 Consideración documentos art. 347 
del Código de Comercio correspondien- 
te al ejercicio cerrado el 31 de diciem- 
bre de 1970 

29 Distribución de utilidades, incluido 
honorarios al Directorio ■ y Síndico Ti- 
tular. 

39 Fijación de número y elección do 
Directores. Designación de síndicos, ti- 
tular y suplente. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

El Directorio. 
$ 90 e. 20¡4 N9 35.441 v. 26|4¡71 

MA - DI 70 - 
S.A.C.I.C. y F. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas da 
Ma - Di 70 S. A. C. L C. y F a la 
Asamblea General Ordinaria que se re- 
alizará el día 30 de abril de 1971. a las 
12 horas, en el local social, calle Ituzain- 
gó 930, Capital Federal, para conside- 
rar: 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Lectura, consideración y aprobación 
de la Memoria, inventario. Balance Ge- 
neral. Cuenta de Ganancias y Pérdidas 
e informe del Sindico, correspondiente 
al ejercicio económico N p 1. cerrado el 
31 de diciembre de 1970. 

29 Distribución de utilidades propues- 
ta por el Directorio y fijación de las re- 
muneraciones del Directorio y Sindico. 

39 Elección de un Síndico Titular y 
un Suplente.- ' . 

49 Designación de dos accionistas" pa- 
ra aprobar y firmar el acta, de asam- 
blea. % 

" "• ' -• El Directorio. 

$ 90 e. 20|4 N' 35.378 V. 26|4|71 



MANUEL MARQUIS 
S.A.C.I.F. el. 

Comercial, Industrial, 
Financiera o Inmobiliaria 
Tandil 3799, Capital Federal " - 
. CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Convócase a la Asamblea General Or- 
dinaria para el 30 de abril de 1971 a laa 
20 hs. en Tandil 3799, Capital Federal, 
para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

Í9 Designación de un Sindico ad hoe. 
a efectos de considerar los documentos 
a elevar a la Asamblea por fallecimien- 
to de los Síndicos, Titular y Suplente. 

29 Consideración de los documentos del 
art. 347, inc. 29 del Código de Comercio, 
correspondientes al Ejercicio Comercial 
cerrado el 31|12|70. 

39 Elegir Directores, Síndicos y desig- 
nar dos accionistas para firmar el acta 
de la Asamblea. 

EJ Directorio. 
$ 75 e. 2014 N9 35.330 v. 2614)71 



MUNDO METALÚRGICO - 
S.A.C.I. A F. 

Registro N» 15.918 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, para el día 30 de abril de 1971, 
a las 12.30 horas, en Uruguay 367. se- 
gundó piso, Capital- Federal, para tratar: 
19 Consideración de los. documentos 
Art. 347 del Código de Comercio, ejer- 
cido al 31/12/1970. 

29 Elección de directores y síndicos y 
de dos accionistas para firmar el acta. 
El Directorio. 
% 60 e.20;4 NV 33.036 T.26!4{71 
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MARCOS GUTMAN 
l.C.á. y A. 

8. A. .•'•"'. 

Fábrica de Cintas Texíuei ... 
Avía. San, Harán. "5^ , 
Iti. 50 T 26 y S1SJ ' 

CONVOCATORIA 

Convocatoria a Asamblea General de 
A . onistas, abni ¿D Se WJK a las 20 hE„ 
en Awla. San Martín. SíSB, apitai. p<tra 
tratar el- - - 

ORDEN DEl DÍA: 
12/197U. 

2'. E.ecci«n de Directores _• Síndicos. 

ifjQes.gnaclun.4e dos .Acc.kitniBi.as puia 
firmnr ei Ac*a. — El Directoric . 

. $ &7.5Q «.30J ¡N. 9 35.233. »-3B4.T3 

MAYER ■ .'. . ~ 7.'" -. 

8. A- i. C. ,. 

jKeg. N9 1W39. 

CONVOCATORIA 

Convócase Síes accionistas a Asajhbi. 
Grai. Oruinariá pará'eTBO^dé* ¿Jtaii oe 
1¡»7¿, a las.Ju hs., en Av. j-uah B. Jusib' 
3245,. Oáplta. . para .fratar Ja slguieme, 

ORDEN DEL ¿XA: 

l» Ccmsiuerac-oo uúctm. * *rt ' 347' C. 
Comerá Bi 31|12 <0. , . . . . . 

2» Remuneraciones dlrecíares y' slndl- 
co. 

3* Distribución de Btnidaaes. 

*v Aumenta. ' capitaa amarizado a pe- 
sos ItiO.OUU. ... •'.,-• 

,? ' pi^v-cjftr. de directores, 1 -sindicas y cus 
ac auristas paia lirinar él acta- ' Bs as., 
12|4¡71. — Ej Directorio; - ' 

$ 52,50 — e.20|4-N» 33; 315^^264,7 1 



MEZZADRl HNOS. 

- Sociedad Anomma 
. ComéiCJU e Industrial 

Fábrica de Chaemadós 

Buenos A-res, IRepúoiica Argentina) 

Convócale a ios señoies accionistas a 
As^molca Generas. Oramana a ce-eOr-arse 
el día 30 de abiii a las 1330 ñoras, en 
el local sociai Muñiz N9 1168, con el íin 
de considerar e s silente: 

ORDEN DEL DÍA: 

l<Cons<u~. . ujd oe ios documentos Que 
pie_cnbe.ei A-t. 34 r /, del Código de Co- 
mercio, con' i escita al ejercicio cerado 
■el 3i. de d-ciembié de 1170. 

29 Dssignaclon de sindico titular y sin- 
dico sup-ente. 

39 Designación de dos accionistas pa- 
ta firmar eJ acta. — El Düectorla 
Nota: Se recuerda a los acciénistcs las 
— — disposiciones estatutarias con re- 
lación ai deposito de acciones, 

$ 90. eU)|4 N« S4JD60 T.2fiJ4|71 



HADÍCO 

Scc edad Anónona 
Comercial, industrial, 
Inmobiliaria Financiera 
y CoE&tructsra 
Expedicn.* N» 2L558 

CONVOCATORIA 

Convocamos a jos seno.es accionistas: 
a ¡a cuarta Asamblea Genera) Ordinaria 
que tendrá lugai e' día 30 de abril de 
1971, a las r ,30 notas, en el local de m 
sede sociai, calle Julián Alvar ez 2444, piso ' 
6' "B", par tratar el" Siguiente. 

ORDEN DEL UTA: 

19 Designac ón dp dos accionistas para 
finrcr el acta 

2' Consioeranián ds las documentos del j 
articule 347 dej Código de Comercio al 
31 de diciemürt üe 11170. 

39 Considerador- de los negocios so- 
dales'.' 

49 Aumente del capital autorizado. 

59 Remuneración a directores y Anal- 
co. 

69 Determinación del número de direc- 
tores y su designación. 

"' Elección uc sindico y ¿Indico suplen- 
te. — Buenos Aires mará» 21 de 1S71. — 
£1 -Directorio 

. 105 — e 20i4-N» 31.16í~v.2E[S]71 

MEEINAR ~ 

S.A.l.C. 

Alslna 1655 - Cap. Feú. 

CONVOCATORIA 

Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria ne Accinnlstas para a' da 30 de 
aerfl de 1571. a las 14 lis. en la calle 
Alsina* 1£55.' Capital .¿Redera!, a' jos efec- 
tos de considerar tí s'jniiente 

ORDEN DEL DI A: 
1^ Desiggnac-ón de dos accionistas pa- 
ta firmar Pl acta, 

2v Consideración de la documentación 
art. N9 347 del Código de Comercio Ejer- 
cicio al 31"il2170. 

3 a DeTermimscian Tíümero de' Directo- 
res, elección de las mismos y £8m!Qrx> 
Titalar y Suplente 

M Directorio 
- S 15. — t. S0I4 H? ffl.614'v. 2514m 

JKARCU5, 

S. A. 

C.I.A.G.I.F. y de M. 

C-nTócEEe a Asamlflea Genera] Ordi- 
naria el 30i4|7L 9 ñoras, en Parera 121. 
4 o oiso B, para tratar: 

19 Documentos art. TH7 Hei C. O al 
31112170. 

E? Etecelón directores, tíndlcos y dos 
accionistas para flnnar el acta. 

EJ Directorio 
S 45— €. 2D4 2T9 S3313 . ífi¡|JTl 

MORGAN SUDAMERICANA 

8. A. 

Convócase a los -señores Accionistas a 
A'-an^blea General Ordinaria pa r a el dia 
30 de abril de 1971. a las 19J0 nor«s. 
la que se llevara a cabo en la 5*-*e So- 
cial, calle Sar m&rtin "BB1. 2° TJ". Ca- 
pital Federal, nara tratar el "s1<Tflente 
ORDEN D"EX DÍA: 

V Ccnsitíeración de la docnment«c'6n 
cmresnond'ente al art 347 del Cidtao 
dp ■ Comercia ejercicio cerrado el SI lí¡ 
TD 

29 Elección del Sindico Tftrf»a^ y Qn- 
dlrn Pnplentp peí el término dp un año. 

S9 Elerr'íTi de dos 1 Accionistas para 
tii-mar el Acta. . • 

•".-'■." E3 Directorio 

• % 75.- e. 2014 «V -3&18I V. 26[4|71 



-MUÑOZ 8AÜCA . 
SL A. 

Caroerciai y Financiara 

Convocase a Asamblea para ej 80 de 
abru de U-il. a las 1S horas, en Pér^ 631, 
nara tiatar: 

l» Consideración docum. Art. 347, Cod. 
Comeicio, dei ejercicio terminado el Si 
oe diciembre de 19'jO. 

i9 E.eccion oe síndicos. 

39 Designación ae dos accionistas pa- 
ra firmar «1 acta — El Directorio. 

$ 45 &2QJ4 N9 34.059 V.26I4I71 1 

MARCON "" 

Sociedad Anónima, 
Ccnsiiu.toia, uúnebiBarla 
y Financiera 

CONVOCATORIA 

Convocase a los señores accionistas « 
m Asamoiea General Oí diñaría q¿e ce 
ccebiaxa el día 30 oe abril de 1971, a 
las l<t.3u ns» en lavalle 4*2, 1er piso. 
Capital, con el fin de tratar: 

19 Cansioe.ac.0n aocumemos sxt. 347 
del Cód de Comercio por el ejerc¡cio «1 
-1 I2| r i0. 

*9 Destino de los resultados. 

39 Mecc^n cié direc.oies. sindlcds y 
dos accüonisias para firmar el Acta. 
El Du-ecxorio 
5 63^0 e. 20i4 N» 33.609 V. 261*171 

MARIO A. PIERLCC1 
Sociedad An„nlma, 
Comercial, Indcsirial, 
Inmobiuaiia s Financiera 
Expte. I.G. de Just. N» 10.469159 

CONVOCATORIA 

Convoease a Asamtnea General Or- 
din„ii£ para el ?>v|4 7i. 9 doras, en Cnel. 
Pedro CaWeran de la Braca 1462, Capital, 
pexa tratar ei signante 

OKDEi» D^.L DÍA: 
1* Designación de dos accionistas para 
¿probar y suscribir el Acta de esta Asam- 
blea 

.^9 Considerar documentación art. 347, 
3nc: 1' del C de C. ejercicio a. 31il2J r i.0. 
3' Elección de aíndico Titular y Su- t 
píente 

S 75^- e. 2014 N» 83S7S T. 26J4J71 



Jt'OEON BOGAai 
B.A.l.C.A. 

Registro 15.542 

Convocase a Asamblea General Or- 
dinal ia para el dia 30 de abril de 1971, 
a las 20 ñoras, en Urvalle 1536, 1er. piso, 
para cons:de:ár 10 siguiente: 

19 Los documentos del art. 347, Inc. 1* 
da Cauígo «e Comercio por er ejer&cio 
cerrado el 50 de setiembre de 1970. 

29 Distribución de Utilidades y Retrl- 
oucicnes a Directorio y Sindica 

3* Aumente del Capital Social. 

¿9 fl,K»f?íftn de Directores, Síndicos y 
deagnacion de dos Accionistas para Ilr- 

mar el Ac*a. _ 

El Directorio 
$ 80.— e. 2014 N' 33.534 V. 26|4|71 

METALÚRGICA FUMAGALL1 

8- A 

industria y Comercial 

RefiisVo N* 13.668 

CONVOCATORIA 

De conlonniCao con lo dispuesto por 
los estatutos * a sociedao. convócase a 
los señores accionistas a Asamblea Gene- 
ral Ordinaria para el dia 30 de abril de 
1931 b ia 8 ñoras en el local de la ¿alie 
Neumién 1056 Cap'tal Federal, para tra- 
tar el' siguiente. 

ORDEN DEL DIA: 

l* Designación oe dos accionistas para 
firmar el acte de a asamblea. 

29 Consideración de ia memoria, ba- 
lance senerAi. cuenta de ganancias y per- 
tüdas e informe de sindico correEpon- 
dlente al ejercieto 109 «errado el 31 de 
«eíembs d: 1S70 y d'xtrlbutíón de utiH- 

€h.1m£S 

■&> IMermlnaclór del numero de di- 
vectores y elección de los mismos. 

49 EteceSón 3el sindico titular y síndico 
suplente , 

Nota: Se recuerda a los señores accionis- 
tas lo dispuesto por«l articulo 18 
de ice estatutos- para asista- a la 
«sanílriea: - El Directorio. 
• % 1S5 *- *.20I«^S3.?17-y.26471 



MAQTMAT ' ■"' í 

C smerclal -s Financiera y 1 -•---•' 

• Sociedad Anónima " 
Pera 98J, Capital 

X!ONVOCATOHIA 

Se convoca a los señares accionistas a 
ia Asamblea General Onomaria oue se 
realizará el da 30 de anrtl' de 197L a 
las 19 boias, en el locad socláa de la ca- 
lle Perú SS9. Capital, para considerar el 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
.. 19 Lectora, eonsideiraclon y aprobación 
de la memoria, inventario, balancé gene- 
ral, cuenta de ganancias y perdidas e 
lnforn;e del sino co. eórrespond ente al 
ejercicio económico R9 2 cerrado el 31 
de diciembre de 1970. ' 

29 Distribución de. utilidades. 

39 Elección de directores. 

4v Elección de sindico titular y sindi- 
co sup.ente. ' •■'- • 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de asamblea, — El Olrec- 
tario. 

$ 90 e.20l4N* 33.803 ».26]4|7l 

MONTE GRANDE 

-.Sociedad Anónima, . 
Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA . 

Cjopvocase Asamblea General Ordina- 
ria, (La 30 de abril de 1971, a las 17 llo- 
ras, en Suipacha S8. Capital Federal, pa- 
ra considerar el siguiente 

ORDEN DEL DLa- 
• 19 Documentos artlc. 347, inc. 1' .del 
COdigo de Comercio, Ejercicio 31 de di- 
tíemoie de 1970. 

29 Fijación numero. miembros del Dlrec- 
toxjo > su eiecdon por un año. 

39 Elección Síndicos' por un año. 

49 Designación dos accionistas para 
fumar el Acta. 

Buenos Aires, abril 7 de 1971. 

El Presidente 

* 60,— e. 2014 N* 32244 V. 2614171 

MANANTÍAL 

Sociedad Anónima» 
Comercial, industrial 
e inmobiliaria 
N« 13^0J 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señeres Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaiia que se 
tealizaia el 50 de abril de 1971, a las 
19 horas, en Av. de Mayo 953. 6* piso, 
de esta Capital, para tratar' el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1» Considerar de*, art. 347, inc. 1' del 
Código de Comercio, ejercido cerrado el 
31 dxc. 1970. , , 

29 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta» 
t n muvu. ^ Directorio 

$ B0.- e. 2014 N* S2X41 V. 26J4171 

MONTERREY ORO 
S. A. C. I. F. 

Se convoca * Asamblea Ordinaria para 
el día 30/de abril de 1971. a las H horas, 
en la sede sociai de la Avda. Beigrano 
£35, Capital Federal, para tostar el si- 
guiente' ' ■ 
' ORDEN DEL DIA: 

19 consideración y apiobaclón de ia 
mprtnnriH, inventario, batanee general 
cuaoro demostisÜVc de ganancias y pér- 
didas e informe del sindica, correspon-' 
d^nie ai ejerecto terminado el 31 de di* 
demore de 1939. 

29 Honoi arios del directorio y sindico. 

39 Distribución de utilidades. 

49 .Elección de síndicos, titular y su- 
plente. . 

5» Des{ghac£n oe dos accionistas para 
firmar el act de la asamblea. — El Di- 

rECtQri $" 105 - ' e . 2014-N» 33 . 303-V .26,4171 

MABOCCO E CÍA, 
S. A. C L P. 1. <3. A. 

il» 28.752 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Gener&l Ordi-- 
naria para el dia 30 de abril de 1971. a 
las 18 horas, en Paseo Colón 524, piso 
49. Capital Federal, para tratar el si- 
guiente: 

ORDEN DEL DJA: 

1* Consideración de ia memoria, inven- 
tario, balance general, cuaoro demostra- 
tivo de ganancias V perdidas e ínJonne 
del sJndieo. carrespond'ente al eje rcicio 
comerciad N9 3 cerrado el 31 de diciembre 

29 Deffirmtnadan del nümreo ce direcr 
tores y elección de los teísmos. 

39 Elección del síndico titular y su- 
plente. - • 

4" Remuneración a los directores y sin- 
dico. 

59 Detígnatíco de dos a uciur ilu ta s para 
firmar el acta. — El Di'ectorio. 

% 1D5 e.20!4 W> S3150 tJ!6!S|71 

HARGUI '- . . 

Sociedad Andnima 
ImnDtñQarm. FiTumcfara, 
Industrial- C-'iEtrcáal 
y AgrofecBsria 

CONVOCATORIA 

Ccsv5eaHe;a Asarp'b'ea Ordicaiia para 
el dfa 30 fie-; abril de 1971 a las SO ho- 
ras, en O^"t*no Boeayuva ¿37, Capital 
Federal, para 4ratkK 



>- : . ,. ORDEN DEL DÍA: 

19 Lectura i coiii,.ueiacion de ia mé» 
moda, balance general, cuerda. f#tftfci-n\ 
dldas y cnnarirtt»! inventarlo e Inioriñi/ ' 
del sindico correspond.enie ai ejercicto 
vencido el 31 de.diciembse de' ,1870/ 
29 D^liibuclon de utilidades, .,'.'' 
3* Elecjcióp de directores y sindjcos/, ' 
49 Designación dp dos accióriisífiíá pai- 
ra firmar el acta de lá asamblea. — El' '• 
Directoría '. 

S 82*0 e.2014 N9 3?[74!f.yJB(4rrl' 

MERCEDES BENZ ARflÉfÍTIN A •'''."' 
8. A. F.i. C t 1. M. ., '\ " 

CONVOCATORIA ' .. ;, t 
Convócase a Asamblea General Ordinal' 
ria de Accionistas, para, el dia 3Q de-4^- 
de 19 1 1, a las 11.30 ñoras,, en Avenida.;.» 
del Libertador 2424, piso 29, para, consi- 
derar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: "-"'" '(' 

1» Consideración de los documentos 
prescriptos por el art. S47 del Código da 
Ccniercia correspondientes aKejercxlo ce- 
rrado el 31 de diciembre de "l9ivi."'"- : ' 

29 Fijación del numero- de directores y 
elección de direcbores y/smdicbsl --vV»^.-, 
. 39 'Remuneración' de directores y sinai*v..' 
cde. \ . ' ' ■■■:,:: v- v. -„» 

** Información 'sobre nombramiento da- • 
director reemplazante. • •'• -f ■• '• 

59 Designación de des acetan tetan pufo . : < 
firmar el acta, * - ! - •'■' 

Buenos Aires, 16 de abril de 1971.:-* 
El Directoría ..-..« . di.,... . 

$ 90/- é.26!4 N» 33.683 V^6J417I i, 

MARTINS DOMINGOS ' .'•* "" 
S.A.C'.I.F.I. " " -■■'• ,.• .,. ,v. r 

Elaboración General' ■■-,,.,■.} 
del Corcho ' / - >, ■. s 

CONVOCATOÉiA > " •' *'? 

ASAMBLEA GENERAL. ORDINARIA 1 ■< 
A ios unes legales y sociales perti- 
nentes convocase a los 'señores Accio- 
nistas para la Asamblea Genera- Ordi- 
naria a llevarse a cabo &¿ dia 30 de 
abril de 1971, a las 17 horas, en j, sede 'a 
de la calle Oliden N9 2661 de esta Ciu* , - 
dad, para tratar el siguiente' 

ORDEN DEL DIA: -,: ■ 

19 Lectura y consideración de losado* ,-. 
cumentos Art. 347 del 'Código de ,C©**- . 
tnercio; por el Ejercicio Economlcn íe*.s. 
necldo el dia 31 de diclembt de .US1Q* 
29 Fijación de la retribución del Di- 
rectorio y Sindico. 
1* Doc. Art. 347, Cód. Com. ejer?/'317 l - - 
39 Distribución da Utilidades í ■ '/O 
49 Nombramiento de SindkosV' titula* - 
y suplente. "■ '•' '*' + . 

59 Designación de dos acckiolstas-piíra 
aprobar y firmar ei Acta de Asamblea. 
'."■." El !J irecítoríci. 

* IOS' e.20'4 N9 33.03^ *. : 26f4 f i7l : 

MAR ÚE ORO 
S'.A.I.C. e I. 

Convocase a Asamblea General ¡ Ordi*- - 
naria, para el dia SO de abril de 1S71, 
a las 15 horas, en Ptunacahoa N9.361, 
para considerar: '■ • .-. - . - > 

V Los documentos del Art. 347, in- 
ciso V del Cidtgode 'Comercio del ejer- 
cicio S1/12/V0. -■-■■•■-. ,¡ 

29 Elegir Directores, Síndicos y desig* . 
car a Accionistas' para 'firmar .el Acta. 
- El •teslden'ue. • 
$ 52.60 e-20¡4 N? 35-044 ».26J4j71 

MELÜTSK ''"''■ ••'■- ■ -•■■-■: 

8. ¿LCf.l "" ! "•'" ' '" : 

1 Fraga 15E5, Capital ' ' ■■" ■ 

Expte, N» 13.920 " ' • >i.< 

Se convoca á AsMnbJea General Ordí-" 
naria de accionistas, para el dia"- 30 d$ ' 
abril de 1971. a las' 15 horas en -Sarmien- 
to 1426. 49 piso. Capital Federal, para.-' 
tratar el ^«miente- 

CRDEN DEI OEA: ' ' / 

- IB Cons-peracion y aprooaelon dé ' los 
docuínentos del Art. 347, del Código do 
Comercio, coiresocnd'en'-es ^. e'erciclo 
tenninaoo el 31 íte diciembre de lí.O. 

2? Determmaeión del número y elec^ 
'ción de directores. " , 

39 .Elección de síndicos titular y 'su< 
píente. '..'-. 
49 Designación de dos accionistas gara 

firmar el acta. — El Directorio. 

$ 82.50 e.20¡4 N9 34.056 V^6J4|71 

MUNDO GAS 
SUDAMERTCA 

Sociedad Anónima 
Comercial Industrial, 
Imcortadora y Exportadora 

Convocase a Asamblea General Ordliu* 
ria de Accionistas a celebrarse el 30 
de abril de 1971. a las 16 ñoras, en Ce- 
rrtto 1Ü70. «9, 76, para faatar el rt- 
guleute 

ORDEN DEL DIA- 

19 Consideración de documentación ar- 
ticulo 347 Código de Oomercio. corres- 
pondiente al ejercido cerrádc el 31 ds 
diciembre de 1970. 

29 Determinación del número de Di- 
rectores y electíón de los momos y da 
los Síndicos. 

3? Remuneración del "Jirectorio y.Sln- 
d2«, v estribación de atüidades. . 

49 Determinación de garantía a en» 
tremar pnr los señores Directores. ' . 

59 Designación de dos acelonistáf. par» 
firmar el acta. — , El Directorio." 
. . 1 ub e^ÍM N9 .35.1H6, v .264171 
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MAURICIO CHAMMA 

s. a. l o. , : 

Se convoca a los .señores accionistas 
a la Asamb.ea General Ordinaria que.se 
realizará ei dia 30.de abrir de 1971, a 
las 9 horas, en el local Sito, en la calle 
Morón 2850, Capital, para considerar lo 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración documentos artículo 
341 del Código de Comercio, ejercicio ce- 
nado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección de sindico titular y su- 
plente. 

3' Elección de dos accionistas para 
firmar el acta. '— ' El . Directorio. 

$ 75,— e.20|4 N? 33.815 v.26¡4¡71 



MUSSONI HNOS, 

S. A. Ce*. 

Lavoisier 3217, Capital Federal 
Exp. N» 3340» 

CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
~ Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el So de abril de 1971, a las 
y l8 horas, en Alsiha ¿33, 5 9: plso, Capital; 
para tratar el 'siguiente: 

u t.MviibL DÍA: 
t 1' Consideración . de los documentes 
c «rescriptos por el' art; 347 del C. de Co- 
mercio, al 30 de Junio de 1970. Retribu- 
'ción de directores, sindico y distribución 
fie utilidades. . ~ ' - 

- 29 Designación de directores, sindico ti- 
tular y suplente y dos accionistas para 
-firmar el acta. — El -Directorio. 

i 60,— 6,2014- N? 33.443 V.26Í4J71 



MANIMAR 

Sociedad Anónima, Comercial, 
Industrial, Financiera, 
Inmobiliaria y Agropecuaria 
N» 26.695 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
«1 30 de abril de 1971, a las 11 horas, 
en Lavalle 1290, oficina 212, para con- 
siderar el siguiente 

o¡ i_Ei4 DEL Día: 
iv Los documentos del art.. 347, me. 
i* del Código de Comercio del ejercicio 
al 31 de diciembie de 1970. ■ : 

- 2« Fijación número y elección de di- 
rectores, de síndicos y dos accionistas 
para firmar el acta. — El Directorio. 

$ 75,-r e.20tá N* 33.436 v.26¡4¡71 

MINERALES Y METALES 

Sociedad Anónima, 
Industrial y Comercial 

N. 7.935 

- Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971.. a 

,las 17 horas, en Avenida BelgranO nú- 
mero 1670, piso 7 9 , oficina 701, para tra- 
tar el siguiente 

O. I EN DEL DIa: 

1? Consideración de la memoria, inven- 
tarlo, balance general, cuadro demostra- 
, tivo de ganancias y pérdidas e informe 
del sindico, correspondientes al ejercicio 
16? cerrado el 31 de diciembre de 1970. 
2? Ratificación de, las remuneraciones 

• directores abonadas en el ejercicio. 

39 Fijación del número de directores 
titulares y supentes y elección de los 
que correspondan, por un año. 

49 Elección de síndicos titular y su- 
plente, por un aña - 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

Nota: Se recuerda el art. 20 del es- 
tatuto. 

» 97,50 e.20I4 m 33.428 V.26|4|71 

MINERA FÉNIX ' 

S. A. I. M. 

Convócase accfptlidtas a la Asamblea 
General Ordinaria a realizarse en Bme. 
Mitre 1943, 49 piso "G". el SO de abril 
de 1971, a las 11 horas, para tratar: 
O r LEN DEL OIa: 

19 Documentos seg. art. 347 del Código 
de Comercio, ejercicio vencido el SI de 
diciembre de 1970. 

29 Elección de directores, síndicos y 2 
accionistas para firmar el acta. — El 
Directorio. 

$ 75.— e.20¡4 N» 33.876 V.26[4|71 

MAGDALA 

Sociedad Anónima Agropecuaria 

Convócase ti los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, a las 18 horas, en la 
sede de la calle Cangallo 456, 49 piso. Ca- 
pital Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de la documentación 
establecida por el art. 347 del Código de 
Comercio correspondiente al Noveno.Ejer- 
dclo cerrado el 31 de diciembre de 1970. 
. 29 Ratificación de la resolución del Di- 
rectorio de la emisión de acciones según 
acta N9 33 del 27 de octubre de 1970. 

39 Distribución de utilidades. » 

• 49 Elección de directores. 

59 Elección de síndicos titula» y su- 
plente. 

• 69 Ampliación del objeto de la- socie- 
dad y modificación de los artículos 19 
y 29 de los estatutos. 

79 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la Asamblea. — El Di- 
rectorio.' 

I 160,— e.20;4 N* 33.184 v.26¡4|71 



MORCAM 

Sociedad Anónima, 
Industrial y Comercial 

"""OlN \ OL.-A 1 OKlA 

Convócase a los señores accionistas de 
Morcam, Sociedad Anónima, Industrial y 
Comercial, para la Asamblea General 
Ordinaria, que se reunirá en primera 
«onvocatorla el dia 30 de abril de 1971, 
a las 12 ñoras, en la sede social de la 
calle O'Biien N» 1296, Buenos Aires, 
para considerar el siguiente: 

OxDEN D¿X DIA: - . 

19 Consideración de los documentos 
art. 347 del Código de Comercio, corres- 
pondientes al 29 ejercicio económico ce- 
nado el dia 31 de diciembre de 1970. 

29 Distribución de las utilidades, 

39 Fijar el número de directores para 
el próximo ejercicio y su elección Elec- 
ción de síndicos titular y suplente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

Buenos Aires. 14 de abril de 1971j — 
El Directorio. 

.* 90,— e.20¡4 N? 33.511 V.26;4]71 

METALÚRGICA LOLLI 

Sociedad Anónima, 
Industrial y Comercial 

.PON rOGvTÓRIA 
Convócase a Asamblea . General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
a las 19 horas, en la sede legal de Pte. 
Luis Sáenz Peña 474, 39 E, para tratar 
el siguiente:. 

r . . ' ORDEN DEL DIA: 

. 1» : Consideración del inventarlo) balan- 
ce general, cuenta de ganancias y pér- 
didas, memoria © informe: del sindico, 
correspondientes al ejercicio cerrado, el .31 
de diciembre de 1970. 

29 Destino de. las utilidades. 

39 Elección de directores y síndicos. 

49 Designación de dos accionistas para 
que aprueben y firmen el acta de asam- 
blea. — El Directorio. 

$ 105,— e.20[4 N9 33.806 v.26|4|7l 

MECOMET 

Sociedad Anónima 
Comercial e Industrial 

CONVOCATORIA 

Convócase a jos señoies accionistas a 
la. Asamblea General Ordinaria que ten 
drá lugar el dia 30 de abril de 1971. a 
las 17.30 horas en su sede socal de la ca- 
lle Bartolomé Mitre 853, piso 4' de la Ca- 
pital Federal, con el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Lectura consideración de la memo- 
ria, inventarlo, balance general, cuenta 
de ganancias y pérdidas e Informe dei 
sindico correspondientes al séptimo ejer- 
celo cerrado el 31 de diciembre de li»70 

29 Distribución de utilidades y aproba- 
ción tíc honoi arlos al directorio y síndicos. 

39 F.jaclón del número de directores y 
elección de los mismos. 

49 Elección del síndico titular y su- 
plente. 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ 135.— e.20¡4 N9 35.580 V.26|4j71 

MARTENS 

S. A. 

Comercial Financíela e Inmobiliaria 
N? de Inscripción 1413 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 19 horas en Corrientes 311, piso 13 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de la documentación 
prescripta por el art. 347. toe I o del Có 
digo de Comercio al 31 de diciembre do 
1970; 

29 Remuneración de directores y sín- 
dicos; 
39 Elección de directores y síndicos; 
49 Aumento del capital autorizado; 
59 Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta. — El Directorio. 
S 75.— e.2014 N9 35.486 V.26!4|71 

MARTIN GÁNDARA 

Sociedad Anónima, Comercial, 

- Industrial, Inmobiliaria, 
Financiera 

CONVOCATORIA 

Señores Accionistas: Da conformidad 
ecn las prescripciones del Código de Co- 
mercio, convócase a Asamblea General 
Ordinaria para el día 30 de abril de 
1971, a las 9 horas, en el domicilio de 
la sociedad Avenida Amánelo Alcona 1717, 
Capital Federal, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
-' 19 .Consideración de la Memoria, Ba- 
lance, General, Cuadro Demostrativo de 
Ganancias y Pérdidas, Inventario e In- 
forme del Sindico, correspondientes al se- 
gundo ejercicio comercial cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. 

' 29 Consideración del destino de las uti- 
lidades. — 

39 Consideración de las remuneraciones 
al Directorio y a la Sindicatura. 

49 Fijar el número y proceder a la elec- 
ción de Directores titulares. 

59 Elección de Síndicos titular y su- 
plente. 

69 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la Asamblea. 

El Directorio 
$ 105.— e.20|4 N» 34.276 V.2614J71 



METFIN 

S. A. C. I. F. I. y A. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el 30 de abril de 1971, a las 18 
horas, en Azcúénaga 159, Capital, para 
tratar el s guíente - 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos art. 347 
inc. 19 del Código de Comercio 

29 Elección de directores y síndicos. 
. 39 Designación de dos accionistas pata 
suscribir el acta de asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ 45.- e.20¡4 N« 35.256" v.26|4 71 



MARIMAR 
S. A. I. y F. 

Registro N» 16174 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el día 30 de abril de 1371, a las 20 horas en 
el local social calle Olleros Nv 2037 de 
esta Capital, para considerar el siguiente 

ORDEN DEL' DIA: 

19 Los documentos del art 347 Inc. 19 del 
Código de Comercio del ejercicio al 31 
de diciembre de 1970, 

29. Distrlbuc ón • de utilidades. 

39 Fijación número directores y pos- 
terior elección 
- ■49 J .Elección de síndicos. 

59 Designación accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

$ 60.— e.20i4 N9 35.521 V.26]4j71 

MATERIALS HANDLING 
S A. I. C. I. & F. 

Equipos para Movimiento y 

Almacenaje de Materiales 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30¡4i71, a las 12 ha., 
en Avda. de Mayo 749, 49, 2L Cap. Fed., 
a fin de considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentación art. 
347 Cód. Comercio y distribución de uti 
ltdades al 3l|12¡lü70. 

29 Fijación del número y designación 
de directores 

39 Designación de síndicos titular y su- 
plente 

. 49 Designación de dos accionistas para 
la firma del acta. — El Directorio. 

i 75.— e.20!4 N» 35.462 v.26j4|71 

MODERN STJPPLY COMPANT 

ARGENTINA 

S. A. C. L F. 

Legajo N» 17.884 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
30 de abril de 1971, a las 12,30 hs.. en 
Montevideo 646, 39 piso "D", para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Designación de dos accionistas para 
que firmen el acta. 

29 Considerar dees, art. 347, Inc. 19 de) 
Cód. Com. del ejercicio cenado el 
31|12S70, 

39 Fijación del número de directores, su 
elección y la de síndicos titular y su- 
plente. — El Directorio. 

* 60.— e.20[4 N» 35.496 v.26l4¡71 

MYSIORCO 

S. A. I. E. C. I. y F. 

CONVOCATORIA 

Cunvócasf a ios señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrará en el local de la calle Corrien- 
tes 1312. piso 59, Capital Federal, el día 
30 de abril de 1971. a las 17 horas, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos previstos 
art. 347 del Código de Comercio, ejercí 
ció 31112170 

29 Ratificación gestión y consideración 
remuneraciones directores y síndicos por 
el ejercicio. 

39 Elección de presidente. 

49 Elección de sindico titular y su- 
plente y designación de dos accionistas 
para firmar el acta. — El Directorio. 

$ 105.— e.20¡4 N9 35.492 v.26!4¡71 



M. KENIGSBERG E HIJOS 
S. A. I. C. y F. 

CONVOCATORIA 

Se coiívooa a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
celebra el dia 30 de abril de 1971, a tais 
18.30 horas, en el local sito en la calle 
Luis Víale 1074, Capital, para considerar 
lo siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la Memoria, In- 
ventario, Balance General, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas é Informe del sin- 
dico, correspondiente al ejercicio comer- 
cial cerrado el 31 de diciembre de 1970, 
distribución de utilidades, remuneración 
del directorio y sindico, aumento de ca- 
pital y nueva emisión de acciones. 

29 Elección de un sindico titular y un 
suplente. 

39 Designación de dos accionistas pa- 
ra suscribir el acta. 

El Directorio. 
$ 105.— e.2014-N? 34.226-V.26¡4i71 



MAPACHE 

S.A. 

Muleta, Comercial, Industrial, 
Financiera y Agropecuaria 
Inscripción N9 23.810 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea' General Ordi- 
naria, para el dia 30 de abril de 1971 a 
las 19 30 horas, en Rivadavia 717, 3er 
piso, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos artículo 
347 dei Código de Comercio, Ejercicio 
N* 4, 31/12/1970. 

29 Fijación del número de directores y 
elección de los mismos. Designación da 
Síndicos Titular y Suplente. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

El Directorio. 
$ 90.— e.20|4-N9 34.241-v.26i4¿il 

MISISIPI 

Sociedad Anónima, 

Comercial, Industrial, Financiera, ' 

Inmobiliaria y Agropecuaria 

Av. Corriente 980, piso 39 "A" 

Buenos. Aires 

: Convócase a Asamblea Genual Ordi- 
naria de Accionistas para el dia 30 da 
abril de 1971 a las diecinueve horas, pa- 
ra tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Documentación Art. 347, Inc. 19, Cor 
digo de Comercio correspondiente al Ejer- 
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1970, 
29 Elección de Directores, Síndicos y 
dos accionistas para firmar el' Acta de 
Asamblea. 

El Directorio. 
* 90.— e.20|4 N9 32.511 v.26|4l71 

M I N P A 

Sociedad Anónima, 
Comercial e Industrial 
México 623, Capital Federal 
Expediente 18.122 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria el día 30 -de abril de 1971 a lai 
12.30 horas en Bolívar 722, Capital Fe- 
deral, a fin de tratar el siguiente 

, ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración y aprobación docu- 
mentos, Art. 347, Inciso 19, del Código 
de Comercio. 

29 Determinación número de Directo* 
res y elección de los mismos. 
, 39 Elección de Síndicos. 
49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta. 

$ 75.— e.20|4-N9 34.280-V.26l4|71 



M O S I 
S.A.I.C.I. 



CONVOCATORIA 



Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria a celebrarse el dia 80 de abril de 
1971, a las 19 hs., en Callao 449, 49 piso, 
Dto. A, Capital Federal, para tratar lo 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la documentación 
que establece el Art. 347 del Código de 
Comercio, correspondiente al ejercicio ce- 
rrado al 31 de diciembre de 1970. 

29 Distribución de utilidades. 

39 Remuneración al Directorio. 

49 Elección del Directorio, Síndicos Ti- 
tular y Suplente, 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta de Asamblea. 

El Directorio. 
$ 90. — e.20|4-N9 34.312-v.26|4|71 

MADIVE 
S.A.I.C.A.G.LI. y E. 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el 
29/4/71. 11.30 horas, en Av. Julio A. Roca 
610, piso 29, Capital, para tratar: Docu- 
mentos Art. 347 Cód. Comercio; retribu- 
ción Directorio y Síndico: Elección Sín- 
dicos; designación accionistas firmar acta. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1971. — 
El Directorio. 

$ 45.— e.20¡4-N' 34.290-V.26|4|71 



MERCADO DE ALGODÓN 
DE BUENOS AIRES 
S.A. 

Convócase a los señores accionistas á 
Asamblea General Ordinaria para el 30 
de abril corriente, a las 11 horas, en Sar- 
miento 299, para considerar la documen- 
tación, articulo 347, C, C. al 31/1/71, elec- 
ción de directores y síndicos. 

El Directorio, 
$ 45.— e.20|4-N9 34.279-v.26I4|71 



MANTAR 
S.A.C.LF.I.A. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
a las 18 horas,- a realizarse en el loca] 
de la calle Montevideo 496, 29, Oí. 22, 
para considerar lo siguiente: 

19 Los documentos del artículo 347, In- 
ciso 19 del Código de Comercio, ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Elegir Directores, Síndicos y dos ac- 
cionistas para firmar el acta. 

El Directorio. 
t 75.— e.20|4-N» 32.864-v.26!4|71 
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HAKNANDA 
l.A. 

Financiera, Inmobiliaria 
Industrial y Comercia! 
> Urglstro N» 5.792 

CONVOCATORIA . 

. Se convoca a los señores Accionistas 

a la Asamblea General Ordii.aria, que 

'tendrá lugar el día 30 leí corriente mes, 

a las 17 horas, en el local de S. de Bus* 

'tañíante 64, Capital, a efectos de tratar 

«1 siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Designación de dos \ccionistas para 
•probar y firmar el Acta. 
' 2» Consideración de la Memoria, In- 
ventario, Balance General, Cuenta de 
'Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín- 
dico, correspondientea al ejercicio social 
cerrado el 31 de diciembre de 1970, y 
'destino de las utilidades. 

3» Elección de Directores y Síndicos. 
■ Buenos Aires, abril - de 1971. 

El Directorio. 
♦ 105 e.20i4 Ni 35.073 v.26!4|71 

MIRAN - ~ 

S.A.C.I.F.I. y A. 

N» de Reg. 19.607 ' 

.. CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
" Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, para el día 30 de abril de 1971, 
3i las 16 horas, en el <ocal cecial, calle 
Belgrano 406, 8» piso, Capital Federal, 
para tratar 

ORDEN DEL DÍA: 

iv consideración y aprobación de los 

elementos prescrlptos por el Art. 347 del 

Código ' de Comercio, correspondiente al 

ejercicio cerrado el 31 de iiclembre de 

Í970. 

2? Distribución de BtlUdader- y Retri- 
buciones del Directorio y Sindico. 

8? Elección de Síndicos, titular y su- 
plente. 

1 49 Designación de dos Accionista^ para 
firmar el Acta. — El Directorio. ' 

$ 90 e.20|4 N?. 34. 409 V.26|4|71 



MURO Y CÍA. 

Saciedad Anónima 
Comercial e Industrial 

Convócase a Asamblea Genera: Ordi- 
naria, para el 30 de abril de 1971, 14.30 
horas, en Bartolomé Mitre 701 (1er. pi- 
so*, para tratar: 

- lf Consideración documentos Art. 347, 
Inciso 1', Código de Comercio ejercicio 
31/12/1970. 

. 2» Consideración remuneración, direc- 
tores, ejercicio 31/12/70, percibidas exce- 
so ($ 35.315,03) límite 25 *. utilidades 
fijado por Art. 14, Inc. b> Estatutos. 
. 3? Elección Directores. 

4? Designación y determinación de los 
aonovavios de los Síndicos, titular y su- 
plente. 

5'> Designación del Contador Certifi- 
cante del Balance General, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas y anexos al 31/ 
12/1971-. Consideración de su remunera- 
ción. 

6? Designación dos Accionistas para 
firmar el Acta. 

Buenos Aires, 16 de abril dé 1971. 
El Directorio. 

Nota: Se recuerda a los señores Ác- 
— — — clonistas que, conforme a lo dis- 
puesto por el artículo 13 de los 
Estatutos, deberán depositar sus 
acciones o certificados que acre- 
dite' su deposito en ana Institu- 
ción bancaria o autorizada, todos 
los días hábiles, de 10 a 12 y de 
16 a 18 horas, hasta el 26/4/71, 
a las 18 horas, en a sede de la 
Sociedad, calle Bartolomé Mitre 
701, 1» piso, Capital (Departamen- 
to Tesorería». 

Con relación a lo dispuesto por 
el articulo 19, acápite e» del Ca- 
pítulo A. de las Disooslclones 
Complementarias del Reglamento 
de la Bolsa de Comercio de Bue- 
nos Aires, se deja constancia que 
la suma de votos que tiencr- las 
acciones emitidas en circulación 
para considerar la designación y 
determinación de los honorarios 
de los Síndicos, asciende a 638.500. 
El Directorio. 
$ 165 e.20i4 N? 35.136 ».26¡4¡71 

MANUFACTURA 

DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 

Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 

De conformidad con lo dispuesto en 
tos estatutos sociales, w convoca a los 
señores Accionistas de Manufactura de 
Productos Industríales, Sociedad Anóni- 
ma Industrial y Comercial, r la Asam- 
blea General Ordinaria % realizarse en 
la calle Ayacúcho 1176, subsuelo, ofici- 
na H. Capital Federal, el din 30 de 
abrí) de 1971 a las ocho y treinta í8.80> 
horas, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

i e Designación de dos (2) accionistas 
presentes para firmar el acta de la 
asamb'ca. 

T Consideración de la Memoria del 
Directorio, Inventarlo, Ba'ancc General, 
Cuadro Demostrativo de Ganancias y 
Pérd.cias y anexos "A". "B" y "C", e 
informe del Sindico, correspondiente al 



decimoquinto ejercicio social, cerrado el 
día 31 de diciembre de 1970. 

8* Elección de Directores, titulares y 
suplentes, de acuerdo con a. articulo 
duodécimo de ios estatutos sociales. 

49 Nombramiento de un (1) Sindico 
titular y un (1) Síndico suplente. 

Buenos Aires, 13 de abril <*e 1971. 
El Vicepresidente. 
. $ 120 6.20¡4 N« 35.133 Y.26|4|7I 

MARBEDA 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial 
y Financiera 
Registro N» 36.466 

CONVOCATORIA 

Cítase a los señores accionistas a la 
-Asamblea General Ordinaria, a reali- 
zarse el 30 de abril de 1971, a las 17.30 
horas, en RJvadavia 10026, Capital, a 
fin de tratar la siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración doc. Art ?47, Inc. 1« 
del Código de Comercio, ejercicio al 31/ 
12/70. Distribución de Utilidades. 

29 Remuneración directores y sindico. 

3? Designación ..de .Directores y elec-' 
ción de Síndicos, titular y Tupiente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

¥ 67,50 e.20i4 N9 33.721 V.26¡4|71 

MARÍA MANTILLA 
DE PAMPIN 

S.A. 

Agropecuaria, Comercial, 
Financiera e Inmobiliaria 
Registro N* 32.487 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordl-. 
narla para el día 30 de abril de 1971, a 
las 12 y 15 horas, en Cerrlto 388, piso 
29, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General é Inventario, Cuadro De- 
mostrativo de Ganancias- y Pérdidas e 
Informe del Sindico Titular, del ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Distribución de Utilidades. 

39 Elección de un Síndico Titular y un 
Sindico Suplente. / . 

49 Designación de dos accionistas para 
aceptar y firmar el Acta en representa- 
ción de la Asamblea. 

Buenos Aires. 13 de abril de 1971. 

El Presidente. 
$ 105.— e.20|4-N9 34.211-v.26l4¡71 

MOSCO 
S.A.C.I.F.I. 

Registro N» 26.898 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrará el dia 30 de abril de 1971, a 
las 18 horas, en el local Moreno 1623, 
Piso 29 "C", Cap. Fed., para considerar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la Memoria, Inven- 
tarlo, Balance General y Cuenta de Ga- 
nancias y Pérdidas correspondientes al 
3er. ejercicio finalizado el 31/12/70. 

29 Fijación del número de miembros 
del Directorio y su elección. 

39 Elección de Síndicos Titular y Su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. 

El Directorio. 

$ 90.— e.20¡4-N» 34.220-v.26¡4|71 



MANUFACTURAS TELAS FINAS 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial, Financiera 
o Inmobiliaria 
Registro N» 35.391 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 9 horas, en Estrada 475, 19 piso, Ca- 
pital, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos articulo 
347, inciso 19 del Código de Comercio, 
ejercicio 31 de diciembre de 1970. 

29 Determinación garantías que darán 
los Directores. ' 

39 Elección de Síndicos Titular y Su- 
plente. 

4? Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1971. 
El Directorio. 

$ 67.50 e.20¡4-N9 34.212-V.26KI71 

MECCA CASTELAR 
S.A.I.C. y F. 

Expte: N9 14517 

Convócase a Asamblea Extraordinaria 
a celebrarse el día 30 de abril de 1971 a 
las 18.30 horas en Carlos Pellegrlnl 743, 
Capital, para tratar: 

19 Modificación de loa Artículos 8, 11 y 
15 del Estatuto. 

29 Designación de dos accionistas para 
fi«-»»iar el acta. 

El Directorio. 
% 60.— e.20¡4-N9 34.207-v.26;4|7l 



MECCA CASTELAR 
S.A.LC. y F. 

Expte: N9 14517 

Convócase a accionistas a Asamblea 
General Ordinaria para el día 30 de abril 
de 1971, a las 17.30 horas, en Carlos Pe- 
llegrlnl 743, 89 piso. Capital para tratar: 

19 Designación dos accionistas para 
firmar el acta. 

29 Consideración documentos Art. 347, 
Código de Comercio ejercicio cerrado el 
81/12/70. 

39 Capitalización Saldo Revalúo Con- 
table Ley 17.335. 

49 Determinación número Directores. 
Nombramiento Directores y Síndicos. 

59 Ratificación del compromiso asumi- 
do .por el Directorio en el Articulo 17 
del Contrato de Debentures firmado por 
el Banco Industrial de la República Ar- 
gentina. 

El Directorio. 
$ 90^- e.20¡4-N9 34.206-v.26|4i71 

MERIZA 
SJLCJFJ. 

CONVOCATORIA 
Convócase a los Señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el día 30 <*e abril de 1971 a las 
19.45 horas en e* tocal social, calle Us- 
pallata 3932, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos del Art. 
347, del Código de Comercio. 

29 Honorarios al Directorio que sobre- 
pasen el 25% de las utilidades. 

39 Determinación del número de Direc- 
tores Titulares y Suplentes y elección de 
los que correspondan por un año. 

49 Elección del Síndico Titular y Sin- 
dico Suplente. 

' 59 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

El Directorio. 
$ 60.— 6.20I4-N9 32.696-v.2614|71 



MARJO T LA GRUTTA 

Sociedad Anónima 
O. I. F. L y A. 

México N» 2949, Capital Federal 

CONVOCATORIA 
De conformldao con las disposiciones 
establecidas en los Estatutos Sociales se 
convoca a ios señores accionistas a Asam- 
blea General Ordinaria, la que se llevará 
a cabo el dia 30 de abril de 1971, a las 
19 horas, en la calle México N» 2959, Ca> 
pitai Federal, para considerar el slguien* 
te: 

ORDEN DEL DXA: 

19 Consideración de la memoria, balan- 
ce general, cuentas de ganancias j pér- 
didas e Informe del sindico correspon- 
dientes ai ejercicio económico finalizado 
el 31 de diciembre de 1970. 

29 Ratificación de las remuneraciones 
pagadas a miembros del directorio que 
han desempeñado tareas permanentes de 
administración. 

39 Determinación del número de direc- 
tores titulares y suplentes y elección da 
los mismos. 

49 Elección del sindico titular y suplen- 
te. 

59 Consideración de la adquisición del 
inmueble .sito en calle México N? 2949 
de la Capital Federal. 

6' Aumento del capital autorizado den- 
tro de las previsiones establecidas en 

79 Designación de dos accionistas para 
el articulo 69 de los Estatutos Sociales. 
aprobar y firmar el acta. — El Directoría 
* 150 e.20|4 N9 33.744 v.26|4|7i 



METALÚRGICA MARTINO 

S. A. L C. 

Convócase a asamblea general ordina- 
ria para el día 30 de abril de 1971 a las 
18 horas en Llavallol 3339, para tratar 
lo siguiente: '..««.. „ 

V> Documentos Art. 347 del C de Co- 
mercio ejercicio 31/12/70. 

29 Elección de directores y síndicos. 
• 39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. ■ ^ __ „,.,_, 

$ 45.— e.20¡4-N» 32.727-v.2Wl 



MAIBER 

S. A. C. I. F. L A. 

Expd. N9 25.487 

Convócase a Asamblea Genera. Ordi- 
naria 30-4-71, hora 21 y 30, Austria 2570, 
para considerar: , „._ „ 

19 Consideración dcots. art. 347 C. 
Com. eje-rc. 31-12-70. 

29 Distribución utilidades. ' 

39 Elección directores y síndicos. 

4» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta — El Directorio. , 

$ 37,50 e.2014 N9 35.563 V.2614171 

MARIETTI ¥ COMPAÑÍA 

Sociedad Anónima Comercial, 

Industrial, Financiera. 

Inmobiliaria y Agropecuaria 
Convócase a Asamblea General . Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, a 
lus 11 horas, en la sede de la sociedad, 
Avda. Pte. Roque Sáenz Peña N9 1164, 
de esta Capital, para consideran; 

OBDEN DEL DÍA: 

1? consideración de la memoria, ba- 
lance general, cuadro demostrativo de 
ganancias y pérdidas, Inventarlo general 
e informe del sindico, correspondiente 
al octavo ejercicio económico cerrado el 
31 de diciembre de 1970. 

29 Distribución de utilidades. 

39 Elección de síndicos titular y su- 
plente. , 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. — Carlos 
"Ricardo Marietti. presidente. — Carlos 
Félix Marietti, vicepresidente. 

$ 90,— e.20|4 N9 33.267 v.26|4¡71 

MÓDECRAFT 

S. A, C. L y F. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas de 
"Modecraft S. A. C. L y F." a Asamblea 
General Ordinaria, en primera convoca- 
toria, en su sede social, Vlamonte nú- 
mero 1167, 29 piso, Capital Federal, para 
el día 30 de abril de 1971,' a las 9 horas, 
para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración de la documentación 
relativa al art. 347 del Código de Co- 
mercio, correspondiente ai ejercicio fi- 
nalizado el 31 de diciembre de 19™ 

29 Distribución de utilidades y remu- 
neración del Directorio y sindicatura. 
Declino de reservas facultativas, 

39 Aumento del capital autorizado. - 

49 Modificación de estatutos. 

69 Designación de directores titulares 
y suplentes. 

69 Designación de síndico titular y su- 
plente. 

79 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 105,— e.20{4 N9 33.265 V.2614|71 



MARIÓN CHIC 

Sociedad Anónima, Comercial, . 
Industrial, Financiera 
e Inmobiliaria 

Convócase a Asamblea General Ordl- 
natía para el dia 30 de abrí] de 1971, 
a las 19 horas. ■ en la sede legal, Me- 
delros 3464, Capital Federal, para tratar 
el siguiente: 

ORDEN DEL DI A: 

19 Consideración de inventario, balan- 
ce general, cuenta de ganancias y pér- 
didas, memoria e informe del sindicó 
correspondientes al ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 1970. 

2» Designación de un director suplente. 

39 Elección de sindico titular y su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas para 
que aprueben Jy firmen el acta de la 
asamblea. — El Directorio. 

$ 90,— e.20l4 N9 33.258 V.26|4|71 



MACORA 

S. A. Constructora, Inmobiliaria, 

Comercial y Financiera 
CONVOCATORIA 
Convocar a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, a las 21,30 ñoras, 
en el loca] social, sito en la calle Ta- 
cuarí N? 1273. 4v B, Capital, para tratar 
ei siguiente: 

ORDEN DEL DIa: 

19 Consideración documentos artículo 
347, inciso 19 del Código de Comercio, 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 

29 Elección de directores titulares y 
suplentes. 

39 Elección de síndico titular y su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de asamblea. — Ei Di- 
rectorio. 

* 75,— e.20|4 N9 33.215 v.26;4|71 

MAUAS TEXTIL 

Sociedad Anónima, Comercial, 
Industrial, Financiera 
e Inmobiliaria 
Registro N9 4.903 

CONVOCATORIA 

Cítase a los señores accionistas a ib 
Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el 30 de abril de 1971, a las 10 hs., en 
Santiago dei Estero 274, Capital, para 
tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos al 31|12| 
1970, art. 347 Código de Comercio 

29 Elección de directores, síndicos. 

39 Designación dos accionistas para fir- 
mar el acta. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1971. — 
El Directorio. 

* 75,— e.2014 N 9 34.109 V.26|4|71 

MODERN TELEPHONE 
S.A.C.r.F.I.A. 

CONVOCATORIA 

Convóc se a Asamblea General Ordina- 
ria para el día 3)5171 a las 18 horas, e¿i 
Piedras 348, Capital, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración da los documentos del 
Art. 347 del CódJeo de Comercio Ejercicio 
perrado el 3112170. 

29 Elección de directores" y síndicos. 

39 Ratificación de honorarios Puonadoi 
a los directores. 

4* Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. — El D1r<- to.1o. 

$ 78 e.23|4 N9 37.470 v.29;4J7I 
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MUEBLES SIMA < ' ' 

6 A. C L. F I* CT 1 *•■•*•. 

Convócase ;¿ ' h» sdHií* Meeloiiltíaa a: 
Aíüunbtea' Qéneraj Ordinal* -para, e* día: 
30 cte abril de 1971 a; iss ID fas étj el lo- 
cal social, Ai. fiptiíecfitos. 1Í47, CapitaL 
Rara considera:, e. .s g^iente^. 

ORDEN DEL DÍA: 
1? Consideración documentación. Art.. 
347 C. de C. ejercicio 31)1270 y proyec- 
to de disWbucioft.de. taiudáde's, 
"2? Designación de 'directores y gtnd;cos 
y dos accionistas para firmar eTacta..-~ 
£1, Directorio, . 

$.75.* -^.ani-IWSZ.teL-V-. 25.4171 

MJKFAtí ~~~~~ . 

Fínancféi» Comercial, .,. ■.- . 

Industria* r InmobOiaiife. 

Conv ó cate, a. Asamblea: General: Qfdl- 
Bart]. pane a. düc. 3S? de abril de i?7l a iaa 
10 hprar, en la calle Lavarle 44£. ler: piso. 
Capital Fed/eraL para, tratar el atguién- 
te,. 

ORDEN DEL DIA*. ., 

1* Lectura .y cposideraeloír: dr la me- 
moria, inventario, batanee, geoejcal, cuen»- 
ta de ganandas-Ff pérdidas -e* informe de) 
sindico: correspondiente ai ejercicio ven-' 
Cido el 3: de diciembre de 1970. - ; ¡ 

2* Dtstrftmefóir. de -utilidades. < | 

2" Re m troeT Be lOn a directores £ sindi- 
ca 

. 4* > EIecc!ófí de síndicos, tltoter y sa- 
piente. 

w Nombramlenu . dé dos accionistas 
para que aprueber y firmen el acta de 
asamblea. — El Directorio; 

r, 10fc — e.20'4iW34:ifiD<-V i 2B|4|71 



MAS BOCA HERMANO» 
E£C L.F e i 

Registra N* 15.728 ■ 
ASAMBLEA GENERAL- ORDINARIA 

CONV TATíiHlA 
Convócase a 'os señores accionistas a 
la Asamblea: General Ordinaria a cele- 
brarse e! día 3C de abril de 1971. a. las. 19 
Horas, en la sede social, San José 334. pi- 
so 3? Capital, pare tratar.' lo seguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración documentos Arts 347, 
&e V- Código -ie Comercio, ejercicio fi- 
nalizado eí 31|127D. 

2? Fijación de ía. retribución del direc- 
torio 7 sindico; 

3«- DIstribuciór de utilidades. 

4» Determinación del número de direc- 
tores- para eí nueve ejercicio, elección de 
los mismos y fijación de sus cargos. 

5* Ellección del sindico titular y sin- 
dico suplente. 

& Designación de^ dos accionistas' para 
firmar el acte. - El Directorio. 

1 90 ev 2014 W 34J077 V. 2*4*71 

M. COMEHO & ciZ 
& Ai 

Industrial y Comercial 

Se convoca a los señores, accionistas a 
la Asamblea Genera! Ordinaria de acclo- 
mstar a realizarse el dia 30 de abril de 
1S71 a las 10 ñoras en el domicilio legal 
de la socedaá, calle 25 de- Mayo 340. V 
piso, Buenos Aires para tratar el siguien- 
te. 

ORDEN. DEL DIA; 

1» Designación de dos accionistas y un 
secretarle ad-hoe para firmar eí. acta 
de la asamblea conjuntamente con el Hr. 
Presidente. 

2* Consideración de documentos rela- 
cionados con el articulo 347. del Código de 
Comercio correspondiente ai ejercida ce- 
rrado el 31 de d dembre. de 1870, 

3» Ratificación de las remuneraciones 
acordadas a miembros dei directorio que 
han desempeñado tareas permanentes en 
la Administración. 
4? Utilidades. 

B* Elección ne. ttr sindica, titular, y un 
suplente por e' ejercicio- 1971, fijando, su. 
remuneración. 

Nota: Se recuerda a los Síes: accionistas 
que para, tomar parte en la asam- 
blea deberán dar campamiento ano 
dispuesta en el .articulo 22 de ios 
estatutos sociales;. — EJ Directorio. 
$ ISOl e¿ 204 ER 34J.40 v. 2B|4fll 

MARGA • 

Scefedad Anónima 
Cerneréis*. Onrtrtrtaí, 
Inmobiliaria y Agropecuaria 

CONVOCA ■tíVRIA' 

Convócase a ios señores arcionlstHBrS" la 
Asamble Genera] Ordinaria a realizarse 
•l -lia 30 de abril de 1971 a las £30" ño- 
ras en el local de Avenida Corrientes 
1115. p'sal?. capital, con ei fin de tratar 

el siguiente, 

ORDEN 1 DEL DIA: 

I» Consideracló» documentos: srfc. 347 
del CócHg- de: Comercia oarresnaidlemcs 
al ejercicio finalizado el 3UI2L7D. 

2» Fijación' de número, de dtreetoRs 

Selección ds «o» mismos: r- de sindicas, 
tular y suplente por un año. 
39 r ** mni** Hn der des: amaniatar para 
•probar y finsa* e) acta. — Hl Dnxcta- 

r VSS.— eÍ»J4 W 3T.W1 t.26,4|71 



MDÍTJCCIO E UIJOsl 
S. A. C. L F. I. 

CONVOCATORIA - • 

Convócase t Kr Sres; accionistas a la: 
Asamblea General Ordinaria a realizarse, 
él dia: Sil de abrí) de 1971 a las ~19 üorai 
en Av, Juan B;, Justo N? 5392. Capital ftfc» 
deraL para tratar e siguiente, 
ORDErr DEL DÍA; 

1* Consideración de los documentos: que 
establece et art: 347 tac c) del Código de 
Comeré. corr respondiente al ejercida 
cerrado, el 3j. de. diciembre de 18.70. 

2* HOnorarior a: directorio y sindica. 

3« Distribución ce .utilidades. • • 
. 4* Elección de nueva directorio^ slndK 
eos y da, accionistas para, firmar el acta. 
— El Directorio. 

r 9J¿D e 2D'4. N« 31.560. V. 28i4j71. 

MEDICINA RIOPLATENSE 

Saciedad, Anónima 
Comercia e Industrial . 
Pasee 121' - Capi^l 

'. Convócase Asamblea General Ordina- 
ria de accionLitaí para ei ola 30 de abril i 
de 1971, a. las 10 ns. en Pasco 1217¿ Capi- 
tal a efectos de> 

. 1* Consideracior doc. Art¿ 347) Cód. 
Com.. ejercicio cerrado él 311270. 

2s Determtoacróp del número de mlenr» 
bros del directorio y elección de los mis- 
mos. Elecelór. síndicos, titular y suplen- 
te. 

3* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. - El Dhectorio* 

$.5250 — e.2D!4-N« 33. 37»?v. 26(4)71 

1VCETALDRGTCA M1ELKE 
8. A. I. C. y F. 

Convócase a los señores accionistas, a 
Asamblea Generaj Ordinaria para el dia 
30 de. abrí] de 1971 a las 18 horas, en Pa- 
seo Colón 10U, 13 B, Capital para tratar 
el siguiente. 

ORDEN DEL DÍA: 

V* Consideración documentos art 34T 
del Código de Comercio correspondientes 
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970'. 

2» Distribución de utilidades. 

3* Elección de directores y síndicos. 

4* Designación de dos accionistas para 
firmar el act*. de la asamblea. — El. Di- 
rectorio. 

$ 76 — e.204-N« 31.765-V.2014I71 

MAMER1 

Sociedad Anónima. 
Comercial, Inmobiliaria 
y Financiera 
Registro N» 20.510 

CONVOCATORIA 



Citase a los señores acción 'stas a. la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el 30 de abril de 1971. a las 19 ns, en 
Avda. Corrientes 2063. of. 49, Capital, pa- 
ra tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración de la memoria, balan- 
ce genera., cuadro demostrativo de ganan, 
cias y pérdidas e informe del sindica co 
rrespondientes a¡ ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 1970. 

29 Determinación del número de direc- 
tores y elección de los mismos para el 
próximo ejercicio. 

37 Elección de síndicos, titular y su- 
plente. 

4» Elección de. aos accionistas para fir. 
mar ei acta dr asamblea. — Buenos Ai- 
res, abrí. üí. IB7t, — El Directorio. 

$ 82.50 - e 204-NS 31.7d4-v.26|4l71 

MLG.UELIZ. INMOBUJAiUA 
s.A.C.l.lr.l.M.A. 

Convócase t los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para e» día 
30 de^ abril cL 197i, a las 18 horas, en 
Ayenida. Rivadavia 60S6, Capital Fede- 
ral, para tretai ->i siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Designación de dos accionistas pa- 
ra que firmen el acta. 
. 2» Considerar dees. Art. 347; Inc. IV 
dol Cód. Com. del ejercicio cerrado el 
3H12I1970. 

3» Fijación del número de directores, 
su. elección j- la. de sindicas tltuiai y 
suplente. 

El Directorio 
; % 15 e^0I4-Ní 34581.v^6í4j71 

MAGTBAR 
S. A. 

EsptK 8.512 

CONVOCATORIA 

. Convócase a: Asamblea General Ordl- 
Qí'la dé accionistas para el 30 de abril 
d 1S71,. a la? 12;3ff horas, en Lavalle 
1546, 2»pl ^"?" cara f- a *fir el siguiente 
ORDEN DEL DIAí 

V Firma del acta. 

2? Consideración, documentos. Art. 347. 
Ine. 1* Cód. Com. ejercicio al. 31iL n, 70. 

39 Determinación, número, directores, su 
.e'.eccrón y fifactór dé sus *ionorarl 
: 4> Designación síndicos, y. 3jscJóh de 
r 5t» .honorario^. .... 

v j* ■ •; j. - B .Plreejtorio 
$ tf).— e.a)!* 1 N9 34.972 V.26I4J71 



MANIIE4CIHRA AKROn *"''.'' * ; " "' v 

Sociedad. Anóhínú,! ■*■■■■<■ 

¡ Comerciíd Industrial, 
i Einancicra; e lnn»lüllam , ... 

Convocare, a., los señoies: 8ccJopis>íB' a, 
Asam uea General, Qftünaria;- para elidía 
30 det abrü. de 1971< a las 9,? horas, en 
Carrasco; 253, Gapitalj para tratar el. s'- 
guiente. '.....• 

* ORDEN DEL DIAí 

1' Cons.aer. c.^n te la .documentación' 
del Ar iculo ?47, tacisa 1« del< Código- de 
Comercio con espondlente? a) 1 ejercicio cé-> 
rrado ei 31 de dictembre de 1970. '■■' 

2? Remuneración, del dJtectorio i sin- 
dico. ." . * -*T" 

3? ConsMfiracióh soHre-- operaciones fi. 
n^nf 'en s ce-" de las aét'vJd-^eü itit*i's- 
triales y toedidasf. a adoptar para;' el fu-. 
turo de i,i emp.esa. 

; 4* Capitalización del saldo de- reva* o 
contable ley 15.. 272] 

.5° Determinación del núniero ie'd'ree- 
t »pc »'t»itr. FR _y suñ'ente* v sú plpc'on 

h! Elección de smalcastatuíiáíj-supien- 
^ y dos. .:ccicsnis¡.as para fír:mr.ei acta, 
de asambjeat . , .. 

* 135 — , e. 2P14 N T 31.9W-- v;26¡4[¿l¡ 

MANTOANA - * • ' ' 

Socl. -dad Anónima j ...,., , .¡"'l' 
ComenácL Indortrial, .» .. ..- „-.! 
Ffnane'er ve Inmobiliaria 
José Pedro Varelar 422» - Bsx. As. 

CONVOCATORÍA f 

Convócase á 10a señores accionis- 
tas a Asamblea Generas O^dinara tara 
el dia 30 de abrir de 1971. a^ is 17 ñoras.' 
en Heredia 175f» Cnpjtal Federal. 
ORDEN DEL DÍA: 

1*- Consideración de' los documentos 
del Articulo" S47 del CÓdlga de Comeiv 
ció, ai 31 de diciembre de 1970 

2" rnt-es— c'ón del directorio. 

3» Elección de sindicar titular y sú- 
pleme ■ ■ 

4» Elección de dos accionistas para 
» «w ea acta, 

Se recuerda, a los señores accionistas 
1í disposición del arUcuto 11 le 10 Es- 
tatutos Sociaies. 
Buenos- Aires, abra 13 de 1271 

EL Directorio 
$ 90.— e.2014. OT 35.01K -.26¡4i71 



MODEítLUX 
S.A.C.I.F.I.A. 

CÓNVC GA.TQR J A- 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para e" día 30 de abril de 1971 
a las ocho horat en Lavalle 1753. 8» pi- 
se, Capital "ede'-aj. nafa, cansidersx. 
- ORDEN DEL DIA: 

1* Consideracón de: los aaenmemas 
prescriptos er el Articula 347. del Código 
de Comercio correspondiente al ejerclclt 
cerrado i 31 de diciembre C* 1970. 

2? Aprobación de 10 utnadó por e> di- 
rectorio oobie lar declaraciones juradas 
1\ Ley 18.529. 

3? Disposición de las utilidades del ejer- 
cido. ■ • 

4» Elección del sindica tatuíar y star 
dico suplente 

5? Designación de dos. accionistas pa- 
ra firmar el acta. . . 

EIj DJrectbrio 
I 75,— e.20¡4 »» 35.014 Vi2€;4¡71 

MONKOTG . 

S. A. I. jrC. 

CONVOCATOHTA 

Por resolución del dlnactoria y de 
acuerdo a los. Estatutos, se convoca a los 
señores accionistas a Asamblea CSeneral 
Ordina'ia. a. realizarse, el dia 30 de -bril 
dt 1971. a las 19.30. horas en.- Tnogasta 
504- Capital, a fin de considera el si- 
guiente 

ORDEN DEL DJAr 

1.» Conijceíción dccntr.entfec'óh Ar¿ 
«culo 347 del Códffco: Ce. CÜmErcio al 31 
de diciembre de 1970: • 

"« Fijacióf del número de directores 
titulares y elección, de- los miFmos ~*ec- 
c'ón del sind'co titular y suplente. 

3 o Designación de dos: accionistas para 
timrar el acta. .de asamblea.. 

El Directorio 
1 75.— e.2014: H»" 35^012 V,26|4i71 

MAITRA - COLL 

S. A. . 

Cerealista Marítima. 

Co1^e^c»a^ e Infl"strlal x 

Regfstro N» 4080 

CONVOCATORIA 
Citase a los señores: aeciDnlst&c * 
A.«a ^en General Orriína^ia: a r^p'l?sr- 
se el 30 de pv -11 de VTT. tr ia Tú.3; ho- 
ras, en Av„ R. s. Peña. c 7f) uiso 7». Ca- 
uftal; para trntnr el s'trulerite- 
ORrTíN fSEt OTA: 

1» fVmt>>3<»-"/>>An •fnmtiri^'nfnc t»T' 1)12f 

1970. ArL.347 del Código de Comercio, 
V> Eíocciór- (^e d'»-ectO"es; y. 'nd'co. 
.3* pes/'frñü'-ión ñpsr. aedonlstas psra 

flrTiár e\ peta. . ' " 
Buarar' Aires;. JS ;i de áb^T] de. : \9lti 

• 68.— CÍ20|4 m 34.915 T.26¡4|71 



MULTIPUERTAS ' ''^ .'., ' l. 
Sociedad .Anónima." ' .' "'.' f ^"";- 
Comérc^l Itdtistriál, ' '.'. 
Financiera, Inmobiliiria ','"■ . " '' 
y Agropecuaria -'.'.. ../".." r ,. - 
-,.. . , CONVOCATORIA' "'/t- 
, Convócase, a Asamblea Genera! OWJ" 
.narla para el dia 30 de. abril de 1971. a 
las 14 horas, en la sede coclkl.,,caiÍe 
Avenid», an Martín m~ 71.99. de la Cá- 
p'val Fedpr* ,, t-í>«» *vw»y«4f.-q r ^j -iguient« 
ORDEN- DEL DJAi -' 
V Defignarion de dos, accionistas Rc.rs> 
firmar el aeta. 

2? Consjderaclcn documsntoc,prr , 'cr1p- 
tos Art 347. Inc. 1» del Código, de Co- 
mercio correspondente- al ejercido tcs> 
minado el 31 de diciemb-e de 197Q« 
3« Distribución de utilidades. .- > 
4» Remuneraciones a directorio, y. ate 1 
dico. , • ' 

6» Eiecrtón^ de sindico titular y, sindi- 
co, suplente. 

El Direátorio 
I 90.— e.?0¡4- Ni -34.931 .26i4|71 
i - ■ . ■- ■ ,i . -• 

MAGNTM ' " ' •»*;-.• 

'8.A.C.IF.I. y M. . - ' 4 ■ --••.-■ 

CONVOCATORIA' - 
, &a convoca a As'm^'ea Geheral Ordi- 
naria para el día 30'de"er¡rirSe !°71. a 
las 14 horas, en el local, de* ja caite La» 
valle 437; 3er piso. Oír B fe esta Ce* 
pital para tratar el' sis'd'enTé 

ORDEN DEL DIA:^ 

1» CoilMc'eraciÓn dé tói" dodumentoa 
que. esige el Art. 34,7 del OMiso df Co- 
mercio, correspondiente al Fté^clclc»- ^co. 
tióm'rn W 2, cerrado el' 31. de diciembre 
de 1970, 

2» Elección de Directores. Síndicos J 
dos accionistas par firmar e> neta. 

' ' 'El Directorio 
2 75.— e.20!4. Ní«35^8Sív.26¡4J71 

MECA-VIAL ' ■ . '..':■• ' ' 

S.A.» C I.F. y M. 

Bacücay 2541 . Canlt-U . . 

Expte. I.G.J. N» 3S.8»« 

CONVOCATORIA 

CtonvócasB a los señares accionistas' a 
,1a Asamblea General Ordinaria, para et 
dia 30 de abril de. 1971 ,a '?« 20.30 nnras, 
a celebrarse en la calle R'?.7rei1ca 3424; 
Ca.Dltal- Federal, para considerar el > si- 
guiente 

ORDEN DE1 DÍA: 

1» Consideración de los doenmentoa 
comprendidos en el Art. 347 -del C de Oi . 
para el Elercicio cerrado el 31. dtc di. 
elembre de 1970. 

2» Distribución de utilidades y remu- 
neraciones al Directorio y al STndioov 

3» Elección de un Sindico titular y 
un sup'ente. 

4^ Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio 

Buenos Aires. ab-Il 12 de..>971 
90".— e.20!4 N? 35.38»-. V.23i4j71 

MINERVA DEL PLATA 

Soc'edad Anón'ma 
Comercia', Fin^nWera, 
Tnmobn>arta, Mandatkrla ■■ 

N» I1.8W ■ c. :- .• 

CONVOCATORIA^ 
Convócase & ios pefiorés accionistas a 
Asamblea General Ordinaria- nara el dia 
30 de abril de 1971. á lasl2:»0 hr*ras. en 
Bartolomé Mitre 739, 4» pifo, 'Ganitaí. a - 
efectos dé tratar el Siguietwe Orden del 
Día» lev Consideración y atrobación de 
los documentos del Art. 347 aeliOft'Ht;© 
de Comercio corr e "x>»<lPentes ^1 ^Elér- 
cicio cerrado el 31 de d'c'pmbre de 1"70. - 
2*1 Disrrtbwción de utilidades. Remune- 
ración del Directorio por p' Elercicio fe- 
necido íArt,' 23? de lo«E«tá totoya 3°) 
Garantía estab^lda Art. I." de 'os- Esta- 
tutos. 4»i FHacJén (*el numero dé. Direc- 
tores. 5?) Elección de pirect*»"es v'S'n- 
dicos titular y suplente. 6»^ Designación 
de dos accionistas nara firmar el Acta ■ 
respectiva. — El Directorio. 

S 27.50 e.20!4 N? 35.302 v.26l4|71 

MONT. CERVIN 
SJLC.U.L 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea' General Ordi- 
naria para el día 30 de atril de - 1W1 itt 
horas, calle Sarmiento 1843. 3» B Ca- 
pital para tratar el sisf'ente Oj-den del 
Día: 1») Consid. doc. Art. 347: C. de C, 
ejercicio cerrado al 31U2I70. 2° v Desig- 
nación y remuneración Directores y Sin- 
dico y 2 accionistas firmar acta. 

E Direct/nto 
S 45.— e.2fiI4 N» 35.399 V.26J4I7L 



y 



M ZEILER I CÍA. 

8.A.C. el 

Espíe. N» 6.629 - 
Se convoca Asamblea General Qrdina» 
ria 30 abril 1971. 8 horas. Martelo T. de 
Alvear-636 9 o piso, tratar: 

ORDEN DEL DÍA: 
1») Ccnsic'eración dorümeHto* Art 347* 
Código Comercio 18 ejercicio 3l|12il970^ 
2?i Distribución utilidades. 3°» Elección 
Sindicar titular y suplente un- año. 4«>» 
Reforma Art 5» estatutos para áürnéij- 
to ca'pitar autorizado: 5«)'De4lPTjaeiori tjps 
-acc^onlstai firmar acta. ~'EÍ. Direétorio^ 
I 75^- e.20¡4 N» 35.423 v.26[4|71 
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M. GOLDWASSER 7 CÍA. 

Sociedad Anónima, 

Comercial, Industrial, Financiara 

• Inmobiliaria 
. ■ Kxpto; N» 33.136 

* Convócase a Asamblea General Ordt- 
Baria a realizarse el ala 30 de abril de 
Uní, a^'las ia- -horas, * etí Quintlno Boca- 
yuva 1659, , Capital, para tratar el si- 
guiente 

' ORDEN DEL DÍA: 

. • W Consideración documentos art. 347 
C. de Comercio, correspondientes al 2* 

* ejercicio cerrado el 31'12¡70. 

, 31» Distribución de utilidades y remuno- 
ración de directorio y síndicos. 

3» Determinaslón del- número de direc- 
tores y su elección- en reemplazo de los 
cesantes, ........... . • . * 

' 4» Designación de síndicos titular, y. su- 
plente y de dos accionistas para ílrmar el 
•ota. — El Directorio. 

| 90.— O.20Í4 N* 33.019 V.26j4¡71 



MEFIMA -•■-■•-- 
Sociedad Anónima 
Financiera y- de Mandatos 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordina. 
ría da acc'onlsta* a realizarse el 30 de 
abril dé 1971, a las 10 horas, en Recon- 
quista 379, para considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Los documentos del articulo 347, in- 
ciso l« del Código de Comercio, al 31 de 
diciembre do 1970. < ' - 

2» Elección de directores titulares y su- 
stentes. 
' 3» Elección de sindico titular y suplente. 
i* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

» 75.— e20)4 N» 33.189 T.26|4|71 

MONTE CECILIA 

Sociedad Anónima ' 

Comercial Industrial Agropecuari» 

Inmobiliaria 

• Convócase Asam. . Oral. '- Ord. Acá 
3014171, 18 horas. Pltz Roy 868, Cap. tra- 
tar 6ig. ' 

ORDEN DEL DÍA: 
1» consideración doc. art. 347 C. Co- 
meré, primer ejercic. al 31|12j70. 
V Fijación número direct y elección. 
' Elección síndicos. • * . 

3» Desig. acc. fhmar acta. 

José Martonl, presidente 
* 46.— e 20|4 N9 33.162 V.26|4!71 

.- MEGROTEX ,,_,.'• 

Sociedad Anónima Industrial 
Comercial Financiera e Inmobiliaria 
CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionistas a 
1» Asamblea General Ordinaria a reali- 
zan» el día 29 de abril de 1971, a las 19.30 
horas, en el local de la calle Lavalle 1473, 
oficina 107. Capital Federal, para tratar 
•1 siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración dé los documentos 
«ue estableced art. .347, del. Código de 
Comercio, ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. r - - 

& Elección de directorio y síndicos ti- 
tular y suplente. 
» 3» Distribución de las utilidades. 
4» Designación de dos accionistas para 
guscribtr el acta .de la asamblea. — El 
. - Directorio^ ^_ .^ .^ ^.^ v ^ m 

m a i o*b;o r ~ 

g. tcirí. 

^. .- >■ - CONVOCATORIA •- 

*, Se convoca a los señores accionistas a 
• ta Asamblea General Ordinaria a reali- 
zarse el día 29 de abril de 1971, a las 

- 11.30 horas, en el local de la calle Lavalle 
- 1473, Oficina 107; Capital Federal, para 

. tratar el siguiente -~ 

ORDEN. DEL DÍA: 

* - 1» Consideración de los documentos que 
' establece él art. 347 del Código de Co- 

• merejo, ejercicio cerrado el 31 de diciem- 
bre de 1970. '. ' • _, j,^. «« 

2? Elección de ditectorio y síndicos ti- 
tular y suplente. 

"3» Designación ¿le dos accionistas para 
suscribir, el' acta de -la. asamblea. — El 

DlreCt0ríO l 90— e.20¡4 N' 35.238 V.SWl 

MELLER 

' Sociedad Anónima Industrial, 

* Comercial e Inmobiliaria - 

CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Se convoca a los señores accionistas a 
la "Asamblea General- Ordinaria para el 
«ía 30 do abril de -1971. a las 15 hora». 
1 3 celebrarse 'en la Capital Federal, Avda. 
Francisco Fernanda? de la Cruz 1666, fi- 
jándose la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración de los documentos del 
Articulo 347. inciso 1? del Código de Co- 

• mercto; ejercicio cerrado «l. 31 de diclem- 

- bre de 1970. ...... 

29. Distribución de- utilidades. , 
3» Elección del Síndico, titular y su- 
. píente y dos accionistas para firmar el 
. ¿cta. — Buenos 'Aires, abril.de 1971. — 
K Directorio. 

* 76.. e.20¡4-HS 84.474-V,2fl',4jn 



METALÚRGICA EDISON 

Sociedad Anón m» industrial, 

' ' -Comerc'al y Financiera 
CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Convócase a los señores accionistas 
para el día 30 de abril de 1971, a las 
18 horas, en el local de la calle Altola- 
guírre N* 1848, en la Capital Federal, 
con el objeto de celebrar Asambíea Ge- 
neral Ordinaria, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración y aprobación de la 
Memoria, del Inventario, del Balance 
General y sus anexos, de la Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas y del Informe del 
Síndico, correspondientes al Décimo Quin- 
to- Ejercicio Económico, concluido el 31 
de diciembre de 1970. 

2* Distribución de las utilidades dis- 
ponibles. 

3» Consideración y aprobación de la 
Capitalización de Reservas y del aumen- 
to del capital social a Dos Millones de 
pasos Ley 18.188, dispuestos por el Di- 
rectorio, con autorización para las ges- 
tiones necesarias. 

4* Emisión de acciones, estableciendo 
ciase y condiciones, pox un valor nomi- 
nal tic Cn Millón de pesos Ley 18.188; 
facultades inherentes y distribución de 
las mlsmaá por capitalización de bene- 
ficios. 

— s c Nombramiento de los miembros del 
Directorio por el período 1971-1974 (Ar- 
ticulo U, Título 3) de los estatutos so- 
ciales. 

6» Nombramiento del Síndico titular y 
del suplente, por el término de un año: 
(1971). Art. 19 de los estatutos sociales). 

7» Designación de dos señores accio- 
nistas para la aprobación y firma del 
acta de la asamblea, de conformidad. 

— Buenos Aires, 10 de marzo de 1971. 

— El Directorio. 

$ 195. e.20¡4-N» 34.557-v.26|4|71 

MINIAR 

S. A. C. F. de M. r 8. y A. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
a las 10 hs„ en Coronel Díaz 2666, l 9 A, 
para considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración de los documentos del 
Art. 347 Cód. Com.; correspondiente al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 

29 Elección de directores, síndico titu- 
lar y suplente. 

3» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 60. C20I4-N9 34.546-V.26¡4|71 

MISTI 

Constructora jr Agropecuaria 
Registro N? 36.631 . 
Sociedad Anónima Comercial, 
■ Industrial, Inmobiliaria, Financiera, 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria el 30 de abril de 1971, a las 19 
horas, en Corrientes 1585, piso 6». Capital 
Federal, para tratar: 

1» consideración de la Memoria. In- 
ventario, Balance General, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín- 
dico al 31 de diciembre de 1970. 

2* Elección de directores y síndicos. 

3» Designación de dos accionistas para 
ílrmar el acta. — El Directorio. 

• . . $ 75. e.20|4-N» 34.494-V.2614I71 

MEDICÓLOS 
S. A. I. C. 

CONVOCATORIA 
Convócase a los' señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el día 30 de abril de 1971. a las 
11 horas, en el local de la callo San 
Pedro 5746)50, Capital Federal, para tra- 
tar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

39 Consideración de la documentación 
exigida por el Art. 347 del Código de Co- 
mercio, correspondiente al 1er. ejercicio 
60cial cerrado el 31 de diciembre de 1970- 

3» Determinación del número de miem- 
bros del Directorio y elección de los mis- 
mos. 

• 4v Elección de Sindico titular y su- 
plente. 

59 Aumento del capital autorizado. — 
Buenos Aires, 13 de abril de 1971. — 
El Directorio. 

$ 75. e.20|4-N9 34.601-V.26¡4j71 

MARECEL 

S. A. C. I. F. A. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria para el 
día 29 de abril de 1971, a las 21 horas, 
en Anchorena 1205. piso 79, departamento 
B, Capital Federal, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Cumplimiento del artículo 347, Inc. 1* 
del Código de Comercio, correspondiente 
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 1970. 

2» Elección de directores y síndicos. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — Buenos Aires, 12 de 
abril de 1971. — El~ Directorio. 

* 60. e.20(4-N9.34.5e5-V.2«14j7I 



M1NOC 

Sociedad Anónima 
Comercial y i Luanclera • 
„ CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas paia el dia 30 de 
abril de 1971, a las 11 horas, <.t ei local 
de Corrientes 330, piso 5 9 , oí. 506, ' Ca- 
pital Federal, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 
19 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. 
- 2* Consideración documentos del ar- 
tículo 347 del Código de Comercio, del 
ejercicio cerrado e 1 3111211970. 
3» Distribución de utilidades. 
49 Fijación del número de directores 
y su elección. ■ 

59 Designación de síndico titular y su- 
plente. — El Directorio. 

$ 67,50. e.20.4-N9 34.569-V.26¡4|71 

MALAGON 
S. A. 

Comer., tnd., Finan., Iumob. y Agrojp. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, para el 30 de abril de 1971, a las 
9 horas, en Cangallo 362, piso 19. of. 103, 
para tratar el siguiente. 

ORDEN DEL DIA: 

19 Considerar documentos Art. 347, Inc. 
19 del Código de Comercio, ejercicio al 
31|12u970. 

29 Elegir directores y síndicos. 

39 Designar dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

$ 45. e.20¡4-N9 34.641-v.26|4|71 

MAZZA T 

Sociedad Anónima, Comercial, 
Industrial, Financiera 
e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas, para el dia 30 de 
abril de 1971, a las 19 horas, en la sede 
social, Vlamonte 1464, 29 p., "12", de esta 
Capital, a fin de considerar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Considerar documentación Art. 347 
del Código de Comercio, relativo al tercer 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 
29 Elección de Directores y Síndicos. 
39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de Asamblea. 

El Directorio. 
% 90.— e.20¡4-N9 33.957-v.26;4¡71 

MAGLO 
S.A.A.I.M.I.F. y C. 

Convócase a los señores accionistas pa- 
ro la Asamblea General Ordinaria a ce- 
lebrarse el día 30 de abril de 1971, a 
las 15 horas, en Sarmiento 643, escrito- 
rio 136, Capital; a efectos de tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos Art. 347, 
Inc. 19) C. C. correspondientes ejercicio 
terminado 31/12/1970. 
29 Elección de directores y síndicos. 
39 Aprobación compra propiedad. 
49 Designación de 2 accionistas para 
firmar el Acta de la Asamblea. 

El Directorio. 
$ 90.— e.20;4-N9 33.899-v.26¡4j71 

MURCIA 

S.A. 

Comercial, Industrial y Financiera 
CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria correspondiente al Noveno Ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970, para 
el día 30 de abril de 1971, a las 17 hs., 
en el local social, Alsina 909, 29 C, Ca- 
pital Federal, para considerar, 
ORDEN DEL DIA: 
19 Los documentos del Art. 347 del Có- 
digo de Comercio. 

29 Elección de Directores y Síndicos y 
de dos accionistas para firmar el acta. 
El Directorio. 
$ 67,50 e.20|4-N9 34.168-V.26¡4|71 



nlda Quintana 50. segundo piso, par» 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1» Designación de dos Accionistas pá* 
ra fumar el Acta. 

29 Consideración de la Memoria, Inven- 
tario General, Balance General, Cuenta 
de Ganancias y Pérdidas e Informe del 
Sindico, correspondientes al décimo ejer^ 
ciclo económico cerrado el 31 de dlciem«i 
bre de 1970. 
39 Distribución de resultados. 
49 Determinación del número de miein* 
bros que integrarán el Directorio y elec- 
ción de Directores titulares. 

59 Elección del Sindico titular y sm 
píente. 

El Directorio. 
t 105.— e.20|4-N9 S4.164-V.2#;4;7^ 

MODA í LINEA 

S.A. 

Industrial y Comercial 

Convócase a Asamblea General Ordiw 
nara para el día 30 abril 1971, a las í$ 
hs., en la 'calle Mlralla 2034, Capital, 
para tratar: 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos Art. 347, 
fnc, 19) Código de Comercio ejercicio ce- 
rrado 31 diciembre 1970. 
29 Distribución utilidades. 
39 Elección de directores, previa fija* 
clon de su número, síndicos y dos ac- 
cionistas para firmar el acta. t 
El Directorio. 
$ 52,50 e.20|4-N9 33-940- v 26¡4;T| 

METALÚRGICA MAFERIM 

S^L.1.0. 

CONVOCATORIA 
A Asamblea General Ordinaria, el <¡f» 
30/4/71, a las 9.30 horas, en Pilai 3fi-tl, 
Capital, para considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: t 

19 Aprobación remuneraciones pagacias 

a directores por funciones técnico- admi- 
nistrativas. 
29 Consideración documentación An <17 

Código de Comercio por el ejemclc ce-, 

rrado el 31/12/1970. 
39 Distribución de Utilidades 
49 Determinación del número de Díj ec- 

tores. Designación de los mismos .1 do 

Síndicos, Titular y Suplente. 
59 Designación de dos accionistas p.ir» 

firmar el acta. 

El Directorio 
5 90.— e.20;4-N« 34.015-V.26.4 71 



METALÚRGICA AQUILES TREGNAGHI 
S-A.O.I.F.I. 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria, el día 30 
de abril de 1971 a las 19 horas en el lo- 
cal de la calle Florida 253, 29 piso, Of. B, 
Capital 

ORDEN DEL DIA: 
1« Consideración de los documentos 
Art. 347, Inc. 19 del C. de Comercio del 
ejercicio cerrado el 31/12/70. - 

39 Consideración de las Utilidades y 
Remuneraciones del Directorio y Sín- 
dicos. 

39 Elección Directorio Síndicos y 2 ac- 
cionistas para firmar el Acta. 
Buenos Aires, 7 de abril de 1971. 
El Directorio. 
$ 67,50 eJ20¡4-N9 33.908-V.2814J71 

MAIN ' - 

S.A. 

Comercial, Industrial, 

Financiera, Inmobiliaria 

y Agropecuaria 

Número de Registro I.G.P.J. 12.554 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 

la Asamblea General Ordinaria que se 

celebrara el día 30 de abril de 1971 a las 

11 horas en la sede de la Sociedad Ave- 



MILAGRO 

Sociedad en Comandita por Acciones 

CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Convócase a los señores accionistas .ia« ' 
ra la Asamblea General Ordinaria 4 
realizarse el dia 30 de abril de. 1971 a 
las 10 horas, en la calle Florida 253. P.so 
S 9 , Oficina C, Capital Federal, para 11a- 
tar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de los documento:- del 
Art. 347 del Código de Comercio po>. el 
ejercicio económico N? 9, cerrado e. 4t 
de diciembre de 1970. 

29 Elección del Directorio previa n'i¡\- 
ción de su número y de Síndico Titulai y. 
Sindico Suplente por un año 

39 Distribución de Utilidades. 

49 Remuneración Directorio v Síiid.coa, 
superior al 25% de las utilidades.' 

59 Designación de dos accionistas DM-a 
firmar el Acta. 

El Directorio 
t 90.— e.20!4-N° 34.l54-v.2S,i-7^ 

MITAR ' 

Sociedad Anónima 
Comercial, Agropecuaria, 
Industrial y Financíela 
,N» 37.056 > 

Convócase a Asamblea Genera! Ordi« 
narla para el día 30 de abrí) de 1971, 
a las 19 horas, en Florida 253. piso 5< fL 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIÁ: 
1» Consideración del Inventario. Men>o« 
ría, Balance y Cuadro de Ganancia;. J. 
Pérdidas ai 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección de síndico titular v su- 
plente. 

39 Designación de dos accionistñt oar» 
firmar el acta. — El Directorio 

I 75. e.20]4-N"? 34.731-v2fi4'¿4 

MERIGHI " 

S. A. L O F. C. e 1. . 

Exp. N» 29.994 V 

Convócase a Asamblea General Ord£> 
naria de Accionistas para el día 30 da 
abril de 1971, a las 10 ñoras, en ei local 
social Santander 2478, Capital Federad 
para tratar: 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de la memoria, balan* 
ce general, cuenta de ganancias y pér- 
didas y anexos, Inventarlo e informe del 
sindico, correspondientes al ejercicio ter« 
minado el 31 "de diciembre de 1970, 

29 Elección de directores y dlstribuciott 
de cargos. 

39 Elección de síndico titular y sindico, 
suplente. 

49 Designación de dos accionistas nam 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 90.— 6.29J4 N° 35,366 v.26|*i7t 
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JU-IK .. AtiO 

* Sociedad Aoóju'rtu» 
C *a~r ,'ai, inüM^iíO 
y l' inanciera ' " • • 

LarrazabáJ 2340 - Cajiitíü Federal 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señorea accionistas 
* ia Asamblea <3eneial Oí diñarla a re- 
alizarse en la sede 60cial «1 día viernes 
30 de abiiJ de 1971, a las 13,3.0 Horas pa- 
ja tratar el siguiente Orden dea Día; 
V>> Consideración de la Memoria ael Di- 
rectorio. Inventario, Balance Oeneral, 
Cuadro Demostrativo de Ganancias y 
Pérdidas y Anexos por el Ejercicio &nuaJ 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 2') 
Elección -de Directores, 2?) Elección de 
Síndicos titular y suplente. 4») Designa- 
ción de dos accionistas para firmar ej 
Acta de la Asamblea. — El Directorio, 
Buenos Aires, 12 de abrjl de 1&71. 
$ 82,50 e.20¡4 N' 35.317 v.26J4|7I 



MARCABAN 
SA.C.I.F.A. ydeSL 
Expte. Jí* 36.725 
- 8e convoca a Asamblea General Ordi- 
aarja 30 abril 1971, 14.30 horas. Marcelo 
V. de Alvear 636, 8? viso, tratar ei el- 
guíente 

ORDEN DEL DIA: 

M Ratificación de las operaciones 
efectuadas durante el periodo de forma* 
eWo de la sociedad. 2») Consideración 
documentación Art. 347 Código de Co- 
mercio, ejercicio cerrado al 31il2J1970. 3«) 
Fijación número y elección de Directo- 
tes titulares y suplentes, un año» 4?) De- 
signación de Síndicos titular y suplente, 
Dn año. 5») Fijación garantía de los Di- 
rectores. d°) Nombramiento das accio- 
nistas para firmar el acta. 

El Directorio 

$ 90.— «.2014 N* 35.424 V.26l4|7JL 

MUEBLES INDEPENDENCIA 

Sociedad Anónima 

Comercial, Industrial 

y Financiera 
Convócase a Asamblea Oeneral Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, 
• las 16 horas en Avda. Independencia 
3545, Capital, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración de los documentos 
artículo 347, inc, 1* del Código de Co- 
mercio, ejercicio 31)12170. 

2' Remuneración del Directorio. 

3» Distribución de utilidades. 

4? Aumento de capital autorizado a 
| 1.000.000.— 

6« Modificación de Estatutos Sociales. 

6» Elección de Directores y Síndicos ti- 
tular y suplente y dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directoría 

f 105.— e.20¡4 N» 35.379 T.26J4J7J 

MIGUEL V. MARCELLO 
S. A. C. L F. L 

Convócase a Asamblea Oeneral Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 10 ñoras, en Fournter 2481, Capital, 
para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL PÍA: 

1? Consideración de los documentos del 
Articulo 347, del Código de Comercio, 
correspondientes al ejercicio finalizado ci 
Il[l2|70. 

2* Fijación de número y elección de 
directores, un sindico titular y un sindico 
suplente. 

39 Remuneración de directores y sindl- 

•03. 

4? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. «- El Directoría 

$ 82,60 e.2014 N9 3*-4U *26|4|71 

MOLINOS TARQUÍN! 
S. A. 

Industrial y Comercial 
N* 12.639 

CONVOCATORIA 

Convócase a accionistas a Asamolea 
General Ordinaria de accionistas para 
el día 30 de abril de 1971. a las ji ñoras, 
en Cprllao 671, piso 13, "A", Capital Fe- 
deral, para considerar ei siguiente; 
ORDEN DEL DIA: 

i* Consideración documentos articulo 
147. Inc. 19 Código de Comercio al 31 
de diciembre de 1970. 

29 Distribución de utilidades y remu- 
neraciones a directores y síndicos. 

39 Designación de nuevo directorio, ato» 
dleos, y de dos accionistas para firmar 
al acta. — El Directoría 

$ «0 e£p|4JSV 34458 y^tTl 

MATRTCEB 
■. A. C. L 
N» 28.6H 

Convócase a Asamblea oeneral Ordi- 
naria de accionistas para el día 30 de 
abril de 1971. a las 14 horas, en Viaroon- 
fe> 494, piso 39 para tratar eí siguiente 
ORDEN DEL' DIA: 

J» Consideración documentos que cita el 
art 347 del Código de Comercio, corres- 
pondientes al ejercicio tf» 2, cerrado el II 
le dic'erobre de 1970; 

V Beocl*n de directores, § todkosjr loa 
accionista* par» firmar el ceta, — m »i- 
Meterla. 
mmmm 1 j*- «aoji N9 33.0W T.26J4|71 



I METALTZADORA UNIVERSAL 

S. A. 1. a 

CONVOCATORIA •! 

Se convoca a ios señores accionistas a 
ia Asamblea Geneí-ai Ordinaria que ten- 
drá, lugar el dia 20 dtí abril de 1S7 1, a 
tas 10 ñoras, en Cl local social, calle Tu- 
cuman 3544 pora tratar ^l siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de ia memoria ba- 
lance general cuenta de ganancias y pér- 
didas, inventario e informe del sindico, 
correspondientes al cuarto ejercicio, ce- 
rrado ei 31 de diciemme de 1970. 

2* Distribución de utilidades. 

39 Elección de directores y síndicos. 

4 9 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la asamblea, 

A los efectos de la asistlencia a ia 
asamblea, se recueida a los señores ac- 
cionistas 10 dispuesto en el articulo 22 
de los Estatutos sobre el depósito de ac- 
cienes. — Buenos Aires, 12 de abril de- 
1971. — El Directorio. 

I 105 e.2014 «9 34.472 V.26J4J71 

METROPOL 

■ Sociedad Anónima, ■ 
Inmobiliaria, Rui ai, 
Comercial e Industrial 
Registro N9 2.&71 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, para el 
treinta (30) de abril de 1971, a las 19.30 
horas, en el ioc&i sociaj sito en Avda. 
Presidente Roque Baenz Peña 846, piso 
99, ofiema 908, para tratar el siguiente.: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Considerar ios documentos compren- 
didos en el Art. 347, inc iv, del c. de 
Comercio, proyecto fle distribución de 
utilidades, dei ejercicio ¡>9, cerrado CJ 
gljiqíftft 

29 Considerar la transferencia a utili- 
dades del ejercicio, de ios saioos de las 
cuentas 'Superávit de capital por expro- 
piación" y "rondo de Previsión General", 
dispuesta por ei directorio de la socie- 
dad, 

¿9 Elección de fres directores titulares 
y tres suplentes, un sindico titular y 
un suplente, todos por un año. 

49 Designar dos accionistas para fir- 
mar el acta de la asamblea. — El Direc- 
torio. 

Nota; Las acciones deberán depositarse 
-' hasta tres días antes de ia asam- 
blea. 

S 135 e.2014 1J9 34.453 v.26j4¡71 



MARTÜCCI 

Sociedad Anónima 
Comercial e Industrial 

CONVOCATORIA 

Convócase a ios señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria paia el dia 
30 de abril ae 1971, a las 8 horas, en 
Díaz VCiez 3649, Capital Federal, para 
tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA; 

19 considerar ios documentos que cita 
el Art. 34*í, Inciso 1* del CooJgo de Co- 
mercio, correspondientes at 12 ejercicio 
cenado ei 31 de diciembre de i9<o. 

29 Distribución de utilidades. 

¿9 fijar numero ae miembros del direc- 
torio y elegir directores y síndicos. 

4? Designar dos accionista* para apro- 
par y firmar el acta. — El Dliectorio. 

f 67,50 «320|4 N? 34.427 TÍ6J4J7J 

MANILLE 

JSociedad Anónima, 
Industrial, Comercial, 
InmobUiaria, Financiera 
y Agropecuaria 
JtegfcJro N» 8L8B5 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria el 28 de abril de 1971, a las 11 hs. ( 
en Juramento 750, Capital, para consi- 
derar: 

ORDEN DEL DIA: 
X* Examinar ios documentos del Art. 
347. del Có. co. del ejercicio al 31 de 
diciembre de 1970. 

29 Determinar número de directores y 
elección de ios mismos. 
39 Elección síndicos, titular y suplente. 
i» Designar dos accionistas para ílr» 
mar el acta, — £3 Directorio. 

I 76 «.20¡4 N 9 34.426 T J6J4J71 

MONT ARGENTO 

Expediente N» 12.OG8 

Convócase a accionistas a Asamblea- 
General Ordinaria para el dia 30 de abril 
de 1971, a las 14.30 horas, en Corrientes 
545, piso 79 Capital, para tratar: 

1* Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

29. Consideración documentos Art. 347, 
código de Comercio ejercido cerrado el 

301911970. 

S» Consideración documentos Art. 347, 
código de Comercio ejercicio cerrado el 
3111211970. 

f» Determinación número directores, 
nombramiento directores y síndicos. — 
Ei Director orneo. 

f TO «.98(4 »• 84.3» V-»8r4í71 



MERLINI 

Estavecimientos Mecanfeof 
Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
y Financiera 

CONVOCATORIA 
De acuerdo con el Art, lo de los Esta- 
tutos Sociales; se convoca a ios senor.es 
accionistas a la Asamblea General Ordi- 
naria, » celebrarse el 30 de abrii de ¿971, 
a las 8 horas, la que tendrá jugar en Zu- 
virta 1950, Capital, para tratar el siguiem. 
te: 

OBDEN DEL DIAI 
19 Considerar los documentos prescrlp- 
tos en el Art. 347. del Código de Comer- 
cio, correspondiente al ejercicio cerrado 
el 31 de diciembre de 1970. 
29 Distribución de utilidades. 
39 Aprobación acogimiento Ley 18J29. 
4 9 Designación de sindico títuúr y su- 
plente. 

&* Elección de dos accionistas para fir- 
mar el acta de asamblea. — El DirecüBío. 
s 105 eJ20:4 N 9 34J5S K36;tpi 

MERCADO DEL PROGRESO 
S.A.I.C.I.F, y M. " 

CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Convócase a ios £.e¿uies accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria #1 dj> 39 
de abril de 1971, a las 21 horar en el 
local de Ja calle Cachlmayo ü» «L Ca- 
pital, a efecto, de considerar el siguiente 
ORDEN DEL OÍA; 

1» Designación de dos accionistas pera 
ejercer funciones de escrutador-* y 'ir- 
mar e3 acta de .a asamblea. 

29 Consideración de la memoria, ba- 
lance kene-ai. cuadro demostrativc oe 
ganancias y pérdidas, invent-rlo e infor- 
me del sindico, correspondientes al dé- 
cimo segundo ejercicio económico cerra- 
do el 3i de diciembrr de 1970. 

3» Designaclór de directores suplentes, 
síndicos titular y suplente, de Muerdo al 
articulo duodécimo de los Estatutos, en 
reemplazo de los que finalizan sus ma 
datos el dia 7 de agosto de 1971 

El Directorio 
I 105.— C.20I4 N9 34.913 T.2£i4l71 

MARFT ' 

Sociedad Anónima, 
Comercial, Industrial, 
Inmobiliaria. Financiera 
y Constructora 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General ordi- 
naria para el 30 de abril a las 9 Ltos, 
calle Corrientes 1250. pise 9', para tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideren Documentos Art. 347 
Cód. Comercio, ejercicio cerrado al 8.. 
de diciembre años 1937I68¡69¡70 y causas 
<1 - mO o ígmarcí e. atrafo. 

29 Elección de un síndico Ad Hoc para 
que :nxorme sobre los documentos i~;n- 
cionados 'n ~i punto 1. 

3« Remuneración directores y ¿Índicos. 

V Elección directores, previa fijación 
númenj; síndicos titular y sapiente; ¡de- 
signación accionistas para firmar acta. 

EJ parecturio 
I 105.— «.2014 N« 34.307 v.2&¿f¡l 

MARZOA, YEBRA I CÍA. 
S. A. M. C. 

Expte. 23.535 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas a 
AFamblea G^reral Ordinaria para el dia 
30 de abra de 1971, a las 19.45 bs» en At, 
de Mayo 1390 1» piso. Capital, para tra- 
tar Cl Sigl»'*' v 't^ 

ORDEN DEL DIA: 

19 Conste- ación documentación *»rt, 
347 del Código de Comercio -orrespon- 
dlente al 4* ejercicio social cerrade el Si 
de diciembre dt 1970. 

29 P^mirrieraciorjes directorio y sindico. 

39 Distribución de utilidades. 

49 Elección de directores. 

59 Elección de síndicos titular y su- 
pi?nte . 

6* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

El Directorio 
I 67,50.— c.2014 N9 34.876 ".2G;4¡71 

MARCOS CHAMI 

*} A t) ! F I 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el día 30 de 
abril de 197' a las 11 horas, en Alstna 
1009, 79 piso. of. 44. Capital Federal. 
ORDEN DE1 DÍA: 

V Consideración de los documentos 
Art. 347 del Código de Comercio al 31 de 
enero C* 1971. 

29 Cons'deraclón de las remuneracio- 
nes del direc f orlo y síndico por el eler-, 
ciclo terminado. 

3» Eteecl&n de autoridades por alto: 
oresidente. vlceprcldpnte. un director ti- 
tular y dos directores suplentes, síndlro 
titulpr y sindico suplente. 

49 DeslgnBe'Ón de dos aoclonte' pa- 
ra firmar tí acta. ' 
El TSteectorlB 
t 1».— *.«04 »K M.^O v.2« • 1* 



MUZA1V ;•.- : . •• 

S. K í. Cu 
Expte. 28.IXI 

CONVOCATORIA 

Copvocase á Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el 3A|4J71, a i» 
14 jas., en Fgta, Fte- Sarmiento Ü39, Ca- 
pital, para tratar. 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración locumentos Art Sffl, 
Inc, 1» C. de C„ ejercicio al 311121?0. 

2» Designación directores, síndicos ti- 
tular y suplente y dos accionistas jpar* 
firmar el acta de asamblea. 

El Directorio 
45 — «,20)4 M9 34.381 T.2614JT1 

MATECOM 

S. A. C. 

Crnrócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abrjl de 1971, a lai 
16 ñoras en Laxaue ls27, &'-P-, Of. 21, 
Capital, para tratar: 

19 consideración de la menisdjL 1»- 
lance general, cuadro de ganancias y 
pérdidas e Informe del sindico, corres- 
pondientes r" ejercicio tcerrado el 81 dt 
diciembre de 1970. - - 

2? Elecc'ón síndicos.. , , 

3» Designación de dos accionistas par* 
firmar el acta. 

ffl Directorio 
$ 00,— e.2014 Ni 34.088 v. 2014)71 

MERCERÍA ARCO * 

S.A.C.'.F.i. 

Convócase a los señores <accion.tefcie a 
Asamblea General Ordinaria N» 1, para 
el día 30 de abru de 197J, a lai 10 ho- 
ras, «n el local social Lavaile 2536, Ca* 
pital, para t-ntar el . siguiente 
ORDEN DEL OLA; 

19 Aumen del capital autorizado a 
$ 200.000. 

2» Conslderaetón de los docnmentne 
proscriptos po el Art. 347 del Código de 
Comercio, correspondientes al ejercicio 
cerr 'o el 31 de diciembre c> 1970, 

39 Elección del directorio y sindieos; 
poi un año. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el asta. 

El Directorio 
$ 75 e201l-MS 3a.565-v5»J4j71 

M, ABELLO 
8. A. I. y C, 

N9 18.633 

. Convócase a los señores acclonistaa a 
Asamblea General Ordinaria para el día 

30 de abril d 1971. a las 10 lis, en a r . 
Belgrano N9 «34, 7» piso, Cí. N, Ca- 
pital, a efeetos de considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración documentos Art. 347 
Código e Comercio al 31I12Í970. 
2" Hemimeración at directorio. 
89 Elección de sindicas j dos accionto* 
tas para firmar el acta. 

Eí "bectorlo 
$ 45.— e.20j4 N» 84.314 v. 261471 

MARIANA 
S. A 

itemerdal. ündastrtaL Flnanclm t 
t InmobUiaria r 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de ábrü de 1971, a 
las 10 boras en Uruguay 1037, 79 piso 
para tratar el s guíente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Aprobación de los documentos pree- 
oriptos por el art 347 del C de Comercio, 
referentes al 3CV ejercicio terminado « 

31 de diciembre de 1970. 

29 Distribución de utilidades. 

39 Remuneración directorio y sindica. 

49 Fijación del número de miembro* 
que consHtüiran el Directorio. 

S» Nombramiento Síndicos titular y 
suplente. 

■39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

t 90— e.20¡4 SÍP 33.100 V.38I4|71 

MERCADOS * 

ÍNTER AMERICANOS 

Sociedad Anónima 
Comercial y Financiera 
N- 30.085 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971. a las 32 horas, en el 
local sito en Carlos Pellegrini 687, 3er. 
piso. Capital FederaL para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL PÍA: 

19 Considerar la memoria, inventario, 
oa!ance general cuenta de ganancias j 
pérdidas e informe del sindico, corres- 
pondientes al ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1970 

29 Distribución de «tffldades. 

39 Fijar número de directores y elegir 
directores y síndicos, titulares y suplen- 
tes. 

49 Designar dos accionistas para que" 
en nombre y representación de la asam- 
blea, aprueben y firmen el seta. — B 
Directorio 

• n¿9*XH W> 35.632 *.26<*n 
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UO?. O AZUL 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial y Agropecuaria 

Expediento N* 18,899 

convócase a Asamblea Ordinaria pa- 
ra e; día 30 qc aoril de 1971 a las 18 ho- 
ra.% en Lavalle N» 3155, Capital Federal, 
pata considerar ei siguiente 

O. EEN DEL DÍA: 

l», Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas, Inventarlo o Informe del Sin- 
dico, correspondientes al ejercido ter- 
minarlo el 31 de diciembre de 1970. 

2» Honorarios ai Directorio y Sindico 
3 Distribución de utilidades. 

3* Capitalización del Fondo de Reser- 
va General. 

4* Aumento del Capital Autorizado en 
la oiim- de cinco millones de pesos; fi- 
jar fecha d- cierre del ejercicio anual el 
31 de julio, modificación de los artículos 
4'. 5», 7». 20 y 28 del Estatuto Social. 

5* Designación dp Sindico titular y su- 
plente, por ur año. y dé dos accionistas 
para aprobar y firmar el acta, — El Di- 
rectorio 

Se recuerda a loa Accionistas el Art. 
26 del Estatuto 

* 13C e 21|.4 N« 36.475 v. 27:4¡7l 

MORSELA 

, Sociedad Anónima Comercial 
e Industrial 

CONVOCATORIA 
Se convoca i los señores Accionistas 
Je Morsela, Sociedad Anónima Comer- 
cial e Industrial a la Asamblea General 
Ordinaria que tenorá lugar el día 30 de 
abril de 197" a .as 18 horas, en Carlos 
Peilegrinl 465, - oleo 11. Capital Federal, 
para tratar e* siguiente 

O^PFN DEL DI A.: 

i» Consideración del Inventario, Balan, 
ce General, Cuenta de Ganancias y Pér- 
didas, Memorl* e Informe del Síndico 
correspondiente a ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 1970. 

2* Aumento de' Capital Autorizado has- 
ta $ l. 600.000— . de acuerdo con ei Art. 
6' de los Estatutos 

3* FljaciÓ dp las remuneraciones al 
Directorio y Sindico. 

4' Designación de Directores titulares 
y suplentes. 

S» Elección it Sindico " titular y su- 
plente 

5» Designación de dos accionistas para 
firmar ei Acta de la Asamblea. — £3 Di- 
rectorio. 

$ 105 e 2114 N« 36.478 y. 27|4J71 



MANTEL BARRFUtO T CÍA 
S V C. I. A. L 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para «I día 30 de 
abril de 197 a .a¿ 9 hs., en Av de los 
Incas N« 3518 7* "B". Capital Federal, 
para tratar 

ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración documentos Art 347, 
O Comercio al 31 12170. 

2' EleccióL áe Directores y Síndicos y 
remunerac'one. r ae Directorio. 
3» Distribución de utilidades. 
4» Designación de dos accionistas para 
filmar- 1 act> — El Directorio. 

$ 60 e 21'4 N» 36.297 V. 27|4|71 

MOTORES STORK - WERKSPOOR 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas 30 4171, a la hora 12, 
en Alsina 94 . piso 8'. Capital, para: 

1» Considera; documentación Art. 347 
del Código d- Comercio al 31)12 70. 

2» Determlnac'ón número de Integran- 
tes directorio y elección de directores y 
«indico . 

3? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta - El Directorio. 

$ 75 e. 2114 Ní 36.400 v. 27|4|71 



M MIMAN 

Sociedad Anónima Comercial 
Industrial. Financiera 
e Inmobiliari? 

(9.6981 

CONVOCATORIA 
Se convoca a of señores accionistas a 
AsamVea Gene^ai Ordinaria para el dia 
3 de mayo de 1971 a las 12 y 30 horas, 
en Santa Pe 782 6' piso, para considerar 
el siguiente ■ ■ 

, Orrpv "Fl- OÍA: 
i» Considerador del balance general, 
■ la cuenta áf ganancias y pérdidas, las 
planillas anexas. ■ Inventarlo general, la 
memor del Directorio y el informe del 
síüfl'cocorrespond.'erites al décimo segun- 
do ejercicio- soda clausurado el" 31 de 
dicienibr» -de 1970 • 

I o Determina clór. del número de miem- 
bro del Dlrectorn elección de Presiden- 
te i de vicepres'dente del Directorio, de 
Directores titulare; y suplentes y de Sin- 
di»» t't 'lar y subiente 

1° Doflan ación de dos accionistas para 
firmar el acta d~ Asamblea. — Buenos i 
Aires « de abril de 1971 - El Direc- 1 
tr>r)o ■ . 

% 97,50 S 21i4 N* 36 366 V. 27 4 71 



MÉRITO 

S.A.I.C. yF. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el dia 30" de abril de 1971, en 
General Hornos 601, Capital, a las 18 
horas, a fin de considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
. 1* Consideración documentos art 347 
Cód. Comercid, ejercicio cerrado el 311 
12¡70. 

29 Elección nuevo Directorio y Síndi- 
cos y dos- accionistas para firmar el acta. 
— El Directorio. 

f 45 e.21|4 N* 36.917 V.27|4{71 

MANTELPLAST 

S.A.O.I. 

CONVOCATORIA 

Convócase a ios señores accionistas a 
la Asamblea Ordinaria que se llevara 
a cabo el 30 de abril de 1971, en Co- 
rrientes 2621, 6» piso, of. 64, de esta Ca- 
pital, a las 10 horas, a efecto de consi- 
derar la siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

- 1* Consideración de los elementos del 
art. 347 Cód, Com., correspondientes al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 1970. 

2? Ratificación actuación Directores, 

3» Distribución de utilidades. 

4» Designación de Directores y Síndi- 
cos. 

5? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

* 60 e.2Ü4 N« 36.911 V.27¡4|71 

MITELLA 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial. 
Financiera e Inmobiliaria 
Registro N' 27.665 

CONVOCATORIA 
Cítase a los señores Accionistas a la 
Asamb'ea General Ordinaria a realizarse 
el 30 de abril de 1971, a las 18,30 horas 
en Rivadavia 10026, capltai a fin de 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración doc. Art. 347, Inci- 
so 1» del Código de Comercio, ejercicio 
al 31/12/70. Distribución de Utilidades. 

2? Designación de Síndicos, titular y 
suplente. 

3» Remuneración directores y síndico. 

4« Designación de dos accionistas para 
flrmai* el acta. — El Directorio. 

$ 67,50 e.20¡4 N* 33.Í25 v. 2614171 



MINA CLAVERO 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial 
Registro N» 28.305 

CONVOCATORIA 
Citase a los señores \ccionlstas a la 
Asamblea General Ordinaria, a reali- 
zarse el 30 de abril de 1971, a las 1750 
horas, en Cuenca 2544, Capital, a fin de 
tratar la siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración doc Art. 347, inc. 1"> 
del Código de Comercio, ejercicio 31/12/ 
1970, Distribución de Utilidades. 

29 Aumento de Capital Autorizado. 

3? Remuneración de Directores 7 Sín- 
dico. 

,49 Designación de Síndicos, titular y 
suplente. 

5? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 67,50 e.20¡4 N9 33.728 v.26'4|71 

MERCANT "' 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Financiera, e Inmobiliaria 
Registro I.G.J. N» 23.181 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, para el 30 de abril de 1971. a las 
16 horas, en Corrientes 1265 Capital. 
ORDEN DEL DÍA: , 
1? Consideración de los documentos 
Art. 347, Código de Comercio correspon- 
diente al ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

29 Elección de directores y síndicos 
y de dos. accionistas para firmar el acta 
de la Asamblea. — FJ Directorio. 

$ 72 e.20|4 N? 35.072 V.26'4|71 

MORECANT 

Sociedad Anónima 
Industrial, Comercial, 
- Constructora, Financiera. 
Inmobiliaria y Agropecuaria 
COI* VOCATORÍ A 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971, .a 
las 19 horas, en Bazurco 3053, Capital, 
para: 

19 Considerar documentos articulo 347 
Códi o de Comercio al 31 de diciembre 
de 1970. 

2' Distribución de utilidades. 

39 Elección de Directores Titulares. 

49 Elección Síndico titular y suplente. 

5° Designación ^e -dos accionistas ílr- 
• *ar acta. . 

Prcnoa Aires, 2 de abril de 1971. — 
El Directorio 

$ 90 e.21|4 N« 36.862 v.27|4|71 



MEFINSA 

3. , > . 

Mercantil, Financiera e Industrial 

Convócase a Asamblea 'Jteneral Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971 a las 
16.30 horas, en San José 334, 9? piso, 
para considerar: 

1» Los documentos del Art. 3 '7 Inc. 1* 
del Cód.'go de Comercio del ejercicio ce- 
rrado el 31H2I70. 

2¡> Fijación número Directores Liqul- 
d 'es " designación de los mismos por 
un año. 

39 Designación de Síndicos titular y 
suplente y de dos accionistas para fir- 
mar el acta — Comis'ón ¿liquidadora. 
$ 60— e.21|4-N9 36.174-v 27¡4|71 

MINX 

Sociedad Anónima 

Industrial, Comercial 

y Financiera 

Bartolomé Mitre 4272, Cap. Federal 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971, a las 
10 horas, en Bartolomé Mitre 4272, pa- 
ra tratar: 

19 Consideración de documentos art. 
347, tac. 19, del Código, de Comercio, ejer- 
cicio cerrado el 31)1211970 

29 Remuneración al Directorio y Sin- 
dico. 

39 Distribución de utilidades. 

49 Elección de Directores titulares y 
suplentes cuyo número quedara ad-refe- 
réndum de la Asamblea dentro de los 
limites establecidos por el Estatuto. 

59 Elección de Síndico titular y Sindi- 
co suplente. 

69 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 75 e.21|4 N? 36.855 V.27|4|71 



MATERIALES T EQUIPOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN 
S.A.C.I.F.I. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 19 horas, en la sede social, calle Co- 
chabamba 2936|38, Capital, para tratar: 
ORDEN DEL DIA: 

1' Consideración de la Memoria, In- 
ventario, Balance Genera», Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín- 
dico, correspondientes al ejercicio cerra- 
do el 31 de diciembre de 1970. 

29 Distribución de utilidades. 

39 Elección de Directores y Sindico ti- 
tular y suplente. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra filmar el acta. — El Directorio. 

$ 90 e.21|4 N9 36.832 V.27¡4¡71 

MATAI.-BU 

Sociedad Anónima, Comercial, 
jiduttrial, Inmobiliaria, Financiera 
y Agropecuaria 

Convocase a los señores accionistas a 

Asamblea Geneíai Ordinaria, para 

e día 30 de abril de 1971, a las 8 horas, 

en El Salvador 4022, Capital, para tra- 

t el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la Memoria. Ba- 
lance Genera., Cuenta de Ganancias y 
Pérdida Inventario e Informe de Sin- 
dico, correspondiente al Ejercicl cerra 
de ei 3111211970. 

29 Elección de directores titulares y su- 
plentes. 

39 Elección de Síndico titular y su- 
plente. 

4» Designación de dos accionista- pa- 
■° firma- el A:ta — El Directorio. 

$ 82,50 e2li4-N» 36.322-V.27l :(71 

MINERA E INDUSTRIAL ARGENTINA 
AUCA - MAHUIDA 

S. A. 

Registro N» 4.66S 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el 30 de abril de 1971. 9.30 horas, en 
3erriard de Irlgoyen 972, para tratar: 

19 Considerac'ón documentos Art. 347. 
tac. 19 del Código de Comercio. Ejerci- 
cio cerrado 31|12'70. 

2* Elegir Síndicos y dos Accionistas 
para firmar e 1 Acta. — El Directorio. 

$ 52,50 e.21i4-N« 35.993-V.27I4J71 

MIGUEL PALMER 

Sociedad Anónima, Industrial, 
Comercia* Financiera, Inmobiliaria 
V Agropecuaria 
Pedro Go'pna 655 - Capital Federal 

Convócase a los señores Accionistas a 
Asamblc General Ord'naria a ce'etraree 
el día 3 de Mayo de 1971. a las 18.30 ho- 
ras, en el local social Pedro Goyena 655, 
Capital, r» 1-0 trotar pi <;'pi)le-''.te 
ORDEN DE! DIA: 

1» Docup'ertacJóii Art. 347 nc. 1* del 
Código dé C^merc'o Ejercicio N» 13. ven- 
cido el 20¡l!7l y Distribución de Utilida- 
des. 

í» Eieccíói de írectores y Síndicos. 

3* Nombrs. des Accionista.' para fir- 
mar el \cta. — Buenos Aires.. VbiT 14 
de 1971. — El Presidente. 

í 60,- e.21!4-N9 36. ,9-.. 2714171 



MISMAS 
S.A.C.I.F.I.A. 
Registro 32.536 

Convócase Asamblea General Ordina- 
ria día 30J4I71, hora. 15, Avda. de Maya 
953, piso 10, oí. H, Cap., para .tratar al 
siguiente ... 

ORDEN DEL DIA: 

1» Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

29 Considerar documentos art. 34T Cód, 
Comercia 

39 Elección directores y síndicos. — El 
Directorio. 

t 60 e.21|4 N9 36.871 v.2714|7l 

MAGDALUX S. A. I. C. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamora Genjral Ordi- 
naria para el 19 de Mayo de 1970, "a las 
1C horas, en Rioja 1331, Capital, ■ para 
tratar: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Los documentos del Art. 347,- too, 
19 del Código de Comercio; ejercicio ce- 
rrada el 31|12|70. 

2* Ratificación "da las remuneraciones 
a los directores por sus funciones de ge- 
rentes. 

i" Elección de Directores, Síndicos y 
dos accionistas para firma el acta. — El 
Directorio. 

$ 75.— e.21|4-N9 35.929-V.27¡4|71 

MADERERA QUILMES 
• S. A. I. C. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordl» 
n»r' de -Accionistas el 30 de Abril .e 
1971 a las 2Q horas en la Sede Social, 
Iguazú 914, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1» ^erfgnación de dos accionista.' pa- 
ra firmar el acta, 

y Consideración de documentos' art. 
347, Inc. 19, Código de Comercio del 
Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre 1970. 
- 39 Distribución de utilidades. ' ' 

4« Fijación número de Directores y su 
elección. 

5» Elección de Síndico titular y su- 
ponte. — El Directorio. 

% 105.— e.21|4-N9 36.172- : .27|4 ¡71 



.1AGNÍ 

S. A. 

Registro N* 17,532 

Convócase a, Accionistas a Asamblea 
General Ordinaria para el día 30 de abrá 
do 1971. a las 9.30 horas, en el local de 
la calle Paraguay N9 776. lar. piso, Capi- 
tal Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA. 

1* Consideración de los documentos, 
Artículo 347 del Código de Comercio co- 
rrespondiente al Ejercicio 1969. 

2« Consideración Distribución Dividen- 
do Provisorio efectuado por el Directorio. 

3' Elección dei Directorio y Sindicatu- 
ra por ei término de un año. 

49 Designación de dos Accionistas pi- 
re firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 75.— e.21|4-N9 35.C89-v.2';'4l71 

MURANO 

S. A. C. e I. 

2xp. 11.182 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de Abril di 1971 a 
las 17 horas, en Balcarce 610, para tra- 
tar *1 siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1« Consideración de la documentación 
aludida en él artículo 22» de los Esta- 
tutos Sociales. 

29 Remuneración Directores y Sindico. 

39 Retribución Gerentes. 

49 Renovación del Directorio. 

5* Elección da Síndico titular y su- 
plente. 

6» Designación de dos Accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 75.— e.21|4-N9 36,191--'.27|4|Il 

MARMjS 

S. A. Industrial y Comercial 

Convócase a los señores Accionistas a 
la Asamblea Generil Ordinaria que 
celebrará en el local ubicado en Ur"£t"ay 
705. 89 j^iso A, Capital Federal, ^: día 
30 de Abruce 1971, a lito 10.30 horas, 
para tratar la siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consid -ración y aprobación de los 
docunentos, prescriptos por el Art/ 347 
del Código de Comercio y' distribución 
de las utilidades correspondiente, al dé- 
cimo Ejercicio Comercial, cerrado el 31 
'"- 'licirmbre de 1970. 

2» Cumplimiento de lo dispuesto e el 
Art, 10 de los Estatutos. 

39' Fijación del número de miembro; 
y elecciór de Directorio. 

49 Elección del Sindico titular y Sin- 
dicó suplente. 

59 Designación de dos asambleístas ,.ar 
rué suscriban y aprueben el acta. — M 
Directorio. 

$ '90.'— * «.2114-N9 36.229-V 27|4f»l 
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"' Martín nigNSTl» ,T * '"'' "•"" >!;:':'! 

8. A. h T C: • • 
• Fantfdó» de Mínenles --■ 
tí' ■ • 1 Metate! ..•■..-.. .' 

k , f Convócase a Asamblea General Otdl- 
narla para el dia 30 de abril de l£71 
a las 8 ñoras, en Moreno M2, ilso 10, 
Dpto. "A", para tratar el ¿guíente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Considerar la Memoria, 3ai.*nce Ge- 
neral, Quema de Gañanía* 5 Pérdidas 
. y . e. Informe, del Síndico, eorriFppndiente 
, ,al' décimo ejercicio económica cerrado el 
. ; Sí . de. diciembre de 1870. . 
. . ., & .Ratificación de las a$iyt».clones a 
Directores Gerentes que realizan" taieas 
en la sociedad sin remuneración. 
. S* Retribución a les '.señares ,\,recto- 
res y Sindico. ? ," 

.:.„.4« Elegir Directores, Sindico f dos ae- 
.:,. ctonistas para firmar el acta. — El Dl- 
:" rectorio, 

• - . '.$ 105 e~JlM*N9..3«.i9 n MJP|4| , n 

MARGTJELAR . ''.;\*'i¡ 

>■■■ ■ So ciedad Anónima -> 

Comercial, IndostriaL • 
Financiera e Inn.obl laris - 

' - Expediente N» 29.04a *i 

. . Convocase a Asamblea O^iiera); Ordi- 
'naria a celebrarse el día 3P de abr' de 
1971; a las 19 ñoras, en C t&* de la 
Paz 1691. 79 piso, Capital* para tratar 
'el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración documentos Alt. 347 
del Código de Comercio respondientes 
ai 1er. ejercicio cerrado el ?l de diciem- 
bre de 1970. 

V Retribución Directores -.\ Síndicos. 

3* Determinación del número de dl- 
fectores y su elección. 

4* Elección de Sindico Tiinlar y Su- 
plente y de dos accionistas para firmar 
el acta. — El Directorio. 

f 75 e.21i4-lfí 36.663 1.27,4171 



M.E.RXN.S.A. 

Comercial e Inmobiliaria 
Sociedad Anónima , 
N. R. 6.659 
Buenos Aires. 13 de abrü -te 1971. 

CONVOCATORIA 

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 *e ■'.bn. de 1971. 
a las 19.30 ñoras, en la Sede Social La- 
valle 376 de esta Capital, rara tratar 
la siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1° Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General, Cuadro Dsirottratívo de 
Ganancias y Pérdidas, 'nventarlo J In- 
forme ael Sindico correspandle te ai ejer- 
cido cerrado al 31 de diciembre de 1970. 

2* Distribución de Otilidides. 

3* Designación del Nuevo Directorio. 

4 9 Designación del ^indico. 

5* Designación de dos accionista' para 
firmar el acta. — El 'residente. 

$ 75 e.ai4-N» S6.610 v.27[4|71 

MASANTI 

S. A. 1. I. O. F. A. - - 

Convócase .a Asamblea Oral. Ordinaria 
para el 30 de abril de 197*1, 21 horas, 
en Salguero 575, 1? piso, para' conside- 
rar: 

1* Documentos Art. 347, CYC. ejerci- 
do al 31P2I1970. 

2* Distribución de utilidades y retribu- 
ción .a los -.Directores y Sindico. 

3* Elección Directores y Síndicos y dos 
Accionistas para firmar acta de Asam- 
blea. — El Directorio. 

S 60 eJl|4 N» 86.021 v.27|4|71 



MON1MÁR S. A. - 

Industrial, Comercial,- -- '■ 
Financiera,' Inmobiliaria ét ■ 
- Mandatos y Representaciones • 
Buenos Aires. 15 de tbrli.ae JJ71. 
CONVOCATORIA - ■ 

Se convoca a los señores Accionistas 
a la Asamblea General Ordlrt ría Que se 
celebrara el 30 de abri. 1 de 1971, a las 
10 y so ñoras, en el íocal roclal de la 
calle Esmeralda N' '634, l c piso. Dpto. 
"A", de esta ciudad, para considerar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Considerar la Memoria, ei Inventa- 
rio, Balance General, Cuenta \e Ganan- 
cias y Pérdidas. Anexos rerpectivos 5 In- 
forme del Sindico, correspondientes al 
29 ejercicio finalizado el 31 oe diciem- 
bre de 1970. 

2? Destino del resultado -i Batanee 
General al 31 de diciembre íc 1970; 

39 Aumento del Capital A itorlzado. 

4* Elección de Directores y Síndicos 
por un nuevo periodo "stacmario. 

5* Designación de dos Acoío istas ; pa- 
ra firmar el Acta de \samblea. — El 
Directorio. 

•$ 90 e.21|4-N* 36.98f V.27i4¡71 

MOTOR MOTIL 

Sociedad Anónima 
Comercia) 

Monteagudo 230 primer 
p'so, Buenos Abres 
Expte. 27.639 

Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria para el día SO de t-trii de Ib 71, 
a las 8.30 horas, sn 3] local social de 
la calle Monteagudo 230, irlmer piso, 
Capital Federal, para gratar e> Rtir-iente 

ORDEN DEL DÍA: 
1« Consideración de los aocumentos 
r rescriptos en el Art 347 dei Código de 
Comercio, correspondiente a. ejercicio ce- 
rrado el 31 de diciembre & i9.0. 
29 Distribución ae utilidades. 
3» Elección de Directorio, Síndicos Ti- 
tular y Suplente y de do* accionistas 
para firmar el acta. — -El ^rectorio. 
$ 90 e.21|4-N» SO.*» T.27¡4l71 



MORALEJA "' . 
S. A. C. I. F. I. C. A.' '■■*-' *" 

CONVOCÁTOJjtA' v '' ' > 
Sé convoca a" Asamblea General Ordi- 
naria para e' dla,3C de abrü de~l37l : ;a' «s 
15. 30 horas en el leeal social "de" calle 
Sarmiento 1542, ler plso,'d'to. 5„para tra- 
tar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Deslgnaciór de dos accionistas pa- 
ra suscribir ei acta. 
2* Consideración documentos art. 3.41? 

del Código de Comercio aláll2[70; 

29 Honorarios de directores y síndi- 
cos: 

4» Elecciór de directores por un nuevo 
periodo de dos años y síndicos «titular y 
suplente por el término de un año. 
Nota: Para tomai parte de la asamblea 
de accionistas deberán depositar 
en la sociedad sus acciones o un 
certificado bancario que acredite 
si' depósito hasta tres días antes 
de la feche fijada para su- realiza- 
ción. — El Directorio. 
$ 105 — e.22'4-N« 37:322-V.28¡4|71 

MOLINO HARINERO FLORIDA 



MARCIAL 

S.A.C.IXF. y A. 

Expediente N» 23.699 

Convócase Asamblea Genera; Ordina- 
ria 30 abrü de 1971, 18 "oras, er Carlos 
Pellegrini 27, 4' piso Tf para tratar: 

1« Documentos Art. 347 Código de Co- 
mercio, ejercicios años "969 • 1970. 

2* Consideración de ln actuado par el 
Directorio. 

3* Fijación del número y aiecclón Di- 
rectores, Síndicos y dos helenistas para 
firmar el Acta. — El TJrecnorlo. 

* 45 e.31i4-N» 37.015 T.27|4|71 

MAQUINAS ONCB 
S. A. X C. 

Convócase a tos señores Accionistas a 
Ja Asamblea General Ordinaria para el 
día 30 de abril de 1971, a las 18 ñoras, 
en nuestra cede social cade José E. 
Urtnuru 426, Capital Federal para tra- 
tar ei siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

l« Consideración documenoos Art. 847 
Código de Comercio. 

29 Distribución de los tesvltaubs del 
ejercicio. 

3? Designación de 'Stndieo Htjuar y 
Suplente. < 

49 Djeabgnactta de dnsacdonlstai para 
firmar el acta. — El "Mrectcrio. 

$ 52^0 e.21l4-N» 37.018 V.27j4i71 



MENGIBAR 

S. A. i. C. F. a. 

Registro N» 23 J7* 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Oeneral Ordi- 
naria para el día 3C de abril de 1971 a las 
19 hoias, en el locaj de la calle Belgrano 
1915, piso 2", a fin de tratar el siguien- 
te, 

ORDEN DEL DÍA: 

V Consideración documentos art. 347 
Código de Comercio, ejercicio al 31 de di- 
ciembre de 1970: 

29 Distribución oe utilidades; 

3? DeterminaclóT del número y elección 
de directores y síndicos, titular y suplen- 
te: 

49 Reforma de los estatutos, modifica- 
ción-de! art. 49 por aumento de capital 
autorizado: 

5* Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar e' acta. — El Directo- 
rio. 

$ 90 — e.20!4-N? 33.639-V.26i4|71 

MELTOCUFO ' 

Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 
Ni 24.160 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionista? a 
Asamblea General Ordinaria ">ara el ?n 
de abril de 1971, a las 8.30 boras. en 
Entre ' Ríos 739, Capital, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración Doc. Art. 147 Código 
de' Comercio, ejercicio ^errede 31 1270. 
29 Fijación número íirect^re y elec- 
ción ae las mismos y de 3lndlccs rim- 
iar y Suplente, todos dot e término de 
un año. 

39 Designación ie dos aocicnistas para 
filmar el acta. — El Directorio. 

t 75 e.21'4-N9 37.005 T.27|4I71 

nnc-SAM 

S. A. C. I. F. e t. 

Convocase a los señores Accionistas a 
Asamblea Oeneral Ordinaria para el 
día 30 de abril de 1971, a las 10.30 ho- 
ras, en Ayacucbo 490, 49 piso, oficina 
11. de esta Capital para considerar el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración de los documentos 
que prescribe el articulo 347 del Código 
de Comercio 'con relación al ejercido 
cerrado el .31 de diciembre de 1970, y 
distribución de utilidades. 

29 Fijación del número de Directores 
y elección de los mismos. 

39 Designación del Sindico titular y 
suplente. 

49 Designación de dos Accionistas pa- 
ra suscribir £1 Acta de Asamblea.. — El 
Directorio. 

« 120 e.2114 N' 35.766 7.27(4171 



Soe. Alejandro Selvm 
Sociedad Anónima 
Industrial, Comercial, 
Inmobiliaria y Financiera 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
3 de Mayo de 1971 a las 19 horas, en él 
íocal de Corrientes 2312, P. 11, Capital, 
a fin de considerar el siguiente 

ORDEN DEL DlA: " 

1» Balance al 30111470 y consideración 
Art. 347 del Código de Comercio. 

29 Aumento del Capital Autorizado y 
emisión de acciones. 

. 39 Elección de Directores. Síndicos y dos 
Accionistas para firmar y aprobar el acta. 
— El Directorio. 

I 90.— e.22!4 N? 37.792 .v.28|4|71 

MONTECARLO PUBLICIDAD 
8. A. C. 1. 

CONVOCATORIA 

De acuerdo con lo Impuesto, en los es- 
tatutos sociales se comoca a ios señores 
accionistas a 1a Asamblea General Ordi- 
naria, que tendrá lugar el día 30 de abril 
de 1371 a lar 18 30 horas, en la sede social 
de la sociedad sita en Cerritd 146, piso 11. 
Capital, para tratar y resolver lo si- 
guiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

I 9 Consideración de la memoria, inven- 
tarlo balanc. general, cuenta de ganan- 
cias y pérdida!» distribución de utilida- 
des e informe d?i sindico, correspondien- 
tes a: ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 1970 

2" Elección de directores titulares, di- 
rector suplente, sindico titular y sindico 
suplente. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea — El Di- 
rectorio 

$ 120 — e.22 4-N9 37.434-V.28I4I71 

■METAL WORK 
8. A. I. C. F. 

Registro N» 2L457 

CONVOCATORIA 

Cítase a los seiores accionistas a la 
Asamblea Qenera. Ordinaria a realizar- 
se el 30 de abril de 1971, a las 19 horas 
en Ramos Mejia 1071 2* "A", Capital, pa. 
ra tratar el siguiente. 

ORDEN DEL DÍA: 

I 9 Consideración documentas al 31112 
70 art. 347 Cód. a«i Comercio 

29 Designación directores, síndicos y 
dos accionistas para firmar el acta. — 
Buenos Aires, abrü de 1971. — El Direc- 
torio. 

$ 60 - e .22)4-N 9 S7.234-T.28¡4|71 

MEDIAS SAINT GENEZ 
S. A. L C. F, e I. 
Exp. N» 14.248 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea Genera] Ordinaria para el día 

30 de abril de 1971, a las 10 horas, en <" 
local de la calle Ramón Falcón 38. Ciuaa- 
déla. Buenos Aires, para considerar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DlA: 
1* Consideración de los documentos del 
art. 347 del Código de Comercio,- corres- 
pond entes al ejercicio N» 9. cerrado el 

31 de diciembre de 1970. 

29. Elección de directores y síndico ti- 
tular y suplente. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

8e recuerda a ios señores accionistas 
las disposiciones del art -20 de los esta- 
tos sociales que disponen' Ja' obligatorie- 
dad de'deposltar las acciones con dos días 
de antfcipaéión. "— El Directorio. 

I 105.— e.2214 N9 37.422 V¿8i4,71 



MITRE '''•' '■ •'•*'' •í'f.'V 

S. A. C. L A. - •"' ' : ■•'-' -*• ••• 

' •■■'"••'' CONVO^AroRLÍ • 
'Convócase' a Asaili'ó:e ; á v «éñ"efal í 'Extra- 
o: diñarla' pura 'el dlá "23 de abril ae 
1971. a las 'deeíséís 'ífoi'a.s; en-Xa'valte 
1C46. 9'|31¡ Capital, 'para- tratar el si- 
guiente: ..,-,- 

OPDEN DEL DÍA: 

19 Disolución de la sociedad. . 

29 ¿probación de ,la ; gsstl Un realizada 
par el Directorio, hasta la fecha- 

3' .Des'gnación de ,dos acconfstas par» 
firmal él acta. — El Directorio. , 

9 45^- *>2«4- N9- 36.235 ^.27(4171 

MUCCI V BLACHET 

Sociedad Ah'niraa ' 
Comercial, Financiera, 
Inmobiliaria y M ñera ' ' 

CONVOCATORIA" 

Convócase* a Asaaíb.ea General Ordi- 
naria para el día SO, de -abril.de 1971. 
a las ,10 lis-, en ^éxioc .1^19," Capital 
Federal. „ -, 4 ■. ... 1 ,., ' 

ORDEN DEL DÍA: 

iv Consideración de los documentos 
del Art. 347 del Código de. Comercio por 
el tercer ejercicio. •" ' ' 

29 Elecc ón dé directores, síndico y 
sindico suplente por el .ejercicio 1971. 

39 Designación di dos accionistas p<*rs 
firmar el acta, r- El 'Directorio. 

9 75"- e.2H4 N9 36142 ¥.2714(71 

MADERERA DIRECTORIO . 
Socl dad Anónima ItíduslriaL 
Comercial y Agiopecoarla 
Expíe. N. 14.456 v 

CONVOCATORIA ** 

Convócase a Asamblea Gene-ai Ordma. 
ría de Accicnistas para d día 3 de mayo 
de 1971, 19.30 horas, Direc orlo 1579, Ca- 
piíal, para tratar: 

ORDEN DEL. DI A '-, 

1* Consideración docimentos Art. 347, 
inciso 19 Código de Comercio Ejercicio 
al 3il2r70. 

29 Remuneraciones D'rectb.e- y Sindt* 
co. y 

39 Fijación y elección ¿hrectoreé. Sin- 
dicos y dos accionistas para firmar el Ae. 
ta. - El Directorio. - 

$ 75 e.23¡4 N» 37.921 v.29|4j7l 

MANFRÉDO r. '~ r ~ 7 ^ " ,f 

CANTALUPI & CÍA. LTDA. 
8. A. L C. A. I. F- 

CONVOCATORlA 
Convócase a los señores accionistas de 
conformidad con el Art 28 del Estatuto 
Sedal a la Asamblea General Ordinaria 
que se realizará el día 29 de abril, a las 
19 horas, en el local social, calle Sar- 
miento N9 1664172 de esta Capital, a fia 
de considerar el siguiente - • • 

OFCEJ* DEL D1a: 
19 Designación de dos accionistas pre- 
sentes para suscribir él acta de Asan* 
Mea. 

29 Consideración de la Memoria. Ba- 
lance General, Cuenta de Oanancias f 
Pérdidas; Inventario e Informe 3ei Sin- 
dico, correspondentes al ejercicio cerra- 
do el SI de diciembre de 'ífT-o'.' 

39 Autorización a> Directorio .para pro- 
ceder al aumento de. capljfaí conforme a 
lo que resuelva la asamblea. "" 

49 Designación tid'cúieo Directores ti. 
tulares y dos Directores suplentes por 
tres periodos y 

59 Designación del. Sindico titular y 
del Síndico suplente por. el ejercicio 197L 
— El Directorio. ...-.- 1 
Nota: Para asistir a la Asamblea los 
accionistas deberán denostar sus 
acciones en el local de la Socic- ' 
dad hasta tres días antes de » 
fecha fijada para la misma (Art 
30 de los Estatutos), . 
La Sociedad se hace responsable 
por efectuar las publicaciones fue. 
ra de término. 
S 180-e.21'4 N9 36.202 V.27I4Í71 



MADAUS ARGENTINA 

Sociedad Anónima Comercial e 
Industrial 

• ONVOC/»TpRlA . 

Se convoca a los señores accionistas de 
'•Madaus Argentina , Sociedad Anónima 
Comercial e Industrial".- a la .Asamblea 
Oeneral Ordinaria a realizarse en Avda. 
Córdoba 679, 49 pisó, oficina 401, Ca- 
pital Federal, el dia .30. de abril, de 1971. 
a las 18 horas, para tratar el ..siguiente: 
ORDEN DEL DlA: 

1* Consideración dé la Memoria, Ba- 
lance General. Cuenta de G'.nanclas y 
Pérdidas. Inventario y Dictamen del 
Sindico correspondientes -.a) .ejercicio fi- 
nalizado el 31 de ..diciembre de 1970, 

29 Elección de dos directores titulares 
y uri director suplente. ,.■/ 

3* Elección de Síndico titular y su- 
plente. 

49 Designación de' dos accionistas pa- 
ra.firmar,; el. acta, de Asjamblea. — El 
Directorio. 

$ 120 e.21|4 N» 35.841 V.27]4j71 
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MADERAS A Vi ••:--•'•• 
8. A. C.L F. L '- : _-V 

Coavócase a ios señores Accionistas a 
Asamblea Genera* Ordinaria para «1 dia 
89 de abril de l¿Ti á tas 19 horas, en» la 
sedo social de Quintiiio Bocayuva 946, 
Capita. - Federal para considerar el si. 
(úfente ' 

ORDEN" DEL DlAl ' - 

- lí Designación 4o -dos accionistas para 
firmar el Acta 

2» OonslderaclóD 4e la documentación 
del Artr 347. mí Código de Comercio del 
ejercicio cerrado e» 31 de diciembre de 
1870 

,3» Elección 'des. Síndico titular- y; eu? 
Mente. •. .. i'. •• »'.-.- ,. > ■•;'<'*> 

4» Aumento de Capftaj- r „ • ;..„.. X- ' ' 
'I 6©V72l* N¿ 36.350;V "27:4171 

MALLO T CÍA- ."■ .*'•'.' '• . „' >."' 
S. A C' *" 

' ¿Irada vi* 4432-—. Bs. -As .-* 
CONVOCATORIA' 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para e. día .30. de abril de 1971 a Jas 
1? horas, en eí local' de la calle Rivada-- 
Tla "4432; * Cap.'- Peo : - para tratar el si- 
guiente, .-._'."-."■•• " ' "' , ¿ 
' ORDEN DEL Di A: 

1» Consideración docum. art. 347 inciso 
1* del Código de Comercio por el ejercicio 
del año- 1970. » 

- 2» Dlstribcíon de. utilidades y remune- 
ración al directorio y síndicos. 

3* Elección .-de. síndicos. 

4* Elección de- dos accionistas para 
firmar el acta. —.El Directorio. 

$ 89 — e.20(4-N» 32.428-V.26|4i71 

MINERA SALTA ■ ■ : 
S. A. I. C . 

PRIMERA CONVOCATORIA 
ASAMBLEA. GENERAL ORDINARIA 
Se convoca a. .los señores- accionistas a 
la samblea General Ordinaria que se 
realizara el 30 de abril de 1971, a las 
9 horas, en nuestro local social Avda. 
Córdoba 3078, Capital Federal, para tra- 
tar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de los documentos 
proscriptos por el articulo 347 del. Có- 
digo de Comercio, ' del ejercicio cerrado 
«1 31 de-dictembre.de 1970. 

2? Distribución de utilidades. 

3* Determlnac ón del- número de Di- 
rectores y. elección de, los mismos. . , ■ 

49 Elección de un Síndico titular y un 
Síndico suplente. _ '. 

6? Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta de la Asamblea. 

Para tomar parte en Ja .Asamblea de- 
ben depositarse fas ' acciones en . la So- 
ciedad, basta tres días antes de la fecha 
fijada para ia .misma. — Buenos Aires,-» 
12 de abril de 1971". — El Directorio. 
* 105. 



ORDEN DEL DÍA: 
1» Lectura, consideración y aprobación 
de la documentación prescripta por el 
artículo 347 del Código de Comercio co- 
rrespondiente ai ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 1970. 
2» Elección de Directores y Síndicos. 
3» Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta - de' Asamblea. 
Nota: Se recuerda a los señores accio- 
nistas "(pie, de acuerdo con las dis- 
' posiciones estatutarias, deberán 
, depositar sus acciones en la Ca- 
ja de la 'Sociedad hasta tres días 
_*. .Antes, del -fijado para la Asam- 
„■-. ; olea, 
- ^.112,50 e.21|4 N« 35.755 V.27|4¡71 

METAL NORTE' " 

- --i Sociedad Anónima Comercial. 
: e. Industrial 
-Parcha 123, 3? piso, oficina 6». 

; BsV'Aa/Reg! ,S* 2V.Í58 
-, Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, para, el día 30 de abril de 1971 
a las ,20 horas en Paraná 123, oficina 
69 para fa-atar: Documentación Art. 
347 C. C, ejercicio 31112)70 Distribución 
Utilidades, Remuneración Directores y 
Sindico; Elección Directores y Síndicos 
y dos accionistas Tiara firmar él Acta. 
— El Directorio. 

■ $ 52,50 e.21f4 N» 36014 V.27I4J71 

marítima rio negro 

Sociedad Anónima 

de Comercio, Navegación y Mandatos 

Expte. N». 27.213 

Convócase a- Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas a realizarse en la 
sede social calle San Martin N* 686 pi- 
so 1», Capital Federal el día 3 de abril 
de 1971, a las 16 horas, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

' 1' Consideración de la documentación 
proscripta por el art. 347 inc 1* del Có- 
digo de Comercio; 

2» Remuneraciones al directorio y sin 
dico; 

3» Elección de directorio y síndicos; 

4? Elección de dos accionistas para fir- 
mar el acta de asamblea — El Directorio. 
$ 90.— e.22¡4 N° 37.268 v.28[4|71 

MONFORTE ~ 
S. A. L I. C. F. y A. 

ífo habiéndose llevado a cabo la Asam- 
blea General- Ordinaria citada para el 
31 de marzo de 1971, convócase por se- 
gunda vez para el 30 de abril de 1971, 
a las 10 horas, en Cochabamba 2649, 
Capital Federal, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
• lv Consideración de la Memoria, In- 
ventario. Balance General. Cuadro de 
Ganancias y Pérdidas e Informe del 



»,,-,. víí «««** -— ¿ium«" Síndico, correspondiente al 3011 1Í70. 
e.-2114-M» 36.087 v.27|4|71 \- v Elección de Síndico. 

3> Distribución de Utilidades. 
4? Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta de Asamblea — El Di- 
rectorio. 

t 97,60 e.22|4 N» 37.822 V.28¡4¡71 



MATTAINI, 

EMPRESA CONSTRUCTORA . . . 

S. A. 

Comercial, Inmobiliaria _, 

L Financiera r/ . _.' , 

Igrano '42?, Buenos Aires 
. Iinsp. Gral. de Justicia jSf' 30.900' - 
CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria a celebrarse el 30 de abril de 1971, 
a la* -16 horas, en Belgrado 427,- 69 piso, 
Capital, para considerar el siguiente . 
ORDEN DEL DÍA: 

• 1* Consideración -documentos Art 347 
C. de' Comercio del- ^ejercicio 31]12|1970. 

2» Destino saldo del Balance. Remu- 
neración Directores y . Sindico. -^ - • .? 

3' Elección Síndicos. Designación da 

Íos accionistas para firmar el acta. — 
1 Directorio. — Buenos Aires, abril 1S 
de 1971. > - ~ . . 

X 75,— e.21|4 N?. 35.856-. V.27|4|7l 

MARDAL 

O. I. F. I. C. A. B A. 

Convócase a los señores 'Accionistas a 
la Asamblea - General Ordinaria para el 
día 30 de abril dé 1971 a las 18 as., en 
Av. San Martin 1887,' Capital "a fm dé 
tratar el siguiente! -. \ 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de los Documentos 
exigidos- por el Art. 347 -del Código de 
Comercio correspondiente al ejercicio fi- 
nalizado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Designación de Autoridades y Sin- 
«ico. 

3* Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. — ■ El Directoría -■ 

t 67,50 e. 21|4 N9 36.782 v. 27|4J71 

MERCIIANDISING 
8. A. 

Registro N» 20.277 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrará, el día 30 de abril de 1971, á 



MICHELOUD Y AGITIRREBARRENA 

Sociedad Anónima. Inmobiliaria, 
Industrial y Comercial 
N» 9414 

- CONVOCATORIA 

' Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria para el día 30 de abril de 1971, a las 
16, hs., en el local social de la calle Vía- 
monte 2533, Capital Federal, para tratar el 
siguiente - 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración de los documentos art 
347, lno. 1» del Código de Comercio, del 
duodécimo ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

29 Elección' del síndico titular y suplen- 
te. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. — El Di- 
rectorio. 

• * 90.— e.22|4 N9 37.462 V.28Í4171 

MARIO ME.1ALELATT 

• Sociedad Anónima 
1 " Comercial, Industrial.^ 
Financiera y Constructora 
So convoca a los señores Accionistas a 
Asamblea. General Ordinaria a alebrar- 
se el día 30 de abril de 1971, a las 10 ho- 
ras, en él local sito en la Avda. Córdoba 
744, P. B., Dto. "K". Capital Federal a 
efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL 
DÍA; 19 Elección de dos Accionistas pa- 
re firmar el Acta; 2* Tratamiento de la 
documentación fijada • por el Art 347 
del Código d; Comercio del Ejercicio ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970; 3» Elec- 
ción de Directores y Síndicos — El Di- 
rectorio. 

t 75 e.23|4 N? 38.080 v.29'4|71 



MARAVANT 

S.A.I.O. , 
Convócase' 



i. Asamblea General Ova- 



las nueve y treinta horas, en el local I naria para el-dia 30 de abril de 1971 a 
apclaL calle Bernardo de Irigoyen tallas 19 horas, en Tucumén 227, piso 2«, 
Capital, par* tratar el s&utaater *|Mie* trato* el siguiente .,. 



ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de los documentos que 
establee», el Art. 347 inciso 1» del Código 
de Comercio, correspwidientt ai Ejerci- 
cio cerrado el 31 de dic'-etVb.e de 1970; 
2* Consideración y afectación resultado 
del Balance; 3? Dignación de dos Ac- 
cionistas para firmar el .Acta de Asam- 
blea. -, EJ presidente 

$ 75 e.23!4 N« «7.870 V.29i4(71 

MERIDION 

Sociedad Anónima, Industrial, 
Comercial, Financiera e Inmobiliaria 
CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que ten- 
drá lugar el día 30 de abril de 1971. a los 
20 horas, en San José 334, 5» piso, para 
tratar el .siguiente ' 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Considerar documentos artículos 34T, 
del Código de Comercio, ejercicio cerrado 
al 31I12¡70 y establecer distribución de 
utilidades; 

29 Fijar remuneraciones directores y 
síndico; - " . , 

39 Aprobar la distribución en accione^ 
del saldó del revalúo iey 17.335; ' 

49 Elección de directores titulares y su- 
plentes y sindico titular y suplente; • • 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

$ 105.— e.22|4 N» 37.298 v.28!4|71 

MELA 

Sociedad Anónima, 
Inmobiliaria y Financiera 
Registro N? 23.708 

CONVOCATORIA 

Convócase Asamblea Ordinaria 30 abril 
1971, 11 horas, Rodríguez Peña 507, CapL 
tal Federal, para tratar: 

1» Designación dos accionistas escrutar 
votaciones y firmai acta. 

29 Documentos art. 347 código Comer- 
cio, ejercicio 1970 y 

39 Fljaciói número y elección directo- 
res y síndicos por un año. — El Di- 
rectorio. 

$ 60 — e.22|4-N» 37.U0-v.28¡4|71 

MARKAT 

Sociedad Anónima 
Registro N? 37.266 

CONVOCATORIA 

Cítase a las Sres. accionistas a la A. 
G. O. a realizarse el 30 de abril de 1971 
a las 17,30 hs„ en Maipn 471, Capital, pa- 
ra tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración documentos al 31112(70, 

Art. 347, C. de Comercio. 
29 Elección de directores síndicos, i 
39 Designación de dos accionistas para 

firmar el acta. — Buenos Aires, 7 de abril 

de 1971. — El Directorio. 

$ 52,50 - e.22!4-N' 37.254-v.28!4|71 



MARAGUA 

Sociedad Anónima. Comercial," 
Industrial, Inmobiliaria, Financiera 
y Constructora 
Registro N* 23.886 

CONVOCATORIA 

Cítase a -los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a reali- 
se en el Jocal de la calle Marcelo T. 
de Alvear 636, plsp 49 de esta Capital 
el día 30 de abril de 1971 a las 10.30 
horas, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración y aprobación • de la 
documentación prescripta por el artícu- 
lo 347, Inciso 19 del código de Comer- 
cio, correspondiente al cuarto ejercicio 
social terminado el 31 de diciembre de 
1970. 

2» Elección de tres Directores. 

39 Elección dé un Síndico titular y un 
Síndico suplente (Art. 99 del Estatuto). 

49 Determinar clase y naturaleza de 
acciones, del capital autorizado de pesos 
6.250.000,00 (Art. 4í y 69 del Estatuto 
Social). 

6» Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la Asamblea. — 

Buenos Aires, 12 de abril de 1971. 
El Directorio. 

* 97,50 e.21|4 N9 35.728 v.27¡4|?l 

MUEBLES ASTRO 
Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Financiera e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 28 de abril de 1971 a 
las 20 hs.. en el local sito en la calle 
Rivadavla 7463, Capital., para tratar el 
siguiente: 

ORDEN DE1 DÍA: 
, 1* Consideración documentos- articulo 
847, inc 1' del Código de Comercio 4« 



ejercicio cerrado al 31 de diciembre d» 
1970. 
2? Distribución de utilidades * 
39 Elección del nuevo Directorio, Sín- 
dicos y dos accionistas para firmar el 
Acta de la Asamblea, - El Directorio. 

*• 75.— e.21|4 N° 36.137 v.27(4i71 



MICROOMNIBU8 246 ., 

S. A. C • I. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas A 
la Asamblea General Ordinaria que H 
celebrará el día 29 de abril de 1971, a 
las 20 hs., en el local dé la calle Hu- 
maitá 7282, Capital, para considerar et 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Lectura, consideración y aprobación 
de la Memoria, Inventarlo, Balance Ge- 
neral, Cifenta de Ganancias y Pérdidas 
e Informe, del Síndico, correspondiente* 
al ÍO 9 ejerolclo económico cerrado *ek 31 
de diciembre de 1970 y distribución ' de 
utilidades. 

29 Elección de 4 Directores titulares 
para desempeñar el cargo de presiden- 
te, vicepresidente, tesorero y prótesórero; 
5 Directores titulares jf 5" Directores 'su- 
plentes.^ - -.-•-,'". 

39 Elección de 1 Síndico titular y 1 
Síndtóo^supjente. ; . „ 
,49 Designación de ,2- accionistas para 
aprobar y flnfiaí el" Acta de' la Asamblea. 
— H Directorio. 

8 90.— e,21|4-N9. 38.1*26 y.27|4í7l 



MINISA 

S. A, C. C. F, L 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el 30 
de abril de 1971, a las 19 horas, en Can- 
gallo 2370, piso 49, Of ' 24, Capital, para 
tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DlA: 
19 Consideración documentos Art. 347 
del Código de Comercio, ejercicio cerra- 
do el 31|12|1970. 

29 Elegir Síndicos y dos accionistas 
para firmar el acta. - El Directorio. 
— Buenos Aires, 12 de abril de 1971 

% 75.— e.21¡4 N^ 36.075 v.27i4|7l 



MOISÉS PERELMAN E HIJOS 
S.A.C.LF.L A. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas», a celebrarse el 30 
de abril de 1971 horas 10, en Rute Huido- 
bro 2762, para: 

19 Considera! documentos exigidos por 
el art. 347 del C de Comercio, corres- 
pondientee a» ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 1970; , 

29 Designación de directores, síndicos 
y dos accionistas para suscriba el acta. 
— El Directorio. , • 

* 60 - e.20|4-Ní 32.047-V 26 4 71 



*N '- 



NOVOMOTOB 

S A,' I C 

- ' 'CONVOCATORIA- «• 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas a realizarse el día 
30 de abril de 1971 a las 8 horas, en Fra- 
ga 1158, Capita] Federal, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: - 

19 Consideración de- los .documentos 
prescript'S por ei Articulo N9 347 del 
Código de Comercio del Ejercicio al. 31 
de diciembre de 1970. • 

2» Dlstribució» de utilidades, 

39 Elección de Síndicos. 

4* Designación de dos Accionistas pa- 
ra firma el acta. — El Directorio. 

$ 75 e.23¡4 N<> 38.003 v.29|4|7t 

NECCHI ARGENTINA 
Sociedad Anónima 
' Industrial y Comercial 
Registro N9 5.536 

■ CONVOCATORIA 
' Convócase a los señores Accionistas a 
Asamblea General Extraordinaria, para el 
día 5 de mayo de 1971, a las 10 horas, en 
el local social, Bernardo de Irigoyen 30J. 
piso 11, para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
19 Designación de 2 accionistas para 
firmar conjuntamente con el señor Pre- 
sidente el Acta de Asamblea. 

29 Consideración del Revalúo ContablS 
de los Bienes de Uso de la Sociedad. 

Buenos Aires, 20 de abril de 1971. — 
El Directorio - 

$ 75 e.234 N« 37:979 v.29'4174 

NASI 

F.I.CX y M. S.A. 
KT» 8JS93 
Convócase señores accionistas a Ajsam* 
blea GraL.-Ord. 30I4I71. 14 hs. Aftasce 
1545, efecto tratar documentos Art. 347 
Cód. de Cora. Ratificación, remuneración 
comité ejecutivo.- Elección directores su- 
plentes, síndicos y accionistas firmar 
acta. — .El Directorio. 

$ 45.— «.2014.^ 31.500 » 26iHW 
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NORMETAI 
*. A. C F. I A. 

Convócase t- Asamblea General Orct* 
nam para e» día 3fi de abril de 1971 a 
tas 1C Os., en Rivadavia 1342, »» piso. 
'Oí. 4, Capital, a ííd de tratar el si- 
puient- 

ORDEN DEL DÍA: 

l 9 Consideración de las Documentos 
exigióos poi el Art. 347 -del Código de 
Comercio cerrespendiente al ejercicio fi- 
nalizado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección de Autoridades y Sindico. 

3* Designación d* dos accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

$ «7,50 e. 3If4 N» 36.781 V, 27f*j7l 

KEBVA 

Saciedad Anónima 

CONVOCATORIA 

Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de -abril de 1971, en 
Tucumán 1476, piso 1*, Capital Federal, 
a las 15.30 ñoras, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1» Considerar ía documentación del 
Art. 34'», Inc. 1» de Código de Comercio, 
torcido ai 3i|í2|7ü 

29 Elección de Directores titulares y 
determinación de¿ número de suplentes 
y elección de los mismos. — Designa. 
Ción del Sindico titular y sapiente. 

3* Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. — Buenos Aires, 13 de 
abril de 1871. — El Directorio. 

Nota: Se recuerda a los señores accionis- 
tas qu pata asstlr a la Asamblea 
deberán depositar en la Tesorería 
de ía Socleoad sus acciones y cer- 
tificados de las mismas, por lo me- 
nos tre. días antes del lijado para 
la reunión 

t 10¿, e. 21)4 N» 36.952 ?. 27j4|7l 

JVOBLEX ARGENTINA 
8. A. C. e L 

CONVOCATORIA 

Se convoca a tos señares accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que ten- 
drá lugar ei día 30 de abril de 1971 a 
las 19 ñoras, en m sede .social, calle Gas- 
cón 956, para tratar lo siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración documentos articulo 
847. inciso iv dei Código de Comercio, 
correspondiente ai undécimo ejercicio co- 
mercial cerrado & 31 de diciembre de 
1970. 

V Distribución de Utilidades. 
3* Elección de Directores y Síndicos. 

V Deslgnaeiór de dos accionistas para 
firmar ^1 Acta de la Asamblea. — El 
Directorio. 

% 75 e. 2114 N« 36.635 V. 27¡4J71 

NEGRE 

S. A. L C. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abro de 1971 a 
las 18 horas, en la calle San Pedro 5840; 
Capital federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

iv Consideración de la documentación 
«ne prescribe c» Articulo 347 del Código 
de Comeré! , por el Eercido cerrado el 
H de diciembre de 1S7D. 

3* Elección de Directores y Sindico y 
dos accionista) para firmar el acta. — El 
Directoría 

$ 75 e. 21}4 H» 36.645 y. 27*401 

MOKMATIC 

Sociedad Anónima Industrial 
y esmérela) 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 a 
las 19 ñoras, en la calle Tres de Febrero 
V 2562, Capital Federal, para considerar 

Cl siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Ratificación de la gestión del Di- 
rectorio. 

V Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General. Cuenta de Ganancias y 
Perdidas. Inventarlo e Informe del Sin- 
dico correspondientes al ejercicio termi- 
nado el 31 de diciembre de 1970. Retri- 
bución a les Directores y distribución de 
«tllldades 

3* Fijación del numero de directores y 
■leccló- de tos mismos. 

4* Designación del Sindico mular y 
jupíente. 

5* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta — El Directorio, 

$ 90 e. 2H4 N« 36.178 V. YZj^l 

K. CARRASCAL 
%Jí I.C.LF. 

Convócase a asamblea ordinaria, para 
el 30 de abril de 1971. horas 14, en Perú 
383 piro 4*. para tratar: 

1* CCnsIder&cfón documentes Art. 347 
Ib* i* dei Código de Comercto; ejerci- 

m 31112)70. 

3* Reestructuración de> Directoría 
3* Sección de síndicos y dos asclont! 
«as para firmar el acta. — E¡ Dírcc 



NACAItE 

Sociedad Anónima, 
Comercial, Inmobiliaria 
y financiera 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el SO de abril o> 1971, a las 
19.30 horas en f-eaenco Lacroze 3838, 
Piso 4', oficina N» 12 para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración do los documentos 
del art. 347 del Código de Comercio 
ejercicio 31 de diciembre de 1970. 

¿« Remuneración Directores y Sindi- 
co. 

3' Distribución de utilidades corres- 
pondiente al sexto ejercicio terminado 
el 31 de de diciembre de 1970. 

V Fijación "del numero de directores 
y su elección. 

5» Elección del Sindico Titular y su- 
plente. 

6? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — £i Directorio. 

$ 82,50 e.20¡4 N? 35.318 v26;4]71 

NICOLI . SALGADO 

Sociedad Anónima, 
Comercial, Industrial, 
Financiera, Constructora 
y de Servicios 

CONVOCATORIA 

Convócase a ios accionistas a la Asam- 
blea General Ordinaria a celebrarse en 
ütma 187, 9» Piso, Capital Feueral, el 
día 30 de abril de 1SM a las 18 horas, 
para considerar el siguiente 

ORDEN DEI DÍA: 

19 ConsiQe r aci«E de los documentos 
proscriptos por el Art. 347 Inc. 1 del Co* 
digo ae Comercio, corresponaientes al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
H»70. 

2« Distribución de Utilidades. 

3? Fijación deJ numero de Directores y 
elección de ios mismos. 

4« ¿lección dei Sino!» titular y Sin- 
dico suplente. 

5' Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 97.50 e.20¡4 N9 39.400 V.26|4J71 



$ «.— C.21J4-N» 36.232 T.27J4J7 



r 



NELVIO C. ROCCA X CÍA. 

Sociedad Anan.ma. 
Industrial y Cometcial 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señorea accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
$C de abril de 1971, a las 18,30 ñoras, 
en el local social de la calle Saita 161, 

29 B de esta Capital, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de los documentos 
prescriptos por el art. 347 del Código 
de Comercio correspondientes al sexto 
ejercicio económico cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. 

2? Elección de un Directorio compuesto 
de un Presidente, un Vicepresidente, un 
Director Titular, un Director Suplente, 
por el termino d. tres años. 

3» Elección de un Sindico Titular j 
un Síndico Suplente por el término de 
un año. . . 

49 Designación de des accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 120 e.2014 N» 25,176 V.26|4fU 

NAARDEN ARGENTINA 

Saciedad Anónima, Comercial, 
Industrial, Financiera 
e Inmobiliaria 
N» 23*13 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea Geno al Ordinaria para e: día 

30 de abril de 1971, a las 18 horas, en el 
joca! social sito en la calle Cangallo 
926, piso 1», Capital Federal para con- 
siderar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1« Consideración de - ía memoria, ba- 
lance general, cuenta de ganancias y 
pérdidas, Inventarlo e informe ael sin- 
dico, correspondientes ai ejercicio ter- 
minado el 31 de diciembre de 1970. 

2« Designación del síndico tinular y 
¿radico suplente por e* termino de un 
aña 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. — E 
Directoría 

$ .90.— e.20:4-N9 34.337 ?.26J4¡71 

NINA 
S.A.C.I.I.A. y F. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a les señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
3C de abril de 1971 a las 18 horas en Jo- 
sé Hernández 2045, piso 239 «b», para 
considerar 10 siguiente: 

1» Documentos artícuií 347, tnc 19 dfc 
Código de Comercia ejercicios SIíl2i6í 
y 31H2'70. 

2? Elección stodlco titular y slndlcc 
suplente y designación de dos accionistas 
para firmar el acta de la asamblea. 

Buenos Aires, 14 de abrS de «71 - 
13 Directorio. 



, Nl'DELMAN RERMANOS 
Sociedad Anónima 
Comeiclal e industrial 
Registro N» 7.103 

CONVOCATORIA 
Se convoca a ios señores Accionista? 
a la Asamblea General Ordinaria a ce- 
lebrarse el dia 30 de abrfj de 1971 a 
las 19 horas, en nuestra sede social de 
la calle Alsina N9 1352. capital Feae 
ral, a efectos de considerar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 

1) Consideración de a Memoria, In 
ventaiio. balance general y planillas, 
anexas. Cuadro Demostrativo de Ganan- 
cias y Pérdidas e Informe del Síndico, 
correspondientes al 17 ejercicio econó 
nuco de la sociedad, cerrado el 31 de 
diciembre de 1970, 

2) Distribución de utilidades. 

3) Elección de Fresider*»e, Vicepres 1 
dente y Director Titula:, con manda 
to por tres años. 

4» Elección de Síndico Titular y Sín- 
dico Suplente, con manoato por un año 

5) Designación de dos accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el Acta de la Asam 
Blea. 

Nota: Se previene a ios señores acct«- 
— — nistas que para participar en ía 
Asamblea, deberán depositar sus 
títulos o un certificado cancano 
dé su depósito nasta ties días 
antes del señalact para la re- 
unión, conforme 10 dictamina e 
articulo 12 de los estatutos. 

El Directorio. 
% 165 e.20i4 N» 34.181 V.2«|4|7i 

NACUNDÁ* 

S. A, Comercial, InmobiHarta, 
Agropecuaria, Industrial 
y Financiera 

CONVOCATORIA 

Se convoca a ios señores accionista* 
a Asamblea General Ordinaria, ei rfia 
30 de aoril de 1971, a las 12 hojas, en 
Reconquista 657, 69 pisa para tratar el 
siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 

1» Considc. ación documentos art S47 
Inc. 19 del Código de Comercio del eier- 
í«wn ímaUzad0 ei 31 de diciembre de 

29 Fijación del número y designación 
de directores. 

39 Elección de sindico fituiar y su- 
ponte. Designación de dos accionistas 
para firmar el acta. — El Directcno 

* 75.— e.20|4-N9 34.441 y.28)4j7i 

NIVEL "" 

S.A.C.I.F.I. y c. 

Registro N9 27.94» 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
Convócase a ios señares Aeaontsías a 
asamblea a realizarse el 30 de abril de 
,Jl a I a ? 17 hs. <m la sede social Co- 
rrientes 2í51. Capital, para considerar 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Designación dos accionistas oara 
aprobar y firmar acta de Asamblea. 
2* Consideración documentos presólo- 

SLA** ?" SgL c - C por el ejercicio 
cerrado al 30|12170. 

39 Distribución de utilidades . 

49 DetermfnncMn Homero de directo- 
res y su elección. 

fi« Elección de Siíndlco TiMar y Su- 
plente. 

6' Garantía señores Directores fArt, 

79 estatutos Sociales >. — El Directorio 

3 82,50 e.2014 K<r 25.544 06j4¡71 

NOVAFIL 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Financiera e Inmobiliaria 
Expié. N» 21.067 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria el dia 30 de Abrí 1 de 1971 a J3i 
18 horas, en Suipacha 463, Piso 7», Ofi- 
cina 109, Capital Federal» pora tratar 
el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
1*) Consideración de la documenta- 
ción art. 347, Inc. 1« del Código de Co- 
mercio, correspondiente al ejercicio <*■ 
raoo el 31 de Diciembre de 1S70. 
■ 29) Distribución de utilidades y fija- 
ción de las remuneraciones al Directo- 
rio y Síndico. 

89) Fijación del número de Directo- 
res y elección de tos mismos, nomofa* 
mientes de S.ndJcos Titular y Supien 
te y de dos accionistas para firmar ev 
acta de Asamblea. 

,— ** Dü-ectorí». 

f 105 e.OT4 N* 32.220 V.2S!4j7i 



iNEIMAK ARO. 
I S. A. I. C. A. e L 

I Girfbone 133^ Capital 
Expediente 14.678 

Convócase a Asamblea General Ordl. 
naria para el día 30 de abril de 1871 ¿ 
las 9 hs., en Glrlbcne 1338, Capital, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

** Consideracióii Doc. Ait. 347 del O. 
C. correspondiente al ejercicio cerrado el 
31 12Í1S70. 

29 Elección del Directorio y la Sindi- 
catura. 

3» Designación de dos 'accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 52,50 e. 21|4 N» 36.164 y. 2714171 

NITEROY 

Sociedad Anónfnia Comercial, 
Industrial, Financiera e Inmobiliaria 
N9 6.626 

CONVOCATORIA 

Se convocf a ios señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, día 30 de 
abro de 19T. a tas 12.30 ñoras, en el lo- 
cal Tucumán 715. 6» pisa para conside- 
rar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
V Consideración documentos Art. S4¥ 
del Código de Comercia 17 ejercicio al 

31112,1970. 

2* Fijación del número dé directores y ; 
elección por dos años. 

39 Eiecciór de Sindico titular y suplen- 
te por un año 

49 Designación! de dos accionistas para 

firmar el acta. — Buenos Abres, 12 d$ 

abril de 1971. — E> Directorio. 

Noia: La socledaa se hace responsable 

por efectúa! la publicación fuera 

de término 

$ 82,60 e. 21|4 N9 3650» t. 27(4171 

NTVICO 
SA.C.I. 

Espediente N*' 32.77» 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Genérai Ordl* 
naria para el 30 de abrfl de 1971, a las 
9 horas, en Caseros 2O6O162, Capital, pa- 
ra considerar: 

I o Los documentos dei art. 947 lnc. lf 
de¡ Código de Comercio, del ejercióle 
31H21970. 

59 Designar directores, síndicos y ac- 
cionistas para firmar el acta. — El D3> 
lectorio* 

S 60.— e.21[4-N» S6.359 9.2714171 

NILA '~~~~ 

S.A.C.I.L F. y A 

Se convoca a los señores accionistas a 
w Asamblea Ordinaria a realizarse ei si 
de abril de 1971, en Santa Fe 1825, sub- 
suelo a las 18 hs, para considerar, 
ORDEN DEL DIA: 

1» Documentos del Art 347 del Código 
ae comercio correspondientes ai año 

1970. 

2? Elección de directores, síndicos ti- 
tular y suplente y dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directoría 

I 67.50 e£l{4-N( 36.294 T.2714J71 



V 



I 60.— e.21J4-N» 35J81 ?.2714j7 



.1 



NERVUS PUBLICIDAD 

Sociedad Anónima ComerefeO, 
Industrial y Financiera 

Convócase a Asamblea Generaj Ordi- 
naria para el 30|4|71. 19 horas, en M&- 
theu 96, i« "C", capital 

ORDEN DEL DIA: 
V Consideración documentos art 3*1 ' 
lnc 1« Código de Comercio, ejercaos M- 
rrado el 31II2I78. 
2> Elección sindico titainr y tmnera 
3» Designación de dos BCdcnlrtB» m 
firmar el acta, — W DlreíBB*, 

«75— taW.W 36593 V. 27^171 



NUDELOOL'S 

Saciedad Anónima 
Cflmercial, tndustarlai, 
Inuobüiaria y Agropecuaria 
CONVOCATORIA 

Se convoca a los sefioies accionistas a 
1« Asamblea General Ordmana a cele- 
brarse el dia SO de abril de 1871 a iajt 
thM horas, en nuestra sede social, sita 
en Hipólito Yrlgoyen 1260 Capita Fede- 
ral, a electos de considirar el síguient», 
ORDEN DEL tSU: 

I» Consideración y aprobación de la 
memoria, balance genera, cuadro demos, 
trativu de pérdidas y ganancias e iníar* 
me del síndico correspondientes al ejer- 
cicio cerrado al 31|12|70. 

29 Reforma del Art l» de los estatutos. 

3* Consideración de ía renuncia dd 
Directorio y elección de nuevos direc- 
tores. 

49 Elección de un síndico titular y ua 
sindico suplente por el término de ua 
aña 

69 Designar dos accionistas para apro. 
bar y firmar el acta de asamblea, — 
£1 Directoría 

* 120.— ftgM-S v 34.182 v.9l}4in 

NAPARSTEK 
S.A.I.O. 

Convocase s Asamblea Genera) ordi- 
naria para el día so de abrn de ÍSU a 
Ua 8 horas en su local social, Lavóle 
1759, 69 piso. Capital Federal, para tra- 
tar el siguiente. 

ORDEN DEL DIA: 

1» Designación de dos accionistas pan 
firmar el acta. 

i* Consideración dorumentos articule- 
SO del Código de Comercio, ejercido si 
de diciembre de 1870. 

9 Distribución de otiSdades. 

* Designación de síndicos tituiaí y «&- 
pJefi». — Xttsaectaio. ■ 

# 7Í, ! - t.21f4-N» 3&801 r.tfWtt 
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KEILL MALCOLM ARGENTINA 
».A. 

Comercial, Industria) - - 
7 Fiaanc.era 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordl- 
carta para ei 30 de abril de 1971, a la? 
hueve y treinta horas, en San Martin 
§75, piso 3', para tratar el siguiente 
ORDEN DEL OLA.: 
1? Considerar documentes articulo 347, 
Inciso 19 del .Código de Comercio, ejer- 
ciclo cerrado el 31 de diciembre de l» r iO. 
2? Elección de pirectorio y Síndicos 
t designación de dos accionistas para fir- 
mar el acta, 

El Directorio 
' $ 90.— e. 20|4 N» 33.103 v. 26)4171 

JÍAXOS 
8.A.C..I.F. e I. 

CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA GJSNüiRAL ORDINARIA 

se convoca a ic$ señores accionistas 
para la realización de la Asamblea Ge- 
neral Ordinaria a realizarse el día .30 
de abril de kWli, a las 8.30 horas, ' en el 
local de Av. Fte. R. S. Pena 613, no- 
veno piso, Capital, con el fin de consi- 
derar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

i» Consideración do la documentación 
del articula 34j del Código de Cometaia, 
correspondiente al séptimo ejercicio eco- 
nómico cerrada el da 81 de diciembre 
de 1870. 

2? Elección de Directores y Síndicos, 

3? Aumcntr do Capital 

4* Designación do das accionistas para 
firmar el acta. 

El Presidente. 

* 105.— C 3014 N« 32.082 V. 2014171 

NfNOFRIG ""~"~ 

S.A.I.C. y A. 

(Registro N* 84.997) 

CONVOCATORIA " 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 10 horas, en Bernardo de Irigoyen 
190,. 3er. piso». Capital; para consiaeiar 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Documentos que cita el art 347. 
Inc. 1« del Código de Comercio, Ejercicio 
3l¿i,¡70. 

2" Aumento del Capital Autorizado 

(Decreto 825|55V 

39 Compietar número de Directores 
hasta vencimiento de mandato. 

49 Elección de Síndicos Titular y Só- 
plente y de.** ación do dos accionistas, 
para firmar ei acta. 

El Directorio 
$ 67.50 e. 2014 N9 32.9S6 v. 2614171 

NEXUS 
S.A.C.I.F. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los cenotes accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
efectuará el 30 de abril de 1971, a las 
11 horas, en la seae de la Sociedad, La- 
valle 1430, 2' piso» Suenoe Aires, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
' 1* Cansíos! ación de la Memoria, In- 
ventarlo* Balance General, cuadro De- 
mostrativo ae Ganancias y Pérdidas e 
Informe del Sindico, correspondientes al 
ler. y 2' ejercicios sociales, cerraoos res- 
pectivamente, el 31 de diciembre do 1869 
y el 31 de diciembre de 1970. 

29 Remuneración del Sindica 

39 Determinación del número de Di- 
rectores, elección de los mismos y de 
Síndico Tiuaiur y Suplente. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

Buenos Airea» i» de abril de 1971. 
£3 Directorio 

$ 1Q&- e. 2014 N» 33.046 v. 26|4|71 

NEHACO 

S.A. 

Registro N» 9.306 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el día 30 de 
abril de 1971, a las 17.20, en el local de 
la calle Corrientes 1894, ler. P w Capital 
Federal, para tratar 

ORDEN DEL DÍA: 
1' Consideración documentos, articulo 
247, tnclsr 1 Q del Código de Comertío, del 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 

1970. 
2* Fijación del número de Directores 

Selección de los mismos, y elección de 
índicos. Titular y suplente, por el ter- 
mino de un año. 
39 Distribución de utilidades. 
49 Destgnactdn de dos accionistas par 
ra firmar e) Acta de Asamblea. 

El Directorio 
82.50 — e. 2014 N' 53.167 V. 26i4|71 



ORDEN DEL OÍA: 
J* Documenvos que eita el art. 347* 
too. 19 del Código de Comercio; Ejercicio 
ai 3M2I70. 

29 Elección de Síndicos, Titular y Su- 
plente y designación de dos accionistas 
para firmar el aeta. 

El Directorio 
$ 45— a 20¡« N* 33.000 v. 26,4571 

NUT Argentina 

Industrial y Comercial, 
Sociedad Aninjn» 
Registro N* 13.714 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los seflere» Accionistas 
a Asamblea General Ordinaria a cele- 
braise el 30 de abril de 1971, a las 17 
horas, en ej domicilio legal de la calle 
Laprida 2044, 89 piso, Capital Federal, 
para considerar el siguiente 

ORDEN D&L DÍA; 



ORDEN DEL DÍA: 
19) Conside; ación de documentos ar- 
tículo 347, lnc. 19 cód Com.. Ejerci- 
do finalizado el 31 de dictemoxe, de 
1Í70, 

2*1 #ljar remuneraciones del Direc- 
torio y Sindico para e» ejercicio um 
3?> Elección de Síndicos y dos acoto 
obstas para firmar el acta. 

El Directorio. 
t 79 e.20]. N* 33.850 V.20¡4J7j 



i? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

2» Consiueíación de Ja Memoria, In- 
ventario, Balance General, Cuenta de 
Ganancias y Féxdidas e Informe del «sín- 
dico coneeponalente al ejercicio cerrado 
el al ae diciembre de 1970. 

39 Distribución de utilidades. 

49 Determinación del numero y elec- 
ción de Directores. 

P» Elección de Síndicos, Titular y Su- 
plente, 
Buenos Aires, 12 de abra tío 1971. 

£1 Directorio 

$ 82,50 e. 20J4 N9 33.658 V. 2j9]4|71 



NATARU 
S4.C. >I. 

Reg. N9 29.250 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
a las 19 horas en Sarmiento 517. 29 piso, 
Capital, pa/a -considerar el siguiente 



NEVADA 

Sociedad Anónima» 
Industrial, Comercial. 
Finan. iera e Inmobiliaria 
Expíe. «4*3 

Convocase a Asamblea Ordinaria. 30 
de abril de 1971, 18 horas. Viamonte 887. 
29 piso, para tratar: " 

19 Considerar documentes art. 347 Có- 
digo de Comercio. Ejercteio al 81(13170. 

29 Elegir Directores, Síndicos y dos Ac- 
cionistas 'para firmar acta, 

Buenos Aires, abril 12 de 1971. 

El DirectorjQ 

*J 60.— e, 20J4 N» 33.071 V 26,4171 

NORTEMAR 

S.A.LC F I. A. M. 
Cangallo 564 • Capital 
' - CONVOCA» ORIA 
Convócase t Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971 a las 
8 horas en Defensa 065. piso 2% Capital 
Federal para -tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 
19 consideración documentos artículo 
347. inc. I' del Código de Comercio ai 31 
de diciembre de 1970. 
39 Distribución de utilidades. 
39 Elección directores, sindico y dos ac- 
cionistas para firmar el acta, — El Di- 
rectorio. 

$ 75 — e.20|4-N"> 35.192-T.26|4|71 

NESTLER ARGENTINA 
S. A. C, I- 

Registro N» 35.245 

CONVOCATORIA 

< Cítase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el 30 de abrí: de 1971 a las 17,30 hs,. en 
Alvarez Thomas 1350, Capital, para tratar 
el siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos al 3l|i2i 
69 y 31Ü2|70, art. 347 del Código- de Co- 
mercio. 

29 Elecciói de directores, síndicos. 

3' Designación do$ accionistas para fir- 
mar e' acta. — Buenos Aires, 13 de abril 
de 1971. — El Directorio. 

$ 60 — e.20|4-N» 35.288-v. 26,4171 

NUTRIMENTOS AVCTE 

S. A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que 6e 
celebrará el 30 de abril de 1971 a tas 10.30 
horas, et Cerrito 146, piso 9», para tratar 
el siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 

19 Considerar documentos articulo 347 
del código de Comercio al, 31 de diciembre' 
de 1970. t 

39 Disolución anticipada de la sociedad, 

3» Determinación del número de di- 
rectores v- elección de directores y síndi- 
cos titular y suplente, y designación de 
dos accionistas para aprobar y firmar el 
asta de asamblea. — El Directorio. 

$ 90 — 6.20I4-N9 34. 880-V. 2614171 

N A V I S E aIT 

Compañía Franco 

Sud Americana de 

Comercio Marítimo 
S- A. 

Inscripta bajo el N» 2.890 Nacional 
Convócase a 1 samblea General Ordi- 
naria para el 30 de Abril de 1971. a las 
10.30 horas, en San Martin 439. 29 pi- 
so,' Capital, para tratar el siguiente: 



NTJMEA 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Financiera. Inmobiliaria 
y Agropecuaria 

CONVOCATORIA 
Convócase t Asamblea Ordinaria, 30 de 
abril de 1971, 19 horas, Lavalle 1527, 109 
piso, oí. 43, para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 
l« Considerar dacjamenfcos Art, 34T, in- 
ciso 1» Código de Comercio, correspon- 
dienfies al ejercicio económico N» l, com- 
prendido entre et 17i2|70 y el 3113170. 
> *» Fijación del número de directores. 
3» Elegir directores y síndicos, titulares 
y suplentes. 

49 Designar dos accionistas para apro- 
bar 7 firmar el acta. — El Directorio. 

$ 90 — e,20J4-N9 34.882-V.2614J71 

NOTEX 

Suciedad Anónima, 
Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia Ha de abril de 1971, a tas 
11 horas en Corrieníess 485, 7? piso, Ca- 
pitel, para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 

l* Consideración, documentos Art. 841 
Código de Comercie por ejercicio cerrado 
el 31 de diciembre de 1970. 

3» Remuneración: directores. 

3? Fijación número de directores y su 
elección, Designación síndicos titular y 
suplente. 

49 Designación de- dos accionistas para 
firmar el acta de asamblea. — El Di- 
rectorio-. 

$ 75 — O.20J4-N9 34.556-V.264|71 

NEO PLAX 

Sociedad Anónima. 
Comercial, Industrial, 
Financiera, Inmobiliaria 
y Agropecuaria 
Registro N9 25 J97 

Se conTOca & Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1071 a las 
18 horas, en Bernardo de Irigoyen 190, 
29 piso, oficina 13, para tratar el siguien- 
te, 

ORDEN DEL DIA: 

I* Ratificación de prolongación de 
mandatos de directores y síndicos; 

29 consideración documentos art 347, 
Inciso 19 del Código de Comercio, ejerci- 
cios cerr dos el 31112 69 y 31|12 70; 

3* Fijación del número de directores y 
elección, de tos que correspondan, como 
asimismo elección de síndicos, titular y 
suplente; 

4« Elección de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

* 90 - e 2QI4-N* 34.921-V.264171 



NORRISTOWN 

Sociedad Anónima, 
Comercial, Industrial, 
Financiera, Inmobiliaria 
y Agropecuaria 

Convócase a la Asamblea General da 
accionistas para e, 30 de. abril, de 1871, 
a las 11 horas, en el locaí social sito en 
Avenida del Libertador 2300 de esta Capi- 
tal /Federal para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración documentación art. 
34T der Código de Comercio al 31 de di- 
ciembre de 197Q. 

29 Fijación número y elección directo- 
rio y sindico 

3' Elección de aos accionistas- para fir- 
mar el acta de asamblea. — El Directo- 
rio. 

♦ 75 — e-20|4-N9 34.935-V.26[4l7l 

NE&1IIL 

S. A. C. I F. e I. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los Señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a reali- 
zarse el dia 30 de Abril de 1971, a las 
9 horas, en el local social callé Vtey- 
tes 13 18. piso i?, oiioina 19* de la Ca- 
pital Federal, para tratar el siguiente.* 

ORDEN DEL DIA: 

1* Lectura, consideración y aprobación 
de la Memoria» Inventario, Balance Ge- 
ne; aL cuenta de Pérdidas y Ganancias 
e informe del: Sindico¡ correspondientea 
al Ejercicio Económico cerrado ei 31 
de. f 1 c'embre de i¿70, dlBrtibuclón de 
utilidades y fijación de las remunera- 
ciones de Directores y Síndicos, de 
acuerdo último apartado del articulo 12 
de Jos Estatutos. 

29 Elección) de un Síndico titular y un ■ 
suplente* 

39 Designación, de dos. Accionistas pa- 
ra, firmar, el Acta de- ja Asúmbiea. 

El Directorio, 
t 120 e.2014 N» 32.568 v.26¡4¡71 

NJXBA , — — 

S. A. C L F. 

Se convoca a los. señores accionistas a 
la- Asamblea General' Ordinaria que se re- 
alizará el dia 30 de abril de i*» 1 » " S 
19 horas, en la seda sociali calle. Uruguay 
46T A, piso 119., Cepita ..„ 
considerar el, siguiente. 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de la memoria, inven, 
tarjo, balance general, cuenta de ganan- 
'o'as y pérdidas, e informe del síndico, co- 
rrespondientes ai, tercer ejercicio cerrado 
el 31 de diciembre ae 1S70.. 

2? Elección de directores, 

9 Elección de un. sindico titular y sq 
suplente. 
— El Directorio. 

$ 7S - e 20H-N9 35. 284- V. 2014.71 



N I O A 

8. A. C. JT, F. I. A. 

Esp. N* 36.061 

Convócase a tos señores accionistas 
a Aeambiea Oral. Ordinaria a celebrar- 
se el día 30'4!7í, a las 19 horas, en Tu- 
mumán 2163 1» "A", Cap. Ped., para 
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIAr 
í'l Cobs. doo. art. 347, inc. 1°> Cód 
de Comercio, en relación al ejercicio. 
N9 1 cerrado el 31 de diciembre de 
1970. — 29> Elección nuevo Directorio, 
Síndicos y dos accionistas para firmar el 
acta. — 39> Cambio denominación Ra- 
tón Social. - Ej Directorio* 

¥ 52,50 e-20|4 NV 31.197 V.26|4|71 

NEOFARMA 
S. A. 

Comercia., Industrial 
y Financiera - 
Reg. N9 10.742 

Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria para el día 30 de abril de 1971, a las 
11 horas, en Avda. Leandro N. Alem 
S96 t W piso, para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 

19 Conslderac'ón de la memoria, inven- 
tario, balance general, cuadro demostra- 
tivo de ganancias y pérdidas e informe 
del síndico, correspondiente al ejercicio 
cerrado el 3111270 

29 Fijación del número de directores y 
su elección por un ano. 

39 Elección de síndico titular y síndico 
suplente por un año. 

4* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. - El Directorio. 
Nota: Se recuerda el art 279 del ^g^ 
tuto. 
$ 105 - e,20¡4-N9 34. 204- v. 26,4171 



NOGTJEIRA HNOS. 

S.AC.I. 
N» 10.411 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, para ei dia. 30, de abril de 1971. a 
las diecisiete horas en Santo Domingo 
3051» Capital Federal., para considerar: 

19 tos documentos de art. 347. me 
f. del Código de Comercio del ejercicio 
cerrado eJ 31 de diciembre de 1970, 

a» Remuneración a directores. 

39 Elegir directores, síndicos s lesig- 
nar accionistas para, firmar: ej acta. — 
EJ Directorio 

S 52.50 e.20]4-N9 35.650 V.26,4|71 

N.EUQUEN 

Sociedad Anónima C-LF-t.A. 
Registro 1Y» 9.070 

CONVOCATORIA 
Cítase a ios. esfloses. accionistas a la 
t Asamblea General Ordinaria, a realizar- 
se el 30 de abra de 1971 a las 11 ñoras 
en Corrientes 127; 49 pi 50 . Capital para 
tratar el siguiente. 

ORDEN, DEL DIA; 
19 Consideración documentos, aj 3l¡i3l 
1970 Art 347. C de C; 
2* Elección directores, síndicos 
39 Designación dos accionistas par» 
tornar el acta, — El Directorio. 

í 45-— e,2PI4-N? 34329 v.26¡4i71 
NAVADE 

S. A, Inmobiliaria. Financiera 
y Comercial 

CONVOCATORIA 
' ASAMBLEA GENERAi, ORDINARIA 

Se convoca a los señores accionistas 
para la asamblea a realízame ei 30 de 
ab«i de 1971. a ais n horas, en «onda 
602, 6* piso, para tratar el siguiente. 
ORDEN DEL DIA: 
1» Lectura y consideración do ios docu- 
mentos, Art. 347 del Código dft Comercio, 
al 81 de diciembre de 1970. 
- 29 Retribución al Directorio. 
39 Elección del Directorio. 
49 Nombramiento de ios síndicos y fi- 
lar la remuneración de *os salientes. 

59 Designación de dos . accionistas pa« 
ra aprobar y firmar el acta de asamblea» 
Buenos Aires, abra de 1971. — El Di- 
rectorio. 

$ 80'.— e.91l4-N9 36.450 f .27¡4J7t 
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KABDO 

8. A. C. I. F. A. 

rola 253o, Capital, 
Expíe. W 15.566 
Se convoca a Asamblea General ex- 
traordinaria de Accionistas para el día 
5 de mayo de 1971, a las 18 horas, en 
Sarmiento 1426, 4 o piso. Capital Federal, 
para tratar e: siguiente 

ORDEN DEL DÍA: ** 

1» Dfcoluclói. de la sociedad. 
2? Designación de liquidadores. 
3* Designación de Síndicos titular y 
tupiente. 

4? Designación de dos Accionistas pa- 
ta firmar el acta. — El Directorio. 

$ 52,50 e.2314 NV 88.05» V.29J4|71 

NA VITOS 

S. A. C. L M. I. y A. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 3014171, 1» horas en Ca- 
lle 13 6|n«,, Dársena F, Puerto Nuevo, Ca- 
pital Federal, para tratar: 

iv Considerar documentos art. S47 del 
C. C. ejercicio N'lyJ cerrados el 31|12| 
#9 y 81|12|70. 

2? Fijar número directores y elegir di- 
rectores y síndicos. 

3? Designar dos accionistas firmar el 
acta. — El Directorio. 

$ 45 — e.20|4-N* 33.308-v,3814j71 

DlBEl ~~ 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial, Inmobiliaria, Financiera, 
Constructora y Agropecuaria 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1970, a 
realizarse en el local de Quintana 631, 
a las 18 horas, para considerar el si- 
guiente orden DEL DÍA: iv Conside- 
ración de Memoria, Balance, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas y anexos. Inven- 
tario e informe del Síndico, correspon- 
dientes al ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 1970. 2? Elección de Síndi- 
co titular y suplente. 3? Designación de 
dos accionistas para firmar el acta. — 
El Directorio. 

4 75.— e.22i4 N» 37,703 -V.28|4f71 

NAVIERA SUDAMERICANA 
S.A.C.I.F.I. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971, 19.30 
horas, en Hipólito Yrigoyen 850, of. 330. 
para tratar: 

. ORDEN DEL DÍA: 

V Considerar documentos Árt. 347, in- 
ciso 1», del Código de Comercio, ejerci- 
cio finalizado 31 1 12(1970. 

29 Elección de Directores y Síndicos. 

3» Aprobar remuneraciones Directores. 

49. Designación de dos -accionistas para 
firmar el acta — . El presidente. 

$ 75.— e.2214 N? 37.529 T.38|4J71 

NORMELEC 

8. A. C. L t I. 

Cítase a asamblea Ordinaria en segun- 
da convocatoria, para el día 30)4|1971, 18 30 
horas en Fraga 159, a efectos de tratar- 

1» Consideración documentos art. 347 
del Cód. de Comercio, ejercicio al 30111170. 

2? Designación de directores, síndicos 
y dos accionistas para firmar acta. El Di- 
rectorio. 

I 31,50 22)4 N» 37.390 v.26|4|71 



NIGUA 
8. A. I. O. 



CONVOCATORIA 



Se convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a efec- 
tuarse el día 30 de abril de 1971, a las 12 
horas en el local social sito en la «alie 
Uruguay 485. 10 piso, de esta Capital: - 

ORDEN DEL DIÁ: 

1* Consideración de la memoria, in- 
ventarlo, balance general, cuentas de ga- 
nancias y pérdidas e informe del sindico 
lorrespondlente al ejercicio cerrado el 
ti de diciembre de 1970. 

29 Elección de directores y síndicos. 

3» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio 

S 90.— e.22¡4 N* 37.108 *V.28¡4!71 

NORDESTE INTERNACIONAL 
S.A.C.I.F. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a ios señores Accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria que se 
realizará el día 29 de abril de 1971, a 
las 14.30 horas, en el local de la calle 
LavaUe 1473, Oficina 107, Capital Fede- 
ral, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de los documentos 
tjue establece el art. 347 del Código de 
Comercio, ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

2«. Elección de Directorio y Síndico 
Titular y Suplente. 

3» Designación de dos Accionistas pa- 
ra suscribir el Acta de la Asamblea. — 
El Directorio. 

* 105 e.20j4 N» 35.197 v.26¡4¡71 



NOSILV 

Sociedad Anónima. 
Comercial, Industrial, 
Financiera e inmobiliaria 
Convócase .a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el día 30 de 
abril de 1971 a las 17 horas, en Riobamba 
438, 4? P. Of. 7, para tratar 
ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración documentos art. 347. 
ejercicio al día 31 dr diciembre de 1970. 
29 Ap'-obación de lo actuado por el 
Directorio hasta ta fecha. 

39 Elección de un síndico titular y 
un sindico suplente. 
4« Distribución de Utilidades. 
5? Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

$ 75 e.20¡4 N» 35.651 t.2614|71 

N O R P E N 

Sociedad Anónima 
Comercial e Industrial 
CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Ordinaria 30 
de Abril de 1971, horas 9, en Avda. de- 
Libertador 7840, x para tratar: 

19) Considerar documentos Art. 347, 
Inc. I' del Código de Comercio, ejer- 
cicio 31112)70. 

2?) Aumento de Capital y emisión de 
acciones. 

39) Distribución de utilidades. 

49) Elegir Directores, Síndicos y dos 
accionistas para firmar el Acta. 

El Directorio. 
$ 60 e.20¡4 N9 34.389 V.26|4|71 

NEVARS ' 

S. A. L C. t F. 

Registro N9 30.885 

CONVOCATORIA 

Cítase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el. 30 de abril de 1971, a las 19 horas, 
en J. R. Velazco 745, Capital, para tra- 
tar el siguiente: 

ORDEN DEL DlA: 

'19 Consideración documentos al 31|12| 
70 art. 347 Cód. de Comercio. 

29 Designación síndicos y dos accionis- 
tas para firmar el acta. 

Buenos Aires, abril 6 de 1971. — El 
Directorio. 

$ 52,— e.20¡4 N? 33.638 v.26¡4|71 

NARVAL 

S. A. C. I. I, F. C. y A, 

CONVOCATORIA 

Se comunica a los señores accionistas 
que el día 30 de abril de 1971 se llevará 
a efecto la Asamblea General Ordinaria 
de accionistas, en la calle Tucumán 1455, 
79 piso, of. E, Capital, a las 19 hs., para 
tratar los siguientes pinitos del: 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de los documentos 
dei Art. 347 del Código de Comercio, 
correspondientes al ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 1970. 

29 Determinación del número y elec- 
ción de directores y designación de Sín- 
dico titular y suplente. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

$ 90 e.20,4-W 34.628-v.26¡4¡7l 

N1NI 

Sociedad Anónima. 
Conieicial Financiera 
e Inmc biliaria 

CONVOCATORIA 

De acuerdo a lo dispuesto por el ar- 
ticulo 10 de los Estatutos, se convoca a 
los señores Accionistas, a Asamblea Ge- 
neral Ordinaria, para el día 30 de abril 
de 1971, a las 19.30 horas, en Lavalle 
648, 69 piso, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de 'los documentos 
mencionados ¿u el articulo 347, Inc. 19 
del Código de Comercio, correspondientes 
al ,1er ...Ejercicio, cerrado el 30 de abril 

-de 1970. \ , '■ 

-29 Elección' de síndicos. Titular y Su-, 
píenles por un año. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 82.50 ..20,4 N9 35.152 ?.26|4|71 



teres y elección de loe titulares que ejer- 
cerán su mandato por el término de un 
año. 

49 Elección de sindico titular y sindico 
suplente por el término de Un aña 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de esta asamblea — Bue- 
nos Alies. 12 de abril de 1971. — El Di- 
rectorio. 

Nota: Se previene a los señores acclonls- 
— — tas que las acciones o los docu- 
mentos correspondientes deben ser 
depositados en la sociedad con tres 
días de anticipación al fijado pa- 
ra la asamblea 

$ 165 e.20¡4 N9 33.605 V.26|4¡71 
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MHANTO 

Sociedad Anónima 
Comercial y Financiera 
Alsina 2136, Buenos Aires 
N* 17.261 

CONVOCATORIA 

El directorio convoca a los señores ac- 
cionistas a la Asamblea General Ordina- 
ria que tendrá lugar en el local calle 
Alsina N9 2136. Buenos. Aires, el día 30 
de abril de 1971. a. las 16 horas, para tra- 
tar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1« Consideración de la memoria, infor- 
me del sindico, inventario, balance ge- 
neral y cuadro de pérdidas y ganancias, 
correspondientes mi séptimo ejercicio, ter- 
minado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Remuneración al sindico titular, pov 
el ejercicio cenado el 31 de diciembre de 
1970. 

39 Determinación del número de dhee- 



OVNI 

S. A. C. I. F. A. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 a 
las 19 horas a realizarse en -la sede de 
la calle Urqutza 432 en la localidad de 
El Palomar, Provincia de Buenos' Aires, 
para considerar lo siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

19) Consideración documentos art. 347. 
C. C, ejercicio 31il2¡70. 

29) Elección de directores y síndicos. 

39) Designación de dos accionistas, pa- 
ra suscribir el acta. — El Directorio. .. 

$ 75 e. 21)4 N9 36.968 V. 27)4171 

OCIRA 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial 
y de Representaciones 

PRIMERA CONVOCATORIA 

Conforme a lo dispuesto por di Código 
de Comercio, convócase "a los señores ac- 
cionistas a Asamblea General Ordinaria 
a celebrarse el 30 de- abril de 1971 a las 
19 horas en el local de Paseo Colón 1360, 
Capital Federa], para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

19) Considerar los documentos del ar- 
ticulo 347, correspondiente al ejercicio ce- 
rrado el 31!12|70 y distribución de utili- 
dades. 

29) Elección de síndicos y dos acelo-' 
Distas para firmar el acta- — El Dlrec 
torio. 

$ 90 e. 21)4 N9 35.808 v. 27(4171 

OLIVERO V RODRÍGUEZ 

ELECTRICIDAD 

S. A. I. C. F. e L 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General ■ Ordinaria para el día 

30 de abril de 1971 a las 9 horas en la 
sede sito en calle H. Yrigoyen 723, piso 
69 of. 42. Buenos Aires, para considerar 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1») Consideración memoria, inventario, 
balance general, cuenta ae ganancias y 
pérdidas e informe del sindico, corres- 
pondiente al noveno elercicio cerrado el 

31 de diciembre de 1970. 

29) Elección sindico ttiular y sindico 
suplente. 

39) Retribución del directoric y sín- 
dico. 

49) Distribución de utilidades. 

59) Designación de dos accionistas pa 
ra firmar el acta. — El Directorio 

$ 12C e. 214 N9 36.973 v 27*4173 

ORO AUTOMOTORES 

S. A. Ind. Com. Inm. y Fin. 
Registro N» 30.037 
Convócase a Asamblea Ordinaria, para 
el 30 de abril ' de* 1971, hora- 19.30.- en 
Godoy Cruz 3056, para tratar: 

19 Consideración documentos art. 347. 
Inc. 19) del Cód. de Com.; Ejerc. 31il2¡ 
70. Retribución de directores y sindico. 
Distribución de utilidades. 

29 Fijación número y elección directo- 
res, síndicos y de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. - j 

$ 52.50 e.20¡4 N° 34.014 v.26i4|7l 

OMNIPOL SUDAMERICANA— 

Comercial liums.L<¿i, 
Financiera e Inmobiliaria -'* 
Sociedad Anónima 

CONVOCATORIA 
Por resolución del directorio y de acuer- 
do a los Estatutos, se convoca a ios se- 
ñores accionistas a Asamblea General Or- 
dinaria, a realizarse el día 30 de abril de 
1971, a las 8.30 hevas. en Corrientes 1945, 
Capital, con el fin de considerar el si- 
guiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración documentación ar- 
ticulo 347. del Código de Comercio al 31 
de diciembre de 1970. 

29 Fijación del número de directores 
titulares y elección de los mismos. Elec- 
c*ón del sindico titular y suplente. 

39 Depilación de dos accionistas para ] 
**v ..• ci ¡ cfa dt «^"íb'ea. — El Direc 
tono. 

$ 75 e.20,4 N« 35 013 V.26¡4j71 



ORLEAN8 

6. A. C. I. F. LA. 

; Registro N»1I.4# . 

Convócase a Asamblea ' General Ordi- 
naria de accionistas para el día 80 da 
abril de 1971 a la* i7hs.,:én Demaria 
4412, Capital Federa), para considerar «1 
siguiente = - " 

ORDEN DEL DÍA: 

19) Consideración y apixibación de los 
doc. art. 347, lnc. 19 del G. de Comercio, 
correspondiente al ejercicio finalizado «5 
31 de diciembre de 1970: •: 

29) Elección de directores y síndicos I 
dos accionistas para' filmar d acta. — 
El Directorio. 

$ 75 e. 21|4 N9 36.460 V. 27J4J71 

OLEAGINOSA CAMPO GRAND* 
S. A. C. L y A. 

' Registro N* 13.37?. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi« 
narla para el día 30 de abril dé 1971 a 
las 11 horas, en los escritorios de la ca- 
lle Reconquista 458, Capital Federal, pa- 
ra tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19) Consideración .'de los documentos 
del art. 347, lnc. 19 del Código de Co- 
mercio, correspondientes al ejercicio ter- 
minado el 31 de diciembre de 1970. ■ 

29) Retribución del directorio y sindico. 

39) Distribución de. utilidades. 

49) Elección de directores y sindico ti- 
tular y suplente. 

59) Designación de dos* accionistas pa- 
ra firmar el acta. — £1 Directorio. ' 

Para poder concurrlf a- la asamblea los 
señores' accionistas deberán depositar en 
la sociedad sus acciones o certificados 
canearlos, hasta tres dias antes del se- 
ñalado para su celebración. 

$ 90 e. 2114 N» 36.134 V. 2714171 



• 



ORGANIZACIÓN ELEKTRON, 

Sociedad Anónima, 
Argentina, Comercal, 
Industrial, Financiera 
Convocase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria a celebrarse 
en Rodríguez Peña 189, e) día 30 de abril 
de 1971, a las 19,30 horas, para tratar «1 
siguiente 

ORDEN DEL DLA: 
19) Aprobación .de la documentación 
dispuesta por el articulo 347 deí .Código 
de Comercio. ■"> . 

y 29) Elección ¡de .disectores y- fijación de 
su número. 3 - • -•' . - ■ ■- 

-39) Elección, de sindico " titular y su- 
plente. -'..-." 

49) Elección- de dos accionistas para 
firmar el acta. -1 

% 75 e. 2H4N9 36.774 v. 27|4j7l 

ORGANIZACIÓN GEWISGOLD ' 

Sociedad Anónima de 
Mandatos y Servicios 

CONVOCATORIA 

Convócase a' ios señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria, que tendrá 
lugar el día 30 de abril de 1971 a las 15 
hsv, en el local de la sociedad, calle Pas¿ : 
teur 455, de esta Capital, para tratar al 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

. 19) Consideración del balancé general, 
cuadro demostrativo de ganancias y pér- 
didas, memoria, inventario e informe del 
sindico, correspondiente al cuarto ejerci- 
cio finalizado' el 31 de diciembre de 1910. 

29) Distribución de utilidades. 

39) Remuneración a ios directores y sü« 
dicos. . .. 

4?) Designación de un - sindico titular . 
y* un síndico -suplente por-*) término dt 
un año. 

59) Deslgnacíón-de^los^aaetonistas pa- 
ra- firmar je! >cja ¡deV asamblea. — 8 
Directorio. ...;'.. - "•' 

. ' % 105 e. ^1'4 N« 35.957 V. 27J4|7» 

OLEFXNAS ARGENTINAS 
Sociedad Anónima 
Industrial- y -Comercial 
Expíe. A-31.725 

' r CONVOCATORIA; 

Convócase a Asamblea Ordinaria para' 
el día 28 de abril de 197Ó .a las 10 ho- 
ras, en Maipú 942, piso 16; Capital, pa- 
ra tratar el siguiente 

-r- ORDEN- DEL DÍA: 
- 19) Consideración de la memoria, ba- 
lance general, cuadro demostrativo de 
gananclas'y pérdidas -e informe del sin- 
dico,, correspondiente al ejercicio cerradd 
el 31 >de* diciembre 'de 1970. ■. > 

29) Fijación de los honorarios de la 
sindicatura. '' ' 

3?) Determinación xiel • número de di- 
rectores titulares y, en su- caso, de di- 
rectores suplentes y elección de ios mis- 
mos por el período de un año. 

49) Elección- de los síndicos, titular y 
suplente, por el periodo de un año. 

59 j Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la asamblea. 

Buenos Aires, "12 dé abril de 1971. r- 
Ei Directorio. 

$ 135 e. 24)4 N9 36.625 f. 27)4)71 
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OVCINDb .. , > 

8. A L / C .-.:, , .-,•„.'-•,' 
. . , . y bq v»/*3 , E!«jÍ^eá • , . , .. " . l 

3e cpn.fie ,juo< spfqrí?.»»»* 11 * 8 * 4 ». ? 
ta /.^amoJea «eo.erai ..Ominarla, que ten» 
drít, íqgav.e^wünerá,. convocatoria, ei di* 
29 dé abril de 1971. a tas 10 horas, en el 
locaj sociai 4c «a. Avenida Vélez Sársíieid 
1772171 de esta Capital, para tratar el 
siguiente ., 

■ ORDEN DEL DÍA: 

19 Cunsiaeracióxde la memoria del di- 
rectorio, inventario balance general, es- 
tado de pérdidas y ganancias e Informe 
de» sirdico. correspondiente al décimo 
cuarto ejercicio comeicial cerrado el 31 
de dlciembr. de 1970. 

2» Determinación. del número de dlrec* 
totes titulare y e.ecclón de los mismos. 

3» Elección de sindico titular y suplen- 
te. 

4» Ampliación,. del capital autorizado y 
característica* de las acciones a emi- 
tirse ,.,.'.- '. ' 

5» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. - El Directorio. 

Se recuerda a los señores accionistas el 
cumplimiento dé) art. 13 de los estatutos, 
para, asistir a la,, asamblea general ordi- 
naria. 

t 155 ' — e.22|4-N« M.202-».2ai4J7; 

ONETC Sí ciíA. 

8. a. l..c: , 

Gurrnchaga 890 • Bueno» Aires 

Convócale Asamblea General Ordina- 
ria 3(. de abril de 1971, 18.30 horas en lo- 
cales, sociale para: 

1» Conslcerat documentos art. 347, C. 
C... paladee a) 31 de diciembre de 1970; 

2» Destino utilidades: 

3* Elecclói directores y síndicos; 

4? Designación' aos accionistas para ftr. 
Miar acta. ' -"■ El Directorio. ■ 

t 82.60 — e.22i4-N» 37.200-V.28.4171 

OROYA ' 

s. a. c. 1, i f, fa , , , ^ 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea. Genera» Extraordinaria para el 
dia 3 de maso dé 1971 en Lüná 131, piso 
5» "J? a » ^f para -tratar. 
- -' "ORDEN DEL DIAi 

19 Consl&eracigr constitución definitiva 
7 ratificación q, designación nuevo dlrec 
torjo y sindicatura, "" 

2» Aumento del capital 'autorizado. 

3? Designación de d<« accionistas para 
firmar el acta. - El Directorio. 

j . 45 _ <» t 22l4-tf9 37,151-V.28|4fll 

OYDMARE -. lV . 

S. A. G. A. L C. . ^_ jg 

. convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 a las 
17 ñoras., calle Bolívar 169», Capital Fe- 
deral, para tratar 

1» Consideración de los artículos 347. 
861 y 362 de Código de Comercio. 

2? causasi oe ia realización fuera de 
térnvno. ^ 

3» Designación de dos accionistas para 
firmar eracta.- — El Directorio.' 

$C0 ~ e 2214-N? 37.4É6-V.2814I71 

ONGANIA HERMANOS Y 

MUSTO 

S. A. C. I..F. I.. A. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordl- 
á&rjft.eV 3ó.-dc,6brtí de ívn, a las 20 no- 
,T^t}í,TMaMtí 22?: '5° piso. Capital, para 
, tratar': . s * . "' 

OEP2N DEL DIA: 
%t Consideración documentos art. 347, 
Inc 1>" del Código de Comercio. Ejerd- 
ein ? r !270. 

?* t y,Hació; y elección de directores, sin. 
dlcós y ¿o-j accionistas para firmar el 
acta. — El Directorio. 
. • ' t 60 - e 2214-N» 37.457-V.284171 

.Q-.-L V C O S 

'MAi c.i. 

C-nvócare a Asamblea aeneral Ordi- 
naria <?e accionistas para el dia 30 de 
abril óp 1971. a las 11 horas, en el .oca. 
de la ca"e Leandro N. Alem 675. ep Ca- 
pital a f'n de: 1» Considerar documentos 
Art 347. Incisa- I o Código de Comercio, 
ejerrlrlo al 31I12U970. 2» Elección de Dl- 
'rft*tr¡TeS Morares' y sup:entés jr Síndico 
't'H'iiar y. snplénté'por un "año. 3* Elec- 
'íiflft 'dé* ilr»s accionistas pa v a firmar el 
arta de A c amblf a — El Directorio- 

S'8Í- e.22|4 NV 37.824 V.28|4i71 



O-'M.'^'f E' 

■ñ.Á'-r r:f%A. * 

* *■* W *" fe" fííWí 

Convócase*" Tí loé accionistas a Asam- 
blea Ordinaria para ei 30 de abril oró 
xlrno a 'as 51 horas, en el loca, social. 
"ca'«« B4iíácay 5967. Capital. Con el sl- 
feüii?n$tí :'" ' 

■ '■'■ '■' ORDEN DEL DIAí 
1» Coñs'rJefai y aprobar documenta- 

tí6T» J *rt TAf'C de C.; ejercicio "ir 70 
2» P^t^rfón ' Directores «úplentes y Sin 

¿ir—- titiilar y suplente 
39 r v -"; l 'M?clón <*os accionistas para flr- 

mar 'el- * cía.'— Éi Directorio.' 

t 75.— e.22|4 N» 37^74 r.28[4S7l' 



'dttíÜN/''''"»'"'"' •'- *' 1 •''■•••'•■•■■:■ 
"¡ -•^ocíé'dá'it Anónima "■ '' •" ' : ' •;;•' i 

ÍI.S- L y . : %GNVÓCAJORTA ■*•*: 1 '. 

Convócase a Asamblea General Qrdl- 
heflá á" celebrarse el 30 de abril ae 1971, 
19 horas, en Río Bamba 12&0, 3er. piso, 
para considerrr el siguiente: 
r . ORDEN DEL DIA: 

' 1« Consiufcar documentación Art.. 347, 
delC, de Comercio. 

a' Elección de síndicos. 

3? Designación de dete' accionistas para 
firmar el acta de asamblea. — El Direc- 
torio. 

I 45 e.20i4 N9 34¿28 V¿6¡4{71 

O, A. P. L G, T 

S. A.C.M. 

CONVOCATORIA 

Convócase a- Ara motea General Ordi- 
naria, para el día 30 de abril de 1971. a 
las « horas, en Nogoya 3150, 1» o. Capi- 
tal Federal, para tratar lo siguiente: 
ORDEN DEL OÍA: 

1»; Los.. documentos art. 347, Inc. V 
del, código . de Comercio del ejercicio al 
si de diciembre de 1970. 

2» Distribución de utilidades y nonora- 
rios di.ee torio y sindica. 

3» Fi ¿ación número de directores acor- 
de Art. 11 y elección do los mismp g por 
un año. 

4» Elección de Ktndirm 1 

6* Designación, de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

9 90 e^0f4 N? 35aal v^6;4J71 

OBRADOR 

Sociedad Anónima, 
Comercial, Industrial 
e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 

Convocase a ios señores accionistas a 
la Asamblea. General Ordinaria; que se 
celebrara el día SO de abril de mi. a las 

18 ñoras, en- Avenida Presidente Roque 
saens j?eña 6u. piso 5», oficina 532. Sa- 
ra tratar la siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 consideración de.l» roímeria. Inven- 
tarlo, oaifince gensuai, cuaoro de ganan* 
cías y perdidas e inlorme del sincuco, co- 
rresponoUentes al ejercicio terminado el 
di de diciembre de UfíQ, 

., J £9 J Re50lver soore «i destao de las uti- 
lidades. 

39 Elección de directores por un año 

sindico titular y sindico suplente. 

4' Designación de dos acconistas para 

apí 2? í £.? íirma * el acta de la asamtoleál 
— El Directorio. ti-ub», 

* 120 e.2Q|4 N» 35.39a r.26|4¡71 

OPTISfAR 

Sociedad Anónima. 
Industrial y Comercial 

CONVOCArORIA 

Convócase a Asamblea Ordinaria cara 
el dia 30 de auriá ae 1971 a las 9 ho- 
ras, en Tionador «5. para considerar 
ORDEN DEL DIA: 

I' Elección ae dos Accionistas paca 
firmar el acta de la Asamblea. 

29 Los documentas det art. 347. in- 
cisa 1» del Código de Comercio del eler. 
cicio N9 9 cerrado el 31 de diciembre 
de 197b. 

39 De conformidad con los Estatutos, 
se deja co nst a n cia que también en di- 
cha asamblea se considerara retribución 
al Directorio y Síndicos ñor cuma su- 
perior al 25 o|o de las utilidades. 

49 pijwlon del numero de Directores 
y elección de Directores y síndicos. — 
El Directorio. 

S 90 e.2014. N» 83.223 F.2Si4i7I 

OSMAR JOSU MURCIA 

Artículos de Librería y Papelería 

Chile 1128 

T. E. 3S-2197-2G08 

CONVOCATORIA 
Convócase a AAft'i7 ir»ip a Lhinerai Ordi- 
naria para .1 30 de abrü de 1871 a las 
7.30 horas en Chile 1128. para consi- 
derar el siguiente 
I ORDEN DEL DIA: 

I 9 Los Document-e del Ar«. 347. me. 

19 del Código de Comercio de> Ejercicio 
N9 3 cerrado el 31 de diciembre de 1S70. 

29 Elección de Directores, Síndicos y 
dos Accionistas para firmar el acta. — 
El Directorio. 

$ 67.50 e.2014 N9 23L547 V^S.4171 

CVLABT 

Sociedad An&nhna 
Inmobiliaria y Constructora, 
Comercial. LndmstrlaL 
Financiera íe Mandatos . . 
y Servlcfo 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamü ea Ordinaria fiara 
el día 30 de abril de 1971 en BarvíomÉ 
Mitre "8*1. 39 Piso. Capital a las 15 ho- 
ras, para considerar: 

l 9 Documentos Art. 347 del Código de 
Comercio del eterclclo cerrado el 31 de 
dlc^mbre de 1970. 

29 Elección de Directores Slnd'cos y 
dos acción i-tas para f rmar ei acta. — 
El DIrectcr«o. 

I 45 e.29t4 N» 33.152 ?5ff¡4j7I 



OVER ARGENTINA 
8. A. C L 

Convócase a los señores accionistas a 
Asan- olea General Ordinaria, para, el 30(4| 
71, a las 18 horas, en Grecia 3570. de 
esta Capital, para tratar ei siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos dej 
articulo 347 del Código de Comercio, co- 
nespondientes ai 10 ejercicio cerrado ei 
31|12 70. 

29 . Ccnslderación de lo dispuesto por 
el articulo 11 dé los estatutos. 

39 Modificación estatutos para aumen- 
to de capital. 

4v Elección del Directorio y Sindico. 

59 Designación de dos accionistas par-» 
aprobar y firmar ei acta. — El Direc- 
torio. 

S 75. C20Í4-JS» 34484-V.2614I7) 



ORMA3 

buciedad Anónima. '•' 

industrial. Comercial 
financian 

■■■• Bxfi'N* &221 ' 
' Convocase á Asamblea General para 
e» 30.. de abril de 1971 a las 11 ioré«, 
en Suipacha &¡>2. para considerar: 

19 Documentos Art. 34< oei Código de 
Comercio ejercicio cerrado el 31 de di- 
demore de; 1U70* 

29 tojecclon Directores y síndicos y dos 
Accionistas paca firmar ei Acta. — _E1 
Directorio. 

t 45 8.2014 N9 83JB7 V¿6i4171 



OCEANSUR 

8. A. Marítima 

De acuerdo con los estatutos sociales. 
se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General O. diñarla para ei día 
30 de abra de 1971. a las 11 ñoras, en el 
loca» de la calle Reconsulta 336. piso 12 
"Y". Capital Federal, para tratar el si- 
guiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos 
presertptos por el Art. 347 de» Código de 
Comercio, correspondientes al 18 ejer- 
cicio de la sociedad, fenecido el 31 de 
diciembre de 1910. 

29 Elección de tres directores suplentes, 
por un año. 

•39 Elección de Sindico titular y su- 
plente, por un aña 

49 Designar des señares accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

$ 105. e.2014-N9 32.016-v¿Sl4í71 

OLIVARES TANGA 

Saciedad Anónima " 
ComeretaL Industrial, 
Agrícola y Ganadera 

CONVOCATORIA 
Se convoca a ka señores accionistas a 
la Asamblea aeneral Ordinaria que se 
celebrara el día 30 de abril de 1971. a 
las 10.30 horas, en la calle Avda. Pte. 
R. 'S. Peft» 628 <entré piso», para tnoar 
el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
19 Conslderac'ón de la d^-cumentaclón 
qué prescribe él Art. 347 del Código de 
Comercio por el ejercicio correspondiente 
al 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección de directores sindicas y dos 
accionistas para firmar el acta. — El 
Directorio 

« 105. e20t4-N9 84I7B.v.2fij4!71 

0¡ 8. D. E. M. 

s. a. a l p. l a m. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el día 30 de 
abril de 1971. a las 11 horas, en el local 
.de la calle Boyacá 249, Buencs Aires, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentas dei 
Art. 347, inc. 19 del Código de Comer- 
cio, correspondiente ai ejercido eerrado 
el 31 de diciembre de 1970. 

29 Remuneración del Directorio y Sin 
dices. Distribución de utilidades. 

39 Aumento del capital social. 

49 Designación de directores y síndicos. 

59 Designación de des accionistas oara 

firmar el acta de asimblea — Buenos 

Aires. 1 de abril de 197L — El Directorio. 

% 75. eL20¡4.N9 82.395-v^5l4J71 

OLIVA IMEXPORT 
8. A. C. e L 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971. a 
las 10 horas, en el toca] de la sociedad, 
para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

f9 Consideración documentación articu- 
lo 347 del Código de Comercio. Ejercicio 
cerrado el 30 de Junio de 1970. 

29 Remuneración al Directorio y Sin- 
dico y desaino a dar a las utilidades. 

39 Fijación del número de directores 
que compondrán el Directorio y designa- 
ción de directores y síndicos, titulares y 
suplentes. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. — E3 Di- 
rectorio. 

f 105. C20Í4-N9 3L7SQ..V.2.6l4 t -71 

ÓSCAR N. MARCOVECCmO 

Soridad Anónima, 
Publicitaria y Camerdal 
Registro N* 28.229 

CONVOCATORIA 
Citase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse- 
:el 30 de abril de 197L a tas 11 horas, en 
Lavalle 1625. 89 piso. Capital, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Ratificación del mandato y gestión 
de ios señores directores y sindicas. 

29 Consideración iSpcumentos articulo 
347 C. de Comerció, ejercicio cerrado el 
31 12' 1970. 

39 Fijación del numero de directores' v 
su elsre*óú. 
49 -Elección sindico titular y suplente 
6* Oé' ten telón' de dos eccloriistas para 
firmar e' fleta. 1 - El D'-ectorio. 

3 75.- e.201* £9 32JB37 f <25j4¡71 



OMAR R. y MIL'XIM H. RODRÍGUEZ 
S.A.C.I. y t. 

Convocase a Asamblea General Orai- 
¿axta para el día 3ü di abril de Ltfl a 
las 17 horas, en feru 74. tí>. Capital 
pura tratar? 

19 Consiueración doc. art. 347 Có- 
digo ue comeres iu 31J1Í471. 

^9 DistribuciuE otuiaac.es y BemUfi»* 
tacioues Dueciores y Sindico. 

S 9 Elección Djrecto.es. S^noicos y des 

acenmst «, pata turnar el acta. — • El 

Directora. . _ 

$ 60 e.2014 N9 33.SW VjffrUTi 

OPTIN 
S.A.C.I.*. 

fcxpte. 29.4» 
Convocase a ios señores Accionistas 
a AsamhJa.- Gener<u OxoMnaria para «1 
30 ae abril oe 19 r <l a las 20. íO horas 
en el local de la. calle Rlvaaavu, 2067. 
wto. Piso. Den. B p*ja. tratar el si- 
guiente 

OKuiSN DEL DIA- 

19 Consideíadóa oe U MemoriA. Ba- 
lance uenecai. rnveniarlj. Cauro pe- 
moa taino de G<u ancas y feroioas del 
baiü.co. c>auesvofti4jeii£fi al ejercicio ,oa- 
naao el 30 de Junio <ie.i9'«u. . . 

•¿9 Rejxmution a Diiectaies y Sindico 
y o^tnbueión de utilidades. 

39 &&:ci*a de Directo, es t Síndicos. 

«y ejeccioa de do¡> acc^wustas para 
que apiueoen y firmen ei <«cta respec 
uva. — El Directorio. 

t 90 e-20!4 N9 33.453 V.2tiu4i71 

ONCE HERMANOS 

Secledad Anónima 
ÁKtftjecuarla. C^meiníal 

CONVOCATORIA 
e IndiiBizal; 
• N» de Registro: A-34.IB3 
CONVOCATORIA 

Citase a ios señores accionistas % 
Asamblea Generai Ordinaria para ej día 
30 ae abril de 197l. a las 16 horas en 
la sede social, Avda Pte. Roaue Saens 
Feña N9 547 (69 pj¿0J para tratar el sl- 
gu'ente 

ORDEN DEL OÍA: 

19 consideración da ios documentoi 
prescriptos por el Art. 3*7 del Código 
de Comercio. correi.pondIentes ai Ejer- 
cióle cenado el 31 de diciembre de 
1970. 

29 Fijación del número de Direetorai 
y su ejecciin 

39 Nombramiento de Síndicos, titular 
y suplente. . 

49 Designación de dos accionistas, pa- 
ra fumar el Acta. - 53 Director vx, 
""^ $ 90 e/0!4 W 34.129 e.2fli4j71 

' OKS HNOS. T CÍA, 

Sociedad Anónima , 
Com. Indostr. Financiera 
r Agrcpecaaria 
N» 6.331 - 

CONVOCATORIA 
Convócase a,, los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, a celebrar. 
se el día 30 de abril de 1971, a las 15 
horas, en la sede social calle Rlvidavla 
1952, capital, para tratar la siguiente 
ORDEN DEL DÍA" 
19 Consideración y aprobación docu- 
mentos Art 347 del Código de Couoerclo, 
correspondientes ai Ejercicio Social ce- 
rrado el 31 tífi diciembre de 1970, 
2» Retribución al Directorio y Sindica 
39 Distribución de ütUidajJes. 
4* Determ , n' , ción del numero de .DI» 
rec^cj-es para el piósimp ejercicio y elec- 
?;ón' de los. .misinos. 

5* Elección del Sindico titula» y.sU' 
píente. . . 

69 Elección de do3 accionistas para 
firmar el acta. — EJ Directorio. 

$ 90.- e.2014 N9 34.330 v. 20,4171 

ORTENTAL FAR3MCEUTJCA 
I.C.I.S.A. 

i CONVOCATORIA . „ 

i Se convoca á kis señores accionistas % 
ia Asamblea Qeneral Ordinaria él dio 
3 de mayo de 1371. á las 13*50 hs^, en el 
local de la calle Florida 253. 2° piso.. O!. 
B. Capital Orden del Dia: l°> Ccns'de» 
ración de los documentos Art 347 inc 
1» del Código de Comercio de los ejer- 
cicios cerrados al 31-12-63. 31-li¡-69 y 
31-12-70. 29) CbnsiderBCión de ios resul- 
tados de los ejercicios y remuneración 
del Directorio y Síndicos. 3*> Elección 
D'rectorio. Síndicos y 3 acclanieíAs para 
firmar el acta. 

Buíncs Aires, 12 de abra de 1971 
I 75.- e.2SÍ4 M'SS¿61 V.26¡41» 
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OKFIN 
S.A.F.I.C.I.M. , 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas a 
lu Asamblea General Ordinaria para el 
tíia 30 de abril de 1971. a las 18 Horas, 
en el local social, calle Maipú 350, 6» A, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1" Consideración de los documentos a 
Que se refiere el articulo 347 del Código 
de Comercio, correspondientes al ejerci- 
cio cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

2' Fijación del número de directores y 
elección de los mismos. 

39 Elección del Sindico titular y su- 
plente. 

49 Nombramiento de dos accionistas 
para firmar el acta. — El Directorio. 

$ 82,50 e.20¡4 N* 34.208 v.26|4|71 

OSVALDO Y NORBERTO OLIVIERI 

R A C I F 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el 30j4|1971, 
20 y 30 horas, Alsma N« 1569, 3? 12, 
Capital. 

ORDEN DEL DlA: 

1* Consideración documentos art. 347 
inc l« Código de Comercio, ejercicio 
cerrado el 31|12,1970. 

2? Fijación del número de Directores 
y su Elección. 
8» Elección síndico titular y suplente. 
. 4' Elección de dos accionistas para 
firmar el acta,. — El Directorio. 

$ 75 e.2014 N» 33.713 V.26J4|71 

ORGANIZACIÓN RIVERO 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial, Financiera, 
Agropecuaria e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Se convoca a los señores accionistas 8 
Asamblea General Ordinaria, que se rea- 
lizará el día 30 de abril de 1971 a las 
19,30 hs., en el local de la calle Inde- 
pendencia 3394, Capital, para considerar 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
lf) Consideración de documentos art 
M7, C. C. inc. V del ejercicio cerrado 
Cl 3111211970. 

2*> Elección de sindico titular y su- 
plente. ' ,,_ 
3») Designar dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

$ 90 e. 2114 N« 37.004 V. 27J4J71 

oxus 

Sociedad Anónima 

Comercial, Industrial, ,* 

Inmobiliaria, Financiera *. T| 

L Agropecuaria ^t, 

¡gajo K* 28.455 

CONVOCATORIA 

Convócase a los accionistas a Asamblea 
General Ordinaria para el 3 de mayo de 
1971, a las 12 horas, en Pedro Moran 
4617, ciudad para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 

1* Considerar documentación Art. 347, 
Inciso 1? Código de Comercio, del .2» ejer- 
cicio cerrado el 31|12|70. 

29 Honorarios arts. 7» y 9» Estatutos 

8» Fijación número directores y elec- 
ción nuevos miembros y nombramiento 
sindico. 

49 Designación 2 accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

$ 75 e.20!4 N« 35.058 V.26|4¡71 



ORIGINAL TRÉBOL 

Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial ' 

Expediente N* 16.570 
Se convoca Asamblea Genreal Ordina. 
ría 29 abril 1971, 16 horas, Marcelo T. 
de Alvear 636. 9» piso, tratar 
ORDEN DEL DÍA: 
19)Cons!deración documentos Art. 347 
Código de Comercio 9? ejercicio cerrado 
Sl¡12|1970. 29) Fijación número Directo- 
res titularse y designación un año Elec- 
ción Presidente y Vicepresidente. 3») Au- 
mento capital autorizado. 4») Designa- 
ción Síndicos titular y suplente. 5») Elec- 
ción dos accionistas firmar acta. 

El Directorio 
$ 90.— e.2014 No 35.425 v.26|4I71 

OLLANTAY S. A. 

Comercial, Industrial, 
Inmobiliaria y Financiera 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Se convoca a los señores accionistas s 
la Asamblea General Ordinaria que ten- 
drá lugar el día 30 de abril de 1971 a 
las 18,30 horas, en Alsinn 1760, 5« piso, 
oficina 21, Capital, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19) Designación de dos accionistas pa- 
ta firmar el acta. 

29) Consideración de los documentos 
consignados en el art. 347. inc. 1' del Có- 
digo de Comercio, correspondientes al 
ejei ciclo cerrado el 31 de diciembre de 
1970, — Remuneración a los directores 
c^ie ejercieron tareas ejecutivas durante 
tí ejercicio 



39) Fijación del número de directores 
titulares para el próximo ejercicio. 

49) Elección de directores titulares de 
acuerdo al número fijado en el inciso 
tercero, por dos años, en remplazo de los 
Sres. Carlos Francisco Festa y Juan Car- 
los Zambón!. 

59) Elección de tres directores suplen- 
tes, síndico titular y sindico suplente, 
por un año. — El Directorio 

$ 135 e. 2114 N« 36.617 v. 2714J71 



OMINT INTERNATIONAL 

8. A. S. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 a 
las 8.30 horas, en México 547. 5« piso. 
de esta Capital, para considerar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1«) Documentación art. 347, Código de 
Comercio al 31112)70 y remuneraciones. 

2*) Distribución de utilidades 

3«) Fijación del número de directores 
y elección de directores, síndicos y ac- 
cionistas para firmar el acta. — Q Di- 
rectorio. 

$ 75 e. 21|4 N' 85.749 V. 2^171 
ODOL 
8. A. 

Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria- que se efec- 
tuará el 30 de abril de 1971, a las 11 ho- 
ras, en la sede social sita en Viamonte 
1465. 59 piso, Capital, para tratar el si- 
guiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración de los documentos 
proscriptos en el articulo 347, Inc. 1« 
del Código de Comercio, correspondientes 
a>l ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 

29 Distribución de utilidades (dividendo 
en efectivo) y remuneraciones al directo- 
rio y sindico. 

39 Elección de directores y síndicos ti- 
tulares y suplentes. 

4' Designación del contador que certi- 
ficará el balance general al 31 de diciem- 
bre de 1971 y fijación de sus honorarios. 

5* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

Se recuerda a los señores accionistas 
que para concurrir a la asamblea, debe- 
rán depositar previamente en la sociedad 
sus acciones o certificados de depósito 
de acciones, los que serán recibidos en 
Viamonte 1465, 29 piso. Capital, hasta el 
27 de abril de 1971. inclusive en ei hora- 
rio de 9 a 16 horas. — El Directorio. 

$ 120 e.2014 N? 35.090 V.26|4|71 



ORGANIZACIÓN SUR 

Sociedad Anónima 

Comercial. Industrial, Financiera, 

Inmobiliaria, Agropecuaria 

y de Mandatos 

Pedro Lozano 4635 - Cap. Federal 

Expte. N» 32.775 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 12.30 horas en el local social sito 
en Pedro Lozano 4635, Capital Federal, 
con el fin de tratar el siguiente Orden 
del Día: 1') Consideración documentos 
Art. 347, inc. 1» del Código de Comercio 
correspondientes al ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 1970 y distribución de 
utilidades. 29) Fijación número Directo- 
res y elección de los mismos. 39) Deslg- 

Exped<ente N» 9.256 
nación Síndicos titular y suplente y dos 
accionistas para firmar el acta. 

El Directorio 
$ 75.— e.2014 N« 34.189 V.26[4¡71 



OMBtJ AUTOMOTORES 

Sociedad Anónima 

Comercial 

N» 23.809 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 20 horas en Avda. Rlvadavia 9851187, 
para tratar: 19) Consideración documen- 
tos Art. 347. Inc. 1* C de Comercio ejer- 
cicio cerrado el 31112170; 2») Elegir Di- 
rectores, previa determinación de su nú. 
mero. Síndicos y dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 45.— e.2014 N»35.497 v.26|4|71 



OBRELMEO 
S.A.C.I. 

Obras Electro Mecánicas 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Generat Ordi- 
naria de accionistas para el próximo 30 
de abril de 1971, en el local de Leandro 
N. Alem 651, piso 49, Capital, a les 18,30 
horas, para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración . de la documentación 
prescrlpta por el articulo 347 dej Código 
de Comercio al 31 de dictembie de 1970 

29 Elección de un nuevo Directorio y 
síndico. 

3' Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — E] Directorio 

$ 75.— e.21¡4-N« 36 444 v.27¡4¡71 



OBRIZO 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Financiera, Inmobiliaria 
y Agropecuaria 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea Generat Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971. a las 19 horas en Co- 
rrientes 848, 69 piso 612, Capital Federal, 
para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de la documentación 
referente al artículo 347 del Código de 
Comercio, con respecto al segundo ejer- 
cicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 

2' Elección de directores y determina- 
ción de su número. 

39 Elección de 6indico titular y su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas para 
fumar el acta, — El Directorio. 

$ 60 — e.22|4-N* 87.37«-v.28[4|71 

ORGANIZACIÓN 

DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL 

Sociedad Anónima 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, a las 10.30 horas, en 
Ja calle Santiago del Estero N9 366, pri- 
mer piso, de esta Capitai Federaa, para 
considerar: 

19 Los documentos del Art. 347. del Có- 
digo de Comercio, correspondientes ai 
cuarto ejercicio económico, cerrado el 31 
de diciembre de 1970. 

29 Consideración de las remuneracio- 
nes de Directores y Síndico. 

3? Elección de Directores y Sindico.' 

49 Destino de las utilidades. 

59 Dejar sin efecto la modificación del 
articulo 39 de los Estatutos, dispuesta 
por la Asamblea Extraordinaria ael 2 de 
junio de 1970. 

69 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

f 105.— e.22|4 N9 37.689 V.28|4{71 

OLIVETTI ARGENTINA 
S.A.C. e I. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas 
de Olivetti Argentina S.A.C. e l, a la 
-Asamblea General Ordinaria, para el 30 
de abril de 1971, a las 19 horas, en Sui- 
pacha 1109, Capital Federal, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración documentos Art. 341 
del Código de Comercio correspondientes 
al 39 ejercicio cerrado el 31 de diciem- 
bre de 1970. 

29 Distribución de utilidades. 

3* Fijación y elección Directores titu- 
lares y suplentes. 

4» Elección Sindico titular y Síndico 
suplente. 

59 Modificación composición capital 
autorizado. 

6? Aumento del capital autorizado. 

79 Nombramiento de un accionista pa- 
ra firmar el Acta de la Asamblea. 

El Directorio 

I 120.— O.20I4 N« 35.350 V. 26(4171 



«<p» 



PLANTACIONES TABA? 
8. A. A. C. 

N9 1832 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Ordinaria, pa- 
ra el dia 30 de abril de 1971, horas 10, 
en Viamonte 748, 49 piso, para: 

19 Considerar documentos art. 347, inc. 
19 de l Código de Comercio, ejercicio 31| 
12170; 

29 Elegir directores, síndicos y dos ac- 
cionistas para la firma del acta, — El 
Directorio. 

$ 60 e.21|4-N* 35.850-V.27I4171 



PUMA DEL PLATA 
S.A.C.I.F.I.M.S. 

CONVOCATORIA 
De acuerdo con el Art 109 del estatuto, 
el Directorio convoca a los -señores ac- 
cionistas a Asamblea General Ordinaria 
para el día 29 de abril de 1971, a las 
10 horas, en las oficinas de la sociedad, 
calle 25 de Mayo N9 35. Capital Fede- 
ral, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la memoria, balan- 
ce general, cuadro demostrativo de ga- 
nancias y pérdidas, inventarlo e Infor- 
me del sindico correspondientes al pri- 
mer ejercicio de la sociedad, terminado 
el 31 de diciembre de 1970; 

29 Fijación de la remuneración para el 
Directorio y síndico; 

39 Elección sindico titular y suplente; 

49 Aumento del capital autorizado; 

59 Cambio fecha cierre ejercicio social; 

69 Garantía- que deben dar los direc- 
tores 



7» Designación de dos accionistas pan., 
aprobar y firmar el acta de asamblea. ' 

Para asistir a la asamblea los señoret 
accionistas deberán depositar sus accione* 
o certificados de sus depósitos extendi- 
dos por una Institución bancada en lar 
oficinas de la sociedad, hasta la fechs 
fijada para la asamblea. 

Buenos Aires. — El Directorio. 

$ 135.— e. 23¡4 N» 37.965 Y. 29|4¡7í 

PORTAL ' 

S.A.C.I. y A. 

Convocase Asamblea Ordinaria cele- 
brarse 4 mayo 71, 16 hs, Tacuari 119 
6, Z, para tratar: 1» Consideración de* 
cumentos Art. 347 C. de C; 2« Remu- 
neración directores y síndicos. Distrihu- 
ción utilidades Ejerc. 31|3|71; 39 Elec- 
ción directores y síndicos; 49 Designa, 
clon dos accionistas firmar acta asam- 
blea. — El Directorio. 

$ 37,50 e. 2314 N9 37.599 V. 29¡4¡?; 

PORCELANA TSUJI 
S.A.I.C.I.F. 

Chile 299 

N» 10.364 

Convócase a Asamblea General Extra- 
ordinaria de Accionistas para el dia 
5¡5|71, a fin de tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1* Designación de dos accionistas para 
aprobar y suscribir el acta, junto con 
el Sr. presidente. 

29 Autorización de venta de valores mo- 
biliarios y de futuras emisiones. 

39 Modificación del destino del su- 
perávit de la cuenta de ganancias y pér- 
didas. 

49 Capitalización de la Reserva Ley 
18.524 y del Saldo de la Ley de Reva- 
lúo N9 17.335, emitiendo las acciones ce 
rrespondientes. — El Directorio. 

$ 90.— e. 23|4 N9 37.159 v. 29|4¡?1 

PRECAL — — 

S. A. C. I. F. I. 

A 32.477 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores Accionistas a 
la Asambleu Ordinaria a realizarse el 
dia 30 de abril próximo en Corrientes. 
2621, 6to. piso, de esta Capital, a la* 
9 horas par» tratar la siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los elementos del 
Art. 347 C. C. con respecto al Ejercicio 
realizado al 3l!l2|70. 

29 Ratificación actuación directores. 

39 Elección de directores y síndicos. 

49 Elección de dos Accionistas para 
firmar el actí — El Directorio. 

$ 60 e.23|4 N» 37,964 v.29!4)7l 

PABLO TREVISO 
& A. 

Financiera, Agropecuaria, 
Comercial, Industrial, 
Minera, Inmobiliaria 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 5 de mayo de 1971, a 
las diez y oeno horas, en LavaJie 1454, " 
piso 39, escritorios 1 y 2, para considerar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1» Considert.ción documentos Art. 347 
del Código de comercio al 30 de noviem- 
bre de 197a 

29 Elección de un Director titular, Sin- 
dico titular y Síndico suplente. 

39 Aumento del capital social. 

4» Designación de dos Accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

$ 75 6.23J4 N9 37.946 V.294)7l 

PEDRO BOGLIOLO E HIJOS 
S- A. L C. e I. 

Expediente N9 21.385 

CONVOCATORIA 

Convócase a la Asamblea General Or- 
dinaria para el dia 30 de abril 1971, a 
las 20 hs., er. Obligado 1240, Cap., para 
considerar: 

19 La documentación del Art. N« 347, 
Inc. I 9 del Cóu. Comercio del Ejercicio 
cerrad el 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección del Directorio y Síndicos 
por un (1) año. 

39 Designación de dos Accionistas pa- 
ra fumar el acta — El Directorio. 

$ 60 e.2314 N» 37.872 v.29!4|7l 

PLASTILAN 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Financiera, Agropecuaria 
e Inmobiliaria 

Se convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria, a cele- 
brarse el dia 30 de abril de 1971, a las 
17 hs., en el local sito en la Avda. Cór- 
doba 744, P.B., Dto. "K", Capital Fe- 
deral, a efectos del siguiente: ORDEN 
DEL DIA: 19 Elección de dos accionis- 
tas para firmar el acta. — 29 Trata- 
miento de la documentación fijada por 
el Art. 347 del Código de Comercio, del 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970. — 39 Elección de síndicos. — El 
Directorio. 

$ 75.— e. 2314 N9 38.079 v. 29¡4|71 
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PONSlttWAfT 

S. A. C. I. F. 1. C. Av ■ 

CONVOCATOSÍA 
Convócase a Asamblea Genérali Ordi- 
naria el 29 de abra, (fe 197Í * lasr 1* ho- 
ras, en Consfitucióa 2319v Capital, para 
tratiaav 

ORDEN DHL- OÍA: ' * 
I? Conslderac.ón documentos .art. 341 
Inc.. 1* del Gátügcp de Comercio. EjfereíeWi 
*I|X2|7U 

a» Elección- de* síndicos y düs* accionis- 
tas para', firma* al acta. — £1* Birfifitflri». 
% 60) — e.a2i*-NÍ ffJT,365w».2SP l 4,'EI! 

PASCUAL MAZZJEO E HWOS 
8. A. I. C. I. y F _ • 

■Sé- comraoK a ios. señores accianfetas * 
Afflüüblfia 1 GeXerav Ordinaria para el día 
3 de mayo d. 1971 * las- 10 horas en el 
local sito en la calle Rojas 1641, cai&taí 
Federal, para tratar el» siguiente; 
QEDSI* GSi DIA: 

& consideración de ü* dotramentacíto 
relativa* aii artBsuio* 34fl" den Código» de C9> 
merclc? CBrrespondlKírtes af ejereicft» ce- 
nado el 3118170. 

2' Elección de dtettíorib" y <ffe sindico 
titulas y suplente^ y de dos accfótc-stas 
para finosar el' acta 1 .. — El Directorio 1 , 

* 75 — *.2%*-&> 37.3ü*£-r.28Wft 

pJtBHRG 

Sociedad en Comandita 
por Acciones 

CONVOCATORIA 

Citase señores acciorf&taa a la Asan*» 
biaa? Genera 1 Ordinaria día 30' dé abril, efe , 
I9t% sKsQ harás- en eí toeai de* &t caOb 
CbTMente-s- D92F, 9» piso*..- oflana. 91* para.' 
trabar tí sigu'enfce;. 

OHDEN 1 DEL DLA: 

l» Consideración balance general af 3T 
de diciembre de* MTffi Clradrof de. ganan>- 
cias y pérdidas". ' , 

2? Distribución- da utilidades uffiílaa&v 

3P CüfiSÜtole.' varias. ,t 

í* DeBignaciór de" sindico y de» a&cio> 
nlstas para firmal eii aeta. — La Gereü- 
ciav 

f 45 — e-.JBlí-N* 3T.23T-V.2ff4171 



.PAPELERA LIBERTAD 

Sociedad Anónima ComeYtfa^ 
Industrial y Financiera 
Expte.: N* 39.029 

CONVOCATORIA 

Se convoca a tos* señorea* accionistas. a 
Ib Asa-marea General Ordinaria, que se 
eesEará el día 39 dtf abrfl, a las 2tt3ff 
ñoras*, en ¿1 ibeal socíaf, calle Marcos 
Paa 3729, espitar, par» tratar el siguiente 
ORBE!* DEL íttAr , 

1* Consideración de los documentas 

prescriptos por - el articule* 3#», inciso l*' 

del CSÉSgir de Comercio, correspondientes 

h al; ejfercictct «errado el 31 de- diciembre 

'da- tmss-, 

29- saesela» da directores, y síüdtóüST 
„ 3? Designacida de dos accionistas 5 para 
'firmar el acta. — El Direstorío*. 

* SU' ú2L\*-W 33.5S2 , -*Jfíl4t'ri 



* I E R O 

Swrfeáad Anónima 
Industrial « c*emefel&t 
Pacheco N» 3150, Buenos AifBK 

Cüffíócarse á Asa-motea Gen*eraí Ordi- 
naria para el 3TP de - abril di* r9TF, 18 tia- 
ras, en Pacheco 3150, Capital,, para tra- 
ta» el 

ORDEN DEI DÍA: , 
1? Designas a accionistas para firmar 
et eetet ■ ' ' 

2» Aprobación documentos* art* 347 C 
C y Cuadros anexos al 31IÍ2TW*, 
39 Remuneración directorio y sindico; 
4» íforntraffifento 1 de sordieos; — El Di- 
rectoría. ^_ ^_ 
$ SO &2I44-H?' 3£83^Vjf7¡<l1í 



PRESAGIO i 

S. A. C. t. F. I. C. A. - - I 

ge convoc.. a Asamblea Gétflerttl Oral- ' 
¿aria para el día 30 de aB«f dé íPtl a las 
15 horas en el locaí social de* calle Sar- 
mentó 1542;. ier. piso, di», &, para ttatai 
eL signiertte, 

ORDEN DEt DÍA: 

. Vf Designación de do» accionistas pa- 
ra suscribir el acta; 

2" Consideración documentes* art.' 3*J 
del Código di Comercio al 31 [1370; 

3» Honorarios d& directores; y sínc& 
eosv 

4? Elección de directores, por tu» nuera 
período de dos> años y síndicos titulares 
3 sapientes por el- término de un año. 

Sí ota: Para tomar parte de la asamblea 
de acciorasras deberán depositar 
en la sociedac. sus acones <s im 
certificado bancarías qtar acredite 
su deposite hasta, tres dfás antes 
de M fecha fijada para s» reali- 
zación. -^ £t Directorio. 

$ 105 * tf.22T4E-fI*3lí.3i2í-V.28|4 t 71 



IffK.SL'lJ'X 

Sociedad Anónima Ctanerclal, 
Industriad fnmoBaiartt 
y Agropéétaarra i 

KégiBtr» m 2».S«£l 

CONVOCATORIA. 

Se- coavoea a, ios*, señores- acefonisfas a 
iAsamble-a General OVdmari» $ue se te- 
rebrará el día 30 de abril de? 1*71, á Caes* 
1 12.3& Roías*, ere eF foeat de Ií «elle Mar- 
I celo T. de Alvear 636; 4? piso, de la ciu- , 



PROAS 

S. A. -G.,1. F. I. C. A. 

Se convoca a Asamblea General Ot-di* 
narla para el día 39 efe abril de Itfíí. í* 
fetí l*Jí horas, en. el Kscal uoefal de caf.e 
SSriHfente 1542, íer. p£», DTo. 5, para 
tratas el-sigulente • 

ORDEN DEL DIAí 
l« Designación de des accioaísEas pa- 
ra strsfcribir el acta. — 2* CdnsMeíaciótt 
doeomentos Art. 34% tocisu 1» del' Ccf. 
digo de Ccmerció aí 3Í|12|70\ — 3< He*- 
inorarlos de directores f síndicos. — 4» 
Elección de directores' por un nuevo pe« 
. fiodo de dos años y síndicos titular y su* 
! píente por el término de un- año. 
5rot»*T Parat tomar parte de la Asamblea 
dé Accionistas deberán, deposita» 
. en &t sociedad sus acciones o un 
certificado baníarlo c-ué acredita-, 
su" depósito hasta fres días Antea 
de la fecñ* líjadáf para su realU 
zaclóffv — El> Directaíto". 
r Í05-— e.2Z|4 N* 31.323 *.28'i4i7't 



PEASTAft 

Sociedad Anónima 
Gsesercht, Tirdustífaf, 
Financiera. InmobiMariaj: 
AgTtfpecaarfa y de Handafo* 

Cb-dfócas-e * 1<SS señorea aeeiunistas a 
.Asamblea General Extraordinaria para et 
día 3 de mayo de ©ríS, a las $ ñoras. 
e*n Sarmiento 1721, 4» piso, Dep\ "l* 

. ORDEN' DEL DÍA: 

l* AomeirtO' «apitalr autoílzadiy y emis- 
slón de acciones -* 29 BesigEaelóni 2 > 
accionistas para firmar el acta. — El 
Directorio. 

% TS^- e.2214 tf* ft.ííl V.aSilTt 



ÍR1MATERIA 

Soe. AfWJnrnra Cir.f.F; y Av 

i Conv.. Asamb. Ord. 251*71. If filfas. 
í erafar Arf. Wf c C. t ai stfís&m -» Elett- 



PACNET 

8. A. I. y C. 

CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA GESÍEKAX ORDTNAíElA 

Se -convoca a» tas señores accionistas a 
la Asamblea Cfeneraí Ordmari» que se 
realizara el dia 30 de abril de Í9TÍ, a 
las 1830 horas en ef ftJca'P serial de la 
caire Hipólito. Yrigoyen N» l¡32o< C&uital! 
FéderaL. paras considerar el siguientes 
ORDEN DEL DIAv 

ir Considera» doíáiment&s Art.. 34t intf 
1?, Código dé Comercio.. Ejercicio cerra- 
do el ZUWVSWS' 

2? Elbcctdnfisi de <flrecUor"íS' y sfisáifcfls 

y dds ac-ciffljistas para firmar el acüa, — . 

El Dírectorid}. _ >_ „..„-* 

$ 75.— e.22|4 N» 371.232 ir,2814¡W 

PAPYRES' 

S^*.C.IJF. e ft. 

RMdstr» N»- 19*969 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General ordi- 
naria para, el día- 30> de abril de ISlt a 
las W3Q hs.. a celebrarse* en 1» sede so- 
cial, San Martin 551. 1* piso, para con- 
siderar el siguiente 

6 • SN< DEHL- DBa:. 

1? Considexaolaní de- loe documentos, del 
art» M!{, ina I¡» del Código- de Coüieroío; 
cerre^pundiente- aü ejEtrcicle 1 cerrado) el 3i 
de diclémBrw 1970-, 

2V Designación de directore» y sindicas-; 

39 Designación de dea aecionlstas para 
firmar el< acta> de Asambleas — ' El* Dttee- 
torlbi 

i 6£E &21Í4-NS" 36^*íé-vá7ií!'ílf 

rKOTEXIN A^DEJirCANA 

s.A.c:trx y A. 

CONVOGAO'ÓíiíA 

Sí convoca* a fes. señores' accionistas a 
la AsamBlfea» Generar Ordihari». fijada» pa- 
ra el 30- de abril de f373^. a las. 13* hora-si 
ere lee oficinas- d& 1S- sociedad^ calle Pa- 
ran* 1401 29* pisov oflbina I0V para trata* 
el s&ulettte 

ORDEN DEL DIA: 

tf> Les dbeumentos- esifablfeciaos* es el 
artículo 347 v inciso, f»' dfeí C5digo , de Os- 
mercib;. para el ectavo^ ejr-reieie cerrado 
el 3T db' diciembre de 1970; _ 

í? Fijadoir del' númeYO de mifemnros: 
del directorio y elección- de los que CO> 
rrespondán 1 eo> ceneeeueneftf-; 

3» Eleccióir de uji sihdico , tito-lar y de* 
urr slhdlbe súpleme;-. 

49 Distribución de utilidades y apíODS- 
cldn de- las- remuneraciones a lo» direc- 
tores y síndicos; 

59 Designación de 2 accionistas- para 
aprobar y firmar el acta de Asamblea. 

Nota: El depósito- de. las acciones ' o' res- 
■ guardos mencionados en, el as- 

fcícui* vlgésttüo segundó de lbs es>- 
tattrttos deberá' hacerse en nues- 
tras oficinas; calle - Paraná r40'„ 2? 
piso,, of. 10, Capital Federal, has^ 
tai 3 olas hábiles' anCes de la Aaam- 

Biba*. 

Buenos Atresi fS dt ^rif de' ItfíT. — 

El Dires-Saribi __ _ 

f. 555 eM\frW 3SlS61-r.ff\á\7f 



dad de Buenos Afiresv par» e-onsiderar ef 
siguiente 

OñDER 1 DEL DTAr 

j? CbrádEraclóft y aprobacfórí de* fa 
docufl-tentaeióa preseripca por eS srrtlcmtF 
347v inciso- 1* dei Codago» de ©Jmeíció*- 
tíósresporíatente al cautto e^ereíeft*? go-claí 
cerrado el 31 de dSe&mKre de íMO? 

2? Elección de tres direetorea: 

3P Elecetóni de un sindüsv taiutst: f olí 
! sindico- suplente; 

I 4P' Designación de- dos* actíanlBta» pa- 
ira, firmar el aeta de lar Asambleas 

Buenos Airesi, 12. de abril) de 1971, — 
ET Directorio. 

$ «P e.25l4-K> 3?.8 > fff-Vá7líliW 



I clon Directoi-es y, síndicos, y dos- AVres*. 
firmar- Acta. — ' Ef Düectorfo, 

« 3tt. e.2214; — m 3*1.518 V.2814|7l 



ftCíSíEXPOflT 

Sociedad- Anónim» Comercial! 

CONVOCATORIA 

Cc*fivcÍ!scse• a Asambféa Generaf Ordi- 
naria par* el ? de maya rfe lfln, s tss 
£5 horas, en EsmeraMff 288, tf piso*; Cfe- 
pitaí Federan para tratar er siguiente 

ORDEN DEL DIA", 

19 Elección Síndico Adhee. 

29 Consideración Dbe. Arff. 34T deí C8d. 
db Cora., Ejerc. 3IH2170* 1 . 

39 Distribución de ÜtÜldadeS 

49 Elección Direetores-, 

59 Elección de Sindico Titulas y Su- 
plerIíe* , - 

69 Elección de doe ac*cipnista*$ para sa**r- 

criB&r ífl Acta\ — El' Dtteeto&i. _ „ 

$ KJ5. tf.2214. - m 3*5% *.2$f|« 

|ffíRAYl] S. A« 

Comercial, Ihdastriaf 
I InmobilSaciav Finatnsier» 



fREGIMAI 

Sociedad Anónima 
I n d a attl a i» Comerciáis 
Agropecuaria, FijEMiciera 
» Industrial 

0orwó*CAncOfílA- 

CbnTóVase a Asamblea Genesaí Óxdl- 
naris a celebrarse el cü& 3* de mayo de 
íffTt, a Eae 19 y 30* horas,, etí Píudkn 
eífff. Y 9 pte, Capital Federad, para fta- 
¡tár el siguiente 

ORDEN DEL DTAr 

í* Con-sIdera(9ón , de* íes - eteiséntois* del 
Art $íf ó*eE Cddagxy de Cbraerclcf al 3Í 
dV óTbíéffibre ele i9m 
. 2? DisíributlSrfi de- Olffldadlssv KemiX 
'fleracfóa aí D&eeíoric* y smd&a; 
. 39 EUffcefiíSfl! de Directores, par tsatssicísc. 
I & Efeeeíiírí de Símiice TituTar- y Suv 
plente. 

$<* Deíignefflon' de dbs* acefomstas- para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

f 9U é.2214. — W 37.820 v.28¡4¡71 



Ltfff 

CONVOCATORIA M 

9 Córivócas-ei a Asamblea G?eneVaí OVdr- 

tmri3« de AcensniftáB, para et 30 de abrü 1 
, dfe 1971. a las 20 horas «i Cangaae' 36lf, 
'para tratar el sifeufenw 
I ORDEN BEfe. SfAr 

I V eb*OBlüB-iía«róni do-eame-nCor déf Art. 
1347, iiseisisí V? del¡ coolke-» de Comeréis 

dfe]í ejercióle? eerra-díí. ef SE dV dleifemv 

bre de 1930, 

2» Designación nuevo Directorio y Sin^ 
idleaeuvs. " 
I 3' Designación de dos asambleístas ( 

pera firmar el Acta. — El Direc1íor4o¡ 
f 90, e.22¡4v — W 3*7.736" V.SSI^l 



PRESfEB. 

Sneíeíaá Anónima 
Comercial, industrial, 
InmobiUarlay Financier»» 
Consíractor» y Agropecuacl» 
COTiir^OCATORlA 
ASAMBLEA GES1BAL. Q&DítífiRTA 
Pe? resolüctón- deí Directoric- y da 
actcerádi eott eí artitíuítf 10" del estatuto, 
se convoca a los señores accionistas pa- 
'ía la Asamblea Generaf Ordinaria, qup 
I tendrá lugar el día 28 de abril de I9/n». 
a las- lí fieras*., en* e*J dornaaio* de* la 
..sceísdadi. «sECe TBícrmáí» á83v eon- e$ ob- 
'jeto de tratar el sleoáéatff 

ORDEN DEL B1A3 
1» Considemcídn documentas Art. 347, 
deí Código 1 d¡e- CtíraeícTc*. 

2^ fijación- de tas refifíSueíeaiéS- « dS* 
íectonís í smdicOB*. 

3*** Efecelto de stadiw» y sfisdíice su* 
píente. ,. 

4» Aumento» de «aplta*- jr emisión da 
acciones 

5? De^rgrraxslón'' de* doe aeeibnisCáS paííi 

firmar el acta - El Direetolóv 

Buenos- Aires; ahrfP de ÍSTl. 

Sote: Téxta 1 fl!ÍS(fificai(íci pe* la sociedad 

a nart* de la; edición* d"« Bólétü» 

¥ OfMaf así 2*£!*T£. _ M 

I 8>f.— é.Wé N* Sktíft y 9T.1Í2 yJfB^IS- 

pireDfrctWA ~ m ~~ „ 

Cowwreíafc IsdnstriSadl. 
. s ocie Ja* Aflémmíl 

y Fiaxacteza- 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea G^neraí Ordt* 

Haría para el 3 oe mayo de 197T, a U3 

S.30 horas, en Esmeralda 288v 5* piEd, 

Capital Federal", pasa tratar elí siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

I? CofisfdeTaCióñ Doc*. AW $ft t . C. ó» 
C.,ejeí£3íl£*í7ÍP.. 

4V DistriteflUóU de utilidades*. 

3>? pijaetón* dtef númem de miémwoí 
del Directorio y SU* erección 1 

49 Eleccló» de- síndicos titular y su- 

, 9 1^ DesfgnaeiSn' de dos acttonistas- pan*- 
'armar el acia, -rjnj&eOatitt. 

2^ 4 m qf m v -.28 l 4-|Ti 



Pace 

S.A.C.I.F. el. 

Convócase e VGg ssrítires. Accionistas, a 
Asa-m&lea Generar OTdlrlana Dafa er- dfa. 
30 de* abrir dé* l9Tí w a fas. a horas, en. 
Aje* Marti 1643» Capital para tratas el 
sTg^aenfii»» 

ORDEN DEL DÍA: ' 

19 ConsideraieiÓfl de* lbs documentos' que 
'preserflte ef artiburo. 3*4f del Código de 
Comercie*, ees? referencia! aí ejercicio, ce- 
rrado, eí 3*í dfe diciembre efe JSWt. 

2ff Aament* der espitar Autorigadb; 

39 Elección del Síndico Titular y Su- 
plente.- 

49 Designación de dos accionistas- para 
fírmafi - «s Acta — Eí Directorio". 

$ 90. e.22|4. — NV 37.837. V^8|4]71 



PUBLICIDAD ALB.VFBO& 
S.A.C.F*. e f. 



IP'BINeE 
8!. A.. %,■ C. 

Se convoca a» los señares! Accienfetas- 

ia Asamb'ea Graí. Ordinaria, para- eH 30» 

de abril de 197*,, a la» 10) ttorasv en Avda. 

Corrientes. 2ÍS6v Capital,, pera tratar eU 

siguiente 

ORDEN" DEL. DÍA? 

19 Consideración de lx» doeumenlos- 
Arf r 347 ' Código, de Comercio;, por ei 
ejlfcifctb cerrado el 31IÍ2I70Á 

29 Elección de Síndico Titular y Su* 
píente. 

39' Venta inm-uebre eaüe Corrientes 2196. 

4« Deslgnadott de dos accionistas para 
firmar el acta. 

* 15 e.22¡£ - N? 37,6(K v\28";4¡7l 



COlíF^OCATOIllA 

Cbravó-case* a Asamblea Generar Ordf- 
rmrÉr que teridVít lugar el 30 ; de abril de 
íffJJ, a íae 10*. hnras; en sarmiento Kffí. 
Cbpltal Fetféral*, para tratas el siguiente 

ORDEN DEL DIA; 

f? Cbnslderaciónr de los documentos | 
qns prescriba el articulo 347 deü Código* 
de Co-merclbv eouresponiliente- al 4 2P Ejer- 
icJfcib*. cerrado el 31 de diciembre de 1970t 

29. Proyecto de distribución dó «1311- 



9. a. c. r. r. f. a. ___ 

GOirVOCATOSÍA 

Convócale a lbs seiíores aee&mistas a ( 

I Asamblea General Ordiúaria^a celebrar- 

se eí efia- 3V dfe' ahrií de- I9Tf , a l'as Í3 

Ihs; en su' sedfe' social' a tos efectos <S\ 

ítlratar el siguiente 

ORDEF DEL DTA: M 

if Considerar ítícumentoB^ Arí. 347 r 

l toe V> del C. de* C deí ejteícitíe cerrado? 

"el 31 de diciembre de* TO 

í>/ EleceíSlf Üotaí dtef Directorio y sil» 

¡dicoe y ftjttclórf de su' ñ*umero. 

39 Elección, de dos accionistas par* 

¡ «aiscrtbir él 1 a*et«. — El Directorio. 
ÜSUscrimre» ^.^ ^ w ^ v . 28l4in 



3*>* Determlnacíóh dei N9 de Directoies 
TltuTares. 

49 Elección, de Presidente, Vicepresr' 
l denfe y de" loa Directores' Titulares- con- 
forme a lo. resuelta en el punte are' 
. céde-ftte. 

59 Elección de % directores suplentes*. 

69* EleccTóñ- de Síndico Titular y Su- 
pliente y fijación dé sus remuneraeibaes-, 
por- ejercicro' adelantado. 

•P r Elección de dos accionistas pera 
fiJ-Hí»* ef acta - El DJ'e^toriOi 

*> 135. e.2214. - Ni 37.787 V.28i4¡71 



PIELES Y MODAS Af.ASKA 
Sociedad Anónima Comerciar 
e Industrial 

Convócase Sres. Accionistas Asúmele» 
General Ordinaria. Su]**»,. fO* hs., Suipa- 
ch» 12% capital!., éfáctoe tfCnBldKitn: dbí» 
cumentas* e-¡M*ercI<y ceríadtf et 31íi 12(70; re« 
muneractdn Éñi-ector&í y süstírces-, disft-i* 
Duefótf utilldiides y etecciórí nueve divec* 
toríb}. sm-díco? y dos areiafilstas- firma-f 
ateta. — El Directorio. 

% 45>» •SBí/WP 31ÍÍ2T v.28|4|71 



pAtL*íSrTA 

S, A. CanBaeeiaJ, 
Industrio** f Flteaicier» 
CONVOC'Aí-fORIA' 
Convócase a Asamblea General Ord!< 
• imrla para el di» 30 de abril' de 197R 
a las 18* horas-, ert Erezcaríe 3B6üí. capital 
1 Federal, para tratar: _ — 

l? conáderaciónj doc*umentos Ait. 34r 
delt Códlgs de Comercrcv correspondiente«- 
al 69 Ejercicio cerrado el 331 de diefeau 
r ore de 1970: 

29- Fiíjactón y elección de Directores y 
Sindico. 

39- Design&ciórfc de- dee Aetíónisfae oa* 
ra suscribir el Acta. — El Directc-'o: 

t Tív«" e.22¡á-N» WSSW TZVftfk 



M*lna J1Í) 



BOLETÍN OFICIAL — Limes 26 de abril de 1071 



FALAZZOLO S. A. 

N' 24.104 J 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30¡4¡71, a las 17 horas, en 
Corrientes 3019, piso 12, Capital, para 
tratar: 

1? Consideración Doc. Art. 347, Códi- 
go de Comercio, ejercicio 31|12I70. 

2* Elecqión de Directores y Síndicos. 

3? Designación de dos accionistas para 
íirmar el Acta. — El Directorio. 
\ $ 37,50 e.20|4-N9 35.337 T.26|4¡71 



I PUBLIKA 

{ Internacional S. A. 

Convócase a los señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrará el dia 30 de abril de 1971, a 
Jas 18 horas, en Tucumán 2163, 5» P. 

i ORDEN DEL DIA: 

l« Designación de dos Accionistas pa- 
ra firmar el Acta. 

2P Considerar los documentos del ar- 
ticulo 347 del Código de Comercio. 

3? Elección de: Directores y Síndicos. 
— ~EI Directorio. 

Nota: Se recuerda a los señores Accio- 
nistas la disposición del .Artículo 
«- 18 de los Estatutos, a los efectos 

del depósito de acciones hasta me- 
dia hora antes de la Asamblea. 
$ 82,50 e.20|4 N« 34.141 v.26|4|71 



PENTA 

Sociedad Anónima Industrial, 
Comercial, financiera « Inmobiliaria 
Registro N» 6.673 

CONVOCATORIA 

' Convócase a los señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria a celebrar- 
se el 30 de abril de 1971 a las 18 horas 
en. 25 de Mayo 330, piso 5*. Capital Fe- 
deral, para tratar lo siguiente: 

« ORDEN DEL DIA: , 

£> Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

29 Consideración de los documentos 
al 31 t l2;l97Ó, art. 347, Código de Comer- 
cio y distribución de utilidades. 

3? Reforma de Estatutos: a) Cambio de 
nombre a la Sociedad, b) Fecha de cie- 
rre del ejercicio anual. 

4? Elección de Síndico titular y su- 
plente por un año. — El Directorio. 

Buenos Aires, abril 13 de 1971. 

$ 90 e-2014 N9 35.677 V.26|4¡71 



N 



PfJBLEX 

S. A. 

Comercial e Industrial 
Registro N»: 12.944 

Se convoca a los señores Accionistas 
a Asamblea General Ordinaria para el 
30 de abril de 1971, a la hora 16, en 
el local social, Malpú 88. primer piso, 
para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración dé la Memoria del 
Directorio, Inventarlo, Balance General, 
Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ga- 
nancias e Informe del Sindico, corres- 
pondientes al décimo ejercicio social, ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970. 

2? Resultado del Ejercicio. 

39 Remuneración del Directorio y Sin- 
dlcos. 

4? Consideración de las renuncias pre- 
sentadas por los Directores y Síndicos 
titular y suplente. 

5' Determinación del número de miem- 
bros que compondrán el Directorio y de- 
signación de nuevos Directores y Sín- 
dicos titular y suplente. 

6* Designación de dos accionistas pa- 
ta aprobar y firmar el Acta de la Asam- 
Wea. 

El Directorio. 

% 160 e.20¡4 N9 35.680 v.26!4|71 

PUBLIDLX 

S. A. C. t 1. 

, Registro Nf 19.886 

CONVOCATORIA , 

Be convoca a los señores accionistas 
A Asamblea General Ordinaria para el. 
dia 30 de abril de 1B71, a la hora 17, 
en el local social, calle Malpú 88, 79 
piso, Capital Federal, para tratar el si- 
guiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración de la Memoria del Di- 
rectorio. Inventario, Balance General, 
Cuadro de Ganancias y Pérdidas e fo» 
lorme del Sindico, correspondientes ai 
Octavo Ejercicio Social, cerrado el 31 
fie diciembre de 1970. 

2» Resultado del ejercicio. 

3» Remuneración del Directorio y Sín- 
dicos. 

49 Consideración de las renuncias pre- 
gentadas por los Directores y Síndicos 
titular y suplente. 

59 Fijación del número de Directores 
v -designación de nuevos Directores y 
Eindicos titular y suplente. 

69 Designación de dos accionistas pa- 
ya que. en nombre y representación de 
¡la Asamblea, aprueben y firmen el acta 
SI D'> re -torio. 
* 135 e.20|4 N» 35.683 V.26J4J71 



PASCALI UNOS. ' ' 

S. A. C. I. F. 

Registro N» 36.829 

CONVOCATORIA 
Citase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el 30 de abril de 1971, a las 18 y 30 
horas, en San Martín 448, Capital, para 
tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos al 31|12l 
1970, Art. 347 Código de Comercio. 
29 Elección de Síndicos. 
39 Designación dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. — Bue- 
nos Aires, 7 de abril de 1971. 

$ 52,50 e.20¡4 N? 33.383 V.26¡4|71 

PROMONTA ARGENTINA 
S.A.C. e I- 

Expte. N» 9.692 

Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria 30)411971, 11 horas, Marcelo T. de 
Alvear 636, piso. 99, tratar: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos art. 347 
Código • de Comercio, 12? ejercicio 31| 
1211970. 

29 Elección Süidicos titular y suplente 
un año. . • 

39 Designación dos accionistas firmar 
acta. — - El Directorio. 

$ 67,50 e.20¡4 N9 35.416 v.26|4|71 

PROFACOS ARGENTINA 

S.A.I. y C. 

Expte. N» 20.079 
- Se convoca Asamblea General Ordina- 
ria 30|4|1971, 10.30 horas, Marcelo T. de 
Alvear 636, piso 99, tratar: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos art. 347 
Código de Comercio, 69 ejercicio 31| 
12|1970. 

29 Fijación número directores titulares 
y elección, un año 

39 Designación Síndicos titular y su- 
plente. 

49 Elección dos accionistas para firmar 
acta. — El Directorio. 

$ 75 e.20¡4 N9 35.422 V.26¡4¡71 

PLAN 
S.A.C.A.I.M.3. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA 
Se convoca a los señores accionistas 
de Plan S. A. C A. I. M S., a la Asam- 
blea General Ordinaria a celebrarse el 
30 de abril de 1971, en el local social, 
calle Belgrano 271, piso 6?, Capital Fe- 
deral, a las 10 hs.. a los efectos de con- 
siderar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la Memoria, In- 
ventarlo, Balance General, Cuadro de 
Ganancias y Pérdidas. Anexos e Infor- 
mes del Síndico, correspondientes al Ejer- 
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Honorarios Directores y Sindico. 

39 Designación de Síndico titular y su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

% 105 e.20¡4 N9 35.462 V.26J4171 

PORTOF1NO 

S.A.I.C. 

Registro 8.081' 

CONVOCATORIA 
Citase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el 30 de abril de 1971, a las 9 horas, 
en Republiquetas 3609, Capital, para tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos al 31)12^ 
70. Art 347 Código de Comercio. 
29 Elección de directores, síndicos. 
39 Designación dos accionistas para fir- 
ma* el acta. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1971. — 
El Directorio. 

' $ 52,60 e.20¡4 N9 35.333 v.26|4¡71 

P. BERTISCH 

S.A.C.I.F.F. 

Convócase a los señores accionistas de 
P. Bertisch S.A.C.I.F.F., a Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas en Pri- 
mera convocatoria, para el día 30 de 
abril de 1971, a las 9 horas, en José 
Luis Cantllo 4199. de la Capital Federal, 
para tratar el siguiente temario: 
ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración, de los documentos 
que prescribe el articulo 347 del Código 
de Comercio, correspondientes al ejerci- 
cio social cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 

29 Fijación oe) numero de Directores 
y su elección por el término de un año. 

39 Elección de Síndico titular y su- 
plente por el término de un año. 

49 Aprobación de Honorarios ai Direc- 
torio y Sindico prop estos por Memoi-ía. 

59 Aprobación de distribución de utili- 
dades propuestos por Memoria. 

69 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de Asamblea. 

Nota: Se recuerda a los señores accio- 
nistas la obligatoriedad de depositar sué 
acciones o un c*»-Hf"ndo nanearlo que' 
acredite su depósito, hasta tres días an- 
tes del füado nara la celebración de la 
presente A *mb'ea — El Directorio. 

* 180. e.20¡4 N9 35.129 v.26|4|7l 



PLANOS _ 

6. A. ' 4&T 

Comercial, Financiera ■** 
e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 

Convócase a ios señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria, que ten- 
drá lugar el dia 30 de abril de 1971, a 
las 16 hs., en el local de la sociedad, ca- 
lle Corrientes 1132, de esta Capital, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración del Balance General, 
Cuadro Demostrativo de Ganancias y 
Pérdidas, Inventario, Memoria e Infor- 
me del Síndico, correspondiente al déci- 
mo quinto ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 1970. 

29 Distribución de utilidades. 

39 Remuneración a los Directores y 
Síndicos. 

49 Elección de un presidente, un vice- 
presidente, tres directores titulares' y dos 
directores suplentes por el término de 
tres años. 

69 Elección de un, síndico titular y un 
sindico suplente por el término de un 
año. 

69 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmal- el acta de asamblea. — El Dl- 
rectorlp. 

$ 120 e.20|4 N? 35.587 V.26J4|71 

PARA EL SUR 
S.A.C. I.A.F. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

Convócase a Asomblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
a las 18 horas, en Reconquista 379, piso 
59, of. 510. Capital Federal, para consi- 
derar el siguiente - 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos prescrip- 
tos art. 347 del Código de Comercio, ejer- 
cicio cenado el 31 de octubre de 1970. 

29 Reforma de Estatutos, art. 49. 

39 Nombramiento de Directores y Sín- 
dicos y dos accionistas para firmar el 
acta, — El Directorio. 

$ 52.50 e.2014 N9 35.599 v.26|4|71 

PAPELERA DELLACASA 
S. A. C. I. F. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 19 horas, en la sede social de la ca- 
lle Centenera N' 2946. Capital Federal, 
para tratar el siguiente*: 

ORDEN DEL Oí A: 

19 Consideración de los documentos 
señalados en el Art. 347 Inciso primero 
del Código de Comercio, correspondien- 
tes al segundo ejercicio económico com- 
prendido entre el 19 de enero de 1970 y 
el 31 de diciembre de 1970. ' 

29 Aprobación de la distribución acon- 
sejada por el Directorio. 

39 Aprobación de los honorarios del Di- 
rectorio. 

49 Elección de Síndico titular y su- 
plente. 

59 Designación de dos accionistas para 
suscribir el Acta. — Buenos Aires, abril 
de 1971. — El Directorio. 

% 105,— e.2014 N9 33.366 V.26¡4¡71 

PULLOVERFIN 

Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 

Registro N9 7.779 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 10 horas, en el local de la Avda Co- 
rrientes N9 311, piso 89 de la Capital 
Federal, a fin de considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1» Documentos Art 347, me. 1*) del 
Código de Comercio, por el ejercicio fi- 
nalizado el 31)12170. Distribución de uti- 
lidades. 

29 Determinación del número de Di- 
rectores y elección de los mismos y Sin. 
dico titular y suplente 

39 Reforma de Estatutos. 

49 Aumento de capital 

59 Capitalización del Saldo de la Cuen- 
ta Fondo de Incremento y Desarrollo 

69 Elección de dos accionistas para fir- 
mar el Acta de Asamblea. — El Direc- 
torio. 

$ 82,50 e.20!4 N9 SL120 ~V.26J4j71 

PULPA 

80c. Anón. Com. e Ind. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, % 
las 12.30 horas, en el local calle Ando- 
naegui 1250158, Capital, para tratar el 
siguiente " 

ORDEN -OEL DIA: 

19 Consideración de documentos Art. 
347 del Código de Comercio, ejercido ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970. 

2? Fijar la remuneración a los Direc- 
tores y al Síndico, de acuerdo con el ar- 
ticulo 22 inc. b). 

39 Aumento del capital autorizado. 
.. 49 Elecc'on de Directores por un año. 

5» Elección de Síndico^ titular y su- 
plente, para el ejercicio 1971. 

69 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la Asamblea. ~ El Di- 
rectorio. 

$ 105.- e 2ui4 N' 33.308 ir.26 t 4!71 



PAPELERA IGUAZU 

Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 
Alstna 1957, Buenos Aire» 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ord> • 
nadia para el dia 30 de abril de 1971, 
a las 16.30 horas, en el local de la cal» 
Aisina 1957, 59 K, de esta Capital, para ' 
tratar «i siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos 
art. 347 del Código de Comercio, corres- 
pondiente al ejercicio cerrado el 31 dé 
diciembre de 1970: 

29 Elección de directores. 

39 Elección de síndicos y dos acclonls» 

tas para firmar el acta. — El Directoría 

S 75 e.2014. N9. 35.370 V.26)4)7I 

PULPA ~ 

Soc. Anón. Com. e Ind. 
Convócase a Asamblea General Extra* 
ordinaria para el día 30 de abril de 197L. 
a las 11,30 horaa, en el local calle An* 
donaegui 1250¡58, Capital, para tratar «J 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Reforma a los estatutos sociales. 
29 Designación de dos accionistas' para , 
firmar el Acta de la Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

* 60,— e.20¡4 N9 33.309 V.26I4J7X 

PIELOWSKI E HIJOS - 

S. A. C. I. 

Expte. N9 ¡J3.651 
• Se convoca a los señores accionistas, 
a Asamblea General Ordinaria a cele» 
brarse el día 30 de abril de 1971. a lai 
18 horas, en el domicilio de la sociedad 
CneL A. Figueroa 184, Capital, para con» 
siderar el sigu'ente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración y aprobación Art. 341 
Cód. Com. 

29 Renovación Directorio, Sindico ti- 
tular y suplente por el término de un 
año. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta de Asamblea — El Dl« 
rectorio. 

% 60— e.20|4 N9 33.373 V.36I4J» 

PUBLI ART 

Sociedad Anónima 
Publicitaria, Comercial, 
Industrial y Financiera 
, Registro N* 11.073 

CONVOCATORIA 

Convócase á Asamblea 'General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 10 horas, en Malpú, 521, 99 piso, Ca« 
pital, para tratar él siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Considerar los documentos del ar* 
tículo 347, Inciso 1) del Código de Co- 
mercio por ej, ejercicio cerrado el 31 da 
diciembre de 1970. ' 

29 Elección de Directores y Síndicos, 
39 Designar dos accionistas para ÍJr* 
mar el acta — El Directorio. 

$ 75.- e.2014 N9 31.550 T.26j4fU 

PERALES AGUIAR 

Sociedad Anónima Constructor», 
Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 

Se convoca a ios señores accionistas • 
la Asamblea General Ordinaria que ae 
celebrará el día 30 de abril de 1971, a 
las 18 horas, en el local de la sociedad, 
calle Venezuela 736. Buenos Aires, país 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración del Inventario, Etu 
lance General, Cuenta de Ganancias f 
Pérdidas, Informe del Síndico, distrital* 
ción de utilidades y la. Memoria corres- 
pondiente al ejercicio terminado el SI 
de diciembre de 1W0. 

29 Consideración del interés que pue- 
dan devengar las cuentas corrientes de 
los Directores con la Sociedad 

39 Ratificar lo resuelto por el Directo* 
rio con fecha 29J5I70 en el sentido de eco* 
firmar a todo el . personal de nuestra 
antecesora Perales Ágular y Cía S. R. L, 
con sus respectivas antigüedades, remu- 
neraciones y Jerarquías. 

49 Fijación del número de Direetorea 
titulares y su designación, como asimis* 
mo elección de Síndicos titular y aa> 
píente. 

59 Designación de dos acetonistas par» 
suscribir el acta de la Asamblea — Bue- 
nos Airea 1 de abri] de 1971. -- El Pre- 
sidente. 

$ 120.- e.20f4 N9 32.101 v. 36(4111 



PULGAR 
S A.I.CF. • I. 
Expte N» 7122 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971 a UM 

18 horas en Paraná 326. 8* piso, para 
tratar: 

19 Considerar documentos Art 347 ine. 

19 Código de Comercio, ejercicio 31|13i70. 
29 Distribución de utilidades. 

39 Revalúo contable. Ley 15272. 

49 Elegir directores, síndicos y dos ac- 
cionistas para firmar el acta. — El Di- 
lectorio. 

I 67,50 e.20|4-N« 43.938 T.20|4j71 
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FEYUII m >.•■!.'• i, •.-(•■ ■:•■■•:: 

Sociedad Anonimá> •.• ■■■•■■ 
RegistioN' 23381 ". ' 

7 ;v¡^jw6catoJíia' 

,. -se convoca a los señores Accionistas a 
la Asamblea.- General Ordinaria "U.-e s*. 
realizara el' día 30 de abril de 1871 a 
■las -20 • ñoras, .en el local "social de la 
«alie Oaaguazü 6287 de la Capital Fe-, 
der&l para •■ considerar el siguiente: ■ 
. ORDEN DEL DÍA: 

. 1* Consideración documentación art. 
S47 Código de Comercio, correspondien- 
■.te al ejercicio «errado el 31 de diciem- 
bre IS70. "" _ _,, ' 

¡2* ^Designación de Directores, Síndico 
.j .dos Accionistas para firmar el Acta. 
"— El Directorio. 

iBuenas Aires, 7 de atoll de 1671. 

$ 60 e.20I4 N» 34.06á V.26|4|H 

rmoMETAL 

Soc. Anón. 

Industrial y Comercial 
FufauaBa en 19G5 

, CONVOCATORIA 1 

Convocase a Asamblea General Ordi- 
"nária, en primera convocatoria, ¿para el 
día 30 de/abril de 1911, a las 18C30 horas, 
_eh nuestro domicilio legal, Bartolomé Ml- 
;tre S53. '4«. piso, capital -Federal, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

p ''Consideración de to documentos 
Tjrescript03 por el articulo 347 del Código 
tíe Comercio, correspondiente ^al ejercido, 
cerrado el *3l de diciembre de 1970: 

2* Fijación 1 del número de directores íy 
ta elección-per un año? 

3' E'.efeción de sindico 'titular y su- 
plente: . ± ._ 

¥> resignación fie dos accionistas para 
- -firmar «1 acta de Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

"Kola: 'Se recuerda a los señores -accio- 
-»—..' distas bue para asistir a la Asam- 
blea deberán, de acuerdo a lo es- 
•' tabfécído en el articulo 25 de los 
estatutos' sociales, depositar «os 
acciones, j un certificado bancarto 
qáé acredite su depósito en la 
scc-edad, hasta tres días antes del 
filado para celebrar ¡ la Asamblea. 
TS 135 eSOR^N» 33355-V.26[4l71 

r-\ t *■' . 

FRAGMA SUDAMERICANA 
8.A C.I.IF. y de M. y S. 

Convoca a Asamblea General Ordinaria 
;paia él SQ14Í71, 17.30 horas,, en Perú 440, 
SVt. 'tratar:' 

1« Gonsirterae'tón documentes art. 347 
del Código 'de Comerció al SlriSrtO y dis- 
trlbucton'' utilidades: 

2» Eieceión directores y síndicos: 

"3* TJesignación de dos accionistas para 
turnar ficta*. -*-' ElTMréctorlo. 

••• • H'yr&S e20t4-W> 32.C58-v2Bi4)71 

8. A: 

Financiera 

•GeüyyObeá 2230, Cap. 
N» Exjldte. L G. i.: PKO© 
CONVOCATORIA 
Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para el" dia 30 de abril de 1911. a 
las 10 ñoras, en Gelíy y Obes 2230, V> 
piso, títo, 9. Capital Federal, para tratar 
el siguiente 

, - -v *"-■-- ORDEN DEL DÍA: 
■1+ Consideración de los documentos que 
predeilbe'el'art. 347, Irte. I» del Código 
' •-*6ítCom"er<So por el ejercicio cerrado el 
31 de^Steiembre de~lS70; 

í» Elección de sindico titular y sindico 
tupiente: - 
.:. 3? Designación de dos accionistas para 
firmar. efaCCa. - El Directorio. 

... $ Í0 e.20t4-N« 32.318-t^6|4l71 



PERFUMERÍAS RÚAN ' .*• * "• \ 
'".Sociedad Anónima 'ComerclaL 
Industrial e Inmobiliaria 

^CONVOCATORIA 
fie llama-a "Asamblea. General Ordina- 
ria' de accionistas para el dia 30 de abril 
¿£71* a las '1930 horas, en la sede social, 
calle Santa Te >N? 4496, para tratar el 
siguiente ■-----,' 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración de la documentación 
art. ^347 C. de "Comercio correspondiente 
al primer ejerciólo comercial cerrado el 
dia 31 diciembre de 1970; 

"29 lección y fijación del numero da 
directores: 

3? Elección del síndico titular y su- 
plente; 

4» Designación de dos accionistas para 
firmar 3él aceta de -Asamblea. — "El Di- 
rectorio. 

3 '105 3e.2DI4¿fI» 33^13«<v^8t4i11 

PLATSTAMCO 

Sociedad/Anónima "Comercial, 
ImTadtritU, Financiera » Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 

• Convocase aa ans .SEfiores acctonistas tte 
.FlastamcD, Scctedad anóntrna Comercial^ 
Industrial, .Financiera e -Inmobiliaria, pa- 
ra -la Asamblea «General Ordinaria, que 
se "reunirá en primera convocatoria el 
dia 30 de abril de 1971, a las 13 hora», 
en la sede social de la calle 8antiago del 
Estero 1802, Buenos Aires, para conside- 
rar la .siguiente 

GROEN 32EL DIA: 

I? Cortóiaeracfqn de' tos documentos art. 
347 del Código de Comercio correspon- 
dientes ul 29 ejercicio económico cerrado 
el dia 31 de diciembre de 1970: 

2* Fijar él numero dé d.rectores para 
el próximo ejercicio y su elección. Elec- 
ción de síndicos 'titular *y "-suplente: 

3» Designación de dos accionistas para 
fírmar-tel neta. ' 

Buenos Aires, 14 de abril de 1071. — 
Ei ^Directorio. 

$ 90 g.20j4- N» 33.513-v^6(4jn 

PUBLICIDAD 
ENRIQUE C..BBLVETTI 

Sociedad . A-nffafna -Industrial, 
Comercial, Inmobiliaria 
y Agropecuaria 
Nro. nx¡\ 

Convócase ^ 'Asamblea 'Ordinaria . 30(4; 
71, 15 teams, éíf TTinogasta N» 3825, "Cap. 
OHDENDELDIA: 

1' Consideración dociunencos art» 347 
del C. de G. íjerc. 3lil2¡70: 

■2? Fijación número ~de directores .y su 
elección; . 

3» Elección '-¿índico 'titular y suplente, 
y de dos "accionistas para 'firmar el acto. 
El Directorio. 

3 J6T.50 ^20J4-W '33:468'.v¿6j4]ll 

PECAFEM 

S. A. 1. C. y F< 

BONVOCATORIA 

Be convoca a itos señores accionistas a 
la Asamblea ^General Ordinaria a -reali- 
zarse el dia 29 de abril de 1971. a las 9.30 
horas, en el üccaí de la calle Lavalle 
1473. oficina J07. Capital r Federal. rparii 
tratar £1 Slguiierite 

ORDEN DEL DÍA: 

i») Consideración de tos documentos 
que establece tt art. 347 del Código de 
Comercio, ejercicio cerrado el 31 de di 
ctembre -de 1970.- - 

V) Elección - de sindico tiular y en. 
píente. 

39) Designación de dos accionistas pa- 
ra suscribo- el -acta de la asamblea. - 
- El Directorio. 
$ 9D e. 2b[4 N9 35.242 y. 26|4f71 



PARFLIK 

S. A.G. I. F. I. y A. 

expediente N« Z4.85Ü 

"• CONVOCATORIA 
. Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el tila 30 de abrU de 1971, a 
las 10 horas, en Defensa 570, ¥> piso 
of. 9-10, Capital Federal, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19) Documentos del art. 347, Inc. 19 del 
Código de Comercio, del ejercicio cerra 
do el 31 de diciembre de 1570. 

29) Elección de tres directores titula 
res y dos -suplentes por dos años. 

39) Elección de sindico titular y su 
píente per un ano. 

49) Elección de dos accionistas para 
firmar el acta. 

Los señores accionistas deberán depo- 
sitar sus acciones hasta tres dias antes 
de la fecha de realización de Ttsantblea 
El Directorio. 

j$ !U5 e. 20S4 iN9 ,35031 7. J85j4|71 



PENACCA HERMANOS 
8. A. C. I. y A. 

Registro N9 33.943 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea 'General 'Ordi- 
naria de accionistas para «1 día .30 de 
abril de 1971, hora 21,-en «1 local social 
calle Ur. Luis .Belaustegui 4848. Capital. 
para tratar ia siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19» Consideración documentos -art 347. 
Cód. Cam., ejercicios cerrados' el 31 ue 
octubre de 1989 y -31 de octubre xte "1970 

29> Elección directores y síndicos. 

39) Honorafics contador certificante 

49) Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar acta. 

Uuenos Aires, 13 de abril de 1971. - 

El Directorio. . 

$ 67,50 e. 20)4 N9 35.335 V. 261411 1 

PACH2 HERMANOS 

Sociedad Anónima 
Industrial Comercial 
InmobUlarla Agropecuaria 



P RELM COMPAfíIA " . , 
PLATENSE DE NKUMAllCOS 

'si aL'.'i: a\.-' 

>H 9 JUB1 

CONVOCATORIA 

Convócase a . "Acamb'«a General Ordl 
narta de .accionistas para el SO de r.bíl 
de 1971 a lps 16 horas, en "25 de Maya 
444, para tratar el siguiente 

. vTJRDHN DEL DIA: 

19) Consideración documentos art 24) 
del Código de 'Comercio, del ejercicio ce. 
rrado el^l de diciembre de '1970, üw.uidí 
retribución ni directorio y «Indico. 

"29) elección de dirficteres y síndicos. 

39) Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de ^la asamolea. 

Buenos Aires. -Q de abril de 1971. — 
El Directorio. ■ 

^* ' 87S0 «. '20{4 N9 .35ÍB4 V. : 2614171 



FANATLANTIÜA 
S. A. C. J. F. L 

OeONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Grdl« 
-nana para ^1 'dta 3o de abril xLs 1971 a 
las 17 -ñoras :én ÍTrellés 3735 ^tte Capltai 
Federal, p ara cons i derar ei siguiente 
ORDEN UEL DIA: 
.19) Documentos art "3W. Código tíe Go 
afercio al 31 de diciembre de 1970. 
¿9) Elección directores $ síndicos 
39) Dos accionistas ftnnar acta - 9 
Directorio. 

$ 45 -e. "2014 J N9 '34.509 V. ^o l 4 t Tl 

PERDRD3L S. A. 

Industrial, Comercial, 
Inmobiliaria y Financiera- 

CONVOCATORIA 

Be convoca. a los cenares accionistas a 
una Asamblea XEensrai Xlrdlnarta a-Tcoii. 
zarse el dia 30 de abril de -1971, a .as 
15 ñoras, en Sarmiento 1*30, Capital Fe- 
deral, para considerar la siguiente 

O. Jl.Hi. 1>j-í- IvlA. i 

119 Designación de dos -accionistas para 
que aprueben y firmen el acta. 



Convacase a Asamo^a General Ord'v 2*> Consideración de ,a gestión del di 

mí. .«^—- ^1 Jl. Wl *~. j.k«tl ^j. Ifltl . ._ j_ ._ ,- ^_. i 



PERFUMERÍAS FABILU 
8-AG.I.FJ. 

Poso- 3Í7 . Capital Federal 

" - ASTAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
,., v CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria de accionistas para el dia 30 de abril 
de 1971. a las 'tí horas, en Atsina 1609. 
.' ¥ piso,' oí. 44. Capital Federal. 
ORDEN DEL DIA: 
' 19 Consideración de la documentación 
art, 347 Código de Comercio al 31 de di- 
ciembre de 1970:, ,. 
'2/ Coríaderácíón de" las remuneraciones 
' del directorio y Sindicó por el ejercicio 
terminado: 

-; 39' ÉlSccfón áü autoridades: por treB 
-años, pfesfdfente. -vtéepresiderite ,y un dl- 
■ttctór titular: por un año, slhalco titu- 
lar y supíente: 

" ■■ Sí» -Designación de dos aeótontstaa para 
firmar el acta. — El Directorio. 

% 105 eJOI4-N9 33.595-r26!4f71 



PEDREGAL 

g.A C.I.F1.'A.M. ' - - 

■- - Convocase a Asamblea General en Vla- 
monwi4%. capital -Federal, para él día 
-.30 de ébrtl de '1971, a be 10 horas para 
considerar: 
1». Documentos .art. 347 del Código de 
. .Comercio', ejercicio vencido ei 31H21I970: 
2° A-'mento capital social: 
39 E , €cctón directores, Síndicos y dos 
acctflr» ,,! tas para "firmar el SHSta. —- 'El 
¡ÍDtfectottCv : . . . 

$ 45 C2014-N9 33.493-VÍ6I4I71 



PROBA 

s. A. ftty F. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria a reallzai- 
se el dia^9 de.ahirií de 1971.a tas. 10.30 
horas, en el local de te calle Lavalle N9 
1473. oficina Ü07. Capital Federal,- para 
á-atat el siguiente 

" ORDEÍ4 DEL DIA: 

l»> Consideración de los documento: 
prescritos .por el art. 347 del Código de 
Comercio, e'ercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

29> Elección de síndicos titular y su- 
plente 

39> Designación de ¿dos accionistas pa 
ra firmar el acta de la asamblea. — E. 
Directorio. 

$ 90 e.. 2014 N9 35.239 v. Z6HT7I 



PATRICIO OTLXIOiSN 
8. A. 1. GF,íL 

Convócase b ^Asambrea Oerrerál GrUi 
narta .para 61 día 30 de abril de 1971 a 
las W choras, «n Maípú Í16. 59 piso D 
para tratar* 

(ORDEN DEL DTA- 

1*» 'Gouárderaclóu "de ío«iw«»ntas ar 
«culo 347 ■ déi TttHWn tte Gomercto al 31 
de atciprnüre de '1570. 

2»> Eleceían de rllr<»cteres 'titulares" v 
suotmtes, iSindR» y ■? erc*nn*prsts par? 
ílnnítr tí! .-acta.- — - 'El Directorio 

| 60 e, 20(4 N9 35.203 V: 26(4|71 



naria ipara el dia 30 de abril de 1971 
a las 19.30 horas en el local social site 
en la calle Florida o£0, piso 29. capital 
FederaL para considerar ei siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
V I9) Los documentos del articulo 347 
Inc. 19 del Código Ue Comercio del ejer- 
cicio cerrado el 31 de diciembre de 19 ¡0. 
39 1 Elección de directores Utulares j 
suplentes. 

3*1 Elección de síndicos titular y su 
píente. 

49, , Designación de dos accionistas pa 
ra firmar el acta. — El .Directorio. 

S 90 e. Í0[4 N9 30.046 V. 7614)71 

PARNASO °~^ 

Sociedad Anónima 
Comercial 'Industrial 
Financiera y Agropecuaria 
Reconquista 336, Baenos Aires 

CONVOCATORIA 
- CenvoCase a ios señores accionistas a 
ta Asamblea General Ordinaria a ccle- 
crorse el día 30 de abril oe 1971, « las 
1530 horas, en el local de la calle He 
conquista 339, 39 piso, óf. 21, para tratar 
el siguiente , 

ORDEN DEL DÍA: 

i«) Lectura -y consideración de la me 
moría, balance generni. cuauro Ue ganan 
cías y perdidas e m'fcrme del sindico, co- 
rrespondiente ai ejercicio cerrado el 3i 
de diciembre de 19 r <0. 

29 > Fijación del numero de miemoro. 
que compondrán el directorio y eiecriói 
de los miemos, asi como de sindico tira 
tar y suplente. 

S 9 ) Designación de dos accionistas pa 
ra ftnnar el acta. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1971. - 
El Directorio 
TJ 97.50 e. 20Í4 f?> 35318 V. 26|4171 

PROVISIÓN METALÚRGICA 
S. A. C. e 1. 

Nt 36622 

CONVOCATORIA 

Convocase a Asamblea General Ord) 
narta parael dia 30 de abril de 1971 a ta¿ 
8.30 horas, en el local de Avda Vélez Sa<> 
fleld 19.32, Capital Federal, para tratar «< 
siguiente 

ORDEN DEL DTA: 

19) Los documentos del art 347. inc. l c 
del Código de Comercio, del ejercicio cr 
rrado el 31 de diciembre de 1970. 

29) Retribución a tos directores y íln 
dicus -y .distribución de utilidades. 

89) Ratificación de los sueldos de R* 
directores gerentes. 

4*t Fijación del numero de directores- 
«art. 79 de los esftutos -sociales), y. elec 
ción de los m'fmos. 

59 • Designación de sindico titular y su 
píente 

$9» Aumento del capital autorizado 'dto 

79> Desl«nrwien de dns acCcmi^ta* if<* 
ra oue apru°b9r r firman el acta de as""! 
olea - T" D^r^crrr'ñ 

$ 120 e 20i4 N^ 34 448 • v 26 4171 



rectorio, de la .memoria, balance general, 
inventarlo, euenta de 'ganancias y pérdi- 
das^e mforme del sindíco'corrcsporidicr tes 
ai ejertícto -ftaaUtduur'iel^Sl <de diciem- 
bre de 1970. 

39» Determinación del murnexo de dnec. 
tares y elección de los mismas asi como 
de los síndicos 'titular' y .suplente para 
el nuevo periodo. — Si "Directorio. 

S : 82i50'-%. : 30i4 N9 345C5 v. 2Í,4¡71 

PHONOGRATH 

Eocle'dad 'Anónima 
IndnstriarComerelál 
moreno JWSB , , 

CONVOCATORIA 

-Se -conxoca a ios seño.es .accionistas a 
Asarabiea General Ordinaria ipara el día 
30 de abrU de iB71. a las Jl -horas, en 
el tccal -social, -Moreno -2038, rpara tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DI A: 

I») Consideración' de 'la memoria, ba- 
lance general, cuenta de ganancias y per» 
oídas, inventario, informe del sindico y 
distribución de utilidaaei 

29) Fijación del numero de directores 
y elección de ios 'mismos. 

3») Elección del sindico 'titular y su- 
plente. 

49)' Fijación ole "tos honorark» de di* 
rectores y sindica 

59» Aumento de) capital autorizado y 
reforma estatutaria pertinente.' ' 

69) Remrjramserito- de -des aceioriistai 
para firmar *1 acta. ¡- £1 \DtfectOTio. 
' ■•% .105 "». 20H N» 34-451 áV. 26í4¡71 

FEHTJAJO S. A. 

Cemeréfaíl, ln3ustrfcH, 
Finaactera Te TUmrobürarta 
CONVOCAfORIA 
Convócase a "Asambrea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 
a tas 18 horas en el local tíe Paraná 230, 
59 p . of. 53. Caplípai. para tratar ei si- 
guíente 

OFDEM OEL 1lA. 
P» CortelíteracióTi a^ümchtos art. 347, 
Cód. de Comercio, ejercicio 31 H2 70. 

£<M Distribución de ' utilidades, rernu. 
ner ación directorio y síndicos. , 
3" i Elección de directorio y síndicos, 
4») Designación de dos áccicn'stas pa- 
ra "firmar él acta -El DlreC.torio 

$ Tt5 e. 20W lí? 34Ü41 -V 26|4|7I 

Pi;ígTOTAL 
S. A. L C. 

CONVOCATORIA 

Convocase a -Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para él dia 30 fia 
:<tiril de -1971. a las 10 fis. en Hipólito 
Ir'»ovén 1144, 19 ; piso, para tratar ei su 
""'* t nte 

ORDEN DEI OÍA" 

19» Conside- ación documentos pres- 
Tr'ntos art. 347. Código de Comorelo, 
P pr"<M 3iii2ii070. 

V» E'ección directores, sindico? v *os 
■=f<? , oii! ;, '^s paru firmar el acta - Q 
Directorio 

$ 6Ü e. 20,4 N* 34.351 V. 26|4|71 
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PRETEX 
8. A. I. y C. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Or- 
dinaria para el 30 de abril de 1911 a las 
18 Horas, en la cai¿e Cannlng 764, Capital 
Federal, para tratai el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración documentos Art. 341, 
Inc. w del Código de" Comercio, ejerci- 
cio cenado ei 31!12|70. 
2 o Elección de Síndicos. 
3« Designación ae dos Accionistas para 
firmar el acfc~ — El Directorio. 

$ 75 e. 20)4 N« 35.688 V. 26|4|71 



PEDROSA UNOS. 
Sociedad Anónima, 
Comercial, Industrial 
e Inmobiliaria 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
t> las 17.30 horas, en el local social 
Montevideo 601, Capital, a fin de tratar 
el siguiente 

ORDEN DFL DÍA: 
1? Consideración documentos Art. 
847, Inciso 1» del Código de Comercio. 
Ejercicio; 31 de diciembre de 1970. 

2? Elección de síndicos titular y bu- 
píente y dos accionistas para Armar el 
acta. — El Directorio.. 

$ 60 e.20|4 N« 83.657 T.26t4|71 

PAL ARGENTINA 

Sociedad Anónima, 

Fabril y Comercial 
Conv. a As. Gr. Or. 30 abrü 1«1 
* io hs. Pichincha 2063 para O. del 

1? cóiis. doc. an. 347 C. C. al «1 

29 Rem*. dirs. slnds. y dlrs. con car- 
gos administrativos. 

39 Elec. pte. dlrs. y «inds. 

4* Elec. 2 acc. firmantes acta. — K> 
Directorio. 

* 59 «.2014 N» 32.985 V.26|4|71 

PUNTAS T BOLÍGRAFOS 
B. A. lé C. 

Registro N» Í3.586 

CONVOCATORIA 

Be convoc. a tas señores Accionistas a 
Asamblea Genera. Ordinaria a realizarse 
tídto 30 de abril de 1911 * las 12 horas, 
ín Lavalle 1473, piso 3?. para tratar el 
«guíente 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General, Inventario. Cuenta de Ga- 
nancias y Pérdida* e Informe del Sindi- 
co, correspondientes al ejercicio cerrado 
el 31 de diciembre de 1970 

29 Fijación del número de Directores 
y su elección, y eJecclón de Síndicos ti- 
tular y suplente. , 

3» Determinación de los honorarios del 
Directorio y distribución de utilidades. 

4« Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar e. 1 acta de la Asamblea 
— El Directorio. 

* IOS e. 20|4 N» 34.968 V. 2614171 

PEGASO ARGENTINA 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial 

L Financiera 
gtstro N9 16.713 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
hora 12.30. en Avda MonteB de Oca 1464, 
para tratar: 

1* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de Asamblea. 

29 consideración de la Memoria, In- 
ventarlo. Balance General y Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin- 
dico correspondientes al ejercicio cerra- 
do el 31 de dlcienrbre de 1970. 

39 Retribución Directores. 

49 Determinación del numero de- Di- 
rectores titulares v suplentes para el pró- 
ximo ejercicio y elección de los mismos; 
des'gnación Presidente. Vicepresidente, 
Director Gerente-* Síndicos titular y su- 
plentes. — El Directorio. 

I 97,60 e. 20¡4 N« 35.054 7. 2614(71 

PENTAPLEX 
8. A. L C. y F. 

OP.DEN DEL DÍA: 

Convócase u Asamblea General Ordina- 
ria para el día 30 de abril de 1971 a las 
17 horas, en la calle Nahuel Buapl N9 
2127, Planta Baja Capital, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA. 

1* Consideración de los documentos del 
Art. 347, Inciso 19. del Código de Co- 
mercio, correspondientes a los ejercicios 
cerrados al 31 de diciembre de 1969 (par- 
cial) y 31 de diciembre de 197» 

29 Retribución a los Directores y Sindi- 
co y Distribución de las Utilidades. 

3» Elecclói. el Directorio, Síndico ti- 
tular y suplente. 

4 Des'grac'ón de dos Accionistas para 
firmar el Acta — El Directorio 

J PDfl 2014 N9 34.899 V. 26,4(71 



PADUS 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial y Agtct "¡fula 
Registro N* 17.165 

CONVOCATOW1A 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 a 
las 9 horas en e local <\ la sociedad, 
calle Lavalle 1763 piso 59, Of. 2, para 
considerar el siguiente 

ORDEix DEL DL\ 

1* Consideración documentos Art 347, 
Código de Comercio del octavo ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección de Directores, Síndicos y 
dos accionistas para firmar el acta. — 
El Directorio. 

$ 75 e. 20¡4 N9 35.026 v. 26¡4!71 



PRADERA ALEGRE 
S. A. G. A. y C. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971 a las 
10 horas, en Bclgrano 990, piso 99, para 
tratar: 

19 Consideración documentos Art 347 
del Código de Comercio al 31112)970. 

29 Elección de Directores titulares en 
número de tres a cinco según lo deter- 
mine la Asamblea y de suplentes en 
Igual o menor número. 

3* Elección de Síndicos, titular y su- 
plente. 

49 Determinación de las características 
(al portador o nominativas) de las ac- 
ciones a emitirse conforme al aumento 
del capital resuelto en la primera Asam- 
blea General Ordinaria. 

59 Designación de dos accionistas pre- 
sentes para firmar el Acta do la Asam- 
blea. — - El Directorio. 

$ 97,60 e. 20,4 N9 35.011 V. 26(4171 



PETROQUÍMICA 
GENERAL MOSCON1 
S.A.I. y C. 

Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria el 30 de abril de 1971, a las 17 
horas, en Callao 220, T? pisa 

ORDEN DB. DÍA: 

I o Designación de dos accionistas para 
firmar ei acta. 

29 Consideración y aprobación de la 
Memoria, Balance General, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas e Informe de los 
Síndicos. 

39 Elección de dos Síndicos titulares y 
dos Síndicos suplentes en representación 
de YJ>.F. y D.G.F.M. 

49 Ratificación de las actas suscriptas 
por los socios, con fechas 27 de agosto 
de 1970, 14 de setiembre de I61O, 20 de 
octubre de 1!>70 y la del 3 de noviembre 
de 1970 y disponer su transcripción en 
el libro de Actas de Asambleas de la 
Sociedad. 

59 Emitir veintitrés (23) series de ac- 
ciones del capital autorizado de la. 
200.000,00 cada serie en acciones ordina- 
rias nominativas, no endosables, clase 
"A" de $ 10,00 cada una con deiecna 
& un voto, por un monto de pe6os Ley 
18.188 cuatro millones seiscientos mil 
(fa. 4.600.000,00). — El Directorio. 

$ 135. e.20¡4 N9 82.781 v.2614|71 



PICU1 - PE 

S. A. C. I. I. F. y A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el día 26 de 
abril de 1971 a las 15.30 horas, en calle 
Santa Fe 2306, piso 11 "C", para tratar 
el siguiente 

OBrEN DEL DÍA: 

19 Documentación Art.- 347, Código de 
Comerek. ejercicio 31112170. 

29 Elección de Directorio en remplazo 
del que actualmente termina su mandato. 

3» Elecc'ón de) Síndico titular y su- 
plente y dos accionistas para firmar el 
acta. — Buenos Aires, 11 de abril de 
1071. — El Directorio. 

$ 75 e. 20!4 N9 34.944 v 26l4i71 



PDROLATOR ARGENTINA 
S. A. I. O. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA , 
PRIMERA CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para e. día 30 de abril de 1971 a 
las 15 ns. en el local social, calle Avda. 
Cnel Roca 1712. para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración del Inventarlo, Me- 
moria, Balancí General. Cuenta de Ga- 
nancias y Pérd'dat e Informe del' Sin- 
dico, correspondientes al ejercicio clau- 
surado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Aprobación d<s todas las remunera- 
ciones, honorarios gastos y reembolsos 
que se hayan pagado por cualquier motivo 
a los miembros de' Directorio y al Ge- 
rente Genera., en el presente ejercicio, 
tal como está reflejado en los libros. 

39 Aprobac'on de la gestión del Direc- 
torio y del Gerente General 

4 Fijación del número de directores ti- 
tulares y elección de directores titulares 
y suplentes. 

5* Elección de síndico Sitular y su- 
plente. 

69 Designación de dos accionistas para 
que aprueben y firmen el acta de asam- 
blea. — El Directorio. 

Se recuerda a los señores accionistas 
la disposición del artículo 25 de los es- 
tatutos «ocíales en cuanto disponer la 
obligatoriedad de depositar las accio- 
nes o certificados bancarlos en la so- 
ciedad, con tres días de anticipación, por 
lo menos, al señalado 

$ 105 e. 20J4 N? 34.917 Y. 26,41*71 



PLAXART 

Sociedad Anónima Comercial 
e Industrial 
N. 6.327 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea "General Ordi- 
naria a re&lizarse el día 30 de abril de 
1971, 15 horas, en Paseo Colón 221. 29 
piso Capital Fedeial, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Disolución de la sociedad. 
£9 considerar documentos artículo 347 
Código de Comercio ejercicio 3l|12'70. 

2* TOegir ■pirectores Síndicos y dos ac- 
cionistas pala firmar el acta. — El Di- 
rectorio. 

I 75 e 20¡4 N9 34.903 V. 26|4|71 



PAPEIT1 
S.A.C.I.M 

Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para el da 30 de abril de 19 ti, a 
las 11 horas, en Avenida Corrientes '550, 
*9 p, "R", para tratar: 

19 Documentación art. 347. Cód, Com. 
al 31I12|70. 

29 Elección Síndicos y accionistas para 
firmar el acta. 

89 Ratificación aumentos de Capital 
resueltos durante el periodo de consti- 
tución y sus suscripciones. — F4 Direc- 
torio. 

% 52,50 e.2Q¡4 N» 32.711 v.26¡4|71 



PITTSBVRGH & CARDIFF 
COAL COMPAÑA 

(PiUsburgh y Cardiff 
Compama Carbonera) 
Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Financiera e Inmobiliaria 
CONVOCATORIA 
Convocase a los señores accionistas a 
ía Asamblea Ordinaria que tendrá lugar 
en la Seae Social, Bmé. Mitre boa, 49 pi- 
so, Capital Fedeial, el día 30 de abril 
de 1971, a las 18 horas, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Elección de dos accionistas para 
firmar ei acta de la Asamblea. 

29 Consideración de la documentación 
establecida por el art. 347 del Código 
de Comercio del ejercicio cerrado el 81 
de diciembre de 19'tO. 

39 Distribución de utilidades y aproba- 
ción de las retribuciones del Directorio. 
49 Aumento de Capital. 
59 Reforma de Estatutos artículos 14. 
17, 18 y 31. 

69 Fijación del número de directores 
y elección de los mismos. 

79 Elección de Sindico titulas y su- 
plente. 

89 Fijación del número de Directores 
suplentes y elección de los mismos. — 
El .Directorio. 

I 120 0.2014 N9 33.944 V.26J4J71 

P R O G AR 
S. A. 

Com. Ind. Inm. y Finan. 
CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas 
a la Asamblea Ordinaria para el día 30 
de abril de 1971, a las 15 horas, en el 
local social de la calle Libertad 1010, de 
la Capital Federal, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de la documentación 
al 31 de diciembre de 1970. mencionada 
en el articulo 347 del Código de Comer- 
cio y remuneración de Directores y Sin- 
dico. 

29 Elección del Directorio y Sindico. 

39 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

Neta: Se recuerda a los señores accio- 
nistas el cumplimiento del articulo 99 de 
los Estatutos- — El Directorio. 

f 90 e.20j4 N9 34.018 v.26|4|71 

PROMESA 
B. A. 

Registro N9 6.616 

CONVOCATORIA 
Cítase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el 30 de abril de 1971, a las 10.30 ns., 
en Larsen 3360, Capital para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración documentos al 81|12] 
70 Art. 347 Código de Comercio. 
29 E'ección de Directores y Síndicos. 
39 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El D'rectorto. 

I 45 e.20|4 N9 30.041 VJ36|4j71 



PASTAZA 

Sociedad Anónima 
ComeicíaL Industrial, 
Financiera, -Inmobiliaria 
y Agropecuaria 
Registro 31.939 

CONVOCATORIA 
Citase a los señores accionistas a )» 
Asamblea General Oidlnaria a realizar- 
se el día 30 de abril de 1971 a las 16 
horas, en la calle Av. Pte. Roque Saens 
Peña 1164, 89 piso, Capital, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DI A: 
19 Consideración documentos al 31¡li 
170. Art. 347 Código de Comercio. 
29 Elección de Directores y Síndicos. 
39 Designación dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 67,50 e.2014 N9 32.422 V.26)4¡71 

PINERO 

Sociedad Anónima 
Comercial e Industrial 

Convocase a ios señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el día 30 de abril de 1971 a las 
10 y 30 horas, en Reconquista 165, piso 
39, oficinas 332 y 333, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de la Memoria. In- 
ventario. Balance GeneiaL Cuenta de 
Ganadas y Pérdidas e Informe del Sin- 
dico, correspondientes al 179 ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Distribución de la utilidad que arre- 
Ja ei Balance. 

39 Designación de Sindico titular y 
Sindico suplente. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra liimar el acta de Asamblea. — El 
Directorio. 

Nota: Se recuerda a los señores ac- 
sionistas que para poder concurrir a la 
Asamblea deberán depositar sus accio- 
nes con no menos de tres días de anti- 
cipación. 

f 90 e.20¡4 N9 34.081 T.26J4J71 

PLASTEVIET 

S.A.I. O. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Oí diñarla para ei dia 
30J4J71 a las 18 horas, en la calle Grecia 
3570 de la Capital Federal, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DI A. 

19 Consideración de ios documentos 
prescriptos por el articulo 347 del Códi- 
go de Comercio correspondientes al cuar- 
to ejercicio económico cerrado el 31(12(70. 

29 Remuneraciones a Directores y Sin- 
dico. 

39 Fijación del número de Directores 
•y su designación como asi la del Sindico. 

49 Modificación del articulo 49 del Es- 
tatuto Social. 

59 Modificación del articulo 8 del Es- 
tatuto Social. 

69 Elección de dos accionistas para 
aprobar y firmar el Acta de Asamblea. 
— El Directoría 

I 90 e.20¡4 N» 34.085 v.26|4)71 

PROARTEL 

Producciones Argentinas de 
Televisión. Sociedad Anónima, 
Comercial e Industrial 
N. 10.116 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971. a las 19 horas, en el 
local de la calle San Juan 1170. primer 
piso, Capital Federal, para tratar la si- 
guiente: 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de la documentación 
del inciso 19 del artículo 347 del Código 
de Comercio al 31 de diciembre de 1970, 
29 Remuneración de directores y sín- 
dicos. 

39 Destino a dar al revalúo contable 
y su capitalización en su caso. 

49 Fijación del número de directores 
y designación de directores y síndicos. 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

Para poder concurrir a la asamblea, los 
accionistas deberán dar cumplimiento al 
articulo 18 de los estatutos sociales. — 
El Directorio. 

$ 105,— e.20!4 N« «4.658 V.26¡4)71 

PEHÜENCO S. A. 

Fin,, Ind.. Com. y Agrop. 
CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, 
a las 18 horas en el local social de 25 
de Mayo N9 460, 69 piso, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Considerar documentación articulo 
347, Inc. 19 del c. de C. ejercicio cerrado 
el 31 de diciembre de 1970 

29 Distribución de utilidades. 

39 Fijar el número de directores tttu» 
lares y elegir los que correspondan, por 
dos años. 

49 Elegir síndicos, titular y suplente, 
por un año. 

59 Designar dos accionistas para firmas 
el acta. — El Directorio. 

$ 60,— e.20|4 N9 34.609 V¿6!4j71 
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PANORAMA 

Sociedad Anónima, 
Periodística j Editor» 
Expte.: 18.035 
Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria de acckmlbtas para el día 30 de 
abril a las 11 hs., en la sede soeía» Ave- 
nida Leandro N. Alem 896, Capital, pa- 
va tratar el siguiente. 

ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración de los documentos del 
art 347 del Código de Comercio por e¡ 
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 
1970; 

2» 'Nombramiento de directores y sín- 
dicos; , 

3» Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1971. — 

El Directorio. _ „»,.,„. 

$ 90 - C.20I4-N9 34.323 V.26¡4|7i 

PUBLICIDAD ARCO 

S.A.C.I. ^ , „ ., 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para ei día 30 de abril 1971 a ias 
14 horas en LavaUe 900. 8?, par aconsi. 
derarr • 

1» Los documentos de lart 347 del Có- 
digo de Comercio sobre el ejercicio al 
'3111211870. j ^ 

2* Elección de vicepresidente. 

3» Elección de un director y suplente. 

4? Designación de sindico y suplente. 

6? Designación de 2 accionistas para 
firmal el acta — El Directorio. 

$ 75.— e.20|4-N» 34.305 V.26¡4(71 

PAPELERA PEDOTTI 

S. A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril, n las 9 
horas, en el local social, calle Florida 
671, 30 piso, oficina 310, para tratar el 
siguiente, _^ ,„. 

ORDEN DEL DÍA: 

1? Consideración de la memoria, Ba- 
lance general, inventario, cuenta de ga- 
nanoias y pérdidas e informe dei sindl- 
eo correspondiente al 36' ejercicio cerra- 
do el 31 de diciembre de 1970. 

2» Fijación del número de directores 
y su elección por un año (art. 16* E. S.) 

3? Elección de síndico titular y sindi- 
co suplente. . 

4* Cumplimiento de las normas de la 
resolución del Directorio del Banco Na- 
cional de Desarrollo (otorgamiento cré- 
dito de rehabilitación). 

6? Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de asamblea. — El Di- 
rectorio^ i(>5 _ e . 20 |4-NP 34.252 V.26¡4f71 

PRODUCTOS ROCHE 

S. A. Química e Industrial 

Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abrí» de 1971 a las 
12 horas, en Defensa 113 10» piso. Ca- 
tata! Federal, para tratar el siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: „ t 

l<f Considerar documentos art. 347, in- 
ciso 1» del Código de Comercio, ejercicio 
81 de diciembre de 1970 y distribución 
de utilidades. , " 

2» Remuneraciones de Directorio y sin- 
dico para el ejercicio en curso. 

3f Aumento del caplta autorizado. 

4» Elegir directores, síndicos y dos ac- 
cionistas para firmar el acta. — H Di- 
foc torio 

"$ 90.— e.20|4-N' 34.233 V.26|4|71 

PIERttI UNOS. *~ " 
8.A.C1.F.I. 

Registro N* 25323 

CONVOCATORIA 

Convócase a ios señores accionistas a 
la Asamblea General que se celebrara 
el día 30 de abril de 1971 a las 20 hs. en 
el local social. Laguna 1441, Capital 
para considerar el siguiente. 
ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de ia memoria, in- 
ventario, balance genera) y cuenta de 
ganancias y pérdidas s informe del sin- 
dico correspondiente ai 4* ejercicio ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970, y dis- 
tribución de utilidades 

2' Aumento de caplta: autorizado 

3» Fijación del número de miembros 
del Directorio y su elección. , 

40 Elección del sindico titular y su- 
plente. 

5? Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la asamblea. 

$ 105- e.204-N° 34.218 V.26|4|71 

PRÉSTER 

Sociedad Anónima, Comercial, 
Industrial, Inmobiliaria, 
Financiera, Constructora 
y Agropecuaria 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Por resolución del Directorio y de 
acuerdo con el estatuto 10 del estatuto 
se convoca a los señores accionistas pa- 
ra la Asamblea General Ordinaria que 
tendrá lugar el día 28 ae abril de 1971. 
a las 18 horas en el domicilio de la so- 
ciedad, calle Tucumán 983, con el objeto 
de tratar el siguiente. 



ORDEN DEL DLV 

1* Consideración documentos Art. 347* 
del Código de Comerck). 

2* Fijación de las retribuciones a di- 
rectores y síndicos. 

3? Aumento de. capíta? y emisión de 
acciones. 

4? Designación de dos señores accio- 
nistas para firmar el acta. — El Direc- 
torio. 

t 82.50 e.20|4 N» 34.21'! v^6|4|71 

PAMIR 

S. A. Financiera, Inmobiliaria, 
Comercial, Industrial 
y Mandataria 
N» 13.903 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 
a las 10 horas, en Avda. Leandro N 
Alem 896, piso 10?, para tratar el si- 
guiente, ' 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración de la memoria, inven- 
tario, balance general, cuadro demostra- 
tivo de ganancias y pérdidas e informe 
aei síndico correspondientes al 9» ejer- 
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1970. 
2? Distribución' de utilidades. / 
3f Fijación del número de directores 
titulares y su elección por un año. De- 
signación de presidente y vicepresidente. 
4« Elección de síndico titular y sindi- 
co suplente,, por un afic. 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

Nota: Se recuerda el art. 16* del es- 
tatuto. 

t 120. — e.20|4-N9 34203 V.26Í4I71 



PARQUETS SAN JOSÉ 
S.A.C.I.A.F. e I. 

PRIMERA CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria, a cele- 
brarse el dia 30 de abril de 1971, a las 
19 horas, en el local social, calle Malviz 
ñas 628, Dto. 1, Capital Federal, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1? Consideración de la memoria, In- 
ventarlo, balance general, cuadro demos- 
trativo de ganancias y pérdidas, informe 
del síndico y distribución de utilidades 
correspondientes al ejercicio cerrado el 30 
de abril de 1970; 

2? Elección de directores titulares y 
suplentes; 

3« Elección de sindico titular y su- 
plente; 

4* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la Asamblea. 

Buenos Aires, 12 de abrü de 1971. — 
El Directorio. 

$ 105 e.20¡4-N? 34¿40-v.2614|71 

PLÁSTICOS LUSAÑ 

Sociedad Anónima, Comercial, 
Industrial, Financiera, 
Inmobiliaria, Minera 
y Agropecuaria 

Terrero 3116 - Capital Federal 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971. a 
las 11 horas, en Terrero 3116, Capital 
Federal, para tratar el siguiente ' 
ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración de la memoria, ba- 
lance general, cuadro de pérdidas y ga- 
nancias, inventario e informe del síndico, 
correspondientes al ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 1970; 

2? Retribución al directorio y sindico 
y distribución de utilidades; 

3* Elección de directores, previa fija- 
ción de su número, síndico titular y sín- 
dico suplente, todos por un año; 

49 Designación de dos accionistas para 
que aprueben y firmen el acta dé la 
Asamblea. — El Directorio. 

$ 90 e.20¡4-N9 34í72-v.26¡4|71 

PROV1NG-OIL 
S.A.I.C. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
Convócase a Asamblea Ordinaria, para 
el día 30 de abril de 1971, a las 19 horas, 
en Belgrano 1315, piso 39, Capital Fede- 
ral, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos art. 347 
del Código de Comercio al 31|12j70; 
29 Distribución de utilidades: 
39 Designación de directores y síndicos: 
49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la Asamblea. — El 
Directorio. 

$ 90 e.20]4-N9 34.826-V.26|4|71 

PRIMOTEX 

S.A.C. e I. 

Convócase Asamblea General Ordina- 
ria para el viernes 3014171, a las quince, 
en Alslna 1441. Capital. 

ORDEN DEL DIA: 

19 Considerar doc. art. 347, Inc. 1» C. 
C. al 30112170; 

29 Aumento de capital; 

39 Destino saldo revalúos Leyes Nros. 
15.272 y 17.335; 

49 Reforma estatutos; 

69 Fijar N9 y elegir directores y síndi- 
cos, todos por un año; 

69 Designar dos accionistas que firmen 
acta, — El Directorio. 

t 60 e.20¡4-N9 S4.829-v^6|4171 



PEGADOS AUTOMÁTICOS 
SJLC.L y F. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas naia el día 30 de 
abril de 1971, a las 18 horas, en Mira- 
floies 2085, Capital Federal, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Considera!' los documentos que cita 
el art. 347, Inc. 19) del Código de Co- 
mercio, correspondíanles al 1er. ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970: 

29 Distribución de utilidades y remu- 
neraciones del directorio; 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 82 e.20j4-N9 34.885-v.26|4|71 

PEDRO A. FERRUCCI 
S. A. 

Comercial, Industrial, 
Inmobiliaria y Financiera ' 

Registro N? 7.120 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 18 horas, en O Gorman 3060178., Ca- 
pital Federal, para tratar el siguiente . 
ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de los documentos 
prescriptos en el artículo 347. inciso 19 del 
Código de Comercio, ejercicio 81 de di- 
ciembre de 1970; 

29 capitalización revalúo contable Ley 
17.335; . 

39 Elección directores, síndicos y dos 
accionistas para firmar el acta, — El 
Directorio. 

$ 75 e.20¡4-N9 34.694-v.26|4|71 

PUNCH 
S.A.CI.I.F.A, 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas, para el día 30 de 
abril de 1971, a las 17 horas, en Alslña 
1609, 79 piso, of. 44, Capital Federal. 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la documentación 
art. 347 Código de Comercio al 31 de di- 
ciembre de 1970; 

29 Elección de autoridades: por un año: 
Presidente, vicepresidente, un director ti- 
tular, sindico titular y sindico suplente; 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — 

Buenos Aires, 12 de abril de 1971. — 
El Directorio. 
$ 90 e.20J4-N9 34.789-v.26]4|7í 

PAPELERA SIRENA 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial y Mandataria 
Convócase a Asamblea General Extra- 
ordinaria de accionistas para el d'a 30 
de abril de 1971, a las 10 horas, en Mar- 
celo T. de Alvear N9 949, 89 piso, Capital, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA; 
19 Designar vicepresidente del directo- 
rio y síndico titular en reemplazo de los 
miembros renunciantes; 

29 Designar a dos accionistas para que 
firmen el acta de la Asamblea. — El 
Directorio. 

I 60 e.20|4-N9 34.747-V.2614J71 

PETRO - DIS 
S. A. 

Industrial, Comercial 

y Financiera 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 19 hs., en Paraguay 2769, 2do. C, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración de los documentos 
prescriptos en el art. 347 del Código de 
Comercio, correspondientes al 2do. ejer- 
cicio económico cerrado el 31 de diciem- 
bre de 1970; 

29 Determinación del número de direc- 
tores y su designación. Designación del 
sindico titular y síndico suplente: 

39 Designación de 2 accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 90 e.20|4-N9 34.735-v.2614|71 

PROMOSE 
8. A. 

CONVOCATORIA 

Citase a la Asamblea General Ordina- 
ria de Acelonltas para el dia treinta de 
abril de mil novecientos setenta v "no 
a las diecinueve horas, en la sede de 
la sociedad, calle Corrientes 638 cuar- 
to piso, de esta Capital, para tratar el 
siguiente; 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la Memoria. Ba- 
lance General. Cuadro de Resultados e 
Informe del Sindico, correspondiente al 
ejercicio cerrado el treinta y uno de di- 
ciembre de mil novecientos setenta, que 
comprende un periodo de dieciocho me- 
ses. 

2» Distribución de Utilidades. 

3» Fijación del número de Directores, 
elección en reemplazo de los que cesan 
en sus mandatos y de los nuevos car- 
gos que pudieran fijarse. 

49 Elección del Sindico titular y Sín- 
dico sustente. 

59 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta — El Directorio. 

f 97,50 e.20|4 N9 33.217 v.26|4|71 



PARKINO WEST . 
8. A. C, l."F. e. 1. 

Convocase a los accionistas a Asam- 
blea General Ordinaria de Accionistas 
para el dia 30¡4¡71 a la 19 horas en 
Pasteur 455, 4 o 13 Capita.' para tratar 
el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

.19 Considt ií.ción documentos art. 347 
Código de Comercio conespondientes al 
ejercicio cerrado el 31|12|70. 

29 Fijación de la remuneración para 
los director /d y Síndicos. 

3' Fijación del número de Directores 
y elección de los mismos. 
- 49 Designación de Síndicos titular y 
suplente. 

59 Fijación de la garantía para los di- 
rectores de la Sociedad. 

69 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta, — El Directorio. 

$ 75 e.20|4 N9 33.736 V.26f4;7l 

PLÁSTIFAR 
S. A. I- C. 

Convócase a Asamblea General Ordl> 
naria para el día 30.de abril de 1971, a 
las 19 horas, en Perú 79. 8» piso. Ca- 
pital para tratar: 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración doc. art. 347, Códi- 
go de Comercio al 31|12|71. 

29 Distribución Utilidades y Remune- 
raciones Directores y Sindico. 

39 Elección Directores, Síndicos y doc 
accionistas para firmar el acta. — El 
Directorio. 

$ 45 eJ30|4 N9 33.821 V.26J4Í71 

PÉREZ GALLARDO 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial, Financíela e 
Inmobiliaria 
N* de Registro 16 681 
Convócase a los accionistas a Asam- 
blea General Ordinaria para el 30r4il971, 
13 horas en Paraná 425, piso 13, Capital, 
para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: ' 

1* considerar doc. art. 347, toe. l« 
del Código de Comercio ejercicio 31|12| 
1970. 

29 Elección de Directores, Síndicos y 
dos accionistas para firmar el Acta. — 
El Directoi-io. 

f 52,50 e.20|4 N9 33.787 V.26J4J71 

PARQUETERA DEL SUR 
S. A. 1. C. 1. F. 

Se convoca a ios señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria qué se 
realizara el día 30 de abril de 1971 en 
el local social, a las 19 horas, para tra- 
tar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Lectura y consideración de la Me- 
moria, Balance General. Cuenta de Ga- 
nancias y Pérdidas, Planillas Anexas. In- 
ventarlo e Informe del Síndico del Ter- 
cer Ejercicio Económico-Financiero, ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Fijar la remuneración del Directo- 
rio. 

3* Acordar la distribución de benefi- 
cios. 

4« Designación de dos accionistas que 
firmaiún el Acta de la Asamblea. — El 
Directorio. 

$ 90 e.2014 N9 33.689 v.26|4»71 

PIRÁMIDE DE MATO 

S. A. 

Comercial, Industrial e Inmobiliaria 
N9 de Registro: A-36.473 
CONVOCATORIA 
Cítase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, 4» las 17 00 Horas 
en la sede social. Avda. Pte. Roque 
Sáenz Peña N9 647. (59 piso) para tra- 
tar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA? 
1» Consideración de los documente 
prescriptos por el art. 347 del Códlgc de 
Comercio, correspondientes al Ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

2» Fijación del número de Directores 
y su elección. 

39 Nombramiento de Síndicos, titular 
y suplente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 90 e.20|4 N9 34.132 v.2í!|4l7l 

PANAMBI VERA 
8. A. 

Comercial, Agropecuaria. Financiera. 
Inmobiliaria y Mandataria 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 
a las 18 horas, en Luis Sáenz Pena N e 
277, 5» piso "F". para tratar e) siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración de la documentación 
art. 347, C. Comercio ejercicio cerrado 
el 31112170. 

a* Fijación número de Directores v 
elección de los mismos. 

39 Elección Sindico titular y suplente. 

49 Aumento del capital autorizado. 

5» Designación dos accionistas para fir- 
mar acta. — El Directorio. 

Buenos Aires 31 de marzo de 1971. 
I 105 e,20!4 N« 34.103 V.26'4J71 
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PAN X PAN" 

S.A«IA>ll¡,.ll,M.! '. -M- í. ■■'».: Í-- ; 

CONVOCATORIA A -AS¿7IBJJEA 

Se convoca a «los* ¡señores Ajjionistas a 

la Asamblea GcnehU » Ordinaria que se 

u^cai^ará, el- día 3Q, de.acril de 197i,ía las 

, .veintiuna horas,: en, ¡el toca! social calle 

. ' Juncal N» 45;o, Capital Federal, para con- 

< Elderar el a Uulep,ta , • 

ORDEN DEL DÍA: . 
1? Lectura. -consideración -y ^aprobación 
de \& Memoria, Inventario, Balance Ge- 
neral,' Cuenta 'de Uanandas y Pérdidas e 
Informe del Síndico correspondiente al 
ejercicio económico cerrado el 81 de di- 
ciembre dei9a>. 

, í2'13lstrHniclon'.dei3itnidEdes y íijarión 
' ' 'de tas remuneraciones del Directorio y 
Sindico. 

3» Elección de -Directores y Síndicos 

Titulares ;y Suplentes, .■por mn año. 

4« '. Dssigrmrióri, de ,do; acC mistas . Fara 

¡^•¿probar Ny firmar :el acta de Asamblea. 

: ' «¿- El Directorio. . 

;/ . ; ,. -,. * 120.-V .e.22|4.N?. 3X284 vv38¡4m 

EFEDRO 3ATHXLLA 

Sonirtfafl "Anónima JCmnerdaJ, 
.> -^ - Industria?, 'Inmobiliaria 
». v! ; ! y .Financiera 
■• ■ - ■ Registra IÍ»3L»1 ; ■ 

: SCONVTJCffrGHIA 
>, . • Convocase :a '.Asamblea General ;Ocdl- 
narla :de .Accionistas para el 'día 30 de 
abril de.l9íl,railas ,19 áriras, en la sede 
social .Tartla 4343, . Capital, para tratar 
, .ni siguiente, 
' ' ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración .de ta documentación 
Ait. 347, Inc. 1» del .Código de Comercio 
por el ejercicio 1970.' 

2* Elección 3el J3ire££or}o, Síndicos y 
dos acciontsiw ;nara Ib-mar :el .Acta. — 
El Directorio 

$ 90,— t£22¡1¿19. '37.101 rsi28¡4|71 

'FAYEffECO 

■&:A: ■■ 

Registro N»¿3UHH> 
Convócasela: Asamb!ea;i3Eneral Ordlna- 
■ria el ella j8«id&,ahtíl< d£!l921,:a Jas ca. 
..trape ñoras ten LDiggonai - Boque ;Saenz 

• Pena 974, áubsue o. Capital Federal, 
', •• - ORDEN JÜEL D1A- 

' 'l'JDestgñsrfiOiíaeidosiacclnnlstas "paTa 
.firmar el acta. * 

i" aprobación documentos Art. 347 del 
Código tle Domercio. "Ejercicio cerrado al 

, : 8iiiáii?7o. '■■.'/," 

3» Pi jacióo "del numero de Directores 
a „F. sn ejeccióa 
" ' 4» Elección idci indico Titular , y Su- 
plente. 

Buenos .Aires, .16 de ;abriJ.:de J971 - 
H Directorio 

S 60.- e^2l4 r N5 '37^48 *28jíI71 

POEMA ; " ' ; 

«iA.C'.ÜIT. y A. : 

Convocase a .Asamblea Drdinarla -de 
Actíonistas^ «legrarse. el3Q abril 1971 a 

• las 2L30 ni, EnXenJto-1070, r 6»Cá, para 

• ■ considerar. • 

ORDEN TTFI DIA: 
1» Consideración documentación «Art. 
347. ,Códlgo.. Comercio ejercicio cerrado 
el 31 dé diciembre de 1919. 
,,. 2» Consideración iSocamemaclan Art. 
.$¡17. Código Comercio, .ejercicio cerraao 
,' 31 de. pelero ore de 1970 
.. .3? Slecríon^de-JMreciqres y Síndicos. 
4 o Designación 2 leccionistas para fir- 
mar acta de Asamblea — El Directorio. 
$ 75.- e¿2|4.N9 37.063 y.28|áI71 

PASADÉNA " 

S.A.C.IFil.yA. 

v ftéslsfro «2.469 ' 

CDNVDCATDRIA 
■',• .Convócase a :Asamb , ea'Oeneral Ordina. 
ría, 30 de abril de 1971, 19 ñoras, La- 
Talle 391, 2» ^Plso. D. Capital Federal, 
para tratar ei siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 
iv Consideración de -documentas Art. 
347, Jnc. Pt del .Código de Comercio ca- 
■ rrespandientp al "ejercicio económico N° 4 
.cerrado el 31)12170 

. 2» Elección de THrectjres. 
» 3» Elección de ^Síndicos, titular y su. 
píente. 
4» Designación xle do3 accionistas para 
„■ (firmar el acta. — .El ¡Directorio. 

. I W.— eMU-^o 37a87 VÜS14J71 

PH[ni?ETAL . 

■ S.*4 C.I,A,|.. . , . 

Se convoca a los accionistas a la 
.Asamblea Oeneía. Ordinaria que tendrá 
lUgar en la re-'e social sita en la calle 
Humahuaca 3329 el fila 30 de abril, de 
191 a tas 8 horas -para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL 15lAi 

\f Consitíe'rarión y aprobación de los 

•tfóiíumentps' ¿el vtrt,. 2TT del Código de 

' Comercio. corresponcifeBtes aj ^Hance 

Genera, cerrrdo et '31 de dic'emnre de 

1£70 v distilb'jcion ,de utilidades. 

V> 'C-eT-e^^'nT-é'ó'i «fe número de Dl- 
rec mea 'y su .e'ccci^J. 
""3? -n-celón de'Smfilco Titmax y su- 
p!e-+<? 
•• ''4'T^étignacian «e'dos acdon'^as Dará 
fin -' el i?'**'». — """nrrjo- a *•<. 1« tile 
; abíü'áe 1^1. — Til» rertouc. 

'$-£7.50 v20i4 N» 33 735 V.26|4,7) 



CEDRO BASSANETTI 

S. A. LiT-'C'-I^Mv-íA;- • 

N» 12.922 ■ •> « 

Convócase a- los .señores ' accionistas a 
Asamblea Geneial ordinuria paia e. cía 
30 de abril de 1971. a las 9 hor?/;. ■>n a 
calle Soldado : de la Independencia nú- 
meto S66,.a electos de considerar el w- 
guiente 

ORDEN DSL DÍA: 
' 1' Consiceraclón decretes art. 347 del 
Código de Comeicio al 31 l.ilD. 
2? Remuneración al Directorio. 
3? Fijación .del', número de diiectores y 
elección de los mismos 

4? Elección de síndicos y dos accionistas 
para firmar el acta. — El Directorio. 

$ ED.— e.2Dl4 fí? 34.499 V.2B,4|71 

PINARES DE CARRASCO 

Sociedad Anónima de Inversiones 
Mobiliarias t Inmobiliarias 
Convócs£e a A. amKea Gene a] Ordina- 
ria para el dia 30 de .abril de 1971, a 
Jas 19 .horas, en -derrito 2a6, .Capital, -para 
tratar, el siguiente: 

• i T . DEL D1a: 
,1» .Consideración de Ja memoria, ba- 
lance general, rcuenta de ganancias y 
p^rd-das, anexo. Jn ventarlo e informe del 
síndico .cnrreEpondi&nie ai ejercicio so- 
cial finalizado el 81 .de diciembre .de 
1970 

.29.Reforma-tdei >sx\. 4' .de Jos . estatutos 
sociales. 
3« Aumento ,del capital. autorizado 
49 Ratificación o -rectificación del -Dl- 
rectoiio y de la sindi:atuia. 

5' Designación .de des accionistas para 
firmar el acta. — El presidente. 

$ 75,— e.2014 N' 3Í338 v.26¡4171 



PEÑASCO 

B. A. TD. A. C F. e L 

CONVOCATORIA 

Convócase & Asamblea .General :Oxdl- 

TnaHaia celebrarse el 30 de .abril de lili, 

10 Janas, 'en "Sinti-go del Estero 250, I' 

piso, oí. 23, "paia: considerar el siguiente 

». i.E T , DíÍj- DIa: 

ils Ccnsiderar documentación art. '347 
del C de Comercio 

(2? ^Elección de síndicos. 
3' TJes gnación de des accionistas para 
firmar el acta de 'asamb'.ea. — El Dl- 
i rec torio. 
I ,$ 45.— e.20j4N9' 34.527 'V.2ei4|71 



CERUSA S. A. 
A, XS. I.T.yXJ. 

CONVOCATORIA 
Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria a celebrarse el 30 de abril de 
1931. 10,30 -ñoras, en Santiago del Es- 
tero 25D.~?« piso, oí. £6, para considerar 
el isiguiente 

OPEEN UEL 'TDIa: 
1» Considerar documentación art 347 
del C. de jComercio. 
.29.£lecSón .de directores y sindicas. 
'3'^tJesignaclón .de dos accionistas para 
fumar él acta de asamblea. — El "Di- 
rectorio. 

S 52.50 O20J4 N« 31525 t2B¡4l71 

PORCELANAS TIZIANO 
S. A. O. I. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria a celebrarse el 30 de abril de 1971. 
20 ñoras, en Santiago del Estero 250. 
7« pjso, oí. :26, para considerar el si- 
guiente 

OKDEN DEL JDLa: 

1' Considerar dooumetación ait. 347 del 
C. de Comercio. , 

2 o Elección de directores y síndicos. 

39 Designación de dos acctonlstas para 
firmar el acta áe la asamblea. — El 
TJíiectoriD. 

$ 45.— e¿Ql4 N? 31523 V36¡4l71 

PEMCO 

S. A. L F. C. L A. 

Sociedad Anónima. Industrial, 
Financiera, Comercial, 
Inmobiliaria y Agropecuaria 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
8e convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
realizará el día 29 de abril de 1971. a 
las 19 boras, en (a calle Mercedes nu- 
mero 32<.0. Capital Federal, para consl- 
derar el siguiente: 
! • EN DEL DL\: 

1» Lectura, consideración y aprobación 
de la memoria, Inventarlo, calante ge- 
neral, cuenta de -ganancias y pérdidas e 
informe del 'sindico correspondientes ai 
ejercicio económico cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970 y fijación de las remu-, 
tieie dones :del Directorio y sindico. 

T- E:ección de siete <7) directores ü- 
tuiaref y dos <2> suplentes. ■ 

3' Elección de un <l> sindico titular y 
un <r sup'ente. 

4" pesimaclón de dos (2) accionistas 
pira aprobar v firmar el acta de asam- 
blea. 

Se recuerda a ios señores accionistas 

que de acuerdo can normas vigentes, ios 

tenedores de acciones deteran dposltar- 

! las o acompañar sm cen'ficado canearlo 

i de d aposito -de las mismas, nasta tres 

(3) días antes del señalado para Ja fecba 

de ia nsamhiaa. 

I B'jfino* Aires. 13 de abril de 1B71 - 

£1 Directorio. 

* 135,— e.2014 N» 34.522 V.2614J71 



PROTOT1POGRAFIA PUBLICITARIA 

S. A. *'. ."-..' k 

CONVOCATORIA 

Convócase a lbs señoreo" accionistas 'a 
Asamb!ea General 0:d'naria para el 3o 
de abril de 1S71, a las 19 ' bs , ' en 'AVda. 
Corr entes N» 222, (5» piso), -para tra- 
tar el siguiente 

OFDEN ,DEL DÍA: 

1? Considerar oocumentos Art. 347. Inc 
l 9 ) del Código üe Come:cic. ejercicio ce- 
rrado al 31 de diciembre de 1970 y dia 
tribucián jle .utilidades 

29 Garantía seño: es Directores. 

39 Remunerac.'ón Directores y Sindico 

49 Aumento del capital > autorizado y 
emisión de acciones. 

59 Elección Directores y -Sindico. 

69 Desígnac ón de dos .accionistas para 
firmar el acta. — El xürectoxlo. 

» 75.— «.2DÍ4 Nf.34.725 v:2814,71 

PROQTJIMETAL 

Suciedad Anónima Industrial 
y Comercial 
Registro N* 1551 

CONVOCATORIA : ..'- 

Convócase « Asamblea Ordinaria para 
el 30 de abri! de 1971. ñora 11, en. Uru- 
guay 560, esc 14. para tratar- él siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración docume:tos Art. 347, 
Inc 19 de Código de Comercio. "Ejercicio 
3L12J1970. 

29 Elección Directores. "Sindicas y dos 
accionistas para firmar el acta. — El 
Directorio. 

Nota: Para asistir a la Asamblea (os 
señores acc artistas deberán aepo- 
sitar suw acciones o certificados de 
depósitu en nuestra, oficinas hasta 
tres diac nablles antes del señala- 
do para la'Asamh'ea. 

$ ?5 c. 2014 N». 35.698 V. 26|4.71 



FUMAR 

S. A. I. C. I. y F. 
Espediente 13545 
Convócase a Asamblea Oral Ordinaria 

30|4¡7l ñora. 21. Ol'tícn 3i6i.para: 
19 Consideración docí mentas Art. 347. 

C. Com., ejerc. 311270. 
29 D stribuuió- df DtllidadÉs. , 
3» Elección de Síndicos ■ ' ' ' 
49 Designación de dos accionistas para 

firmar el Acta. - J31 Dlrectotió. ' 

$ 37,50 e. 20i4 N9 35.146 V. 28,4¡7l 

PASAMAR 

Sociedad Anónima 
Expediente N* 17.500 

CONVOCATORIA 

Convócase a tos accionistas a Asam- 
blea General Extraordinaria para el dia 
30 de abril de 195i a las 9 noras. en San 
Martín 518. para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1* Aumento y emisión Capital Auto- 
rizado. 

2° Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de ia Asamb'eai" — El 
Directorio. 

t 60 e 204 N9 35;D00 V. ¿614|71 

POLÍMEROS 
S. A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los seño, es accionistas 
de Polímeros Sociedad Anónima Indus- 
trial y Comercial, a las Asamblea Ge- 
neral Ordinaria que se realizara el d.'a 
30 de abril de 1971, a las 18 horas, en 
su sede social Malpu 726. 6* pj so capi- 
tal Federal, a fin de tratar el stgu'.enw 
ORDEN DEL OlA: 

19 Consideración de los documentos 
prescriptos por el articulo 347 del Códi«o 
de Comercio eorrespondlpntes al ejer- 
cicio 31 de diciembre de 1970 

29 Distribución de utilidades. 

3» F Jacfón del número de directores 
y elección de los mismos. 

49 Elección de Sindico titular y Sin- 
dico cup'ente. 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio 

S 105.— e .2014 N« 34.804 V. 2614171 

PROVEEDORA SUDAMERICANA 

Industrial. Comercial 
y Financiera 
Soc'edad Anónima 

Convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el 30 
de abril de 1971. a las 10 horas, en su 
sede social calle 25 de Mayo N9 fiii. na- 
ra tratar el siguiente: 

OFDEN DEL DI A: 

V Consideración documentación pres 
cripta Art. 347 del Código de Camerctn 
ejercido 19 y 29 cerrados el 31 de dic em- 
bre de 1969 y 31 de diciembre de .1970 
respectivamente 

29 Distribución de utilidades. 

3» Designación Rindico titular y Sin- 
dico sup'ente y dos accon.'etas para. f ir 
jnarjel -acta. — El Préndente. 

| 75.- e.20i4 N9 34,787 ?.26,4j71 



PIQUILLIN , , s , 

Sociedad .Anónima, , 
Inmobiliaria, FJiiaiiti r era, 
Ccnstrcctora, Industrial 
y Comercial 
Ejm. j:C23 

•XÍONvOOATÓRIA , 
' Convocase ji A^ai).bl£a General Or. 
-diñarla, de Accionistas pata el d,a 30 di 
abril de l:7i a las 19 bs. en Paso 622 
Capital Federal 

¿EN DEL D1a: 
.19 Considerar Documentos Art. 347 O. 
de C. Ejercicio .31|15.]%. ' 

S9 Elección de ^Sjndleos y dos accclo- 
jiiEtcs para firmar el Acta. — E) Di- 
rectorio. 

$ 60 e.2414 N9 33.676 V.26i4l71 

PROMFX 

Soc'edad Anftnima 
de Importación y Exportación, 
Asesrrcm'efttb y Tromociones 
Registro N» 37551 

CONVOCATORIA 

*Convccase a los señores 'accionistas » 
ta Asamblea ' General ordinaria que se 
realizara' el J 30'.delabrtl de 1971, -a Jas 
10 y 30 boras, en el lccai. calle Defensa 
113. ~5« piso, :a f fin ¡de considerar el si- 
guente 

DRDENDELD1A: v 

19} Consideración dei inventario, ba* 
.anee general, .cuenta de ganancias y 
perdidas y ia memoria, correspondientes 
al eje. ciclo N« l. terminado el 31 de di* 
ílembre de 1970, 

29 ( Fijación del número de directores 
para el próximo .ejercicio y elección de 
ios msmos. — Elección p»r un año de 
síndicos titular y suplente 

39) Designación de dos accionistaí pa- 
ca fl'Tnar tel acta de la asamblea - 
J3 Directorio. 

$120 eVi2Q]4 N» -34^30 V. 26¡4171 

ERFECTD GONZÁLEZ 

Saciedad Anfinima, industrial, ' 
Comercial e inmobiliaria 
Registro N» 10.B34 

CONVOCATORIA 

Donvócase a Asamblea General Ordi- 
naria. -para elidía 30 de Abril de 19<1 a 
las ¿(i horas; en Mlrálla 131, JBuénoí 'Al* 
res. para tra "ar el siguiente 

. .ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración documenDOS Art. 347. 
.nc. 19 c C. correspondientes al ejerci- 
cio cerrado el 81 de Diciembre "de 1969 
v distribución' de utilidades. 

?9 Remuneración Directorio y Sindl- 
--tura. 

3* Fiíación número y elección Docto- 
res y Síndicos 

4° Designación de dos Accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el Acta. B'iencs 
Arres. 15 de AbÜl Ae 1971. — — Direc- 
xorlo. ' 

$ 67J50 e.2114-N» 36.C44-V.27Í417: 

PL*Wl gAN MARTIN 

Snele-ind Anónima Financiera. 
Inmobiliaria y Comercial 

CORVOCATCRIA 

A, ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Convócase a • ios señores accionstas a 
ia Asamblea General Ordinaria que ten» 
drá lugar, el dia 30 de abril de 1971 a ¿a» 
1130 en el local de la calle Maicelo T. 
oe Alvear 684, piso 109, para tratar el 
■siguiente, 

OFDEN DEL DIA: 

■ 19 Consideración de la memoria, bajan- 
ce general, cuadro demostrativo de ga- 
nancias y pérdidas, inventario e intor- 
me del s ndico -correspondientes ai cuar- 
to ejeiclcio económico cerrado el osa 31 de 
diciembre de 1970. 

2» Elección del Directorio y de. sfndi. 
co titular y síndico suplente. 

3< Designación de. dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de lá asamblea — El 
Directoría 

$ 75.— e.21|4-N» 36.627 V.27|4171 

PIMSA " 

8. A. F. C. L 

Buenos Aires. 15 de abril de 1071. 
CONVOCATORIA - 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para "ti dia 30 de abril de 1971. 
a las 16 oras, en Malpu 859. 2 o plsn, 
Eúbsueli.. Capital Federal, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL OLA: 

I 9 1 Consideración de tos documento» 
art 347. Inc. 19 del Código de Comercio, 
del ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 1970 

29) Remuneración al directorio. 

39) Distribución de utilidades. 

4°) Elección de un director titular f 
un sup'ente. 

5») Elección be sindico titular y su- 
p'ente y de dos ; acc*onMas para fir. 
mar .el acta. — El Directorio. 

$ 105 e. 2114 N» 36.607 V. 2714(71 
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T. A. C 

PUBLICIDAD ARTÍSTICA 

T COMERCIAL' 

S, A. 

-> K* 4¿31 - 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971, a las 
18 hs.. en Avda. Comentes N? 222 (6? 
piso), para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1? Documentos Art. 347, Inc. 1») Ood. 
de Com„ ejercicio al 31 de diciembre de 
1970. 

2? Elección de Director, Síndico titu- 
lar y dos accionistas para firmar el Ac- 
ta. — El Directorio. 

* 52,50 e.20J4 N* 34.724 v.26|4|71 



PUBLICIDAD BERNA 

Sociedad Anónima 
Industrial, Comercial, 
Inmobiliaria y Agropecuaria 
CONVOCATORIA 
Se llama a Asamblea General Ordi- 
naria de' accionistas para el día 30 de 
abril de 1971, a las 19,30 horas, en la 
sede social, calle Lavalle N' 1772, 1» pico, 
Oficina, Capital, para tratar el siguiente: 
ORDEF DEL DL„: 
1? Consideración de los documentos 
Art. 347 del C. de Comercio, correspon- 
diente al pr¿mer ejercicio comercial ce- 
rrado el día- 31 de diciembre de 1970. 
2? Distribución de las utilidades. 
39 Designación del síndico titular y su- 
plente 

4? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta * de Asamblea. — El Di- 
rectorio." 

$ 105— e.20¡4 N? 34.703 V.26!4|71 



PROBER 

8. A. F. L y M. 

Convócase a' los accionistas a Asam- 
blea General Ordinaria á celebrarse el 
dia 30 de abril de 1971. a las 19 horas, 
en la sede de Guido 1637, 1» piso, Depto. 
"C, Capital, para considerar el siguiente; 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos 
Art 347 del Código de Comercio, corres- 
pondente al ejercicio económico N? 2, 
cerrado 'con fecha 31 de diciembre de 
1970. 

29 Elección de Síndicos titular y su- 
plente. 

39 Elección de dos accionistas presen- 
tes para aprobar y firmar- el acta de 
asamblea. — El Directorio. 

í 60.— 6.20J4 N? 34.621 T.26I4¡71 



PREMISA 

8. A. C. I. I. F. A. 

Expediente N» 27.133 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 19 horas, en Tucuman 2163. 19 "A", 
Cap. Fed., para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 
l» Consideración doc Art. 347, inc. 19) 
Cód de Comercio, en relación al ejerci- 
cio cerrado el 31 de diciembre de 1970. 
29 Remuneración Directorio y Sindica- 
. tura y distribución de utilidades. . 

39 Elección nuevo Directorio, Síndicos 
y dos accionistas para firmar el acta. 
— ,E1 Directorio. 

$ 60.— e.20|4 N9 34.664 V.26>4|71 



PARÍS 

. S.A.C.LF. e I. 

Se convoca a Asamblea Genera Ordi- 
naria para el día 30 de . abril de 1971, 
a las 18 horas, en Florida 890, piso 22, 
Capital Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos Art. 347 
del Código de Comercio, por" el ejerci- 
cio cerrado el día 31 de diciembre de 1970. 

29 Distribución de Utilidades y Retri- 
bución Directores. -' - ■ 

39 Elección de Directores * Síndicos. 

49 Designación de dos Accionistas para 
firmar el Acta de Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ 75 e.20)4-N9 35.309 v.26¡4J71 



r a M a n i 

S.A.C.LF. y M.S. 
Registro N* 36.691 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria 30|4j71, 20 horas, .Alslna 801, 1er. 
piso, para considerar: , 

19 Consideración documentos Art.347 
Código de Comercio, ejercicio 1» al 31|12|70. 

29 Fijación remuneración ú Síndico. 

89 Fijación y elección Directorio. 

49 Designación de Síndico Titular y Su- 
plente. 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. 

Buenos Aires, abril 13 de 1971. — El 
Directorio. 
, * $ 60 C20I4-N9 35.303 v.26|4|71 



PANAMERICANA *, 
TELEVISIÓN 
S. A. C. I. 

Argentina 

De conformidad con disposiciones lega- 
les y estatutarias, se convoca a los Sres. 
Accionistas a Asamblea General Ordina- 
ria para el dia 30.de abril de 1971, a 
las 12 horas, en Cerrito 836, 5? piso, Ca-, 
pital. con el objeto de "rotar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

I o Documentación prescripta por el Art. 
347, Inc. 19 del Código de Comercio, co- 
rre .¡n «diente al ejercicio cerrado el 31 1 
12!970. 

29 Distribución de utilidades. 

39 Elección de Directores, previa fija- 
ción de su número. 

4 L Elección del Sindico - Titular y Su- 
plente 

59 E ovación del capital • social a ítori- 
Eado a! rjuintupíc (Art. 6 C Estatutos). 

69 d fruición ú n dos accionistas para 
suscribT ?l p.cta. ---s" r>irectorio. 

t 97.50 e.20 4-H° Í5 096 T.26¡4,71 



PAPELERA LA SUREÑA 

Sociedad Anónima, 
Industrial, Agrícola, . 
Comercial e Inmobiliaria 
Registro N» 7.870 

CONVOCATORIA 

Convócase a los Accionistas a Asam- 
blea General Ordinaria parí, el día 30 
de abril de 1971, a las 19 hoias, en Av. 
Corrientes 485, piso 29, of . 202, para tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos se- 
gún. Art. 347. Inc. '19 del Código de Co- 
mercio al 31|12|70. 

29 Elección de Directores y Síndicos. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1971. — 
El Directorio. 

$ 67,50 e.20,4-N9 35.274 T.26J4I71 



FENOL 

Sociedad Anónima, 
Industrial, Comercial, Financiera, 
Inmobiliaria y Agropecuaria 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971, a las 
10 horas, en Florida 229, Oí.- 705, para 
tratar 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración dé la Memoria, In- 
ventario, Balance General, Cuenta de Ga- 
nancias y Pérdidas, informe del Síndico 
y. Distribución de Utilidades al 31 de di- 
ciembre de 1970. 

29 Elección de . Directores y Síndicos. 

39 Aumento del Capital Autorizado. 

49 Designación de dos Accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 75 e.20'4-N9 35. *31 v.26¡4|71 



PAUTA PUBLICITARIA 
S. A. I. y C. 

CONVOCATORM. 
Convócase a los señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, que se efec- 
tuará el 30 de abril de 1971, a las 12.30 
horas, en Viamonte 1465, 2 o piso, Capi- 
tal, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA:- 
19 Consideración de os documentos 
prescriptos en el articulo 3*7 Inc. 19, 
del Código de Comercio, correspondien- 
tes al ejercicio cerrado el 31 de diciem- 
bre de 1970. 

,29 Distribución de utilidades. - 
39 Elección de Directores. 
49 Elección de Síndico Titular y Su- 
plente y de dos accionistas para firmar 
el Acta. — El Directorio. 

$ 90 e.20¡4-N9 35.067 v.26'4|71 



PACE y LAROCCA 

Sociedad Anónima, 
Comercial, Industrial, 
Financiera, Inmobiliaria 
Expediente N» 9.057 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30:4¡71, 4 las 8 horas, en 
la sede- social Avda. Amánelo Alcorta 
3255, Capital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos Art. 347, 
Inciso 19 código Comercio, cerrado el 
31|12¡70. 

29 Aprobación emolumentos pagados a 

los Directores (Art. 69 de los Estatutos). 

39 Elección Síndicos y dos Accionistas 

para firmar el Acta de Asamblea. — El 

Directorio. 

$ 97,50 e.20!4-N9 34.161 T.26|4|71 



PROGRESUR 
S.A.C.I.F.LA. 
Registro N» 18.744 

CONVOCATORIA 
Convócase, a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria, para el 
dia 30 de abril de 1971, a <as 8 horas, 
en la Avda' Montes de Oca N9 1089, 
29 piso, Of . ' 24, ' Capital Federal, para 
considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1? Consideración documentos Art. 347 
Código Comercio, por el ejercicio cerra- 
do el 31 de diciembre *4e 1970. 

29 Distribución de utilidades y remu- 
neración del Direc torio r" Sindico. 

39 Elección" de un Sindico titular y otro 
suplente para el. nuevo ejercicio. 

49 Resolución sobre Reservas Especia- 
les. 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de Asamblea. 

% 90 e.20'4-N9 35.508 T.26|4j71 



PAMACO COSTURA ^ — 

Sociedad Anónima, 
Comercial, Industrial 
y Financiera ' 

N» 10.258 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, 
a las 18 horas, en Corrientes 4430, Ca- 
pital Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
1* Consideración documentos prescrip- 
tos por el Art. 347, Inc. 19 del Código 
de Comercio correspondiente al 12 ejer- 
cicio de la sociedad cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. 
29 Distribución de utilidades. 
39 Remuneraciones de Directores y Sín- 
dicos. 

49 Designación de Directores y Sín- 
dicos. 

59 Designación de, dos acci mistar para 
aprobar y firmar él acta. — El Direc- 
torio. 

$ 105 e.20|4-N9 32.785 V.26|4I71 



PETROLERA 

EL GAUCHO S. A. 

Expediente N9 37.095 

CONVOCATORIA 
De acuerdo con los Estatutos Sociales, 
se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, a las 10.30 horas 
en el local de la calle Reconquista 336, 
piso 12 "Y", capital Federal, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos 
prescriptos por el Art. 347 del Código 
de Comercio, correspondientes al 1er. 
ejercicio de la Sociedad, fenecido ,el 31 
de diciembre de 1970. 

29 Elección de tres Directores Titula- 
res, por un año. 

39 Elección de Sindico Titular y Su- 
plente, por un año. 

49 Designar dos señores accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

$ 90 e.20¡4-N9 32.021 v.26|4í71 



PROMOCIONES INMOBILIARIAS 

PROMOBIL 

8. A. I. O. 1. C. F. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, el dia 30 de abril de 1971, .17 ho- 
ras, en el local de la calle Bartolomé ' 
Mitre 2480. piso 4», of. 10, Capital Fe- 
deral, para tratar el slgulene: 
ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración, documentación, Art. -•* 
347, C. Comercio, ejercicio 31|12|70. 
29 Elección Síndicos. 
39 Designación de dos accionistas pa- 
ra" firmar el acta. — El Directorio. 

$ 60 e.20|4 N9 35.606 V,28t4J71 



PAPELERA ORLANDO 
S. A. C. « I. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día SO de abrí: de 197L 
a las 18 horas, en la calle "inny 175% 
Capital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

• 19 Considerar documentos Art. 347 C. 
C. por el ejercicio cerrado ex día 3111270. 

29 Distribución de Utilidades y Remu- 
neración Directores y Sindico. 

39 Elección de Síndico Titular y Su- 
plente, y Directores. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio, 

$ 90 e.20j4-N9 31.518 V.26J4I71 



PUBLICIDAD CÓNDOR 

Sociedad Anónima, 
Comercial 
Registro N? 14.152 

ASAMBLEA -GENERAL ORDINARIA 
PRIMERA CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, para celebrarse el dia 30 d^ abril 
de 1971, a las 18.30 horas, en nuestra 
sede social ubicada en la calle San Mar- 
tín N9 492, 49 piso de .esta Capital Fe- 
deral, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General e Inventario, Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, Distribución de 
Utilidades e Informe del Sindico corres- 
pondiente al Ejercicio* finalizado el 31 
de diciembre de 1970. 

29 Remuneraciones de Directores v ra- 
tificación de todo lo actuado por el H. 
Directorio. 

39 Elección de un (1> Síndico Titular 
y un (1) Síndico Suplente por 1 tér- 
mino de un (Daño; 

49 Designación de dos (2) Accionistas 
para firmar el Acta. 

Se recuerda a los señores Accionistas 
la disposición del Art. N9 27 de los Es- 
tatutos de la Sociedad, en cuanto a la 
obligatoriedad de depositar las acciones 
coü tres (3) días de anticipación. 

Buenos Aires, abril 12 de 1971. — El 
Directorio. 

$ 135 e.20|4-N9 33. 87' V. 26.41 71 



PROVEEDURÍA MARÍTIMA 
C. SPADARO y COMPAÑÍA 

Sociedad Anónima, 
Comercial, Inmobiliaria 
y Agropecuaria 

N» 21.198 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para e) día 30 de 
abril de 1971, a las 11 borab, en Carlos 
Calvo N9 13, Buenos Aires 

ORDEN DEL DIA: 

19 consideración de la documentación 
por el Art. 347 del Código d* Comercio 
correspondiente al ejercicio ^errado el 
31 de diciembre de 1970. 

29 Elección de Síndicos Titular y Sa- 
piente. 

39 Designación de dos accionistas par» 
firmar el acta de la asamblea. — B 
Directorio. 

* 105 e.20t4-N9 32.783 T.26(4rH 



PAPELERA «'SAN PEDRO" 
S. A. 

Industrial y Comercial 

Fábrica de Papel 

Convócase a los señores Accionistas a 
Asamblea Qeneral Ordinaria, en primera 
convocatoria, para el día 30 de abri. de 
1971, a las 19 horas, en la sede de ,a 
calle Guido 1916, 9» piso, de esta dudad, 
para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta, 
i 29 consideración de los documentos 
prescriptos por el Código de Comercio» 
Art. 347, Inciso 19, corespondlentes al 
decimotercero ejercicio cerrado el dia 31 
de diciembre de 1970. 

39 Capitalización del Capital por «va- 
lúo contable Ley N9 17.335. 

49 Fijación del número de Directores y 
su elección por un año. 

5» Designación de Síndicos titular y 
suplente. — El Directorio. 

$ 97,50 e.2014 N9 35.491 V.2614|M 



PORTALUPA 

Com. e Ind. S. A. 
Registro N* 15.832 

CONVOCATORIA 

Convócase- a Asamblea ' General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 11 horas en Paraná 230, Pta. baja, 
Of. 1, Capital, para tratar 

19 Elección de Presidente de la Asam- 
blea. 

29 Consideración de ios iocumentos del 
Art. 347, Inc. -19 del Código de Comer- 
cio, por el Ejercicio cerrade el 31 de 
Diciembre de 1970. . 
, 39 Elección de Directores v Síndicos. 

49 Designación de dos accionistas' para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 60 e.20|4 N? 33.887 v.26¡4|7i- 



PROCESOS y 
TEXTURAS ALGON 
S.A.CI.A.1. 7 F. 
Registro 29.422 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria nara el 30 
de abril de 1971, a las 17.30 horas en 
la Av. Julio A. Roca 546, 69 piso, Oi 
3, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: . 
19 Consideración de la Memoria,- In- 
ventarlo, Balance General, rmadro De- 
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e 
Informe del Sindico, del ejercicio al 31 
de diciembre de 1970. 

29 E 1 cción de Directores. Síndicos y 
das accionistas para firmar Acta. - 
El Directorio- . 

$ 60 e.20¡4-N9 33. «6 v. 26 471 



IRODINCO 

S. A. C. I. C. I. M. S. • 
Expte. Nf 32.234 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Citase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el 30 de abril de 1971 a las 11.30 
horas en Belgrano 748, piso 14, Capi- 
tal, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos al 31)12) 
70, Art. 374 Código de Comercio. 

29 Retribución Directorio. 

3« Elección de Directorio, Síndico y 
dos accionistas para firmar el Acto. — 
El Directorio. 

J - ♦ 52,50- e.20|4 "N'^35.792 "VÍCjífíl 

PULLMANIA 

Argentina 
S. A. I. C. I. y F. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamb. General Ordina- 
ria para el dia 3014171, a las 12 horas 
I en Luna 375, Capital Federal, a fin de 
! considerar el siguiente 

. ORDEN DEL DIA: 
19. Consderaclón, - documentación, Art. 
347, -Cód. Comercio y distribución de uti- 
lidades, al 31|12|1970. 

29 Fijación del numero y designación 
de Directores. 

39 Designación de .Síndicos titular y 
suplente. 

4° Designación de. dos accionistas pa- 
rtí la firma del acta . — El Directorio. 

$ 75 e.20|4 N* 35.560 V.26|4|71 
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raocot 

S.A.I.C.F.l. 

Deposita y Tra asparte ie - 
Mercaderías 

CONVOCATORIA 
Convócase & Asamblea Genera; OrcH- 
aarta para el día SO de abril de 1971 a 
las &3QI horas en la caUp Libertad 976. 
piso 14 T", para tratar el slguie¿,te, 
CROEN DEL DÍA: 
1* Documentos que prescribe el articulo 
M7 del Código do Comercio correspon- 
dientes a¡ e''-~'cIo cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

2* Fijac.on ue. número de directores y 
su elección por haberse cumplido el pe- 
ríodo de des anca. 

3» Elección del síndico titular y síndi- 
co suplente. 

4? Designación de dos accionistas para 
Armar el acta, — Directoría 

$ 90 — e.21¡4-N» 36.814 V.27J4JT3 

PHOEKICIA 

Saciedad Anónima, de 
Comeré» Internacional 

CONVOCATORIA _ 

8e convoca a los señores accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el 30 de abril de 1971 a las 15 
horas en Olombies 119. Capital Federal, 
para tratar el siguiente, ... 

"Tu DEJL OÍA- 

I» Consideración y aprobación de la 
memoria, balance general. Inventario, 
cuenta de g*n«m»tfta y pérdidas e .níorme 
del síndico correspondiente al ejercicio 
vencido el 31 de diciembre de 1770. Ra- 
tificación de las remuneraciones a direc- 
tores con cargos ejecutivos. 

29 Elección de directores y síndicos. 
Designación de presidente y vicepresiden- 
te 

3' Designación de dos accionistas pa- 
va firmar el acta. 

Buenos Aires, abril de 1971. — ES Di- 
rectorio. 

S 99.— o21j4-Nf 35.788 V.27 t 4j7. 

PANAMERICANA 

: Sociedad Anónima Distribuidora 
de Inversiones . 
N» SJtPI 

CONVOCATORIA 

Se conree» a los señorea accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30'4¡?1 a las 17 horas en la sede social 
calle Suipacha 128 3» piso 2do Cuerpo 
K. Capital para tratarse el siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 

V Designación de dos accionistas pa- 
ra Armar el acta. 

2» Consideración correspondiente ai 
ejercicio cerrado al 31it2¡70* 

3* Modificación estatuto. 

4' Determinación del camero de direc- 
tores, su elección y la de síndico — . 
Directorio» 

t 75.-< eSH4-N? 35.185 7.27l4{7í 



ORDEN DEL DÍA: 

l'Cons. doc. art. 347 inc. 1») Cód. de 
Comercio en relación a! ejercicio nu- 
mero 1, cerrado el 30 de noviembre de 
2970. 

2? Remuneración directorio y cncuca- 
tura. 

3* Distribución de utilidades. 

49 Elección nuevo directorio, síndicos 
y dos accionistas para íirmar el acta. — 
El Directoría 

I 36.— aaH-N» 32.193 F.27|4|71 

PEDESTAL ' 

8. A. Comercial, Industrial, 

Finarte-era e Inmobiliaria 

Expediente 16.769 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 20 horas, en Zuviria 799, Capital, pe. 
ra tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de los documentos 
prescriptos por el articulo 347 del Cooi- 
BO de Comercio, correspondiente ai octa- 
vo ejercicio cerrado el 30 de diciembre 
oe 1970. 

2» Fijación del numero de miembros 
y elección dei Director*. Elección oes 
f indico titular y síndico suplente. 

3» Designación' de dos accionistas para 
temar el acta. — El Directorio. 

t 90.— e¿I|4-N« 36-282 V.27|4;7J 

ITROMAX ~" 

S.A.C.l.F.I. 

Registro N» 17.489 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Oenerai Ordl- 
r.aria para el (La 30 de abril de i971, a 



FASEMAR 
S. A. C. I. 

CONVOCATORIA 

Convocamos a los señores accionistas 
k la Asamblea General Ordinaria, a ce- 
lebrarso tí día 30 de abril j- 19"1. a 
las 18. 3h horas, en ia calle Paso nu- 
mero 641, Capital. Federal, «are tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1? Designación de dos accionistas para 

2? Consideración de los documentos del 
Art. 347 del Código de '"•omerclo corres- 
pondiente al undécimo ejercicio social 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

3» Fijación del número de miembros 
del Directorio y elección de ios miseros. 

4? Elección de Sindico Tittnar y Su- 
plente. 

Buenos Aires, 14 de abril de 1971. — 
El Presidente. 

4 82,50 e.21|4-N* 36.262 ».27{4f71 

F E R I M A 

Sociedad en Comandita 
por Acciones 

Convócase a Asamblea Genera' Ordi- 
naria para el día 30 de Motil de 1971, 
a las 16 horas, en Florida "39, piso 3», 
Capital Federal, para «a-atar ¿1 siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración Balance A íual y Cuen- 
ta de ganancias y Pérdidas 
V Remuneración Socio Administrador. 
$ 60 e.2t|4-K9 3S.H2 V.27l4|71 

PRESENTE 

S A.C.M.F. y A. 

Rcf. Legajo N' 23.167 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordl- 



FABAFfNA DEL PLATA 
S.A.C.I. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a ce* 



las 19 horas en Avda. Independencia noria, para el dfa 30 df abril de 1971 
2242 Capital para considerar el siguiente, ' 

ORDEN D2L DÍA. 

1» Consideración de los documentos 
prescriptos en el articulo 347, inciso 1» 
del Código de Comercio corespondlentes 
a los ejercicios cerrados el 31 de diciem- 
bre de 1969 y 31 de diciembre de 1970. 

2* Elección de directores, síndicos y 
dos accionistas para firmar el acta. — 
El Directorio. 

I 75.— 6.2114-N» 36,308 V.27|4|7J 



a las 19 horas, en Córdoba N? 2761, piso 
2* Dto. B, Capital Federal, para tratar 
el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 
1« Consideración documentos art. 347 
inc. 1») del Código de Comercia ejerci- 
cio cenado el 31 de diciembre de 1970. 
29 Elección de directores y síndicos 
39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 75.— e.21|4-N» 36-225 V.2714I71 



P. H. A. 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Agropecuaria, y Forestal 
CONVOCATORIA 
Convócase a los señores Aoeionlstar a 
la Asamblea General OmUn^ria a cele- 
barsñ el día SO de abril <b> 1971, a las i 
16.30 horas, en el local soeto Avenida ' 
de ' Mayo 1170, escritorio 150, Capital, | 
para tratar el siguiente I 

ORDEN DEL DÍA: 
l' Consideración de los documentos 

S rescriptos en el Artículo 347 Inciso l», 
el Código de Comercio, áorrespondien- | 
tes al 3? Ejercicio Económico, cerrado I 
el 31 de diciembre de 1970. ' 

2» Elección de Síndico TUular y Su- 
plente 



FECAL 

S.A.C.I.F. e I. 

Se comunica que el Directorio ha con- 
vocado Asamblea Ordinaria r. 21 abrü 16 
horas en Bartatoiné Mitre 1834 
ORDEN DEL DÍA: 

1? Consideración documento: Art 347 
Código de Comercio. 

2* Elección Síndico Titular Suplente. 

3» Designación de dos accionistas fir- 
mar acta. — El Directorio. 

$ 60 e.2H4-N» 38..S9 v.27¡4|71 



PILTRE 

S.A.CJ.I.F.C. y A. 
I CONVOCATORIA 

Convócase a Asambfea «iroera? Ordi- 
naria para el día 30 de airi'* de 1971, 
a las 15 horas, en Córdoba 657,. meo 5?, 
Capital Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración documentación Ar* 
tiento 347, Código de Oomercío; ejercí* 
cías 1969 y ls/roi 

2? Deslgnaelütt Directores, 4índTc\» TS» 
talar y Suplentes y dos acetar fstaa para, 
firmar el acta. — El Directorio. 

* 67,50 e-21;4-K9 &.*11 V.27,4|7i 

PERJJAR 

S. A. C F. y M. 

CONVOCATORIA 

Convócase a k& señores accionistas a 
Asamblea Ordinaria para el día 30 de 
abril de 1971 a las 9 hs. en el local oe 
Rodríguez Peña 507, pt 3*. Capital, para 

tratar el siguiente 

OftDEU DEL DÍA:- 

1?) ConslSersefón documentas art. $47. 
Cl C, ejercicio cerrado 31112170. 
- 2»» DístribucíDn de uífllda(ie& . 

3?1 Elección de directores' y síndicos; 

4?) Designación da dos accionistas pa* 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

$ 5£50 & 2It4 m 3S.T03 T. 27)4171 

PEUFTJND 

Suciedad Andolina Cbñtercfaf 
Inimstríú y Financiera 
CONVOCATORIA ASAMBLEA. 
GENERAL EXTRAORDINARIA 
DE ACCIONISTAS 
Se comunica que el H. Directorio df 
la sociedad ha resuelto convocar a 
Asamblea General Extraordinaria de ac- 
cionistas para el día primero de maye 
a las «mee horas, en Ea calle Sarmiento 
1183, piso sexto, oficina veinte, Buenos 
Aires, para considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

l'V Designación, de dos accionista* 
presentes para suscribir el acta de la 
asamblea en unión, del presidente. 

2?1 Consideración dé id actuado y re- 
suelto por la Asamblea General Extraw 
ordinaria celebrada el 301911970, sito, pu- 
blicación, y en su caso ratificación. 
. 3»> Reforma do tos estatutos socia- 
les. 

4"T Poderes-: consideración- de los exla* 
tenues, nuevos otecgamíentcA. — El Di* 
rec torio. 

$ 90 e. 2114 N» 3&712 V. 27141TX 



PINO T GRECO 

S.A.C.IJP.I.A. y áe M. 8. 
CONVOCATORIA 
Se convoca a ios señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a rea- 



lizarse el 30 de abr*l de 1971, a las 18 

_ 3» Designación de dos accionistas para ¡¡S*?; % *kS £^« e %« C!, S& 

toarse el día 30 de abril de 197» a tes «rmar el acta. - El Directorio. * u ? 10 - 2>7 - Capital F6áertí ' t-" 8 •»»» 

11 horas en el local de la calle Paraná $ 90 e.2l|4-N? 36.115 v.27|4 



791, & piso. Capital Feaeral, para consi- 
derar el siguiente, 

% DEL DÍA: 
1« consideración, documentación artículo 



PROMINENTE 
S.A.C.I.F. 

Convócase a Asamblea Generai 



f-71 



Ordi- 



147 del Código de Comercio correspon- i harta, para el día 30 de abril ae 1971 
diente al 18 ejercida social cerrado e. { a !** w horas, en Montevideo 434, pri- 
------ - — xfíét piso, para tratar ei siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 
iv Consideración documentos articulo 
347, inc. 1) del Código de Comercio, co- 
xespondlentes al ejercicio al 31 de diciem- 
bre de 1970. 

2» Distribución de utilidades y eemune- 
raclón de directorio y sindico. 
3' Determinar número de directores. 
49 Elección de directores y síndicos 
5* Aumento del capital autorizado, 
fi» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de asamblea. - El D, 
roe torio. 

$ IOS.— &2114.N9 36.389 í.27|4¡71 



31 de diciembre de- 1970. 

2« Distribución de otíildades. 

3? Determinación del número de miem- 
bros del directorio y elección de ios mis- 
mos' y del sindico titular y suplente 

4° Destino del saldo de revaiuo Lev 
17.335. 

5* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. 

Buenos Aires, abril 12 de 1971 — El 
Directorio. 

$ 105.— e21j4JÍ* 87.286 v.27j4i71 

PLEAR 
S.A.C.l.F.I. A, 

N* «9.953 

CONVOCATORIA 
Convócase a les íañoret accionistas de 
Plear S.A.C l.F.l.A. ala Asamr<)ea Ge- 
neral Ordinaria que se celebrara en Bo- 
lívar 108, piso 2?, el día 30 de abril de 
1971 a las & horas, para tratar la siguien- 
te, 

OPDEN DEL DÍA- 
19 Documentación art 347 Código de 
Comercia 

29 Elección de un sindico titular y un 
sindico suplente por ei término de un 
año. 

3? Elección de dos acelanlstas para fir- 
mar el acta. — El. Directoría 

$ 76.- e.2I¡4-N» 33.737 T.271417I 



el siguiente 

ORDEN DEL'EHAr 

lv Consideración de .os documentos fil- 
iados en el Art. 347 -leí Codfgo de Co- 
mercio correspondiente «i íjercido ce- 
rrado el 31 de diciembre <fe 1970. 

2» Ratificación compras in niebles ca- 
lle Campichuelo Zft y 299 esquina Bogo- 
tá 194 y Bermúdez 42», Capitsk Federal. 

39 Compra inmueble ubicado en esta 
Capital calle Thames 350. 

49 Aumento del capital Motorizado a 
I 1.000.000. 

6« Determinación del numero de in- 
tegrantes del próximo Directorio y de- 
signación de los mismos. 

69 Elección del Síndico Tltmsr y Sín- 
dico Suplente. 

79 Designación de dos accionistas pa- 
ra redactar y firmar el Acta ta la Asam- 
blea. — El Directorio. 

$ 120 e.2l!4-N» 36.056 f.27|457l 



PROPULSORA LORETO 

Sociedad Anónima 
Ctmercial, Industrial, 
Constructora e Inmobiliaria 
CONVOCATORIA 

Be comunica a los señores Accionistas 
qui por resolución del T Mrectorto se ha 
dispuesto convocar a Asamblea General 
Ordinaria, a celebrarse el día 30 de abril 
de 1971, a las 19 horas, en a sede so- 
cial de la Avenida Corrientes 2963, 1er. 
pise, Capital Federal, a fin 1e considerar 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

l* Consideración de la Memoria, In- 
ventarlo, Balance General, "'uadre De- 
mostrativo de Ganancias / Pérdidas e 
Informe del Sindico, de. ejercicio cerra- 
do el 3lfl2ffb. 

29 Establecer el numero de Directores 
a elegir y designación de -.os mismos. 

39 Elección del Sindico ritular y Su- 
plente. 

49 Designación de dos Accionistas pata 



PIELES METRO 
S.A.C.l.F.I A. 
Expte. N» 35.U1 

Convócase- a los señorea accionistas a 
Af amble a General Ordinaria en «ganda 
convocatoria a celebran» el . dra . 3014171 

a las » hora» en Poeytredftn 439 ;Capl- (¿femar ef Acta, — El Directorio, 
tal Fedexal, para tratar a} siguiente. $ 105 e.2i|4~N* 36.247 f .27[4J7I 



PETROLERA DELFÍN 
Técnica y Comercial 
SA.CSSÍ y Mand. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores actíonlstaa 
a la Asamblea General ordinaria oue 
se eelebrara el día 30 -fe at*li de 1971, 
a las 18 horas, en la -ede social, calle 
Tapalqué 4522 24, capital Federal, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Lectura y consideración de la me- 
moria del Directorio, Balance General, 
Inventarla Cuenta de Ganancias Per* 
didas e Informe del Sindico, correspon- 
diente al ejercicio cerrado es dü» SI de 
dieíemure de 1970. 

2? Elección de Directores prr espira- 
ción del mandato. 

19 meoclón de Síndico Titular y Sin- 
dieo Suplente. 

49 Remuneración al Directorio y Sin> 
dieo, 

|9 Desfgnaelón de dos accionistas para, 
fumar el Acta de Asamblea. — Eí Dt- 
Nítorlo. 

« m e&i{4j-Ki 35.93* t.5«líf71 



PEVFCND 

Sorfedad Andnfna Comercial 
industrial y Ffiaaneiera 

CONVOCATORIA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA 

DE ACCIONISTAS 

Se comunica a Jos señorea accibnfetaa 
que el H. Directorio de la sociedad ha 
resuelto convocar a Asamblea General 
1 Ordinaria de accionistas para el día pri- 
mero de niajrft de 1971 a las dbce ts&> 
ras, en la calle Sarmiento 1183, piso 
sexto, cfieiSna veinte; Buenos- Afires, pa- 
ra considerar el siguiente 

ORDEN: DEL DiAi 

1*) Deaüsnacíón dif dea aacJonistasr pre* 
senté» p"^» sUEotbtc en* anión del pre- 
sidente el acta de la asamhieai 

23> Consideración de fis memoria deí 
direetoriov baJanc» genera^ mforme del 
'síndico, cuadro demostrativo de ganan- 
cfaa y pérdidas, e Inventario, correspon- 
dientes al ejercicio societario número 
dos finalizado el 31|12|1S70. 

39) Distribución de utilidades. 

49) Honorarios al directorio y sfndi- 
cataras. m » 

5^ Eleceidn? de dlrectorto, prevlcv dew 
tenttmar el ffftmew de sus miembros' y" 
determñíaciórí de Di garantía que darán 
¡en ejercicio de sus funcTdnes. 

6*) Erección de sfctdTcds titular, y su*, 
pífente. — El S&eetorfik. 

% i2d e. 2114 N* Í6V7Í5 T. 2714|T* 

PATCHOGÜE ARGENTINA 

Stfcleiteali Anónima, 
Ihdtetrial y Comercial 

CONVOCATORIA 

. Cbmracase a< Asamblea ordinaria para 
tí día 28 de abril de 1970, a tas 9,30 
horas, en Malpú 942, piso 16, Capital, 
para tratar el siguiente, 

O.' DEN DEL DÍA: 

19 Consideración de la memoria, Ba- 
lance general, cuadro demostrativo de 
ganancias y pérdidas e informe del sin* 
dflea conespondfente aí eferefeío cerra- 
do el 31 de diciembre ó*e 1970, 

2? Fijación de &» honorarios de la sin. 
tf De atura. 

3» Determutación del' número de dlree* 
totea titulares f r en suv caso,, de directo- 
res suplentes, y elección, de los mismas por 
e> periodo de un aña 
. 4* Elección de ios sÉadicos. titular y 
suplente, por el período de un año. 

69 Designación de< dos accionistas para 
firmar el acta ~de la asamblea-: 

Buenos AteeSi 12, de abril de 1971. — 
SI Directorio. 

1 13&.— ftaift-N9 3S.629 r.27|^71 
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POTENTE 

S. A. I. C. A. 1. L 

Se llama j. los señores accionistas i 
Asamblea General Ordinaria que se ce- 
lebrara j1 día SO de Abril de 1971 en el 
local de Rivadavla 9100 de esta Capitai 
Federal, a i .. de considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

I? Consideración de la gestión del Di- 
rectorio y el Balance General, y cuadro 
fie resultada correspondientes al ejerci- 
do comercial número cuatro, asi' como 
Ib. memoria del Directorio. 

°9 Distribución de utilidades. 

39 Designación de Sindico titular y Sin- 
flico Suplente por un ejercicio. 
. 4» Designación de dos señores accio- 
nistas para firmar el acta. 

Se recuerda a los señores accionistas 
las disposiciones estatutarias referente al 
depósito de acciones. 

$ 90.— e.2114-N» 36.674-V.27|4l71 

PUERTO CORTES 

5. A. O. L F. I. 

CONVOCATORIA 
Convócase a loe señores accionistas a 
la Asamblea Ordinaria que se llevará a 
cabo el 30 de abril de 1971, en Corrien- 
tes 2621, e» piso, Of. 64. de esta Capi- 
tal, a las 9,30 horas, a efectos de con- 
siderar la s'guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración de los elementos del 
Art. 347 C. C, correspondientes al ejer- 
cicio finalizado el 31 de diciembre de 
1970. 

2* Ratificación actuac'ón" Directores. 

3* Distribución de utilidades. 

4* Designación de Directores y Sin. 
dlcofi. 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 75— e.21'4 N? 36.913 v.27|4|71 

PRW30NSUR INGENIERÍA 

6. A. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971. a 
la». 18,30 boras. en Marcelo T. de Alvear 
684, Capital, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración documentación Art. 
S47 C de Comercio, ejerclc'o al 31112170. 

29 Elección de nuevo Directorio y Sín- 
dico. 

3* Designación, de dos accionistas para 
Armar el Acta — El Directorio. 

$ 52,60 e.2114 N9 36.428 V.27l4|71 

P. CABALLERO ORTIZ 

Sociedad Anónima, Industrial, 
Comercial e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 19 boras, en la sede legal: Piedras 
325, 3er. piso, Dpto. 1 de esta Capital, 
para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1? Consideración Memoria. Balance 
General. Cuadro de Ganancias y Per- 
didas e Informe del Síndico del ejerci- 
do cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Distribución de utilidades. 

3? Elección de nuevo Directorio y Sín- 
dicos. 

4« Elevación del capital autorizado. 
Articulo 69 de los Estatutos. 

&9 Elección de 2 accionistas para fu- 
mar el acta. — El Directorio. — Buenos 
Aires, 15 de abril de 1971. 

$ 90— e.2114 N* 36.839 v.27|4¡71 

PL'BLITEC 

S. A. E. C. y M. 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el di» 
30 de abril de 1971. a las 15.30 ñoras, en 
Corrientes 1485, 39 piso "G", de esta 
Capital, para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1? Consideración de los documentos 
que prescribe el articulo 347 del Código 
de Comercio con relación al ejercicio te- 
rrado el 31 de dic'embre de 1970 y dis- 
tribución de utilidades. 

29 Fijación del número de Directores 
y elección de los mismos. 

39 Designación de Síndico titular y 
suplente. 

49 Designación de dos accionistas para 
suscribir el Acta de Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

Sf90 — e.2114 N9 36.222 V.27l4|71 

PENCHANSKY & DBORKIN 

Sociedad Anónima Industrial 
y Comercial 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971 a las 
18 y 45 boras, en la calle Cannlng 764, 
Capital Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración de los documentos Art. 
347, Inc. 19 del C. C, ejercicio cerrado el 
8111270. 
2« Elección de Directores y Síndicos. 
39 Designación oe dos Accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 75 e. 20|4 N9 35.689 V. 26¡4]71 



PALMARES 

S. A. de Finanzas 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria en primera 
convocatoria, a celebrarse el día 28 de 
abril de 1971, a las 11 horas, en la ca- 
lle Marcelo T. de Alvear 684, segundo pi- 
so, para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. 

29 Consideración de la memoria, ba- 
lance general, cuadro demostrativo de 
ganancias y pérdidas, inventario e Infor- 
me del sindico, correspondientes a) ejer- 
cicio vencido el 31 de diciembre de 1970. 

39 Fijación del número de directores, 
elección de ios mismos, y determinación 
de su remuneración para el próximo ejer- 
cida 

4« Elección del síndico titular y suplen- 
te, y fijación de su remuneración para 
el próximo ejercicio. 

Para su asistencia a la asamblea se 
recuerda a los señores accionistas la dis- 
posición del artículo 209 de los estatutos. 
— El Directorio. 

Nota: La sociedad se hace responsable 
de presentar la publicación fuera de tér- 
mino. 

% 90.- e.21|4-N« 36.630 V. 2714)71 

PIEMME 
S. A. C. e I. 

Expediente N* 30.504 

CONVOCATORIA 
Citase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el 30 de abril de 1971, a las 8 horas, 
en Luis Sáenz Peña 250. 49 piso, Capital,' 
para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración documentos al 31!12l 
1970 Art. 347 C. de C. 

29 Aumento de capital. 

39 Elección de Directores y Síndicos 
titular y suplente por un año y desig- 
nación de dos accionistas para firmar 
el acta. — Buenos Aires, 14 de abril ie 
1971. — El Directorio. 

' $ 67,50 e.2114 N9 36.199 v.27]4¡71 

PEYCO ~~' 

S. A. 

Comercial e Inmobiliaria 
Expediente 24.228 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
a las 20 horas, en Olleros 1776|78, Capi- 
tal, para considerar: 

1* Los documentos del art. 347 Inciso 
19 del Código de Comercio, del ejercicio 
cerrado el día 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección del Directorio y Síndicos 
por un (1) año. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

* 60 e.21|4 N9 36.323 T,27|4J71 

PUERTO BLANCO 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial. Financiera e Inmobiliaria 

Convócase a la Asamblea General de 
Accionistas para el 30 de abril de 1971, 
. las 1*7 horas, en el local social sito 
en Coronel Díaz 2760, P. B.. Dto. 1, de 
esta Capital Federal, para tratar vi si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración documentación Art. 
347 ael Código de Comercio al 13 de di 
ciembre de 1970. 

29 Fijación número y elección Directo- 
rio y Síndico. 

39 Elección de dos accionistas para 
firmar el Act*. de Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ 90.— e.2H4-N« 36.948-v.2714|71 

POLLEDO 

Sociedad Anónima Industrial, 
Constructora y Financiera 
Registro N" 3.082 

Convócase a los accionistas a Asam- 
b'ea Ordinaria para el 30 de abril de 
1971. a las 10 horas, en Venezuela 923. 
a efectos ó> <v>r>síde™r el siguiente: 
ORDEN DE1 DÍA; 

19 Lectura y consideración de la Me- 
moria, Balance General. Cuenta de Ga- 
nancias y Pérdidas. Inventario e Infor- 
me dd Sindico, correspondientes al ejer- 
ciclo trigésimo sexto vencido d 31 de 
diciembre de 1970. 

29 Distribución de utilidades. 

39 Ratificar remuneraciones a Direc- 
tores. 

49 Pago de intereses por préstamos de 
Directores. 

59 Remuneración del Sindico. 

G9 Elección de tres Directores titula- 
res. 

79 Elección de Síndico y Sindico su- 
plente. 

89 Designación de Contador Público 
certificante para el ejercicio iniciado el 
19 de enero de 1971 y determinación de 
6U remuneración. 

S 9 Designación de dos accionistas Dará 
suscribir el acta en representación de 
la Asamblea. — El Directorio. 

% 135.- e.21|4 N9 36.823 V.27|4í71 



PEBIMA 

Sociedad Anónima 
Industrial, Comercial, - '■* 

Agropecuaria, Inmobiliaria, 
Financiera y de Mandatos 
Exp. 21.548 

CONVOCATORIA . . 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30. de abril de 1971. 
a las 18.30 horas, en Lavalle 1171. 99 
piso, capital Federal, para tratar el d- 
gulente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos 
art. 347¿ Inc. 19, del Código de Comercio, 
correspondientes al ejercido cerrado el 
31Í12I70. 

29 Determinar número y elección de 
Directores y Síndicos, 

39 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

Buenos Aires, 14 de abril de 1871. — 
El Directorio. 

$ 90 e.2l¡4 N9 36.374 T.27]4|71 

PROMOTORA LATINOAMERICANA 
DE COMERCIO EXTERIOR 

S.A.C.M.S.F. 

CONVOCATORIA 

A Asamblea General Ordinaria para d 
día 30 de abril de 1971 en la calle 25 
de Mayo 362, 4» piso, oí. 407, a las 19 
horas, para tratar: 

V* Designación de dos accionistas pa- 
ra actuar como escrutadores y firmar d 
acta. 

29 considerar el no llamado a Asam- 
blea por el primer ejerdeio. 

39 Considerar documentos art 347 too. 
1*, del Código de Comercio, ejerddoa 
31|12¡69 y 3I!12|70. 

49 Designación del numero de Directo- 
res para d nuevo Directorio y elección 
de los mismos y Síndico titular y su- 
plente. 

* 75 e.21|4 N 9 86.474 V,a7rir71 

PROPULS 
S. A. 

Comercial, Industrial, 
Inmobiliaria, Agropecuaria 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria el día 30 de abril de 197Í a las 
10 horas, en Juan A. Garda 3008. nara 
tratar el siguiente , 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Considerar documentos art. 347 Inc. 
19 Código de Comercio, ejercicio cerra- 
do el 31112(70. 

29 Distribución de Utilidades. 

39 Elección de Directores, Síndicos y 
dos accionistas para. firmar el acta. — 
El Directorio. 

* 75 e.2l|4 N9 36.267 v.27|4|71 

P"TRACCA E HIJOS 

Sociedad Anónima, 
Industrial, Comercial, 
Financiera e Inmobiliaria 
Expediente N» 8.693 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Se convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria para d 
día 28 de abril de 1971, a las 19.30 horas 
en la sede social, calle Rivadavla 9649 
Capital, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Modificación del monto "Capital!- 
zación del Revalúo Contable". 

29 Aumento del capital autorizado y 
fijación de las características de las ac- 
ciones. 

3* Reforma de los Estatutos Sociales. 

49 Consideración de la Memoria, Bu. 
lance General. Inventarlo, Estado De- 
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e 
Informe del Sindico correspondiente al 
149 ejercicio cerrado el 31 de díctemete 
de 1970. 

59 Destino de las utilidades. 

6* Determinación de los honorarios al 
Directorio. 

79 Determinación de los honorarios al 
Síndico titular. 

&> Elección de Directores titular y su 
plentes 

99 Elección de Síndicos titular y su- 
plente 

109 Designación del Contador que cer- 
tificará el Balance General, ios trimes- 
trales. Cuentas de Ganancias y Pérdl- 
das y anexos del ejercicio del 1|1 al 3i: 
12|71 y su retribución. 

119 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta. 

Se previene a los señores accionistas 
que para asistir a la Asamblea deberán 
depositar en la sede de la Sociedad, caJe 
Rivadavla 8349. Capital, de lunes a vier- 
nes dentro del horario de 9 a 11 y de 15 
a 17 horas, sus acciones, o certificados 
que acrediten su depósito en institucón 
bancaria, hasta tres días antes del fija' 
do para la reunión, el vencimiento del 
plazo de entrega se opera el 23 de aorií 
de 1971 a las 17 horas 

Al poner en consideración los punto? 
7 y 9 del Orden del Dia. la totalidad 
de las acc'ones ordinarias en circulaci<'>n 
tendrán derecho a un voto — Bueno? 
Aires, 14 de abril de 1971. - El Diref 
torio. 

f 255.— e.21|4 N c 36 264 f.27 4;71 



PACKJNO 
S.A.C.I. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los Sres. Accionistas ^ 
Asamblea General Ordinaria, a realizar* 
sé el dia 30 de abril de 1971 a las 8 
horas, en nuestra sede, Helguera 2674, 
Cap. Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 consideración de la documentación 
prescripta por el art. 347 del Cód. de Co- 
mercio, del ejercicio al 31|12|70 y distri- 
bución de utilidades. 
- 29 Elección de Directores y Síndicos y 
distribución de cargos. 

3* Designación de 2 accionistas para 
firmar el acto. — El Directorio. 

9 90 e.21í4 N9 36.502 v.27|4|27 

PROMANO 

C.M. y de S.S.A. 

Expediente N* 27.588 
Se comunica a los señores accionistas 
que el Directorio de la Sociedad ha re- 
suelto convocar a Asamblea General Or- 
dinaria de Accionistas, en primera con- 
vocatoria, para d día 30 de abril de 1971," 
a las 9.30 horas, en Sulpacha S65, 1er. 
piso, Capital Federal, pasa, tratar el d« 
guíente 

ORDEN DEL DIA: 

1* Deslgnadón de dos accionistas para 
firmar el acta. 

29 Consideración de los documentos 
prescriptos por d articulo 347 del Códi- 
go de Comercio, correspondiente a ios 
ejercicios cerrados d 31 de diciembre de 
1909 y 31 de diciembre de 1970* 

39 Distribución de utilidades. 

49 Elección de Directores y Síndicos. 

9 90 e.21|4 N» 36¿87 v.27|4}11 

PUBULAND 
S.A.C.M. y de S. 
Expediente 25.967 

CONVOCATORIA 

Se comunica a los señores accionista! 
que el Directorio de la Socieoad ha re- 
suelto convocar a Asamblea General Or- 
dinaria de Accionistas, en primera con- 
vocatoria, para d ola SO de abril de 1971, 
a las 9 horas, en Sulpacha 3shj, 2? piso, 
Capital federal, para tratar lo siguiente; 

ORDEN DEL DIA: 

1« Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

29 Consideración de ios documento! 
prescriptos por el articulo 34í del Códi- 
go de comercio, correspondiente ai ejer- 
cicio cerrado el 31 de diciembre de mu, 

3» Distribudón de utilidades. 

4* Elección de Directores y Síndicos, 
S 90 C21|4 N9 36.Üd2 v.2i|4|71 



P R AT A 

Sociedad Anónima, 
Comercial, Industrial, 
Financiera e Inmobiliaria 
Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria; para el 
dia 30 de abril de 1971, a las 9 horas, 
en Ancnorena 378, 89 piso, Capital, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General, Cuenta de Ganancias y 
Péraldas, Inventario e Informe del Sin- 
dica correspondiente al ejercicio cerra- 
do el 31)1211870, 
29 Destino de las utilidades. 
39 Elección de directores titulares y su- 
plentes. 

49 Elección de Síndico titular y su- 
plente. 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta, — El Directorio. 

¥ 90 e21J4 N» 36.320 v.2/|4¡71 

PHILCO ARGENTINA 

S.A.C. y de R. 

Registro N» 2.794 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea Geneial Ordinaria a realizarse 
e, dia 28 de abril de 1971, a las 16 horas 
en el local de la calle Cañada oe Gó- 
mez 5567, Buenos Aires, 

CrbEN DfcL DIa: 

19 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de asamDiea. 

29 Consideración de .a memora, ba- 
lance general, cuadro eemostrai.>vo de 
ganancias y pérdidas, inventario f infor- 
ma del sindico correspondientes ái ejer- 
cicio número 40 vencido el 31 de diciem- 
bre de 1970. 

39 Remuneración del Directoría 

49 Fijación del número y elección de 
directores titulares y directores suplen- 
tes. 

59 Elección del síndico titular y sindi- 
co suplente y fijación de sus honorarios 
— El Directorio. 

De conformidad con el articulo 24 de 
ios estatutos sociales para poder asistir 
a la asamblea. Jos señores accionistas de- 
berán depositar en la caja de la socie- 
dad, sus acciones o un certificado oan- 
carlo donde conste el depósito ce las 
mismas, con una antelación de 12 horas 
a la señalada para la realización de la 
asamblea 

i 120 _ e.21(4.N< 35.789 ?.27|4I71 
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¿Mil. k. itéádtóái^e. eí día: 2$ de onrtl de 
lítflá 'las.' 11 bcras, éh nuestra -feoe sa- 
csai.dar. ia¡ .calle Mentís? de Andes. 1340 
de aetaJCápitáL: para tratar el siguiente. 
ORDEN DEL DÍA: 
1* ¿tonaría dd Directorio, inventario, 
bal£nce"génei,ai. .cuenta de ganancias y 
pérdidas; disttifcnciáa de: utilidades e u> 
forme del sindico titular correspootDcn- 
se ai. quinta ejercida finalizada: e¿ 31 de 
diciembre de 1970: 

2?. ABEottftpfcai de los. honorarios: al D»- 
.lectorio y!"aJ?dka de "acuerda a la pre- 
vista en el Ait- 15 de. nuestro e5taiuto; 
■ • 3»-Eiecci6rj ' de directores" titulares y 
'- (íaplentés'cóq mandato nasta ei 31 drdi- 
"ciémbre de' 1971, según Art: 12 de nuestro 
estatuto. 
4? Elección- del sindico, titular jr anni- 
- cor. áup(éni*i 

S? Designación: de dos accionistas para 
anraüají. 3? firmar et acta da ia asamblea: 
' tó-El.D3fiecfidtíD»- '■■ 

' .*/'• $?«>.—. e,2U4 : Ní STÚn T.7Wn 

PRESTIGIO, 

■ Sociedad*- Anónima Comerciad 

ImllM'TtaL,- Coaatructnra» 
..Financiera y Agropecuaria 

CONVOCATORIA 

Convócase á. loa señorea accionistas a 
te, AsamblÉa.. General Ordinaria: que- se 
ceieo.aia.. el día. 30. de abril de 1971 a 
las 10 horas, en Avda. Juan H~ Juste nu- 
merar 5224. Capital Federal, a Coa electos 
ce considerar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: . 

19 Consideración- -de- los documentos 
proscriptos por el . art N» 341 dd Cüoigc 
de comercio.. - .. 

2" Elección de sindico titular y adámico 
íup.eifte y de dos. accionistas para firmai 
el acta de asamblea. - El DtrecTorio. 
- 'l.-ÜD.— e-ZM-N* 36JB13 T.2J)4l7. 



Sociedad. Anónima. ComereiaL 
DunnMffarta. Financiera. 

CONVOCATORIA 

8e. convoca -para. Asamblea: Genera. 
■ Oiornaita. para- el día 30 da uní de 
1691- ajas 11 ñoras, en e¿ local de- ia ca- 
lle üítguay, id, 1? inso, Dta Bu. Capitel. 
Federal* pata, tratar, el siguiente; 

1 '■ í_j£t» tui- uiA 

• . 1' Considerar, documentos Art. 34T dei 
Código, de 'Comercio. 2do ejercichr cerra- 
de el 31. de diciembre de- 1070. 

2» Distribuo-ón de utilidades. 

3? Elección de directores y fijación de- 
Bu número, v síndicos y dos accionistas pa- 
ra -firmar -el acta. '— Et Directorio. 

» 90.- ¿2Í114-N? 3S.SU» t .23Í4J7» 

PULSA» a.-áb. 

Registre, N» 12JS6- 

.- • CONVOCATORIA 
Citase a ios señores accionistas- a la 
Asamblea General Extraordinaria a rea. 
lizaise et 30 a* abril de íail a Iaa 15 
horas; en. .Campana 51. piso 65. dto. B. 
Capital!. -pata: tratar el siguiente. 
•- ORDENü-OEL. LUA-- 
-1») Distribución >de la reserva, ley. 
• 18.529, en acciones liberadaa hasta, com- 
pletar el* capital aninrQacto. 

7f>) Designación de dos accionistas, pa- 
ra-, ifrraar el -acta. de. la asambleas 

Buenos Aires, 16 de abril de MU. 
EL Dlreetorim - 

$.60.— ft.2114 N« 38.738: T-.2Jj4pl- 

PBOIW • • __ 

Productora, MercantlL Inmobinatla» 
■ •' •' Sociedad Anónima 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
Convócase a les señores accionistas 1 
la Asamblea General Ordinaria, que ten- 
drá lugar ei da 3Q de abril de 1971 a 
las II horas, en el domicilio social. Ri- 
vadavia 7BS; T piso de esta. Capital» a 
fin de tratar la siguiente. 

"•• -•-,-- • jX OlA 

'!<• Consideración de las causas, dada* 
poi el Directorio y qe motivaron a can- 
focar a asamblea fuera de termina 

2»- Consideráeiórf y aprobación dei re 
valúo técnico de blenqs de uso y au. dea- 
tino: . . 

3« Consideración y aprobación de la 
memoria? Balance general, invcatano y 
cuenta ,de, ganancias y pérdidas uel l^ 
ejercicio económico ák la sociedad, ce- 
rrado el 31 de- agoste . de I97Q. t mior- 
me del sindico. 

..4» Elección de dos. directores, titulares 
por 3f afioí y un director suplente por 
1 ano. 

,5c Elección de sindico Mtuiax y supiera 
te 

m Desigoaetóa de> dos acctonlatae para 
firmar et. acta- respectiva. 

Buenoa Aires. ■ 16 de abril de 19T1 - 
B Directoría ■ • 



P1CHI - MAJiAl. •'''■' ',-' '"'■ -V " 
8. A. L C. F.'A.-' "" ' ' ,'»* 

Eapedlent* N' *Í.W* , . 
CONVOCATORIA 
Convócase á fc& sédises AccIonMas t 
Asamblea General Ordinaria para ei dia 
30 de Abril de I9TI, a la» 1BJC nóraa, «d 
cegúroia 3639. Capital, para tratar la si- 
guiente 

QRDEK DE£ DÍA: 
I* DeafenaCiOtt de aos accionistas para 
írmar -1 acta. 

d Oons-ieraclón de los documentos de. 
Art. 347, toe 1» del Código de Comercio 
por el 10 ojo- Ejercida cerrado el 31 de 
Ok-emtra d lfflo. 

3? Fijación, del número de director ea s 
^"cclón 4 le miamra. 

4» Erección de Pfnd'co titular y anrtloc 
suplen!»» — 51 Dttwfcorttt. 

$ 75.— e.»'*-5P 38J94-T.2714Í71 

?ROTECC10N ~""~ "" 
& SL t C. E r. A- 

CONVOCATORIA 
Se- convoca a Asamblea Genera! Or- 
dinaria, para, el día. 2a da Abril de 1971, 
a las 20 horas, a realizarse en la sede d 
la calle Mftipú I?W. S» Piso. Oí. 3T en 
la localidad de Vicente Lópe2. Provl da 
''e Buenoa Aires, para considerar le a- 
gulenl»- 

QHDER DEt DIA: 
I* **MBlderacfón deenmeotoa Art. 341 
C C» Bfcrciclft. 3U12Í7Q. 
2* Elección, de Directores, y sübícob 
S»^ Designación de dos accionistas para 
suscribir, el Ada. — El DireetcclD; 

$ 75-— a.2U4-N? 36.S6a-VJÍii4l71 

F. TONTTJRá í CÍA. 

Sociedad Anónima OutacciaL 

y Comercial 

Qay S»58ií» Capital P^daral 

Convócase a loe- señores Accionistas, a 
Asamblea Generaj Ordinaria, para el día 
28/ de abril de; 1931 » tac 18 30 tis. en 
el local social. Clay 3^8160. Capital, pa- 
ra tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1» Considerac'ári documentos preserlp- 
tos Art 34T me I o del Código de Co- 
mercia por- el ejercido veccida el 31 12J7B 

2* Distribución de: üül'dades.. 
■ 3? Elficciór de Dlreptorea y Sndtooa 

4* Nombrar dos accionistas: para (temar 
el Acta. — Brenos- Airea 13. de abril de 
1971. — El Presidente 

* 6fl e Wi tí» 33L712 V. 26X4.71 

PELADO VIEJO 

SocledaC Añánlmn 
ABdcelo. y Ganader» 

CONVOCATORIA 

Se cuB-vuca- a los señores Accionistas 
a Asamblea General Ordinaria el día 
30 de abril de 197T a tas 12 horas- en 
Cangallo 444. 5' oisa Capital Federal- 
para tratar el sIsMente 

ORDEN DEL. DIA: 

19 Consideración de loa documentoa 
prescriptos ooreí articulo 347 del Códi- 
go o> comercia ctirresuonrilenie al eier- 
ddo social cerrado el 31. de diciembre 
ele I9T-. 

2» DeslBracídn de' directores, tttulaxes 
y suplentes 

3» Reniuneraddri. de directores, 

49 Distribución de utilidades 

5» Elección de Sindica titular. Síndico 
suplente y do» acclonlstaa para aprobar s 
fJrmar e¡ Acta d£ Asambieav — El Di- 
rectono; 

1 9C &. 2£t€ N« 32J66 v. 20.4171 

PROMONTr 

8.tCLLyP. 

Reglstr» NT 2£4JZ 

Convócase *. tos señores acclonistaa a 
la Asamblea General Ordlnara a cele, 
brarse' el 29 d- acrt' de lS7i. en Av. San 
Martín 6707 Capital Federal, a las 8 
horas, a tos efectfw de tratar el siguiente 
QRDEP DS1. DIA- 

I* ConsideraclóP de los elementos del 
Art- 347 del Código de Comercio por el 
ejercicio scciai finalizado el 31 de di- 
ciembre- de 1970 

2» Ratiíicac'ón actuación del Direc- 
torio 

3." Designación d> dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

t 6C e 20:4 N* 35.673. V. Mi4)71 

PAETCTOTT INMOBILIARIA 

Saciedad Anónima 
N!» 11311 
Convócase a Asamblea- General OrdJ- 
narla de accionistas- para el día 30 de 
abril de- 1971, a. tas 13.OT horas, en ru- 
cirmán 1668, ler. piso. Capital, para coa 
siderarel siguiente: 

OFDEN DEL DI A: 
1* Consideración documentos Art. 341 
Incr 1* Cód á» C< T *pi*elo. 
2? Elección de Directores, y Síndicos 
3? l edgnaclón de dos acdontstae para 
firmar el acta de la. Asamblea. — ES 
Directoría 

f 67,50 e.2014 N» 34.7W v.ZQftU 



Sociedad Anónima Inmobiliaria; 
: Comercial, Industrial y - Ptaanbief» ' 

CONVOCATORIA - :l " ¡ 

Convócase a- Asamble» General §tttt- 
narla para el 30c de- anrlL de. 1W, a »aa 
U noias en Cangallo 3S2, piso 4?* para 
tratar, el siguiente 

OaDEíá SXeiL. DIA: 

19 consideración del balance- general, 
estado demostrativa de ganancias y .pér- 
didas. Inventario, memoria e íuiorme del 
sindico por d ejerdeio eermlnadp el SI 
de diciembre de 1970; 

2* Elección de düectores y smdicos; 

3" Designación- de dos. acdodistas para, 
aprobar- y firmar eí acta. 
Nata: Se recuerda a los señores, acdo- 
..-. rustas lo establecido por el, art. Id 
de los estatutos. — Et Directorio» 

$ 30 oJSLA'W S48Tr-vJT,4l7ÍL 



Q; TJ rí F » 

8. IClf, ' 
Marcos, Sastre. SUS 
Buenos .Aires 

BausQOYOca, a Asambleaj General, Ordl« 
naria de Accinnlstaa para- el día 30 da 
abril de 1971. a iaa 10 noras«. Maxcaa 
Sastre 5175, Buenos aires, oara tratar 
el siguiente. 

ORDEN DEL. DÍA: 
- 1* Qasignadon. de dos. accl n nista& pata,- 
firmar el acta, de asamblea. 

2* "Consideración de as. cocumentos. deL 
Art. 34T. In?isa I» del Código de Comer- 
cio.' correspóruHentea al T> e tercíelo eco- 
Domlco cerrado el 31)1251970. 

3í v Distribución- de* utilidades» Bono» 
rarlos Directoría y Slndlcatnra. 

4« Oaterminacióir del numero y elec- 
ción de Directores y fijación- '<* Stódicoa- 
TltaJar: y Suplente; — ET l jectorio. 

& 7& e.20tá<-N l » 35.3» r.2&:4i71. 



I .ESmENTT NICOLÁS AYEÍJUANEPA 
OESTE 
S. A^ (En. Formacifinl 

Sa cornaca, at Asambies. GenezEl a. rea»' 
1 zaase el dia 3a de: Ataát de 1351. a, iaa. 



dcig» o 

S^.I.C. y F. 

CONVOCATORIA. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Se convoca- a los señores accionistas 



16 ñoras en Loria 1147» nas% íratae ei < *¿ & Afiamb'.ea' General Ordinaria, para 



s''ulsnte 

ORDEN DEL DIA: 

1» Constóetaclón. de stado de cuentas. 

3» Determinación del núr.cro de in- 
cegrant' 5 del Directorio, y eleccixa» dev 
mismo 

3* Elección de. Sindica titular, y su- 
píen*-?. 

V Consideradéir sl'uae^do Sr. Ange 
Peraco. < 

, SP Eteedón dos Tersonaa. para ücmar 
el acta, — El Dlreetorío. 
¡" $. 6T.50" eJ!li4-K' 3&G03 ! ;V'2ÍÍ.4 1 71 

PREMOLDEADO DE CESIENT.O 
S. A. L C. F. 

CONVOCATORIA. 

' Conrtcase a Asamblea Ganeral v,.JI- 
nariEL para el día.' de maya de 1971 a las 
13 horas, en Maipjú 464. 6" piso, oficina 
601 capital- para tratar el siguiente. - - 
QBD£N pint. DIA: 

1« Consideración da te memoria, inven- 
tario, batane general, cuenta de ganan- 
cias y pérdidas e informe del sindico, 
por el ejercicio cenado. el 31 de diciembre 
de 187C. 

2? Distribución de utilidades. 

3» Elección de directores. 

4? nesi&oadúr de dos acdoniatae paca 
firmar et acta. — El Directorio. 

í 90 — e.22j4.N»37.3351-v.25.4tTl 



PÉREZ 1 CJA. 

S.4.&1.P 

Convoc" a Asamblea General Oróme-* 
tía para d díe 30 den abril de 1971 a las 
15 horas en ¡a calle A&ina 2318; CapttaL 
para considerar. 

ORDEN DEL DIA: 

1» Los documentos del art 347, toe. 1* 
del Código de. Comercio del ejeddn ter- 
minado el 31112170 

2? Elegir, cuatro, directores titulares: 
síndico titular y dos accionistas para, 
firmar 1 acta, - El Directorio. 

9 67.50 - C2214-N*. 37.3p8rV,2a4d 
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QÜEGCAF 

Sociedad Anónima. Comensal,, 
Industrial. Inmob'Ha-1*,. 
Financiera y Agropecuaria 
Registro N» 20.57116* 

CONVOCATORIA 

Se convoca 4. los señores Accionistas a 
la asiirJalea General Qrdlnarta p&ra el 
día 10 de abrí» de 1371^ i las 15J0 ho- 
ras, en el loca, social Avda. Roqre jaeru 
Peña 651, 8» pi£D, para, tratar d siguisnte 
ORDEN DEL. DIA; 1» Cjnidtíanjcior de 
los documento a que se ¿efler? et ar- 
ticulo 247 incisa 1» dEÍ CÓdien de Comer- 
cio, correspond'ente; ai 5» Ejarcíclcx eco. 
nómico cerrado el 31 de dJtelembre de 
1970: 2 1 * Elección de Directores y Síndi- 
cos; 3» Designación de dos a-c'óñlstas ' 
ra firmar el Acta de Asamblea — El D1-- 
rectorin 

$ 75 e.2214 ma7.7'-Q VJZBi4l71 

QUINAL — — 

S.A.C.I.I.F. y A. 

CONVOCATOSTA 

Convócase a los señores aelonistas a 
la. Asarohle* General Ordinaria que ie 
realizará el dia 30 de ebrll de 1971. a 
las 8 horas sn Echeverría W81 T> Piso. 
Capitai. para tratar d siguiente.. 
Oi-TEN OFt i Ta 

1' Considera d^n dr los dom Tientos, del 
art. 347 Inc. I» del C. de C ejerddo 
ai 3112170. 

2? ETecrión Directorio y Síndicos.. 

3* DedgrndóT de dos BCf'oni-tas. pa- 
ra firmar e' f>rtst. — Ef Dfrecte r io^ 

$ 30. 0,2014, Sf 3A44S ¿2614171. 



et dia. ¿C de abril de I&71 a las 9L30: 
horas. : en la sede social cade Hipólito; 
Yrigpyén.' 16^. a? piso, para uaiac el 
siguienta 

ORDEN DEL DÍA 

1« Designar dos accionistas escrutadores 
y tara, que suscriban °l A^ta. 

2? C0ng1¿eracióP y apjrooair'tji del to> 
ventarlo. Balance General, Cuenta: de Ga» 
naneas y Pérdidas, Memoria e Informe 
del Sindico correspondiente ai Eíerdcto 
N» I finalizada- ei 31 da liciembrB de 
Ift'iA y Distribadto de (Itiüdadesu. 

y Determinación de -os »iOflorarios: &. 
loa Dirpctoren.-. 

4' integración: dek nueva- Directoría; 
etó"d:n ds Síndicos y su. :amuneradón. 
, . Buenos Aires, 12 de abril de 1971 - El 
Directorio. 

$ 9» e.20l4-N« 35.011 V.26j4j71¿ 

QÜEHEE 

Eoc'edad . Aitónima. 
Comerc'ai e TndusírTal 
. Espte. 28.7Í8. 

CONVOCATORIA 

• Sev convoca a Asamb-ei General Or- 
dinaria para el 30 de aom de 1971 a 
las 19 tis., en.Avda. Juan. ff. Justo, tu 
3016 Capital Federal, para tratar el si- 
guiente: 

QRDEltDEL OIa: 
1» Consideración, documentos art. 341 
Inc. i« del Códtga de Comerda al 31. de 
diciembre de: 1970. 

, 29 Conf irmac en cargo: de vteepres!» 
dente. 

39 Designación de Sindico Titular y 
Suicente. 

4 Nomnramienta: de dos actínntstat; 
para refrendar: d actst. — Buenos Al* 
rea,, abril de 197L, — El Directorio- 

$ 90 e.2ttl- m 37J38 e.25l4|3I 

QBIIPE 

Saciedad. Anónima 

c r; l r. y a. 

Registra 25J7S 

CONVOCATORIA. 

Convócase a ios añores- accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día. 
29 de- abril de 1971. a las "1.45 horas, 
en la sede legal. Reconquista 458; 6? Plan. 
Capital, cara tratar d ugmettue. 
ORDEN DEL DÍA 

1» Consideración documentos Art. 347 
del Codtgo de Comercio; tercer ejercido 
cerrado d 31 1270. 

2" Remuneración de Directores \ Sin» 
di eos. 

3° Elección de Directores titulares y 
suplentes. 

4<> Elección de Sindico: titular y suplen* 
te. 

5" Daslguadon. de dos iccionisto - para 
firmar el Acta. — EL DIrectcrto. 

Para poder participar -n a Asamblea 
los. Accionistas deberán . depositar en la 
Sociedad: sus aedones o crtl'.cadnE nan- 
earlos que. acrediten su 'euenclr hasta 
tres días antes del fijada uara. su rea- 
lización. __ . 
$ 90 e.2D!4-N» 34.415 V.2&4171 



QUITRAL 

S. A. C. 1. F-. 1. A. 

Industrias, electromecánicas. 
CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Oeneral Ordi- 
naria para ei dia 30. de abril de 1971, 
a las 8 ñoras, en la calle Nueva íortc 
4£0i Cspitai FedetaL para tratar • 

1» Consideración de los- documentos 
Art. 347. C. Comercia del ejercicio ce- 
rra-'o ei 31il2I7ft. 

2? Ft.lacióo del. número - de Directores 
y elección, de: loa mbmoa. 

3» Elección del Sindico titular y su» 
píente, 

,. 4» Designación de. dos aedonistae jb»- 
ra ,f 'rm-'r el . acta de la Asamblea. — 
El DÍTécU*lo r ' ■ 

$ so. ejají s» 3«.asa vjk¡4J7i 
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Qi ÜCA ADHEX 

Sociedad Anónima, 
Comercial Industrial, 
Financiera e inmobiliaria 
CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores Accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria a 
realizarse en e) local q"e la calle Lavalle 
1118, 6° Piso L, Capital Federal, el día 
29 de abril ae 1971 a las 19 horas. -^ 

ORDEN DEL DÍA; 

1^ Consideración Documentos ¿revistos 
por el Art. i47 Inciso 19; del c. de C. 
al 31 de diciembre de v 1970. 

2* Elección Directorio. 

3' Eleción Sindico Titular y Sindico 
Suplente . 

49 Designación de 2 Accionistas pre- 
sentes para firmar el Acta de la Asam- 
blea. — El Directorio. 

$ «JO e.20|4 N« 34.827 ?.26|4|71 

QUILCO 
S.A.C.U.F. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30¡4j7i, a las 16 horas, en 
Humberto Primo 1717, Capital, para tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración ■ documentos Ar„. 347, 
Inc. 1* del Código de Comercio, ejerci- 
do ai 3112 70. - ' . 

2« Elección Síndicos, distribución uti- 
lidades y remuneración Directorio y Sin- 
dico. . 

3» Firma xiel Acta. — El Directorio. 

t 45 e.20|4-N9 34.364 V.26|4]71 



QUETRAL 

Soledad Anónima, 
Comercial, Industrial, •. • ' 
Financiera, Inmobiliaria 
y Agropecuaria 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1071, 
a las 12 horas, en Díaz Vélez 4244, Ca- 
pital Federal, para -tratar el siguiente 
ORDEN, DEL DÍA: 
1» Consideración, de la Memoria, Ba- 
lance General, Cuenta de Pérdidas y Ga- 
nancias e informe del -Sindico, corres- 
pondiente a los ejercicios cerrados el 
31112169 y 31,12170. ' 

S? Remuneración de directores ejer- 
cicio 1970. A ... 
3» Designación -de direetores y síndi- 
cos, titular y suplente. 

4? Designación de dos accionistas pa- 
ra suscribir el acta. — El Directorio. 
$'90 e. 2014" N« 34.616 v.2614|71 

QUÜMCOLOR 

* Sociedad Anónima, 
•Comercial e- industrial - - . 
(En liquidación)'. 
Registro N* 7JS50 

CONVOCATORIA" 

' Citase a los señores * accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el 30 de abril de 1971, a -as 9 horas, 
en Córdoba N' 629, ilso 11, Capital, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración documentos al 31 de 
diciembre de 1970, Árt. 347 del. Código 
de Comercio. - . 

29 Remuneración a los integrantes ae 
la Comisión Liquidadora y 3indJcos. 

3? Designación - de 2 accionistas para 
firmar el Acta. ' _ . 

Buenos' Aires,. abril de 1971. — Comi- 
sión Liquidadora. • : .„ mi ..., 
• % 75 e.20i4-N» 33.151 ▼.26|4|71 

química industrial mebomar 

Sociedad Anónima Industrial, 
Comercial, Financiera e Inmobiliaria 
Expediente N' 14.421 - 
CONVOCATORIA 
Se convoca a' los señores accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria a re- 
alizarse él' diá 30 de abrir de 1971, a 
las 9 horas «ü-iel local fioetet dejptene-- 
..tal'"Ürqhizk ITOia^ la ea#itaí¿T«áeral 
para considerar él siguiente* - ~ 
y ' ORDEN DEL' DL4: '■ ' * 
i» Consideración de " los ' •documentos 
a que se refiere él articulo 347¡ inciso 
19 del Código de Comercio, correspon- 
dientes al Ejercicio económico N» 10, ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970. 

2» Consideración de aumento de capi- 
tal autorizado hasta la suma de pesos 
Ley 18 188, 4. oto). 000.— (cuatro millo- 
nes ríe pesos ley 18. 188). 

39 Distribución de las utilidades co- 
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31 
de d'f^mbie dé 1970. . ' 

4« Elección de' Directores titulares y 
-. su «jantes por el término de 2 (dos) 
años. 

59 Elección de Sindico titular por el 
término de un año.- - 

69 Designación de- 2 .(dos) accionistas 
para suscribir el acta de la Asamblea 
General Ordinaria. — El Directorio. 
$ 165 e.21|4 N> 36 866 V.27¡4¡71 

QUIMIDROGA 
r - Sociedad Anónima Industrial, 

Comercial e Inmobiliaria '• 
Convócase a Asamblea "General Ordi- 
naria de Accionistas', para el dfá 30 de 
, abril de 1971. a las 12 horas, en el lo- 
cal de la cali? Estados. Unidos 2858170, 
Capital Federal, para tratar el siguiente: 



ORDEN DEL DÍA*. 

1» Consideración Documentos Art. 347, 
C. de Comercio ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 1970. 

3» Dlstá-'ibuclón de Utilidades y Retri- 
bución Directores y Sindico. 

39 Elección Directores y Síndicos y dos 
Accionistas para firmar el Acta. — El 
Directorio. :. , 

i 75 e.21(4 N9 36.340 V,27}4j71 

QUIQUEL ""' 

Sociedad Anónima Comercial, • 
■ k Industrial, Financiera e Inmobiliaria 

Convocatoria a Asamblea General Or- 
narla para el día 30 de abril de 1971, 
a las 9 horas en la calle Virrey Ceva- 
VlOS 1766, para tratar e! siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Considerar documentos artículo 347, 
inciso l 9 del Código de Comercio co- 
rrespondiente al ejercicio terminado él 
día 31 de diciembre de 1970. 

29 Distribución de Utilidades. 

3« Elección de Directores y Síndicos 
titulares y suplentes. 

4' Designar dos Accionistas para fir- 
mar el Acta de la Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

I 75 e.21l4 N9 36.057 v.2714¡71 

QUEROt 

8. A. C. I. F. I. y A. 

Expediente W 9.326 

CONVOCATORIA 

- Cítase a los. señores accionista! a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se ef 30 de abril de 1971, a las 18 ho- 
ras, en Luis. Sáenz Peña 250, 49 piso, Ca- 
pital, para tratar el siguiente: 

1* Consideración documentos al 31|12| 
70, artículo 347, Código de Comercio. 

2» Elección de Directores y Síndicos 
titular y suplente por un año y desig- 
nación de dos accionistas para firmar 
el acta. — El Directorio. - 

• % 67.50 e.21|4 N9 36.201 V.27|4]71 



QUETAN 

S. A. 

Comercial, Industrial, Financiera 
Inmobiliaria y de Mandatos 
(en form.) 

Se convoca a Asamblea Ordinaria pa- 
ra el día 30 de abril de 1971- hora 11, 
en Avenida Leandro N. AIem 896. piso 
79, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Considerar documentos artículo 347. 
Inciso lo del Código de Comercio, ejer- 
cicio al 31112)70. 

v 2» Fijación número de directores y su 
elección: Elecciór de Síndico titular y 
suplente . ' 

39 Designación de un accionista para 
firmar el acta de Asamblea. 

El Directorio. 
$ 75 é.21|4 N9 35.832 V.27(4|71 



"R" 



RUCA -LO S.A. 

Agropecuaria. Comercial, 
Industrial e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 

Convócase a los accionistas a Asamblea 
General Ordinaria para el 30 de abril 
de 1971, a las 19 horas, en Bulnes 1827, 
29, E, para considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Los documentos del Art. 347 Inc. I 9 
del Código de Comercio del ejercicio ce- 
xrjado el 31 de /diciembre de 1970. 

C¡9 Elección <3e síndicos por .un año; 

^39 Designar dos accionistas paía fir- 
mar el acta. 

Buenos Aires, abril 19 de 1971. — El 
presidente. 

$ 76.— e. 2314 N9 38.034 y. 29|4|71 

REINA DEL NORTE 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial, Financiera, 
Inmobiliaria v Agropecuaria 
N* 23.267 / 

.._ _' CONVOCATORIA , 

. De acuerda con Jo dispuesto en los Es- 
tatutos Socieles, se convoca a los accio- 
nistas a la Asamblea General Ordinaria 
que tendrá lugai en la calle Arenales 
1403, el día 29 de abril de 1971 a las .9 
horas, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1» Considerador, documentos articulo 
347 del Código de Comercio del ejercicio 
cerrado el 3- de dociembre de 1970. 

29 Determinación del número de Di- 
rectores y elección de sus miembros, por 
terminación del mandato 

39 Designación de Síndico titular y su- 
olente. 

4* Designación df dos accionistas para 
firmar el acto. 

I 82.50 e. 21¡4 N» 36.665 r 27'4;71 



R, LESPIAUCQ (H.) Y CU. . 
Sociedad Anónima . , 

Industrial y Comercial 
Registro Nf 30.751 

CONVOCATORIA 
. Cítase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realflsarse 
el 30 de abril de 1971 a las 20 he» en 
Asamblea 1324, Capital Federal, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA! 
19 Consideración de los documentos 
prescriptos por el Art. 347, Código de 
Comercio, correspondientes al 1er. ejer- 
cicio cerradt el 31 de diciembre dé 1969. 
29 — Consideración de los documentos 
prescriptos por e Art. 347, Código de 
Comercio, correspondientes al 2» ejer- 
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1970. 
39 Remuneración a miembros del di- 
rectorio y síndico y destino de utilidades. 
49 Elección de Directores y Síndicos. 
59 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta dp la Asamblea. — Bue- 
nos Aires, 13 de abril de 1CT1. — El Di- 
rectorio. 

$ 112,50 e. 2114 N9 36.875 V. 27!4¡71 

KEALICO 

S.A.C.I.F.I.C.A. ■■. r ' 

CONVOCATORIA - 

Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 14 horas en el local social de calle 
Sarmiento 1542. 1er. piso, Dpto. 5, para 
tratar el siguiente Orden del Día: 1?) 
Designación de dos accionistas para sus. 
crfbir el acta 2») Consideración docu- 
mentos Art. 347, inciso 1» del Código de 
Comercio al 31|12|70; 39) Honorarios de 
Directores y Síndicos; 49) Elección de 
Directores por un nuevo período de dos 
años y Síndicos titular y suplente por 
el término dé un año. — " Nota: Para to- 
mar parte de la Asamblea los accionis- 
tas deberán depositar en la Sociedad sus 
acciones o un certificado nanearlo que- 
acredite su depósito hasta tres ('tos an- 
tes de la fecha fijada para su realización. 
El Directorio 
$ 105.— e.22¡4 N9 37.312 v.28|4|71 

HIJAVEC HNOS. Y MOSETTI 
S.A.I.C. 

Se da a conocer a los señores accio- 
nistas la convocatoria a Asamblea Ge- 
neral Ordinaria para el 1» de mayo de 
1971. a las 8 hs., en Joaquín V. Gon- 
zález 1117133, Bs. Aires, con el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1* Considerar el Balance Geneial, In- 
ventario, Cuadro de Resultados Memo- 
ria, Informe del Síndico y demás ele- 
mentes correspondientes al décimo ejer- 
cicio social cerrado el 31 de diciembre 
de 1970. 

29. Elegir Síndicos titular y- suplente. 

39 Elegir 2 accionistas para firmar el 
acta de asamblea. — El Directorio. 

% 75.— e.22|4 N9 37.073 v.28|4|73 

RUTAS ARGENTINAS 
TRANSPORTACIONES 

S.A.C. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria que se. celebrará el día 30 de abril 
de 1971, a las 11 horas, en Stephenson 
2818, Capital Federal, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General, Cuadro Demostrativo de 
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin. 
dico, correspondiente al Ejercicio cerra- 
do el 31 de diciembre de 1970. 

2» Retribución del Síndico. 

3» Elección .de Síndicos titular y su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta de la Asamblea. 

- = • El Directorio 

$ 105. — e. 22|4 N 9 37.435 V.28!4|7J 

R E D D 

Sociedad Anónima 
' Inmob. Comercial y Agropecuaria 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 11 horas, en Deberá N9 1881, -api- 
tal, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 considerar documentos Art. 347 del 
Código de Comercio Ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 1970. 

- 2» Fijar el número de Directores y su 
elección. , * 

3» Elección de Síndicos. 
49 Designar dos accionistas para flr 
mar el acta de esta Asamblea. 

El Directorio 
\ 90.— e.22|4 N? 37.217 y.28!4|71 

K U J O'S 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, Financiera, 
Inmobiliaria y Agropecuaria 
Expte. N» 30.674 

Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el día 30 de 
abril de 1971, a las 19 horas, en Tucu- 
mán 1707, Capital Federal, para tratar 
el siguiente 



ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración de 1» Memoria, S»> 
lance General, Cuadro, Demostrativo de 
Ganancias y Pérdidas, Informe del Sin- 
dico y propuesta de distribución de nu- 
lidades correspondientes al ejercicio «•• 
nado al 31 de diciembre de 1970. 
29 Determinación del número y eleccttfi 
de directores. 

3* Elección de Síndicos titular y «tt* 
plepte. 

4» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 105. -e.22|4 N» 37.383 T.28J4JM 

ROSICH BOTTIER 
Sociedad Anónima 
Comercial e Industrial 

CONVOCATO. IA 
Cítase a ' los señores Accionistas a *» 
Asamblea General Ordinaria para • día 
30 i'e abril de 1971. a las 18 horas, en el 
local de ?állao 1434. Capital, para tratar 
la siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Designación de secretarlo y dos <2) 
Accionistas para firmar el Acta. 

29 Lectura y aprobación ^e las Aetae 
del Directorio desde la última Asamblea, 
Consideración de los documentos Art. M7 
Inciso 19 del Código de Comercio 'd Jet- 
ciclo cerrado el 31 de diciembre de 1974 
Distribución de utilidades, 

39 Determinación del número de T Jh 
rectores y elección de los mismos. SteceKÉ 
del Síndico titular y Sindico sapiente. — 
El Directorio. 

$ 105 e.2214 N<¿7.76? y.ZWftM 

RAFA . 

S. A. 

Fabril, Comercial, e Inmobiliaria "1 
CONVOCATORIA 

Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971 a las 
20.30 horas, en Arenales 1647, 4» pto», 
Capital Federal, para tratar: 

1» Los documentos del art. 347. me>> 
so 1« del Código de Comercio, del ejer- 
cicio al 31 de diciembre de 1970. -• 

29 Elegir Directores, Síndicos y de- 
signar dos Asambleístas para firmar el 
acta.. — El Directorio. 

$ 60 e.21i4 N9 36.683 V.Vffflti 

ROSARIO GAS * 

S. A. C. I. 

CONVOCATORIA 
. De acuerdo con lo que dispone «1 
Artículo diecinueve del Estatuto Soelal 
se convoca a los señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria, que 
tendrá lugar el día 30 'de abril de 19*11 
a las 15 horas, en la calle Florida 263, 
8» K. de la Capital Federal, para tía* 
tar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Designación de dos Accionistas vn* 
sentes para que juntamente con el Pre- 
sidente de la asamblea, firmen el Acta 
de la misma. 

29 Consideración de la Memoria, In- 
ventario, Balance General, Estado dé 
Ganancias y Pérdidas, Anexsos "A*', *W 
y "C", proyecto de Distribución de (7tl« 
lidades e informe del Sindicó corres- 
pondientes al 69 ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 1970. 

39 Honorarios al Directorio y 81ndlee 
(Articulo 7» del Estatuto Social). "" 

4» Arrendamiento de la Planta. 

69 Fijación del número de Directores 
titulares y Elección de dos de ellos coa 
mandato hasta el 31 de diciembre de 
.1971, en remplazo de los señores Ar- 
mando Cao y Herminio Drusin, por re- 
nuncias. "- 

69 Elección del Sindico titular y Sín- 
dico suplente por terminación de man- 
datos. 

Buenos Aires, 12 de abril' de 1971. — 
El Directorio. 

$ 135 e.2l!4 N« 36.701 7.37)4)91 



RENDA Y CÍA. 

Sociedad, Anónima Comercial, 
Industria, y Financiera 

CONVOCATORIA 
El Directorio convoca a los señores Ac- 
cionistas a la Asamblea Genera) Ordi- 
naria que tendrá sugar el dia 30 de 'ábrfl 
de 1971 a la 16.30 horas, en el local so- 
cial, calle Juan Agustín García 6046,' 
Capital, para trata: el siguiente 

ORDEN DEL DIA. 

19 Examen y aprobación documentos 
Art. 3*" Códig. dé Comercio, por el ejer- 
cicio oerradi e' 31 de diciembre de 1910. 

29 Remuneración Directorio, en exce- 
so 2f ok utilidades, a distribuir en la 
forme que -determine el Directorio y re- 
muneración Síndico 

39 Fijai el número de Directores, etee- 
ciór 4e loe mismos y distribución de 
carga,. 

49 asocie* de Sindico titular y Sindi- 
co suplente. 

59 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta — Se recuerda articu- 
lo 16. Estatuto? Sociales. - El Diree- 
' torio. 

Í 90 e. 20)4 N° 33.662 v. »j4fn 



terina, 120 
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«OQUE Ji'ALOIA -,.... 

Saciedad Anónima. 
Ceraaieal, ínSastrlal 
y Financiera 
Rejero N» «.771 

convocatoria 

Convócase a Asamblea General Ordl 

naria para el día 30 de abril dp 1971, a 

laa 18.30 toras, en Avda. Boque jB. Peña 

825, Oí. 608. para .considerar el siguiente' 

ORDEN DEL DL\! 

1? Consideración de los documento 
Indicados en «I articulo 347 del Código 
de Comercio, correspondiente al ejercí 
elo térra nade el 31 de diciembre de 1 1970 

2' Elección de Directorio. 

3? Designación de dos accionistas ©ara 
suscribir e] acta de la AeamblgiT -»• £1 



Directorio 

$ 75.- 



S,a0!4 fí» 33,348 v.26.4¡71 



ROCHA 

Sociedad Anónima 
IndastriaL Comercia}, 

Financ'era, Inmobiliaria 

y Agrícola Ganadera 
Se cita a tos señores accii-nlsSa/j de 
«atocha* Sociedad Anónima, Industrial 
Comerciad Financiera, Inmobiliaria v 
AgricoJí' ganadera a Asamblea General 
Ordií a para el día 30 de abrjj de J97) 
a las 18 te-, en la sede social de m So- 
ciedad. Jylio A. Boca Tlfl, 7» piso, Ca 
pltal Federal, para tratar el siguiente' 

ORDEN DEL DÍA: 
J» Consideración fle la documentación 
del IV ejercicio económico cerrado ai 
31 de diciembre de 1970 (Articulo 343 
toe. )? del código de Comercio' 
29 Elección de Directores y. Síndicos 
39 Elección de dos accionistas para tix 
mar el Acta. — El Directorio. 

f 75.— e.2014 W 35.660 v.26|4'7l 

RÚAN 

8. A, O. I y A. 

Convocase a Asamblea Genera] Ordl» 
«aria para el día 3Q d§l corriente, a :ps 
11,30 horas en Avda Quintapp 980, & 
piso para considerar el sieulente 
ORDEN DEL DJA: 

1* Considerar documentación Art. 347 
del Código de Comercio. ejercicio al SI' 
1211970. 

2 ? Fijación del numero de pjrectoros 
elección de Los mismos y Síndicos y dos 
accionistas para firmar el acta. — El 
Directorio 

$ 62,50 e.20|4 N? 35.03$ v.J6¡4i71 

ROT0CMBO 

S. A, 1, C. 

Cppvpease « Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 do abril do 1871. a 
laa 17 t»„ en Perp JTM. para tratar 

l 9 Consideración Poo Art 347 del £ 
de Comeres al 311211970 

2» Distribución de trtilidadea 

39 Capitalizacjóp saldo RevfcJJIo Ley 
17.335 

*' Aumento del capital autorízate y 
emisión de acción». 

5*. Elección Directorio. Síndicos y dos 
accionistas para ritmar el Acta 08 la 
Asamblea. ~ Ej Directorio. 

f 6&S0 e.2j)¡4 N» 3Í333 y.J6j4;7l 

RIVOTEfc 

8. A, 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

PROCERA CONVOCATORIA 
Convocase a Asamblea General Ordt» 
naria para el día 3P de abril da 1971, a 
las }8 Da, en Esmeralda 542, Capital 
para trata? el siguiente; 
, ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración deJ aventarlo, me- 
moria, Balance General, Cuenta de Ga- 
nanejas y Pérdidas e informe del Stodi- 
co correspondientes ai ejercicio ctausu- 
rado el Si de diciembre de 1970. 

, 2? Remuneración de Directores y sin 

Idico. 

; 3« Elección da Sindico titular y su- 
píente , 

1 4? Designación de dos accionistas para 

i aprobar el Acta de Asamblea, -r» El Di» 



rectorlo. 



* 82.50 e.20i4 N» 34.916: V.2S117I 



RICARDO W. OUIBOY 
S. A. C. L F. I. y A. 

• Registro N» 16.464 

! CONVOCATORIA 

I Convócase a Asamblea General Ordl- 
¡ naria para ej día 30 de abril da 1371, a 
las 18 horas, en el local de la calle Pa- 
raguay 776, piso 3'. Buenos Aires, para 

> tratar el ateniente: 

i ORDEN DEL DÍA: 

| 1* Consideración documentos Art. 847. 
, Inc. i» c c ai 81 de diciembre de 1970 
j distribución utilidades. 
29 Remuneración Directorio y Slndica- 

> tura. 

3* HJeoción de Sindico titular y su- 
plente. 

49 Designación da dos accionistas para 
firmar el acta. Para concurrir a la asam- 
blea ios accionistas -deberán proceder de 
•cuerdo con el Art 20» de loa Estatutos. 
— SI Directoría 

t ».— e.2014, N» 34.811 T.26|4i71 



KUHM Y HAAS ARGENTINA 

Scciedad Anónima 
Comercia', Industrial 

CONVOCATORIA 
' Convócase a Asamo.ea ueneral Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 a 
tas 9,30 ñoras, calle Cerrito 866. Capital 
Federal, para tratar el sigu'ente 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración de los documentos 
Art 347. inciso l' del Código de Comer- 
cio al 31 de diciembre de 1970. 
2» Remuneración del Directorio. 
:3? Fijación del numero y elección de 
Directores y Síndicos. 
49 Aumento de cap tal. 
J5» Elecelon de dos accionistas para fir- 
mar .el acta. — El Directorio, 

$ S0.~ e,2<¡4 ÍJ' 34,88.3 v.26¡4i71 

RIJsfDI 

SICACIFIC. 
Expte.s JJ.749 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el día 30!4 137l en Posadas 1130 Cspi 
tai Füderal. pare ^consideiar: 

19 Documentos Art 34í Cód. Comercie 
rfiacloaaójas ejercido vencido JJ.13I7C y 

29 Elección directores, síndicos y dos 
accioni. 'as para firmar el acta — Ei 
Directorio. 

$ 30.- e.W¡4-NC 33.497 v. 26(417 



KJJTAJS 

8, a. Financiara, Comercial 
i Indnslrial 
«APtó,; N» 6.5S0 
Conyócase accionistas a Asamblea Gs- 
ntraj Ordinaria para ei día 30 ae abr.. 
o'e J97i, a las 12,30 noraí en Corrientes 
545, 7» Capital, para tratar; 

19 Designación dos accionistas para 
firmar e) acta 

29 Consideración documentos Art. 347 
código de Comercio, ejercicio cerraos el 
Sl'tfiJStfQ. DJstribuctóp .iutjliclades 

3 9 Determinación numero dínecteres. 
Nombramiento directores y sindica, 

f 60— eJSOli-Ní 33.644 r,26:4i71 



IWVALL - f ND4BMET 
S. A^ C.I.F.l. 

OOt< \ OCATORJA 

Convócase a Asamblea Genera! Ordi- 
naria; día S0r4:1971; > «oras; Estados 
pnidos *5H9. Capital; para tratar si» 
guiepte, 

ORDEN DEL DJA: 

1* Ctensideractón doc art, 347 Cód. 
Com.. ejercicio 3H12JJ970, 

?9 Fijación remuneración Directorlc y 
sindico, distribución utilidades; 

$9 Fijación numero miembros Directo- 
rio y elección, nombramiento síndicos 
titular y suplente; 

#9 Designación dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

67.50 e. 2014-N9 33JS83 ».26i4|7l 

ItECHE HERMANOS 

Soeled»d Anónima Comercial, 
Industrial. Financiera, 
Inmobiliaria, Agropecuaria 
y de Mandatos w Scrricioe 
Expedientes N» 32.678 

CON\OC/.OHIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el día 30 de 
abril da 1971 a las 19 ñoras en Florida 
470, piso 6, oficina 609, Capital Federal, 
para tratar el siguiente, 
\ ORDEN DEL QIA< 

I» Estad© oue prescribe el artículo 347 
Inc 1« dej Código de Comercio, del se- 
gundo ejercicio cerrado el 31 de aic»m- 
bre de 1370» 

29 Fijación del núnterp y elección de 
directores. 

39 Designación de síndicos titular y su- 
plente y de dos accionistas para firmar 
el acta. -•• El Directorio, 

$ 75.— *.20¡4-N9 33.238 f.26J4J7J 

KEGISER ~~~~ 

S.A.1,0. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores acctonMa» a 
Asamblea General Ordinaria el 3A1371 
a las 14,30 ooraa. en viamonte iseo 99 
B Capital, para considerar; 

}9 Documentos ait. 317 O. C. primero 
y segundo ejercicios. 

29 Designación Directorio y sindica, 
tura, 

3» PesignacioD dos accionistas para nr» 
mar el acta. — El Directorio, 

$ 45.— e.20¡4-N9 33.2J0 T.26J4J71 

BOBINO 8s CÍA. 

Sociedad Anónima, 
Comercial e Industrial 
Roderas 7 Vlfiedos 

CONVOCATORIA 
Por resolución del Directorio de fecha 
10 de abril de 1971, convócase a ios se- 
ñores accionistas de "Rebino y Compa- 
ñía. Sociedad Anónima, Comercia. 1 e tu* 
dustriaL Bodegas y Viñedos, a ia Asam- 
blea General Ordinaria, a celebrarse «i 
día 30 de abril de 1971 a las 16.30 ño- 
ras, en ia sede social calle Josa A. Ca- 
brera N? 3348)66, Capital Federal, para 
\ tratar el siguiente. 



ORPEN DEL DJA: 

19 Designación de dos accionistas paia 
firmar el acta 

29 Consideración de la memoria, inven- 
tario, balance general, cuadre demostra- 
tivo de Pérdidas y ganancias e joío'rae 
del síndico, correspondiente al 13* ejer- 
cicio cerrado el 31 de fljciemnre ut 1370 

39 Aprobación de las remuneraciones a 
ios señores directores y síndico 

é 9 Aprobación de la gratificación espe- 
cial al personal de la empresa. 

59 Distribución de utilidades. 

69 Elección de directores titulares y su> 
p.entes y fijación de su nemero de 
acuerdo a lo dispuesto en el aríjcmc 9° 
de los estatutos. 

79 Elección de síndico titular y sapien- 
te, para el nuevo ejercicio. - E> Dnec 
torio. 

Para concurrir a la asamblea ios se- 
ñores accionistas deberán depiQP'tar sus 
facciones o certificados oancanos nasta 
eres días antes del fijaos para ia asam- 
blea, pudendo hacerse representa; pe* 
carta-poder (Artículo 13 9 ^ ios eslá- 
tutosj. 

I 135.— e.20i4-N* 33.209 v. 26 4171 

KOQI3 ASCENgOBEs" 
S.VCJF. e I. ' 
Expediente N* 31 «08 
Convócase a Asamblea General Qrdi- 
iiarja para el d.'a 30 de abrü de 1971 a 
las 20 ñoras, en Chaco 64, 7f> piso "A'' 
Cnpital Federal, para tratar, 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Documentos del Art, 347 dp, Códi- 
go de Comercio, d£l segundo ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970; Dis- 
tribución de utilidades; «cnorariflf a< 
Directorio y síndico. 

2 9 Eieción de smdic» y dee<gnaciún 
de dos accicrüstM para firmar el acta 
de asamblea. 

$ 75— «-20I4-N9 33-^5 y^^i 

1UECAVPO 

Sociedad Anónima CamercJai, 
Industrial, Financiera, Inmobiliaria, 
Constructora y Agropecuaria 
Registro K» S1..3Q 

CONVOCATORIA 

Cítase a los señores accionistas a .a 
Afamoiea General Ordinaria a realizar- 
se ei 30 de abrü de 1971, a (as 19,30 
horas, en Rivaüavia 10036, Capital a fin 
de tratar la siguiente, 
. _ ORDEN DEL DÍA; 

i ? Consideración doc art, 347, toa 1 > ' 
f.?'.„ c í dl líí ^ Comerr to «jercJcjo ai íiij 
iaii97o. Distribución de utilidades, ' 

29 Aumento fie caplta autorizado; 
39 Remuneración de directores y sín- 
dico; * 
49 Eleceión de sindico titular y suplen- 
69 Designación de dos accionistas par* 
filmar e i acta. — El Directorio. 

* 75.— e,2014»N9 3C731 y,26i4j71 
BANCAL — — 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial. Inmobiliaria, 
Financiera, Constructora 
y Agropecuaria 
Expediente N» 32.28J 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para e, 30 de abril 'de 1970 a las 
19 horas, en Hipólito yngoyeu N9 1442, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA; 

l 9 Consideración documentos Art. 347 
del Código de Comercio, ejercicios Ira. 
serrados el 30 121963 y el 30112 1370, 

39 Elección Directores y Síndicoa. 

39 Des-gnaclon de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 60 e. 20|4 N» 34.837 T. 26|4|71 

REI8 

EMPRESA CONSTRUCTORA 

S. A. L L C y F. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA 

Convócase a los señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971 a las 19 horas, en Co- 
ronel Díaz 1573. Capital Federal, para 
tratar el siguiente 

OPDEN DEL DÍA: 

1* Consideración documentos Art 347 
del código de Comercio, Ejercicio rea- 
cldo el 31 de diciembre de 1970, 

29 Elección Directorio, Síndicos y dos 
accionistas para firmar el acta. — El 
Directorio, 

í 76 «. 5014N9 34.822 y. 2fí|4!71 

RAIHONDX 

Sociedad Anónima 
Financiera 

y de Rent. Inmobiliaria 
Registe. N* 6.481 
Convócase Asamblea Ordinaria 3014)71. 
15 bs 8. de Bustamante 2624, para: 

19 Considerar Doc. Art 347, C. C* 18 
Ejercicio al 31112170. 
2« Distribución utilidades. 
8» Desigt Directoras y Síndicos. 
49 Designación dos accionistas firmar 
acta. — El Directorio. 

t « * »J4 ÍP 34713 T. 2614171 



BICOEDI AMERICANA 
8. A. E. C 

N» 3.799 

Convócase a los señora accionistas á 
la Asamblea Genera). Ordinaria del dia 
30 de abril de 197c a las 19. horas, en 
Cangallo 1558, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 consideración de ios documentos 
oue prescribe el artículo 347 y concor- 
dantes del Código de Comerc'o poi el 
ejercicio ai 31 de diciembre de 1970. 

29 Remuneración al Directorio y «I 
Sindico 

39 Distribución de las utilidades. 

49 Elección del Sindico titular y su* 
Picote, 

5» Designac'ón üe dos accionistas para 
aprobar y firmar »• acta de la asamblea. 
" El Directorio 

$10 e. 20¡4 N» 34,797 v, 26.4J71 



BEnUT 
»,A.I.C. 

Expediente 89.586 

<Kj- - CATCIA 
Conyócaae u Asamblea General Ordi- 
naria de Accionista» para el 304171 a las 
11 horas, en LavalJe 2628, piso 10, Of. 
l^OS. Capital, para tratar 

ORDEN DEL DIA; 
19 Consideración documentes Art 347, 
Inc 19. ft da C„ Ejercicio al 31112)70 

3* Designación Directores, Síndicos ti- 
tular y suplente y dos accionistas para 
firmar e' Acta de Asamblea- — El Di* 
rectorlo. 

% 45 e. 2014 N9 34.783 V. 2514171 



RUDABSA 
S. A I. C. F. 

Convócase a los señores Accionistas. • 
Asamblea Genera -Ordinaria, para el día 
29 de abril de 1371 a iaa 13 bs. en Ro> 
dríguez Peña \m P. B. Dta M B", Ca, 
pltal, para tratai el siguiente 
ORDE» DEL DIA: 

1» Consideración de ios documentos del 
Art. 347 del Código de Comercio al 311 
121970. 

3* Designación de dos Accionista» pa* 
ra firmar el Acta — El Directorio 

8 75 e 301* N* 34.740 % 26¡4i7l 

RICARDO A. h. PELOLIO 
S. A. C. L F 

convocare a Asamblea General Ordi- 
naria para a dia 30 de abril de 1971 a 
las 19 -oras, en el local social. Larrea 
89á, Capitel, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos Art 347 
del Código de Comercio del ejercicio ce- 
rrado e. 31112 70 

29 Distribución de utilidades. 

39 Fijación del número y elección de 
Directores y elección de Síndicos titular 
y suplente 

4* Designación de 2 accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

8 60 e, 2014 N9 34.748 v. 26:4171 

RADIO VICTORIA 

Sociedad Anónima 
Indastria. y Comercial 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA 
Convócase a Asamblea General Qrdi. 
naria para el día 30 de abril de 1871 * 
la« 19.30 horas, en Cangallo 2823 de Ca* 
pltal Federal, para tratar el siguiente 
- ORDEN DEL DI A: 

19 consideración de los documentos da! 
articulo 347 del Código de Comercio del 
Declmc Octavo Ejercicio Social 

29 Elección de Directorio por el Ejer- 
cicio 1971. 

3* Elecclót, de sindico y Síndico sa- 
piente pe* el Ejercicio 1971. 

49 Designación de dos accionistas pan 
firmar el Acta, - El Directorio. 
Nata: Conforme a lo establecido ea el 
articulo 25 de loe Estatutos, se re- 
cuerda a los señores Accionistas 
oue deben depositar en la Seda 
Social sus acciones con tres días 
de anticipación por lo menos a (a 
fecha de la Asamblea para poder 
concurrir a la misma. 
- t 90 e. 2014 N° 34.863 v. 26]4|71 

RtVADAVIA ELECTRICIDAD 

Sociedad An6ninu Comercial, 
Industrial y Financiera 
(Registro K9 35 081» 
Convoca a Asamblea General Ordlna* 
ría de Accionistas para el- día 30 de 
abril de 1871. a (as 21 horas, en Sán- 
chez N9 2138. Dpto. 19 de la Capital 
Federal, para considerar: 

ORDEN DEL DIA: 

1* Los documentos del artículo 347, 
Inciso l») del Código de Comercio por 
el primer ejercicio íinaüzado el dia 81 
do diciembre de 1970. 

29 Garantías de los Directores. 

&9 Elección de Síndicos. 

49 Aumento del capital autorizado 7 
emisión de acejones. 
.5' Designación de des acciot.istas pa* 
ra arrojar el acta. —El Directorio. 

t 105 «J»3 N9'34.«7T v,2fií4J71 
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REVOLTIJO 
S. A. C. I. 

Registro Nt 15.U6 

CONVOCATORIA 
Convócase a los Accionistas a Asaitt- 
klea General Ordinaria para el día 30 
de abril de 1991 a las 20 horas en Sül* 
pacha 465, planta baja, Buenos Aires, a 
electos de tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA; 

X» Considerar documentes «rescriptos 
articulo 347 del Código de Comercie y 
distribución utilidades incluida remane» 
«ación Directorio y Sindico, 

2P Fijar él número y elegir Directorio. 

39 Elección de Saidlco titular' y su- 
plente. 

4» Designación de dos aceichlstss pa- 
ca firmar el acta. — £3 Directorio. 

Buenos Aires, abril de 1971. „. _ 
$ 75 e.2014 K» SL593 *.KJ4f?l 

B. y E. ©ONTI 
8. A. C. I. P. 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Convócase a Asamblea General Ordi» 
narla para el día 30 de abril de 1971 
a las 16 boras. en Avda. Rívídana H» 
10759 fis. Aires, para coaslderar; 
OHDEN DEL DÍA: 
ir Consideración de la Memerüt. Ba- 
lance General, Cuenta de Ganancias* y 
Pérdidas « Informe del Sindico, corres- 
pondiente al 89 ejercicio social, cerrado 
el 31 de diciembre de 1979, 

2» Destino de las utilidades y resolu- 
ciones pertinentes. 

3» Honorartca del Director» f Síh- 
«íco. 
4* Capitalización de Reseñas. 
6» Elección del Síndico titular y su- 
plente, para eJ 9> ejercicio* 

69 Designación de dos accionistas pft* 
ra aprobar y firmar el acta de Asam- 
blea. — El Directorio. 
Nota: Se recuerda a 103 señores accio- 
nistas, lo dispuesto en él articulo 
18 del Estatuto Social respecto 
del depósito de sus acciones, pa- 
ta concurrir a la asamblea , 

* U» e¿0T4 N* 34.582 v.38|4|7I 

RIELMA 

Sociedad Anónima Comercial e 
Industrial 

Convócase a la Asamblea General Or- 
dinaria de Accionistas para el día so de 
abril de 1971, a las 14 hdf&S, €D AcéTOdo 
1394, bajos. Capital Federal, Ctjn d fin 
de tratar el siguiente: 

OftDEN DEL DlAt 

i» Consideración de la documentación 
del Inciso 19 del articulo 347 del Coot- 
ge de Comercio al 31 de diciembre de 
1970. _ 

29 Remuneración tíi tHreetOYes y 
CBndicOS. 

39 Fijación de número de Directores y 
designación de Directores y Síndicos. 

4* Elección de dos accionistas pata 
firmar el Acta, — El Directorio. _ 
| ¿7,59 e.50|4 Ñ* 34.586* f^f3J4|ll 

mSLKD 

Suciedad Anónima Comercial 
y de inverstenea y Finalizas 

convocatoria 

Convóease a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a reafi* 
sarse el dia 30 de abril de 1971. a las 
17.30 boras en el local social dé la AV. 
Corrientes 330. 5' piso, Oí! MB Capital 
Federal, para considerar el siguiente. 
ORDEN DEL DIA: 

19 Designación de S accionistas par» 

a» Consideración documentación Art. 
847 del Código de CeaeTcie cormpon. 
diente al ler. y 2do. ejercicios sociales 
cerrados el 3l|12|69 y 81|12[70 respectiva- 
mente. 

39 Determinación del mtmero de miem- 
bros del Directorio y elección de JOS 

WlSltl03. 

49 Designación de Síndico acolar y su- 
plente. — Si Directorio. ^ mm ,„ _ 

$ «o ejzof4- Ry ti.m^j¡s\ífii 

RlAL 

6. A. O. 1, F. I. A. 

N* 14J593 _, , 

Convocase a los sencres Accionistas á 
Asamblea General Ordinaria Cara el día 
Sú de abril de 1671. a iss 18 fiaras, en 
3aw K9 1272, capital. a efectos de con- 
tiñeren el sigttietite: 

o rfw iltcl felA; 

19 CófiSIderffCiófi «OcufllerítOs articulo 
tfí Código fle comercio al 31<12¡1970. 

5? Ramunereeidn ai Directorio. 

3* Fiíaclón del numero de Directores 
f elección de ios mismos. 

4* Elección de Síffdícos y dos accloniV 
tes para firmar el acta. — SS Direeto- 
rto. 

* CO eüOfi-N» 34¿98-V.26jáj7l 



RODAL» 

S. A. C. I, W. M. O. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria a celebrarse el 30 de abril de 1971, 
9.30 horas en Santiago del Estero 250, 
7» piso> al, 26, para considerar el si- 
guiente: , 
ORDEN DEL DlA: 
19 considerar documentación artículo 
347 del C. de Cora, 
29 Elección de Síndicos. 
3* Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar él Acta de Asamblea. — £1 
Directorio. 

f 46 e.20]4 Nf 34.529 T-.26J4J71 

ROBERTO ROMANÉULI 

Sociedad Anónima Comercial, 
industrial, Financiera y Ganadera 
CONVOCATORIA 
Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 
a las 9.30 ñoras es Arta. Pavón 1329, 
para tratar el siguiente: 

O-TbN DEL DlA: 
l* Consideración d* ios documentos 
del articulo 347. inciso Vt del Código 
de domercio correspondientes' a ios ejer- 
cicios cerados el 3111211969 f 31)1211970, 
8» Número y designación d« Directores 
Síndicos y dos accionistas para firmar el 
acta. — El Directorio. 

$ 07,50 e.20|4 N? 34432 V.2tf¡4|7í 

ROSELAND 

Sociedad Anónima. 
Comercial e Industrial 

Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
la» 19 Horas, en Sarmiento 1982, Capital, 
para tratar: 

ORDEN DEL DlA: 

1* Consideración documentos art. 347, 
inciso 1? c C. y aprobación distribución 
utilidades: 

29 Elección sinditfos: 

39 Designación de dos accionistas pala 
firmar el acta. — £1 Directorio. 

f 90 e.20¡4-N7 34.fl50-v.26¡4¡71 

BIGEMAS 

Sociedad Anónima. Comercial, 
Inmobiliaria y Financiera 
Registro N« 19.498 

CONVOCATORIA 

Cítase a los senom accionistas a la 
Asamblea General Ordlanrta. a realizar- 
se el 30 de abril de 1971. a tas 11 bs., en 
Avda. Roque Sáenz Pena 1119, oí. 721» 
Capital* para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración de la memoria, ba- 
lance general, cuadro demostrativo de ga- 
nancias y perdidas e informe del sindico, 
correspondientes al ejercicio ¿errado el 
31 de diciembre de 1970: 

2* Determinación del número de direc- 
tores y elección de tos mismos pata el 
próximo ejercicio; 

39 Elección de síndicos: titular y su- 
plente; 

49 Elección de dos accionistas para fir- 
mar ei acta de Asamblea. _ 

Buenos Aires, « de abril de 1971. — El 
Directorio 

t 82¿0 «¿0(4--^ 81Í(KÍ-V.26|4|71 

RYDHAN3 *" 

Soe. Anón. 

Comercial, IfldflStrlaL 
Constructora e imnabOlarla 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 17 horas, en el toca) de la calle Can- 
gallo N9 313 (iv piso? para tratar lo si- 
guiente 

ORDEN DEL DlA: 
19 consideración de documentos art. 
347 de) Código de Comercio; 

2$ Elección de síndicos y dos accionis- 
tas para firmar el acta. — El Directorio. 
t 60 &2Q14-N* 31.869-V.26i4l11 

RADlOMEtfSAJE 

Sociedad. Anónima Comercial 
CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria para el 
dia treinta de abril de rail novecientos 
setenta y ano, a (as dféz horas, en la ca- 
lle Bartolomé Mitre 1824, Buenos Aires, 
para tratar el siguiente _ 

ORDEN DEL DlAí 

19 Consideración documentos articulo 
$47, fnclso 19 del código de Comercie, co- 
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 1970, 1 dlstflbuClóú de 
utilidades; 

29 Consídéraf Iá éteTáefón del capital 
autorizado a la suma de f 200.009 (dos- 
cientos mil pesos Ley 18.1887: 

39 Elección del sindico titular $ sindico 
suplente; , „ „ 

49 Designación ce dos accloiifetas para 
suscribir el acta de Asamblea, . 

Se recuerda a los señores aectonistas, 
la disposición del artículo N? 19 i décimo 
atristo? de ios estatutos, a les efectos 
del dejpcsite de aoddaet — fil Dlred- 

4 132 -e J»14-»» 33^92-T^e|4t71 1 



ItíCARDO FC«A fOL * CÍA* 
LIVy a 

S. A. 

ExpUl. IS.I9SHH9B 

Convócase a Asamblea C*dffiarií para 
ef 30 de abtti dé 1971, a Ms 9 ha., en 
Lavaile 548, piso 5*. cara tratar, 

ORDEN DEL DIA: 

I« Considerar doc art. 347, hid. I* del 
C. C. ejercicio 31|12|70: 

29 Designación de mi secretario y dos 
accionistas * 

39 Distribución de OtiUdadeS} 

49 Elección de síndicos. 

Buenos Aires* abril 6 de 197L -» Él Di- 
rectorio. 

$ 45 C20J4-N9 31.863-»^¡4j7l 

ROPADES 
SAC. e L 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA 

De acuerdo con 10 dispuesto por el art. 
13 de los estatutos, el directorio convoca 
a los señores accionistas a Asamblea Ge- 
neral Ordinaria, para el día SO de abril 
de 1971. a las 15 bs., en Salta 138, Ca- 
pital, para tratar - el siguiente 

«MIDEN DEL DlA: 

l* consideración de los documentos art. 
347. Inc. 19 del Código de Comercio co- 
rrespondientes al 99 ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 1979 y destino do 
las utilidades; 

fp Ratificación de las retribuciones pa- 
gadas a directores con funciones adml- 

39 Determlhaclón del número d0 di- 
rectores, elección de los" mismos y de 
síndicos titular y suplente, por o» año; 

49 Designación de dos accionistas para 
rimar el acta de la Asamblea. ^ 

Buenos Afires, 6 de abril de i9tt. *- 
Él Directoría 

9 67,50 e^0l4-N9 8í.0TÍ-vJ8l4|1l 

ROCABREN 

Sociedad Afión&mt 

Comercial, Industrial, 

Financiera e Inmobiliaria 

Montevideo 454 - Capital Federal 

Registro N» 6.022 
Convócase* a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, a 
las 11 horas 30 minutos, en la calle Mon- 
tevideo 454, Capital Federal para Gratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 considerar documentos art. 347, tac. 
19 del Código de Comercio, ejercicio 31) 
12T70: 

2? Remuneraciones al directorio:' 

3? Distribución de utilidades; 

49" Elección directores y síndicos; 

59 Designación presidente y vicepresi- 
dente; 

69 Designación" de 2 accionistas para 
firmar el acta, — El Directoría 

$ 105 e.20|4-N9 32.353-vJ&¡41íl 

RÓCLAR 
S.A.C.LF. 

Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria para el día 30 de abril de I97Í, a las 
12 horas, en Cerrit© 512, 89 p 4 dto. 4, 
para tratar: 

1° Documentación art. 347 C Com. al 
311121970; 

29 Elección directores, slñdiCOSy accio- 
nista» para el acta. — El Directorio. 

I 37,60 0.2014.N9 mo9-*.26i4i7I 

RENDEROL 
S. A. I. C. 

CONVOCATORIA 

A Asamblea General Ordmart» a rea- 
lzarse el día 30 de abril de 1976, & las 
18 horas en Córdoba' 1367 ler. piso, 
capital, para considerar ei ¿guíente 
ORDEN DEL DU: 

l* Consideración de ta documéntadón 
prescrlpta per el Art. 347 del Códlga 
de Comercia Corresporidüehtf al ejerci- 
cio cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Fijación del numero de directores 
y elección de los mismos: designación de 
Presidente. , 

39 Elección de Sindico Titula* y Sa- 
piente. 

4» Designación de dos accionistas' para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 90 e.20l4-N9 34.010 T.26[4í1l 

ROMANO MUÑOZ 

Sociedad Anónima 
Comercial, inmobiliaria. 
Financiera, Industrial 
y Agropecuaria 

CONVOCATORIA 

Citase a les señores accionistas á te 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el día 30 de abrü le 1971, * (as 19 
horas, en Dr. E. Ravignani N' 1955, Ca- 
pital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEI DÍA- 

iv Consideración locumentos Art. 347 
Código de Comercio y Dls~'bución de 
Utilidades del ejercicio al 3112)70. 

SÍ* Fijación del número *e directores 
y su elección. Designación <*e Síndicos 
y de dos accionista* pár« fifmar e acta. 

Buenos A'rea, 7 de abril de 197». * — 
£f Directorio. 

$ 76 e-20j4-N9 32.648 T 26.4|71 



RIEDA 5. A. 

CVítaerólal, in&dstrlaL 
Financiera e inmobolarla 
ÉiJXdtólite N* IU85i6« 
CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DE ACCIONISTAS 
Dé acuerdo coa el -rticulo lo de loa 
estatutos, se convoca a los señores ac- 
cionistas, a la Asamblea General Ordi- 
naria para Él día SO de abril de 1971, 
a las 20 horas, en José Martí 281, Ca- 
pital Federal, para tratar el ílgulente 
ORDEN DEL DlA: 
1+ Consideración dé la Memoria, In- 
ventario, Balacee General, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas al 31 de diciem- 
bre de 1970, e Informé del ".índico. 
29 Asignación del Directorio y Síndico. 
39 Proyecto de Distribución de Divi- 
dendos, 

49, Fijación del número d> Directores 
entre 3 y 7. 

59 Elección de Directores Titulares y 
Sapientes y del Sindico TiMar y Su- 
pícete. 

69 Designación de dos accionista* para 
flrruar el acta de la Asamblea. 

$ 105 O.2014-N9 C0.981 t,26.4)7i 

RADAR 

Sociedad Anónima, 
Inmohülarta, IndOSfríáL 
Comercial y Financiera 
Registre íf» SS79 

CONVOCATORIA 

Convócase s los señores Accionistas a 
la Asamblea General ordinaria, que se 
realizará el día 30 de abril 1e 1971 a 
las 16 horas, en 31 local soda, calle San 
Martin N9,232, 3er. piso, 'ara tratar 
el siguiente 

GRDEft DEL DIA: 

1*' Designación de dos señores Accio- 
nistas para firmar y aprooai el acta de 
la Asamblea, 

29 Consideración" de la Memoria, In- 
ventario, Balance General, CUecta de 
Ganancias y Pérdidas 9 Informe del Sin- 
dico al 31 de diciembre de '970. 

3* Distribución de Utilidades > hono- 
rarios del Directorio v Síndico. 

49 Fijación del numero de Directores 
y elección de ios mismos ' del Sindico 
Titular y Suplente. — Él Directorio. 

* 120 C.20I4-N9 33.959 V.26|4j71 

RETHEL S< A. 

Comercial, Industrial, 
Inmobiliaria, Financiera, 
Constructora y Agropecuaria 
R9 de Registro 2&S96 

Convócase a Asamblea General Or- 
dinaria para el dia 30 de abrí, de 1971 
a las 18.30 horas, en Florida 520, 5« 
piso, oficina 516, para tratar & siguiente 
ORDEN DEL DIA 

19 Lectura y aprobación .$ la docu- 
mentación Artículo 347 asi Código de 
Comercio del ejercido cerrado el 31)12 70. 

a* Remuneración Directorio y Síndico. 

3* Elección Z directores titulares con 
mandato por tres años. 

49 Elección Sindico Titular y Síndico 
Suplente por un año, 

5* Reforma de IOS Estatutos de la So- 
ciedad, 

69 Aumento del capital idtorlzado y 
601151001 del mismo* 

79 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta, — El Directorio. 

$ 97,60 e,20»4-N« r 33.636 v 2tí¡4|71 

REFEXIM 

Sociedad Anónima 
ComereüiL industrial, 
Flnandera e Inmobiliaria 
ContóCHSe a los accionistas a Asam- 
blea General Ordinaria para el 30 de 
abril de 1971, a las 9.30 horas, en Sel- 
grano 406, para tratar el sígnente 
ORDEN DEL DlA 
V Consideración de a documentación 
prescrlpta por el Art. ?47, Inc. I» del 
Código de Cómetelo al 31 de diciembre 
de 1970. 

2? Remuneraciones de* Directorio y Sin. 
«Ecos. 
39 Elección de Directores > Síndicos. 
49 Reforma de estatutos. 
59 Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta. - El Direc- 
torio, 

9 75 e, 2üift-R v 32.390 v.26;4|71 

RÜCAMALEN 

Comercial e Industrial e. A, 

Buenos Aires, 12 de abril de 1971. 
CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea 3 ñera 1 Ordi- 
naria de accionistas para ei día ,30 de 
abril de 1971. a las 16 ñoras an la calle 
Alslna 1655. Capital Federal a los efec- 
tos de considerar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Designación de dos accionistas para 
fírm 9.1* el ftcL^ft 

29 Consideración de la docjmen£actóa 
Art. N9 347 del Código dé Comercio, 
ejercicio al 3M2|79, 

39 Determinación número ié Directo- 
res, elección de los •nlstnot- ^ Sindico 
T»«flar" y Sütíletíte. - El Directorio. 

9 7Se.20:4-N« 33.616 V.2614J71 
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BKADY OFFICE 
S.A.C.UI. r 8. 

CONVOCASE A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, para el día 30 de abril <f 1971. 
a las 80 horas, en nuestra sede social, 
Montevideo 496, 5» piso, oficina 51 de 
esta Capital, a efectos de considerar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración documentos Artículo 
147 del Código de Comercio, correspon- 
diente al ejercicio económico N9 5, ce- 
rrado el 31(12(70. 

8» Distribución de utilidades y remu- 
neración Directores y Síndico. 

3? Elección de tees Directores Titula- 
ros, un Suplente y Sindico Titular y 
Suplente por un ano. 

49 Designación de do¡> accionista;, para 
firmar el acta. — El Directorio. 

8 90 e.20|4-N9 31.648 v.26!4]71 

REGLARA 8. A. 

Comercial, Industrial y Financiera 
Legajo N» 17502 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
30 de abril de 1971, a las 18 horas, en 
nuestra sede social Avda. del Libertador 
General San Martin 184, entrepiso, Ca- 
pital Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
l*> Consideración documentos art 347 
del Código de Comercio correspondien- 
tes al ejercicio cerrado el 31 de diciem- 
bre de 1970. 

2*1 Elección de un presidente, un vi- 
cepresidente y dos directores por el tér- 
mino de dos años. 

3*» Elección de sindico titular y sín- 
dico suplente por e! término de un ano. 
4») Designación de dos accionistas pre- 
sentes para firmar ei ac*a de asamblea. 
Buenos Aires, 13 de abril de 1071. — 
El Directorio. 

t IOS e. 20|4 N» 34.463 V. 2fiÍ4|71 



RUCANAY 

Sociedad Anónima 

Se convoca a tos señores accionistas 
S Asamblea General Ordinaria para el 
I«4|71 -a las 11 ns., en Lascano 4866, Ca- 
pital, para tratar ei siguiente 

ORDEM DEL DIA: 

1») Consideración documentos art. 347 
del Código de Comercio por ejercicio 
terminado el 3H12|70 y distribución de 
«tUidaoes. 

2»i Aumento dei capital autorizado 
hasta el quintuplo. 

3*) Designación de síndicos y dos ac- 
cionistas para firmar el acta de asam- 
blea. — El Directorio. 

8 60 e. 2014 N» 34.350 v. 26!4|7l 

RICO PEÑA i». A. 

Industrial y Comercia) 
E. 978» 
Convocase a ' Asamblea General Ordi 
liarla para el 30 de abril de 1971. a las 
18*30 tas. en La valle 710, V piso C. con 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1*> Consideración de la memoria, te 
Tentarlo, balance general, cuadro demos- 
trativo de ganancias y pérdidas e In- 
humo del sindico correspondiente al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1070. 

2*> Elección de directores y síndicos. 

3?) Aumento del capital autorizado a 
pesos ley 18.188 50.000. 

4»)" Reforma del art. 4' de los estatu- 
tos, 

6*) Designación de dos accionistas pa 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

$ 90 e. 20|4 N» 34.345 v 26¡4|71 

RATONAL 
S. A. I. O. F. 

Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 3di4|7l, a las 10 horas, en 
Arda. Las Horas 3895, 6? piso C, Capi- 
tal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

1?> Firma del acta. 
- 3*) Aumento del capital autorizado, 
decreto 852155. 

3?> Remuneración directorio. 

4?) Considerar documentación art. 347, 
kio. 1» del C. de C. ejerc. al 31|12|70. 

5»> Fijar, número y elegir directores 
i síndicos. — El Directorio. 

$ 52,60 e.20i4 N* 34.370 v.26¡4|71 

ROCOS 

8. A.C, IA. I. ji. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas Dará el dia 30 de 
abril de 1971 a Jas 1S horas, en el local 
de la calle Santa Fe 3942, l? B, Capi- 
tal, para tratar: 

ORDEN DEL DÍA 

1») Considerar ios documentos del art 
347, Inc. 1' del Códig. de Comercio de3 
ejercicio cerrado 31¡12 ! 70. 

2*) Distribución de utilidades. 

J9) Designación de do? acMonlstn? d<* 
ra firmar el acta. - K* Directorio. 

$ 75 e. 20M N* 34.360 v. 26¡4[71 



RADIO MIGUEL S. A. 

Materiales Eléctricos y Anexos 
Calle San Juan N* 2768186, Be. A* 
N* 3686 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrará el dia 29 de abril de 1971 a las 
19,15 horas en el local social, calle San 
Juan N» 2786, para considerar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 
19) consideración de la memoria. In- 
ventario, balance general y cuenta de 
ganancias y pérdidas correspondientes 
al trigésimo segundo ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 1971, e informe del 
sindico. 
2») Distribución de utilidades. 
3») Elección por un año de cinco di- 
rectores titulares y un sindico. 
. 4') Designación de oos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la asamblea — 
El Directorio. 

8 105 e. 20;4 N» 34.455 V. 26j4j71 

REPIQUE 

Sociedad Anónima 
Publicitaria de 

Mandatos y Servicios 
Reristro N* 37763 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
realizará el 30 de abril de 1971 a las 11 
hs., en el local de la calle Defensa 131, 
3* piso a fin de considerar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
1») Consideración del Inventario, ba- 
lance general, cuenta de ganancias y 
pérdidas y la memoria, correspondien- 
tes al ejercicio N« 1, terminado el 31 
de diciembre de 1970. 

2*) Fijación del número de directores 
para el próximo ejercicio y elección de 
los mismos. — Elección por un año de 
síndicos titular y suplente. 

39) Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la asamblea. - El 
Directorio. 

$ 90 e. 20¡4 N» 34.231 v. 26|4|71 

REMA 

S. A. C. L F. I. y A. 

N* de Reí. 19771 ___ 
CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971. 
a las 11 horas, en el local social, calle 
Tucuman 1506, 7« piso, oficina 706 Ca- 
pital Federal, para tratar: 

ORDEN DEL DÍA: 

1») consideración y aprobación de loa 

elementos proscriptos por el art 347 dei 

Código de Comercio, correspondiente al 

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 

1970 

29 '> Distribución de utilidades y retri 
buciones del directorio y síndico. 

3?) Elección de sindico titular y su. 

P 4° Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. - El Direct rio 
ra firmar ei ac ^ ^ ^ m y M¡m 

RIO BELÉN „ . . 

Sociedad Anónima, Comercial. 
Industrial, Inmobiliaria 
y AfiTopecuaria 
Sarmiento 640, ü* pise. 
Buenos Aires 

N» 19.369 , „ . 

•Convócase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria, a reahTar- 
sTen el local de la calle TucumÉm 6S4, 
el día 30 de abril de 197:. a las 17 horas 
para tratar: ~ I 

1» Consideración documentos según ar- 
tículo 347 Código de Comercio, ejercicio ¡ 
vencido el 31|12U970; , 

2» Distribución de utilidaoes, 
39 Elección' directores, fijandc su nu . 
mero, síndicos y dos accionistas para tlr , 
mar el acta. — El Directorio. 

$ 67.50 e.20|4-N9 39.113 v.26|4|71 

RIMA1' 
S.A.C.I.F.I. 

Ezpte.: N« 7.263 
Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el dia 30 de 
abril de 1971, a las 17 hmos en Suipa- 
cha 472, Buenos Aires, para tratar ei si- 
guiente, 

ORDEN DEL DIA: 

1? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de asamblea 

2» Consideración del art. 347 Inciso 1» 
del Código de Comercio, correspondientes 
al ejercicio económico cerrado ei 31|12> 
1970. 

3» Determinación de] número y elec- 
ción de directores. 

4» Elección de síndicos titular y su- 
plente. 

5' Reforma estatuto: su adecuación a 
la ley 18.188 El Dtrectoiio. 

Nota: Para poder participaj de ia asam ¡ 
blea, ios accionistas deberán dcpositai 
en la sede de la sociedad las acciones c 
certificados bancarios hasta tres díaf an 
tes del fijado para su realización (art. 
11 del estatuto social). 

$ 82.60 e.20|4-N< 3>.082 v.26;4|7i 



ROBERTS 

Sociedad Anónima de Flnanzai 
Compañía Financiera 
Registro N» 9.355 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria a celebrar- 
se el día 30 de abril de 1971, a las 11.30 
horas en el local calle 25 de Mayo -nú-! 
íero 258 (V> piso), para tratar el siguien- 

' ORDEN DEL DIA: 

1« Designación de dos accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el acta. 

2» Consideración de la memoria, ba- 
lance general, cuadro demostrativo de 
ganancias y pérdidas, inventario e infor- 
me del sindico correspondientes al ejer- 
cicio vencido el 31 de diciembre do 1970 

39 Consideración de ías remuneracio- 
nes a los directores correspondientes íai 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 1970, percibidas en exceso delrltmlté 
del 25o¡o de las .utilidades fijadas-, por 
el artículo 20* de los estatuto*. 

49 Elección del Direcw-no. sindico y 
sindico suplente. 

69 Fijación de las remuneraciones pa- 
ra el directorio y sindico, <, *■, 

Buenos Aires, abril 13 de 1971. — El 
Directorio. 

$ 105.— e.20¡4-N* 35.201 V.26i4|71 

RULY PLAST 

Sociedad Anónima, 
Industrial y .Comercial 

CONVOCATORIA 

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Convócase a Asamblea General Oidi- 
náríá para el día 30 de abril dt 1971, 
a las 8.30 horas, a realizarse en ia ca- 
lle Vlamonte 1592, piso 10, Capital Fe- 
deral, para tratar el siguiente, • 
ORDEN DEL DIA: 
19 consideración de la memoria, in- 
ventario, balance general, cuadro de ga- 
nancias y pérdidas e Informe de, síndi- 
co correspondiente al ejercicio cerrado 
al 31 de diciembre de 19'. 

29 Elección del Directorio y la sindica- 
tura. 
3' Modificar estatutos sociales 
4? Designación de dos accionistas para 
firmar el acia. - l .. ..í..a«i. 

8 105.— e.20¡4-N? 35.165 v.26|4[71 

RANCHO AGUA SALADA 

Sociedad Anónima Ganártela ' 
Agrícola, Comercial 
e Industrial 

CÜr v'OCATOHIA 

Convócase a Asamblea Generai Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971. a 
las 19 horas, a realizarse en eUiocai so- 
cial de la calle Viamonte 1592. piso 10, 
Capital Federal, para considerai el si- 
guiente. 

ORDEN DEL DÍA: . 

19 Consideración de" los documentos 
prescrlptos por el articulo 347 dei Códi- 
go de Comercio del ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 1970 

29 Elección de nuevo Directorio y sin- 
dicatura- 

39 Elección de dos accionistas para sus- 
cribir el acta de la asamblea. — El Di- 
rectorio. v 

$ 90.- e.20|4-N9 35.166 V. 2614171 

RICARDO DE LUCA PUBLICIDAD 

S A. 

Registro N* 36.714 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, a celebrar- 
se el día 30 de abril ae 1971 : & las 17 
horas en la calle Carlos Pellegrini 173, 
Capital Federal, para tratar el siguiente, 
ORDEN DEL DIA 

19 consideración de *a memoria, in- 
ventarlo, balance genera, cuenta de ga- 
nancias y pérdidas y anexo e informe 
dc> síndico, correspondiente al ejercicio 
N' 3, cerrado el 31 de diciembre <Je 1970. 

29 Ratificación de ia remuneración 
acordada a directores. 

3* Honorarios al Directorio y síndico. 

49 Distribución de utilidades. 

59 Designación del síndico titular y su- 
plente poi un año 

69 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de asamblea. 

$ 105.— e.20|4-Nf 35.171 v.26|4|71 

RIDAMETAL ~ 
S.A.I.CI.F. y A. 

Expte. N* 31.125 

Convócase a Asamblea Genera. Ordi- 
naria, día 29|4|197L 11 horas, domicilio 
M. T. de Airear 636, pise 99. para tra- 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos art. 347 
Código Comercio, 2do. ejercicio, cerrado 
3111211970. 

29 Fijación número y designación di- 
rectores titulares por un año 

39 Designación síndicos titular y sú- 
rcente por un año. ". - " 

49 Elección dos accionistas firmar el 
acta. — El Directorio. . 

$ «0.— e.2pí4-N? 35.4§3 T. 28(^71 1 



ROWI ARGENTINA 

8. A. Industrial y Comercial " 
Expte.: N* 37.321 

Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria 2» .abril 1971, .17 .ñoras "Marcelo 
T. de AÍvear 636, 9? piso tratar, 

5 - ORDEN -DEC DIA: ; 

1» Ratificación de las operaciones efec- 
tuadas durante el* periodo '«ie" coüstlto- 
don de la sociedad.- '■■ 

29 Ratificación- incorporación operacio- 
nes realizadas desde el 1;3¡7Q al 21[5(70. 

39 Consideración, documentación art. 
347 Código de Comercio, 19 ejercicio ce- 
rrado al 3111211970, 

49 Distribución; de utilidades y aproba- 
ción remuneraciones 1 ' especiales Directo- 
rio. . ^ "- 

59 Fijación númeró' ; y 'elección de di- 
rectores titulares y suplentes, tres anos. 
Fijación directores. 

69 Designación "de síndicos titular y su- 
plente, un año. 

79 Nombramiento dos- accionistas para 
firmar ei acta — El Directorio. 

f 105 e-20<4-N? 35-414 v.26|4|71 

R - TEAM - 

S. A. C, I. E. I. y Publicitaria - -, 

,CQNVOCATOR.ÍA 
Convócase • a / Toa señofeb A eciohistas 
a la Asamblea General Ordinaria, a rea- 
lizarse el día 30 de abril, de 1971 a.' las 
10 horas, en la calle Alsina 1760. piso 
8 o , oficina .34 de esta .Capital,, para 
tratar el siguiente , 

ORDEN DEL DIA: ' 

1* Considerar documentación Art. 
347 del Código de Comercio por el e'jer- 
ciclo cerrado al 31(12170. 

2 o Elección de Directores. 

3? ^Elección de Síndico^ .y dos accio- 
nistas para firmar el acta. — El Di- 
rectorio. ' 

8 60 e. 20J4 Nv «35.526 v. 26¡4|7i 

RELOJES UNIVERSAL 
ARGENTINA 

Sociedad Anónima 
Comercial e Industrial 

CONVOCATORIA ' 
Cítase a los señores Accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a reali- 
zarse el día 30 de abril de 1971 a las 
17 horas, enel local sito en Avalos 2053, 
Capital Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEl' DIA: 

V> Consideración de documentos al 31 
de diciembre de 1970, Art! 347, Código 
de Comercio. 

29 Consideración . de las renuncias 
presentadas por los ,eñores directores. 

3 Determinación .del número .de di- 
rectores titulares y suplentes, elección 
de miembros del directorio, designación 
de presidente, vicepre dente, Síndico ti- 
tular y suplentes. .. 

4 Fijación de la retribución del DI* 
rectorio y del Síndico." - 

6* Designación de los accionistas pa- 
ra firmar el Acta. — Bu no3 Aires, II 



de abril de 1971. — Eí Directorio. 



"! 



Nota: Se recuerda a los señores Accio- 
— -— nlstas que para concurrir .a la 
Asamblea deber ín depositar en 
la Sociedad sus -acciones o un 
certificado, bancario . que .acredite 
su depósito, hasta, tres días an- 
tes del fijado para' su realización. 
8 120 e. 2014 N9'35.536 v. 26|4|7I • 

ROMANI 

Sociedad Anónima - ' ■ ' > 
Industrial, Comercial,- ■ 
Financiera e Inmobiliaria 
Registro N? 5.999 

CONVOCATORIA , 
Convócase a los señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el 30 
de abril de 1971 a las 11 horas, en Co- 
rrientes 857 (Altos) para tratar el si* 
guíente - 

ORDEN DEL DIA: 
I o Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General, Cuadro Je Pérdidas y Ga- 
nancias, Inventario o Informe del Sin- 
dico, correspondiente al ejercicio cetra- 
do el 31 de diciembre de 1970. 
2 o Elección del nuevo directorio. 
3* Elección de Síndicos titular y su- 
plente. 

4 o Designación de dos accionistas pa« 
ra suscribir el Acta de Asamblea. «=« 
1S de abril de 1971- - El Directorio, 
Nota: Se recuerda a los señores Accio* 
— - nlstas que para poder participar 
en la Asambl-a deberán depo« 
sitar sus acciones o un certifi- 
cado de depósito de las mismas 
en una' institución bancaria, con 
uña anticipación de tres días al 
señalado para aquella, : 

I 105 •. 20(4 N« 35.592 f. 28|4fft 
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jusvac ' v ' • 

S. A F. C.Í St.\ ;•' 

Corrcaca™ a iog-j>cgteinlsfAy<i f tt Asftm- 
" bleá -Genera Ordinaria *4r balizarse" 31 
' ' 3i5 VI -a aaé -ti -ps .cri Jt5an¿aJl"ó ,; ai6! ;4f> 
p.. OÍ 91 cor.' e. siguiente ,iV ;1: ' ! ' ; 
ORDEN DEl DÍA: 
" ' 1» Consideraráüri toc..IBt.'J3¥l del V 
de C. ejerc. a. 31it2|70. 
2* Mociones varias' • ■•""•.. 

3* Elección de Cos directores titulares. 
: sindicoc titular v suplente poi un año 

-4° Designaron Oí; dos Accionistas para 
' ,flrmnre. -acta. - ^Eí Dtrectoitó. 

i XZ&i e 214 W> Í36.1D61 %: 274171 

' TtfOHER 

Sociedad Anrojitina ■ Comercial " 
''• ' e to^nstríal ""*•' ' ;'■ 

ftlonteagudo 230 - Bs. Ai 
gradiente 4J9CTO 

Se convoca m ¡os Ac#f^tas.:B Asam, 
. . blea Genera. Ordinaria para Ai ola 39,. 
dé AÚri) -dé -I5Í1 » .las S30riiórp6 en el ' 
, . local social de- la calle. Morí teagato : 230. 
■ CapTtaj -rederai '.pa ra tr atar el Kgueqte 
■ DHDEN 3>EL J>]&: ..¡ : 
1* Consideración de ios ífocnÉpentos 
prescrtptos en él Art .347 del Código de 
Comercio, correspondiente al ejerciólo 
cerrado el 31 de iJiclrabre 'úe 1970. > 
2* Distribución -de unidades. '•' 
• • 3 o Elección de TMrectorlo.' Síndicos f • 
tolar y sóplente y tte dos accionistas: pa- 
ra firmar el acta — El T>irenono 

$ 90 *. ?21t4 -N» 36.&21. V. 2714131 

EEPTESTOS ONA 
"Sociedad Anónima 
Comercia. «Industrial 

CONVOCATORIA ^ 

Convócase a los "Señores ^tccctoirtetas a 
la Asamblea General Ordinaria' para «l 
ói 30 de abrí' "de 1971 a las - 21- ñoras, 
en <ia -calle Pje. De Rosarlo ^e la Pron- 
itera '498' de esta » Capital. . 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración He Memoria ''Balance 
General. Cuenta de Ganancias y Pérdi- 
das y Anexos. Inventarío « informe del 
Sindico titula* correspondiente ai ejer- 
cicio cerrado ~e, *3J flp ■aic^more de 1970. 
29 Fijación de remuneración del dírec- 
-torto j Síndico 

3° Distribuciór ^e Otllldades. 
4' Elección de Síndico titular .y ¡su? 
píente 

5* De ignartfón ée dos accionistas ; pa- 
ta Armar el Acta — El Directorio 

*S I(k e.<2K4 N«»:a6.919 v. 27)4 71 

ROSMETA1. 

8. A. C. :. F. LA y de M. y 8. 

CONVOCATORIA 
de convoca ¿ io» señores Accionistas a 
la Asambte. General Ordinaria que se 
celebrará el día 30 de Ab*i.' del corriente 
-año. 6 tas L. ¡as «n el anual -te la So- 
ciedad calle Montevideo 665. 18» -piso, Of. 
811. pare tratar e Bt"3ii«rítp 
ORDEN 1>E1 DÍA: 
I» tJonsldeTHOiBn de osenrorta: 'Balance 
Cuerta de Ganancia? -y Térdldas ■&. 
Anexos, Hrveutanc ^e Informe det Sin- 
dico *ooiTespüdietf el =eerc'clo finalizado, 
el 31 de diciembre de 19*10. 
:*» : Elecc f 6i tJp directores ~y síndicos \i* 
. tular y suplente 

3* Desi^nacióT de dos acclcnlstas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

S 75 e. 81'4 W 36.881 °v "27)4171 

REL-joar 

S. A. C1T;1 y A. 

CorrcúcaBe "a los ^selioteB "«colonistas T a 
m Asantb'ea TSeneral Ordinaria míe -v 
"realzará 'el <dia '4 *de mawj de fP7l. -a 
las 10 tioras. -en el'Hooal Jde la calle Li- 
bertad 125. Capital. Tiara snUbsldeíar --« 

siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
í» Consideracián <Je ia TWemffria. In- 
"Ventario. Balance X5eneTal. "• Cnrota de 
Gamcnclas y IPérdídas e Tfffonne del, 
Bmdlco ccTreípond+enTes iái eierctJJo w 
rra do - el "31 de dtolembre ^de ' 1570 . 
^•iPeglr titovo Directorio- y Síndicos 
1 titular y suponte 

3? T5esigna"1on de ídosacciottiítas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

'* m— e.31W .TU* ;36;854 ^v. 27)4^1 ¡ 

* ',1 

IBO^ANEÜRA 

Sociedad Anónima Comercial. 
Industrial y Agropecuaria 
Expediente K» 50*21 

CONVOCATORIA 
Convocase a tos señores accionistas 
para 4a Asamblea xsenera) Orírlna'-te a 
jceiebrarseel día 30 -de -atan ;de W71, a, 
las 3 boras. sn el tfocaJ -íoelai de la calle 
Alberti :2093. 1» C. Cep'taL para tratai 
T él ^igüleüíe- 

ORDEN J3EI DÍA: 
1* Consideración de .la Memoria. JBa« 
lance General, finadro .JJemoStrát'vo le 
Gamcnctas y lífiraiflas aneaos. : propucfi i 
ta de dtetrlbuctón de 'iUEflidades >e tiñer 
■ tne *dei Sindico referidos ai jeiprcteio. ae ,i 
Tradc el :31 te diciembre de 1970 

2? Elección 3de:D'.rEctoWo .y aindioprpor 
■£m imeTOD npertodo . . . ; | 

. - . 3" IDíssig^acidn^e '.dos tacolordstas B8jUh 
ilinnar si "acta. — ' JEl "-airectorio 

| 120.— e.21|4 Ni 36.830 V.27l4¡71 



REL-JO* ■•■•''• •■'•V . 

9."-a ; --:c i. F 1-V3U ■>-'■■.:. 

Rí^'ítao «v 31.392 •■••.' 
Convocase a .oí seriores accionistas a 
¡ü assEíto/Gi. .Gíraerai axtraardlnETia que 
se.w.aTOaxa. % :íie -a He mayp He 1371 -a 
.¡1bb.1(..3. Dorai, er ; £< n»ai tleía. calle. 
Uübtísú .125, -Cap) tai. :paxa oonsldexar el 
s guiente 

. O^PEN DEL OÍA- 
l»Aumentt de' Capital Autorizado. 
~W 'Emjsión dt acciones 
3»'Bes , gnBctón oe dos accionistas para 
firmar el acti. - E 1 Directorio 

'$•75^ 21T4 N° '35^53 V. 27|4|71 

ROVAFARW ARGENTINA 

"B. "¡A". Vi I. -"F- • ■ • 

ro*ivoCATOftiA 

T&mvbcaseTi Asamblea Xleseral Drdl- 

•nhrtarpara el día 30 de abril de 1971, a 

las 16* horas, ~ea Córdoba f91, 8* pfeo' 

•"•A": Buenos Aires, para tratar el si- 

guíente: 

• ' -ORDEN íOEL DÍA: 
1" Dccumeniacón articulo 347'deHCó 
digo de Comercio, ñel elerciclo -cerrado 
el 31 de diciembre de 4970. 
-^¡Distribución -*1e utilidades. 

3v Deslimaclón >de -Drrectores y Sindi 
eos f tttular y «up'ente • . - , . 
T4<f.Bes'gnaoión de dos Accionistas Pora 
firmar el. acta. — El Directorio. 

I 75.— «.2114 N» &U2ff¡ ^.27J413Í 

RICO 

Brctedad Anfinbn» 

Flnanc'rra, InmobíTIarbí, ' 

Agropec uaria : y < Cvmerctal 
Convócase accionistas Asamblea <Oe- 
nerál Ordinaria para «1 TO^'Tl. a Tas 17 
ñoras Leandro N. Alem 424, 6» piso. :Ca- 
'pltal Tiéderal. a afectos "tratar documen 
taclón - Art. "347 "Cód ge de Canrerclo ¿*\ 
■31T12I70; fijar número de Directores ti- 
tulares y ¡elegir Jos mismos; designar dos 
directores auplentes: elección de Síndicos 
titular y íuptente: «eslgnaelflo dos ac 
cíomstas Tirmas- arta — El ' Directorio 

I "BO.- e."2H4 W 36.181 y^7j4'íl 

RICARDO *ARELA 

^ocíelad Antebna, 
ímraetrfai y Comercial 
Expediente N* 10.531 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ord!- 
narla r para «1 ¡Ola 9 tíe Tnayo de 1971 a 
tas 11 horas, en la Béde^soctal 'Avda del 
Libertador W -3328. piso 6?, -Dpto. A. 
Capital, para tratar* 

1« Consideración documentos Art 447 
del Código de Comercio "por el "ejercicio 
N* U >cerrado *l "31 de diciembre de 
T970; 

2» ÉieccTón de woevo Directorio y 8in- 
dice titular y Btrplerite 

39 .{Designación de aos accionista* para 
firmar el acta. — ' 23 XMrectorio 

4 75.— e.íl!4 Ní'Bfi^SS VJ7|4|71 

-REFINERÍA METALES UBOEDI T CÍA. 
S. A 

Oomerclml. IndóstriaJ, 
Financiera e Inrntítíífhíña 
CONVOCATORIA 
Convocase a Asamblea General Ordl- 
diñarla para el 30 de a'brii de 1971, a ías 
II "horas, ea TeTMer 2056. Caplta} I Fe- 
deral, para tratar el ■ slgu.ente: 
ORDEN J5E1 T>IA 
1» Consideración Jtocumeitos Art. 847 
inc. 1*> del Código 4e Comercio, ejerci- 
cio 31H2I1970. 

29 Fijación y elección de Directores, 
BmdUros y idos Accionistas para «1 Acta. 
— El Directorio. 

í 35—- >e.31|4 N*> '38328 Tfi27i4|U 

REVISTA JXE JURISFRIIDENGIA 

ARGENTINA 

S. A. 

■CONVOCATORIA 
■.'Ge acuerdo al Art 13 de tos estatutos, 
se oonvoca a los «eñores ACdonlstas *a 
Asamblea General ^Extraordinaria que 
tendrá lugar el 5 oe mayo de 1971, a las 
18 sotas, en la ■ «aUe Bartolomé Mitre 
559, primer piso. Capital "Federal, para 
tratar el .siguiente: 

D^DEN DEL DÍA 
I* r~Elfigir idos Acolonistaa para limar 
Al Acta 

. 29 Heforma de ios artículos 18.. "21 y 20 
del ^Estatuto 

^e recuerda a Jos accionistas Ja 'dis- 
posición del Art. Í5 en cuanto dispone 
la «bHgatoriedad de depositar ¡tas ac-^ 
c/ones con tres .días de 'anticipación. — 
£1 Dteectorto. 

$ 1C5.— *^21rf N9 ^SCOBl -V3714I71 



BODÍ7 
8.A C.I.F.I.A. 

Convócase a • Asamblea G iiEral "ordi- 
naria para »1 50 'de abril Sz 1971, a las 
10 horas, enLaválle 1619, 8pt "piso "E", 
Capital, Tiara tratar 'el siBníente 

©HíDEK OFl J)tA: 
: 1< Consideración tíocumen'-t»-Ar* 5347, 
Inc» 4*. «del ¡Código 4e Corrsrcio, -fljex- 
cMo .8H1270 

. ]2? Elección de TJirectctes y Hjadón de. 
sus rjejnúneraojones^ 

,,3» .Elección - <3e BlnSicps v Accionistas 
para lihriar &i fAEta, — 30 <X k <rertocl& 

V í»0 e^l|4iH' 'SB. &5 ^.^714171 



RASELLI ■'- ¿- ■*■:':>;.<■.? <t?ii)>.X l 

Convocase á . Asamblea Dj-dlparla : ' le 
accionistas, .abril. ."3C. 'de 'M7l, 20 hdraq, 
-en . Holivaí . 1042, : Capital. ..nana -iratar , 
. I? Carislc:ei.actQn íocUnSwtps Art. r 341 
Código de Comercio' ai SHVftW. 

29 .Distr buctón jutllidades y rátrlbucuj 
oes a Directores , y Sindico 

39 Fijación número -de miembros . del 
Directorio 

V>, E!ección -de Directores y 5md:cc>s 
• 59 Designación tíe dos accomstas para 
t timar -el Acta. — El Gírectorto. 

7$ 35.— '¿2114 N9 .-35,931 ^.27(4171 

RÜMIPAL 8. A. 

Comercial e Inmobiliaria . 
Beigrano. 427. Us. -Aires 
CONVOCArORlA 

Convocase a ^Asamblea "General *Wdi- 
nairia H celebrarse el ¿0 de «nril >de Stl, 
a las 11 horas, va 3¿grano r 425.- W pisó, 
Capital, .para «onsideraf si -siguiente 
OBDEN13EI ÜIA: 

19 Consideración tocumenr^ Art. 347 
Código de Comercio del EJenaiüoSI 12170. 

2^ Destinp saldo del 3ai¿áce, Remu- 
neraciones UlrcttoreB "w ' sindico. 

39 Elección T>írectore s y 81 v áleos. Ve* 
algcaclóp .de dos «acclorriBtas ^j^xa fir- 
mar el acta. — JEl Directora). 

i$ ÍCfi é31(4-T9? 35^52 V.27|4|71 

ROÑE 

Sociedad Anónima. 
Comercial, Inmobiliaria 
-y .Financie ra 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General ' Oxdl- 
■narla para 'tí íla 30 *de -atMI ale 1971, 
a Jas 10 horas. ien < Barragan <599, Capi- 
tal Federal, para tratar .el -gulRnte' 
ORDEN DEL G1A: 
'!• Consideración de tos aocumentos 
Art. 347 Código de Comercio a¡ ^1|12Í'I0, 
29 Elección de Directores > Sürdlcps. 
3» Designación íle dos Actíatitetaí para 
firmar el m*ta. '— El Directorio. 

^ 75 «.2114JÍ9 SIV.'ÍJS V.27|4|71 

RU-AL-(FER 

S. A. I. C. I. F. 

Ttefftstro W 51.587 

CONVOCATORIA 

A Asamblea "GsneTal Grdtonria, para *] 
¿ba 30 de abril de 1971, -a ¡as "20 horas, 
en el local -social, Gertíto ^836. son el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

-19 Canstderaxión ^ie la -áemorla, In- 
ventario, Balance General, aodro De- 
mostrativo xle Ganancias y "Pérdidas e 
Informe del Bmdtco. ^correspiiQdtentes a 
ler. ejercido vencido el "l -te diciembre 
de 1970, y aestino de íás atUmardes. 

: 2* "Elección Sle ¡GlrectoreB :hjt el tér- 
mino de dos <2>AfiOB. 

3* -Elección de asp Sindlcc Titular y 
un Suplente por el término lt un il) 
año. ' , 

49rOestBnatüóntle dos -.acclnnisias para 
firmar el Acta *le Asamblea 

Nota: Las acciones o certificados 'ban^ 
carios de deposito, a efectos de conm- 
rrencia, deberán hacerse «legar a nues- 
tras oficinas • naKta 'la tiora 16 dei ídia 
29 de abiül ne 1971. — la «Jlrectorio. 

3 105 «J2H4-"N» M~2l rv. 27,4171 



RA YBA 

Ssdedad Alónima 
Comercial, (Inmobiliaria 
y financiera 

Convocase a Asamblea .SenEra 1 Dr- 
dinaria.pata «i día .30 de abril de 1971, 
a ias 4 ecdnaeve 'Horas ^en -á ua- e Mo- 
reno 508, -piso I', Capital, nar.» , consi- 
«erax: 

1* Documentación Art. 347 Jel .Código 
de Comercio e uníosme :del amrilco xo- 
•rrespondiente Al .-ejerutolo cerrad, el 
31 12170. 

29 Fijación 4el número 4e directores 
y su elección. 

3» Elección de Sindico .mtular "• Su- 
plente. 

4? Designación de dos acrancdEtas ipa- 
za aprobar y firmar*! acta fle asamblea. 
— Él Directorio. 

$ 90 e.21|4-N» 16íil7 ^.274:71 



£ OJ.AK5X 

Sociedad Anónima 
Industrial, Comercial, 
Agropecuaria, UnmobTSarJa, 
Financiera -y de Mandatos 
Expíe. 3C547 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea derrerai Ordi- 
naria para VI tila 80 de abril ch 1971 
a üas 10-30 horas, -«n - Lnva.ie 1171, i»' 
piso, Capital -Federal, ipara iraiar el si- 
guiente 

ORDEN GEl UIA: 
,1« Consideración de los 3ocüuento$>Art. 
r34?.3nc. ^dtíj-ceujigo de ¿-nmerrio.: co- 
rrespondientes aii 2EJeriücio ¿errado el 
.3112U70. 

"2? "Dstetmmar TUlmeiD y pjecdór de 
Gireetores y ^smdlcos. 

3 r «Designación , de, dos Accionistas para 
firmar el Acta. 

TJuenos .Aires, 14 ■de a5jrll :ae 1971 ' ~ 
i .¿¡i .Directorio.. 

'■■% TO 'e."2l4-N9 36 42t V.2WT71 



RADIO "LLAMADA -''-V ''•"•*■ O \>>-*:~\V 
S.Jk. <C. J[. i4 '•' -h-'.'.O.a v> 

Oonvóoase, a l Asámbl¿a fl "9.em«Ba} . Ordl* 
nada,.de : Aíciot^« 3mJ^,..íü. a íw;0i»im« 
SO d.e.abrju-de,l97l én y.,*ov»: d© San- 
dro H, A4em Í51. jiiso 4«..G#puja„,^ iai 
19 45.poras., pata üra5ar.íí..,-guler^e 

ORDEN Ula .DÍA .¿-,... ¡J. . 
19 consideración -de. - 1 »a iocumentaclóa 
prescripta t)w. «i -Artícjilo :. T JD dei Có- 
digo de Coniercio f al .íl, ^de.ídloicDbr» 
de WiO. .,.--...... ... ,. v ^i 

2* Elección xle on..iBi0Vo ^.irsctorlc f 
Sindico., .;- . , . *^i, . ,n ."t, 
"3» Réibtmi' de" ifls ^tSOTWSv , . '• •■ 
-49 Dssígnacióri de dos . Accionistas ^oara 
firmar el ..Acta. . — , Ét ..tftrectorto,..-, 

* 75 *.21|4r»9 „^;«s; jv^Jj4j71 

jiafjíí- . .". ; . ^^ '. .!""•" '.',."„',..-. 
•js. .a.. .:■ .,...,-. i 

Indu s tri al. Comercial, 
TLamábüiaria y Tlnancja» ■ - , . * :> 
. Florida .6a2 c .Buenos .Aire».--. 
CON VOCftTÜE2if "•"- * 
ASAMBLEA GHNKHAX- -ORDINARIA 
.. "Be. «onvoca a tos ecñores^-TEóCáonistaa 
para, la Asamblea a -saifearttí-er. 30 da 
abril, de 1971. a las 17-.S0«bxv*. -^en.iFio- 
rlda 602> fi9 ptso, Tara '.tratar, ai-sieiaente 
..... . ORDEN DEL vllia;-. :-«■> 

l< Lectura y. wmstderícíor ■'de» ios > do- 
cumentos, -Artículo 847 •''dej TjbdJgc da 
Comercio ai 31 'de diejembre^üe 1970. 
'v>. . Retribución . n Diraetoíla; > * - ■ 
'3* Elección, del Directorio... i.<. . ••• 
4» Nombramiento de tos . .^¿¿dices j 
fijar ta Temunernclóp le-.'yrersaiUentea. 
39 Designación de, dos ac$?03Sta .para 
aprobar y firmar el Acta de .Asamblea. 
"Buenos -Aires, abril .:ne.JS71. — 13 
Directorio. . • ._ /, . , .- 

'$■ 90 e. 21 |4-N9 ^5.-478 -vJ27|4|71 

- - ■ • •• *. •■■>■' 

RETSOL S. A.' ..'. ;> 

ComsrclaL, Financiera/ iodasítiál, 
InmobUiaria, Agropecuaria y 
Marítima 

CONVOCATORIA " ' 
Convócase a las - señores 'Accionistas a 
Asamblea General Grdlnaria -para el día 
00 de Abril tí» 1971. a lw 11 -.tniras *n 
^n sede social, calle VlamDnle:iJ?.4?4, b» 
■Pisa Capital 'Fede-ai. .para .Tarataj ! il l al» 
-guíente 

ORDEN DEL VOLA: 

' 1» Designación de dos laccíojílBiai para 
firmar "1 Act.a-de AsambJea> ,..,. .. 

29 Consideración de la flpcnmenjtac'ón 
gue Tija cl.Art. 317 :4el.:JCadígD dé Co- 
mercio por el e e-fi^io tEnnlnado _£' 31 

?£ .T) 1 "'»"- íK^p fia T"70 .i- i-, 

S» Dlstrlbuclún de mtllidades. .. 

4* Capitalización Saldo .-Revaluo Con- 
iabie. ; • ,•. . 

5» ijación tle honorarios a Directorea 
V Sfnd'cos. ,- *-.. i - .i»..;,. 

6* FHaclón del número de Directorea 
y su e'ecci'*- - .-• • «. 

79 "Designación de «índico tataktí -■ su- 
plente;— El ~3ipeotrr»o. --•■'. 

$ 120.— .eJili44N> JSBjB5wvÍ7|4j71 
"ÜPEBE 

s. a. c. * x 

DONVOCATTORla ; ' 

^e-dta a asamblea .i^neial ordtharla 
Tiara el día 30 de abd] íeasn <a--las 9 
horas.- en 1p .oficinas.., de "la soc r iad, 
Avdft..Jngeri.'jero 9uergo ¿itáó >_a fta d« 

t",ta Ir stguieníe . ... ; ,. . ; ,.,.., 

' .DRlbiN'J3EL- > D7Áy-' '•> 

Ai Consideración del inrentariq, -tíalan- 
^generál, cuenta dé gáñáÍLcias y pér- 
didas memoria c infoiímp'.iiél ^Índice cO- 
¡respond'eife al eierclcio" cerrado p 31 
de dlc'embre de 1970. . , . , . 

2" Elección fie presidente.' directores, 
sindico, ntulai. y sindico Isíipieple por d 
término de un año. . ..... 

39 Jerignación' de dos accínrikía^ .oar» 
firmar «1 acta...— Elilirectcrló .. 

Nota: Para. asistir. a-. Ja asamblea, tea 
accionistas deDerárJ ^Emositar. .-sus accio- 
nes aa la sociedad,. *\BrtB '^¡fs-^ñisn. intei 
4e.la fecha de su -realízapüm ...de . af uer- 
B-con .el Atí 129, de tes ■netftíntos 

<» .105.-^ ■•e''l'4-lí»,2CL2B4,VjZ7|4171 

UEIF V XFWÚff . 

.Sorbed "d Ancnima. Cnrámiál, 
Industrial e Inmobiliaria 
Re?fs*ro N' 23158 

PRTMERA CONVOCATORIA 
T*nvócase a Asamblea GEneral Ordi- 
naHa para e¡ día 30 de abril He 197L 
a las 13 borAS. en la. sede social Malabia 
658, para considerar: ... 

1» Los documentos ttel. aft .^47i Inc. H 
del Código de Cameroi) il33 :E3ercic3o ce- 
rrado eí 21.1217.0. . 

^ Giitribucián de Jffllfdafles, 

l - "DeternrlnBcif'n íleí mmierj? -de di- 
rectores Elección t -de 4t>s.43c4finíbri)E del 
Directorio por 1 .arlo 

4 C Elección de íindíco' tífñ}ai.-v su- 
plente . J . ' J " " ' T7^ 

■F 4, "Déslsmacnto de ■ a&E -sj'ccibnlst'aE ' parí 
firmar el ^Ata. "— ' "El Girfe^trirlo. 

■ I 90.— *;21¡4 "N? "37.174 vÍ7[4|7l 



fagina 124 



BOLETÍN OFICIAL - Lunes 26 de abril de 1971 



K. A. LISTER & CÍA LTDA. 

Sociedad Anónima . Comercial 
e Industrial 

N? 2.704 -_ • 

CONVOCATORIA • " 

Convócase a los ' señores Accionistas 
a Asamblea General 'Ordinaria para el 
día 27 de abril de 1971 a las 10.30 ho- 
ras, en la sede social, calle Florida 440, 
piso 1°, Capita 'Federal, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: . . 

V* Designación de dos accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el acta de la 
Asamblea. 

2 o Considerar la Memoria, el Balan- 
ce, Cuadro Demostrativo de Ganancias 
y Pérdidas, inventario e Informe del 
Síndico, al 31 de diciembre de 1970. 

3° Remuneración del Directorio. 

4 o Fijación. de número y elección de 
Directores titulares y suplentes y de un 
Sindico titular y un suplente, por ej 
término de un año. — ' El Directorio. 

$ 105 e. 20|4 N9 25.883 v. 26|4|71 

IVIRÁ ~ ■ ' 

Sociedad Anónima 
Inmobiliaria. Comercial. 
Aerícola, Ganadera 

Convocase' a Asamblea Ordinaria de 
Accionistas para el dia 30 "dé abril de 
1971 a las li ñoras, en el local calle 
San Martin 683. Z> cuerpo, 2? piso, es- 
critorio 39. para, tratar el siguiente 

O;. DEN DEL DÍA: 
. 1». Considerar documentos art. 347 Có- 
digo de Comerció correspondientes al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 

2? Elección de -Directores. Sindico ti- 
tular y suplente y dos accionistas para 
firmar el acta — El Directorio. 

S 75 e.2014 W 34.675 v.26[4]71 

RIVADAVIA CONSTRUCCIONES 
S.A.C.I.F.A. 

Expte. N» 22.367 

Convocase a ios señores accionistas a 
la Asamblea GraL Ordinaria a celebrar- 
se el dia 30i4l71 a las 19 horas, en Riva- 
davia 6311, Cap. Fed., para considerar «l 
siguiente ■ 

ORDEN DEL DIA' 

I» Cons. doc. art. 347. inc. 1*. Cód. de 
Comercio, en relación al ejercicio N? 4, 
cerrado el 31 de agosto de 1970. 

%> Remuneración Directorio y Sindica- 
tura y distribución de utilidades 

3' Elección nuevo Directorio Síndicos 
y dos accionistas para firmar el acta. 
— El Directoría . 

$ 60 e.20|4 N9 24.665 v.26|4|71 

RICHEL MUEBLEsT 
S. A. C. 

N» 29.558 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el 30 de abril 
de 1971 a las 19 horas, en BucareUi W 
1970, Capital, para considerar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

1? Aprobación documentos fijados en 
el inciso 1». art. 347. del Código de Co- 
mercio correspondientes ai ejercicio ven- 
cido el 31 de diciembre de 1970. 

2» Disposición sobre resultados ejerci- 
elos y remuneración Directores y Síndi- 
cos. 

3i Elección de Sindico titular y su- 
plente. 

4» Nombrar dos accionistas para fir- 
mar el acta. — iSl Directorio. 

. $ 90 e.20!4 N» 34.614 v.26¡4|71 

RISILMAB 
3 A C 

Registro N» 29.533 

CONVOCATORIA 

Convócase a ios accionistas a Asam- 
blea General Ordinaria para" el dia 28 
de abril de 1971 a las 20 horas en Sul- 
pacha 465, planta bajá. Buenos Aires 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1* Considerar documentos prescrlptos 
por el art. 347 del Código de Comercio 
y distribución de utilidades, incluida re- 
muneración Directorio. Sindicatura. 

2» Fijar el número de componentes y 
tlección del Directoría 

3* Elección de Síndico titular y su- 
plente. 

4* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

Buenos Aires, abril de 1971. — El Di- 
rectorio* ' 

$ 75 e.2014 N9 34.604 v.26¡4|71 

ROLIWAL 

S. A. C 1 I. y F. 

Expediente 26.700 

Convócase a Asamblea Gral Ordinaria 

3014171, hora 20 y 30. Murgulondo 3959 

para- 
le Consideración documentos Art. 347 

C. Com., ejerc. 31)12170. 
2? Elección de Síndicos. 
3* Designación de dos accionistas par? 

firmar el Acta. — El Directorio. • 

* 37.50 e.20i4 N9 35.148 v.26t4|71 



«OCARIAL 
S. A. I. L y C. 

Registro N» 4.104 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
- Convócase a los señores Accionistas 
a asamblea ordinaria a realizarse el 30 
de abril de 1971 a las lt hs., en Pa- 
raná' 720, 29 piso. Capital, para consi- 
derar 

ORDEN DEL DIA: 
I o Designación dos accionistas para 
aprobar y firmar acta de asamblea. 

29 Consideración documentos p r e s - 
criptos Art, 347 del C C. por el ejer- 
cicio cerrado- al -31112(70. 

3 Distribución de utilidades. 

4 o Informe sobre nuevo Tstatuto. 

5? Determinación número de directo- 
res y su elección. 

6 o Elección de Síndico titular y su- 
plente. — El Directorio.. 

$ 7E e. 20|4 N° 35.543 v. 26¡4|71 

RIVAN 
S. A. C. I. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Or- 
dinaria de Accionistas, en el local de 
Corrientes' 1250, 29 piso, Capital, para 
el día 30 de abril de T971 a las 19 ho- 
ras, para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

I o Documentos Art. 347, Inc. I o del 
Código de Comercio, ejercicio cerrado 
el 31112170. 

29 Elección de Directores, Síndicos y 
dos accionistas para firmar el acta. — 
El Directorio. 

$ 60 e. 20|4 NV 35.566 v. 26¡4|71 

RECUMA 

Sociedad Anónima 
Comercial,- Industrial, 
Agropecuaria y Financiera 
Registro 23.858 

CONVOCATORIA 

Cítase p los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971 a las 19 horas, en 
el local social, calle 25 de Mayo 332 
{piso 39), Canital, para tratar, 
ORDEN DEL DIA: 

I o Consideración y aprobación do- 
cumentación Art. 347 del C. de C. co- 
rrespondiente al 4 o ejercicio económico 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

2° Distribución de utilidades y re- 
muneración Directorio y Síndico. 

3° Fijación número de directores 
elección directores y síndicos y dos ac- 
cionistas para firmar el acta. — El Di- 
rectorio. 

$ 67,50 e. 2014 N* 35.574 v. 26|4|71 

REL - COM 
S. A. C. F. I. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señoies Accionistas 
- Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el dia 30 de abril 'de 1971 a las 
3 horas, en Avenida de Mayo 1370, pise 
12, Oficinr 3*21 125, Capital Federal, pa- 
ra tratar el simiente 

ORDEN DEL DIA: 

I o Consideración de Memoria, Inven- 
tario, Balance General, Cuadro Demos- 
trativo y Ganancias y Pérdidas é In- 
forme del Síndico, -orrespondiente al 
Ejercicio Económico N° 2 cerrado al 81 
de diciembrs de 1970. 

29 Fijación de número de Directores 
y su elección. 

3 Elección de Síndicos titular y su- 
plente y de dos Accionistas para fir-. 
mar el Acta de Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ 90 e. 20(4 NP 35.465 v. 26|4¡71 

ROALCA 

Sociedad Anónima 

Inmobiliaria ? Financiera 

Expediente Inspección de Personas 

Jurídlcai. N» 5.547 
Se convoc- a los señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria para el 
día 30 de abril de 1971 a las 14.30 horas 
en el local de la calle Florida 550. Capital 
Federal, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL OTA: 

19 Consideración de los documentos 
mencionados en el artículo 347 del Có- 
digo de Comercio, correspondientes al 31 
de diciembre de 1970. 

29 Elección de Directores, en el nú- 
mero que fije la Asamblea, de Síndico 
titular y Síndico suplente. 

3* Designación de dos accionistas para 
redacta, y flrmai el acta de la Asam- 
blea. — El Directorio. 
Nota: Se recuerda a los señores Acclo- 
. nlstas el cumplimiento del Art. 17 
de los Estatutos Sociales. 

$ 105 e. 20|4 N» 32.933 v. 26|4|71 



REDES 
S. A. C. 

Registro N» 27.732 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria para el día 30 de abril de 1971 a las 

18 horas, en Bernardo de Irigoyen 190, 
piso 39, Capital, para considerar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Documentos que cita el Art. 347, Inc. 

19 de! Código ie Comercio, Eerclcio al 
31|12 70. 

29 Aumento del Capital Autorizado 
(Decreto 85255). 

3» Elección de Directores. 

49 Eleccón de Síndicos titular y su- 
plente designación de dos accionistas 
para firmar el acta. — El Directorio. 

$ 60 e. 20j4 N? 32.998 V. 26|4|71 

ROSAM 
S.A.C.F. 

CONVOCATORIA 
A Asamblea General Ordinaria el 30 
de abril de 1971; 21 hs., en Olleros 2016, 
piso 5», Capital, para tratar 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentación Art. 
347 Código de Comercio, ejercicio ce- 
rrado 31 diciembre 1970. 

29 Elección Sindicos; 

39 Designación de dos accionistas pata 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 52.— e.22|4 N9 37.084 v.28¡4[71 

ROTOR PUBLICIDAD 
S.A.C. e I. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 29 de abril de 1971, a 
las 18 horas, en Cangallo 1561, piso 39, 
para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Los documentos del artículo 347, In- 
ciso 1* del Código de Comercio, corres- 
pondiente al ejercicio 1970. 

20 Capitalización parcial del revalúo 
contable Ley 17.335. 

39 Elección de Directores, Síndicos y 2 
accionistas para firmar el acta. 

El Directorio 
$ 75.— Ó.22J4 N9 37.252 V.2814|71 



REGISTRADORES DE TIEMPO 
Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 
<N» 19.481 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de lí>.l, a 
las 20 horas en °atrlclos 16c 0, Cspitai 

ederal, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentación rt 347 
del Cóoigo de Comercio, Ejercicio ven- 
cido el 31 de diciembre de 1970: 

19 Honorarios Directores y Sírdicos: 

3» Determinac'ón número de Dlrec o s. 
elección te los mismos y Síndicos; 

4» Designación de dos acc'onistas pa- 
ra firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 90 e.2214 N9 37.784 v.28¡4|71 



RIO DE LA PLATA TV. 

Sociedad Anónima 
de Teledifusión Comercial, 
Industrial y Financiera 
N. 9116 

CONVOCATORIA 

Se convoca a ios señores accionistas 
a Asamblea General Ordinaria para el 
dia 30 de abril de 197L a las 18.30 ho- 
ras, en el local de la calle San Juan 
1170, primer piso, Capital Federal, para 
tratar la siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la documentación 
del inciso 19 del articulo 347 d*»i Código 
de Comercio al 31 de diciembre de 1970. 

29 Remuneración de Directores y Sín- 
dicos. 

39 Destino a dar al revalúo contable 
y su capitalización en su caso. 

49 Consideración de un posible aumen- 
to en el número de Directores titulares 
y suplentes, y designación de los Direc- 
tores adicionales de optarse por aumen- 
tar su número. 

59 Designación de Sindico titular y 
suplente, y de dos accionistas para fir- 
mar el acta. 

Para poder concurrir a la Asamblea 
los Accionistas deberán dar cumplimien- 
to al articulo 17 de los Estatutos Socia- 
les. — El Directorio. 

$ 120 e.20|4 N9 34.657 v.26¡4|71 



REIDEl. 

Sociedad Anónima 
Comercial. Industrial, 
Financiera e Inmobiliaria 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para ei día 30 de abril de 1971 a 
las 11 horas, en Concepción Arenal 4022, 
Capital, a fir. de tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
I* Considei ación documentos Art. 347. 
Inc. 19 d"l Código de Comercio. Ejercicio 
31 de diciembre de 1970. 



i 2* Fijación número de miembros, del 
Directorio y elección de los mismos, asi 
como los Sindicó.; titular y suplente. 
39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

« 75 e. 20¡4 N? 33.668 v. 2614(71 

R E D A Ú O 

Sociedad Anónima, 
Comercial, Inmobiliaria 
y Financiera 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores Accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria a rea- 
lizarse el dia 29 de abril de 1971, a las 
16.30 horas, eñ el local de .a calle La- 
valle 1473, oficina 107. Capital Federal, 
para tratar el siguiente ' 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos 
que establece el Art. 347 del Código de 
Comercia ejercicio "errado el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

29 Elección, de Síndico Titular y Su- 
plente. 

39 Designación de dos Accionistas para 
suscribir el Acta de la Asamblea. — El 
Directorio. 

$ 90 0.20I4-N9 ^5.241 V.26(4i71 

R A M A T E L 

Sociedad Anónima, 
Industrial, Comercial, 
Financiera e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores ' colonistas 
a la Asamblea General Ordinaria a rea- 
lizarse el día 30 de abril de 1971, a tas 
14,30 horas, en ti local de la calle la- 
valle 1473, oficina 107. Capital Federal, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos qu« 
establece el Art. 347 del C'digo de Co- 
mercio, ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

29 Elección de Directorio y Síndicos 
Titular y Suplente. 

39 Distribución de Ciudades. 

49 Designación de dos Accionistas para 
suscribir el Acta de la Asamblea. — El 
Directorio. 

$ 105 e.20|4-N9 35.233 V.26|4i71 

RODOLFO HAAGEN S. A. 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores Accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria a rea- 
lizarse el día 30 de -\bril de 197', a las 
18.30 horas, en el local de .a calle La- 
valle 1473, Of. 107, Capital .'ederal, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DI*- : 

19 consideración de 'os documentos 
que establece el Art. 347 de. Código de 
Comercio, ejercicio cerrado <i 31 de di- 
ciembre de 1970. 

29 Distribución de Jas utilidades. 

39 Elección de Directorio y Síndico Ti- 
tular y Suplente. 

49 Designación de dos Accionistas para 

suscribir el Acta de la Asamblea. -* El 

Directorio. _, „,...-. 

$ 105 e.20|4-N9 35. "»30 v.26|4i71 

ROTTARI 

S. A. C. I. F. I. 

Registro N» 22.031 

CONVOCATORIA 

Convócase a ios señores Accionistas a 
Asamblea Generai Ordinaria a realizarse 
el dlr 30 de abril de 1971 a las 10 horas, 
en la sede soclai, Montevideo 174, piso 
1», Capital, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General e Inventarlo, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin- 
dico, correspondientes al ejercicio ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección del Síndico titular y Sín- 
dico suplente. 

39 Consideración de Honorarios al Di- 
rectorio. 

49 Designación de dos accionistas para 
que firmen ei Acta — El Directorio. 

$ 90 e. 2114 N« 36.679 v. 27|4{71 



RIGAZZI & CHILELLI 
S. A. I. C. L y F. 

CONVOCATORIA 
Se convooi a los señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria para el 
30 de abril d' 1971 a las 11 horas, en el 
local social de la Avda. Forest 1156, Ca- 
pital Federal, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Considerar documentos Articulo 347 
del Cód'go de Comercio, ejercicio cerra- 
do el 31(1211970. 

29 Fijar el número de Directores que 
Integrarán e' nueve Directorio y designar 
Sindico titular y suplente. 

39 Designai dos Accionistas para firmar 
el Acta de la Asamblea — El Directorio. 
$ 75 e. 20'4 N' 33.659 V. 26'4|71 
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JIJADAS _ 

SA..CJ. de M,,y «u 

Convocase a Asamblea Gfinwaj <*cB. 

liarla para ¿Ha. SO de abril de SOTl» a 

Jas 9 ¿s* en Bogue saeta Peña «25, piso 

*», oí. 603, para considerar el EtgoJsnte 

ORDEN DEL DÍA; 

j© Consideración de ios documentos del 
art. 347, Cód. Cara» correspondiente ai 
ejercido cerrado el 91 de diciembre de 
1970. 

2« Elección de directores, sindico titu- 
lar y suplente. 

3» Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

8 60 e. 20|4 N* 3A545 *¿6]4j11 



RHONE ARGENTINA 
8. A. C. 1. 1. F. 

Rerisfix» íí» JA26Í 

Convócase a ios señores accionistas a 
Asamblea Oeneral Ordinaria para el día 
30 de abrfl de 1971 a las 1030 horas, en 
la calle Cerríto N' 512, tercer piso, de- 
: parlamentos caatre y cinco de esta Ciu- 
dad, par» tratar e> seguiente 
oí- den na. día: 

1» consideración documentes Art. 3(7 
Óél Código de Comercio al SI de di- 
ciembre de 1070 

2* Elección de Directores y Síndicos. 

3» Designación de dos accionistas para 
firmar el act* . — El Directorio. 

t v «, aoj* «• 32.134 ▼. asj4f7j 



BKIFATER 
fi. A, C. L e X. 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores Accionistas 
a la Asamble. Ger.era3 Ordinaria a rea- 
lizarse el día 30 de abril de 1071 a las 
17.30 fiaras, en el local de te calle La- 
Talle 1473, Oficina 107. Capital Fede- 
ral, par- considerar el alpüente 

ORDEN OEt DÍA: 

1» Consideración de los documentos que 
establece el Art. '847 del Código de Co- 
mercio, ejercicio cerrado el 81 de di- 
eiemtrr: de 1970. ^^ 

29 Elección de Síndicos titular y sa- 
piente. 

3» Distribución de Utilidades. . 

4» Designación de dos Accionistas pa- 
ra suscribir el Acta de la Asamblea. — 
El Directoría _ ..._. 

* 105 e. SSSi K» 853» V..2GI4ÍJ1 

SU-SE-SER 

8.A.C.I. ^„«- ( „„ 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores Ae rtont at as a 
AsamDlea General Ordinaria que se 
realizará en la sede sedal calle Maipú 
869 entrepiso, Oficina . 6. el día 13 de 
mayo de 1971. a las M horas, para tratar 
• m áleulenlí 

ORDEN DEL DÍA: 
- iv Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General, Estado de la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias. Dictamen dei 
Sindico y toda otra documentación exi- 
gida por el artículo 347 del Código de 



SLW 

SOCIEDAD INDUSTRIAL 

ARGENTINA FOTOGRÁFICA 

Sociedad Anónima 

CONVOCATORIA 
Convócase a los gres. Accionistas a 
Asainülea' General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, a -as 9 ñoras, e 
Zuvj-ia 703, para tratar el slgu' nte 
ORDEN DEL DÍA: 
l» Consideración documentos ^jrt. 347 
del Código de Comercio, Ejercicio cerrado, 
el 81 de diciembre de 1970, 
2* Distribución de utilidades. 
3* Designación Síndicos y Acclon-stas 
pa»a firmar e. Asta, 

Se recuerda a los Sres. Accionista* lf r 
disposiciones del Art. lí de ios Estatutos 
Sociales. — El Directorio. 

$ 90 e.2214 N» 37*12 T.2814J71 

SISTEMAS AUTOMÁTICOS 
CONTRA INCENDIO S.A.C.I. 
CONVOCATOtOA 

Convócase a Asamblea General Ordi 
narla de Accionistas para el día 30 de 
abril de 1971, a lar 18J0, ñoras, en Ro- 
dríguez Peña 336. ler. piso. Capital, para 
tratar ti siguiente < 

OBDEN DEL CLv. 

1» Consideración de la Memoria, Balan-* 
ce General y CMadro Demostrativo de 
Pérdidas y Ganancias dej Tueer Ejerci- 
do, toldado e 1» de enero de 1970 y ter- 
minado el 31 de diclem we de 1370 

2» Elección de Directores y Síndicos en 
reemplazo de lea, actuales que cesan en 
cu mandato. 

8» Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta de Asamblea. — J5J Di- 
rectorio, ^ &22t4 atIMW y^m 



SOLTEPEO 
S.A.C.I F.O. y A. 
Registro N* 82055 

CONVOCATORIA 
Citase a los cafiores Accionistas a la 
Asamblea General Ord'naria a realizar- 
se el 30 le abril de 1971. a U* 19 horas, 
en Díaz Velar 3780. 6» P. Capital, para 
tratar el siguiente GFDEN Dm DEA: 
l* CotiB' 'erac'ón documentos ni *M- ¿o. 
Art 847 Cód de ComercV»: V> Jes'gnaclra 
Directores. Síndicos y ('os accionista* "a- 
ra firmar el Ac*a — El Directorio- 

* 60 e 2514 N» 87.829 V.284J71 

SO»CA TNMOBTLIARIA 

8. A C y F. 
Registro M.ZM 

CONVOCATORTA 

Citase a los Sres accionistas a » 
AsamWea General Ordinaria a realzarse 
el 304171 a l«s 16 hs., en Rwonaulsta 
633, I» 'B". Capital, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración documentos al 3U12r70, 
Art S47 C- de C. 

2* Remuneración directores y síndicos. 

8* ÉPeccicn directores y síndicos y 2 
arcior tetas pare firmar el acta. — El 
Directorio. ^ t . 92 14-W 37.424-V.28|4|71 



Comercio, correspondienie al primer ejer. 
Ciclo, cerrado el 31 de diciembre de 1970 

2» Elección de Directores y Síndicos. 

39 Dedgnacifia de dos acdnhtetaa para 

firmar *1 Affa- 

S 90. e.2314. — 89 87352 T.29]4fn 

SUDAMTEX ' 

S. A. Textil Sudamericana 
N» de Registro: SOS? 
Convócase a Asamblea General Extra- 
ordinaria de Accionistas, para el día 6 
de mayo de 1071, a les 10 taras, en 
Jdaipú 94?, Capital, para tratar d si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Facultar al Directorio a aumentar 
oportunamente el Capital Autorizado, 
elevándolo a 8 28.000.000. 

2> Autorización al Directorio para dis- 
poner del "Pondo para Integrado!) de 
Acciones". 

3? Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

a 75. e.2311. — »* 35.711 T.29I4J71 

SOCIEDAD MUTUAL, 
CULTURAL V SOCIAL 
"ESLO VENIA' 

CONVOCATORIA 

La Sociedad Mutual. Cultural y So- 
elal Yugoslava "Eslovenla", convoca a 
sus asociados a la Asamblea Gensral Or- 
dinaria a realizarse efl dia 9 de mayo de 
1971 a las 10 horas, en su sede social, 
calle Lujan 756, Lanús Este, «o» el Si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Lectura del acta de 1* Asamblea Ge- 
neral de 1970. 

29 Designación de dos socios verifica- 
dores de la Asamblea 

39 Lectura del Balance General. Gastos 
y Recursos Memoria e Inventarlo del 
ejercicio de 1970. 

49 Resonrer el aumento de la duota 
social — Lonús. 13 de ateU de 1971. — 
El Préndente 



SPAFET ARGENTINA 
S. A. I. C. F. e L 
Registro N* 15.270 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el 30 de abril de 1971. a las 10 horas, 
en Pueyrredén 2471. para: 

1? Considerar documentos Art. 847. In- 
ciso 1» del Código de Comercio, Ejer- 
cicio 31H2I1970 

29 Fijar honorario!, de directores y 
síndicos 



* jSjBO. «¿HH, : — -3* S&M8 T.2W1 8UÍC0S* 



39 Elegir tres directores y síndicos, U 
tular v suplentes. 

4» Designar dos accionistas para sus- 
cribir el acta. — El Directorio, 

$ 75. e22!4-N« 37.263-T.28I4J71 

SUN FLAME (LUZ SOLÍ ARGENTINA 

Industrial y Comercial 

Convócase a AsamWea General Oral 
narla primera citación para el día 30 de 
abril de 1971, a las 19 horas, en las ofi- 
cinas de la sociedad, calle Maipo 509, f> 
piso, Capital Federal, para tratar el al- 
gulente 

ORDEN DEL DIA: . 

I? Consideración documentos artículo 
347 del código de Comercio por el dé- 
cimo cuarto ejercicio terminado el dia 
31 de diciembre de 1970. 

29 Determinación del número de dlrec 
tores y su elección por el período de un 
año. 

8* Elección de síndico titular y su- 
plente. 

4' Designación de dos accionistas para 
firmar el acta — El Directorio. 

f 75. e.22;4-N» 87.3G0-V.28J4171 

SUDAMLÜZ 

S. A. I. C. F. C. e I. 

Registro N» 3.999 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día «0WU97I, horas 11, en 
Pueynedón N» 2471, para tratar el *i- 



ORDEN DEL DÍA: . . 

19 consideración documentos . Art. 347. 
Inc. 1» Código de Comercio, Ejercicio 
31¡12|70. 

29 Fijar honorarios de directores y 
sindico. 

39 Elegir tres directores y síndicos; ti- 
tular y suplente. 

4» Designar dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

8 75. e.22H-N? 87.261-V.2814I71 

STATUS 

Sociedad Anónima 

Comercial, Inmobiliaria, 

Financiera e Industrial 

Registro N» 8L360 
Convocase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria a celebrar- 
se el día. 30 de abril de 1971. a las 11 
horas, en la sede social, calle Lautaro 
204, 19 d, Capital Federal, para consi- 
derar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1» consideración de la Memoria, Inven- 
tario, Cuadro Demostrativo de Ganan- 
cias y Pérdidas e Informe del Sindico, 
correspondientes al ejercicio cerrado el 
31 de diciemb:e de 1970. 

2? Elección de nuevos directores. 

39 Elección del Síndico titular y su- 
plente. 

.4» Designación de 2 accionistas para 
firmar el acta de asamblea — El Di- 
rectorio. 

S 75. e.22[4-N9 S7.316-V.28|4r71 

SANDOVAL " 

8. A. 

Com* Ind., Fin., Agrop. 

Convócase a los señores acblonistas a 
la Asamblea General Ordinaria a reali- 
zarse el dia 30¡4¡7l, a las 18 horas, en 
el local social de la calle Reconquista 
N» 533, 4» piso. Capital, para tratar el 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

2» Consideración de la documentación 
que prescribe el articulo 347, Inc. 1? de. 
C. C, correspondiente al ejercicio cerra- 
do el 31 de diciembre de 1970. 

39 Remuneración directores. 

49 Designación de directores y síndi- 
cos titular 7 suplente. — El Directoría 
$ 105. e.22I4-N» 37.430-V.28|4pl 

SADAR 

Sociedad Anónima de Albergues 

Residenciales 

Inmobiliaria, Comercial y Financiera 

Registro N» 21.427 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Ordinaria para 
ei 30 de abril de 1971, a las 9 horas, en 
Pueyrredón 2471, para: 

19 considerar documentos Art. 347, In- 
ciso 1» del Código de Comercio, ejercido 
3U12I70. 

29 Fijar honorarios de directores y 
síndico. 

3» Elegir tres directores y síndicos, ti- 
tular y suplente. 

49 Designar dos accionistas para sus- 
cribir el acta. — El Diiectarlo. 

% 75, &22I4-N» 37.265-v.28;4fZl 

SIMÓN MALUF E HIJOS 
S. A. C I. F. I. 

N» 16.783 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el 30 4H971* a 
las 11 hs., en Campos Salles 2165, para 
tratar: 

19 Documentación Art. 347 C. de C 
al 3111211970. 

29 Distribución de utilidades. 

39 Elección directores, síndicos y dos 
accion'stas para firmar acta. — El Di- 
rectorio. 

$ 45— e.22]4 N? 37.439 V.28|4}71 

SUATA 

Sociedad Anónhna Comercial 
Industrial, Constructora 
e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 1» (te mayo de 1971, 
a las 20 horas, en Vicente López 1665, 
Cap. Fed. 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Designación de dos accionistas para 
lirma el acta. . 

2? Consideración documentos artículo 
347 Código de Comercio, ejercicio 31112' 
1970. 

3». Elección del síndico titular y del su- 
plente. — El Directorio. 

$ 60. e.32l4-N» 36.508-V.28!4|7l 

SALTA """""" 

Sociedad Anónima 
InmobPiaria, Comercia) 
e Industrial 
N» 10.282 
Convocase a Asamblea Generr Ordi- 
naria, para el día 29 de abril de 1971, 
a tas 8 ñoras, en el local Larrazábal 
2879, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
1» Los documentos del Art 347, del 
Código de Comercio. 
2v Elección de Síndicos. 
3» Designación, de dos Acci«"!«is para 
firmar el Acta. 

f * «.22)4 *o 37.416 \¿&¿f& 



SISTRON1, ■'•■•-■'' 
S. A. €.• I- M. y 6. 
Expediente N« 24.675. 

CONVOCATORIA 

Se comunwh a los señores Accloi-.stas 
4ue el Directorio de la Sociedad ha re- 
¿uelto convocar a Asamblea G ñera' Or- 
alnaria ; Accionistas, en primera con- 
vocatoria, para el día 30 de aOrt. 'de 
1971, a las 9 horas, en el local social, 
i de Febiero 820, 3er. piso. Capl'a Fe- 
deral, para tratar el lgu*ent« 
ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración de tos documentos 
piescrlpto- por e} artículo 34. del' Códi- 
go de Comercio, correspondientes al ejer- 
cido cerrado e' 31 de diciembre de 1970. 

2» Distribución de Utilidades. 

39 Fijación del número de Directores,' 
elección de los mismos y elección de 
Síndico titular y suplente. 

49 Des'eftifrión d~ (?*« ATV^lstas para 
firmar el acta. x — El Directorio. 

$ 90.-^ e.21|4-N9 3tt.283-t.27;4|71 
SITA 

s. a. c; t. p. 1. a. 

PRIMERA CONVOCATORIA 

Convócase a Asamb'^a General Ordi- 
naria para el día 80 de abril de 1971, a ' 
las 10 horas, en Av. San Juan 2822, Ca- 
pital. 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de documentos articu- 
lo 347 (19) Código de Comercio, ejerci- 
cio 31|12|70. 

2» Consideración de la* remuneraciones 
de ios directores, correspondientes al ejer- 
cicio finalizado el Si de diciembre 
de 1970. 

3» Elección de directores, en el número 
que fije la asamblea, as como de ¿Indico 
titular y suplente. 

4» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la Asamblea. 

Busnos Aires, 30 de marzo de 1971. — 
El Directorio. 

$ 105.— 9. 21|4 N» 36J845 T. 27¡4¡71 

S. A. D. E. L 

Sociedad Anónima 

de Ediciones e Impresiona 

Número 10.145 

Convocase a Asamblea Ordinaria para 
e) día 29 de abril de 1971, a las 12 horas, 
en Aisina 547 Capital, a fin de tratar. 

V> Consideración y aprobación de los 
documentos del articule 347 del Código de 
Comercio, finalizado en fecha 31 de di- 
ciembre de 1970. 

29 Honorarios de Directorio y sindico. 

39 Determinación del numero de dlrec- 
toies y su elección. 

49 Elección de los síndicos titular y su- 
plente. 

6« Daslgnaclón de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 105.— e. 2114 N« 36.836 T. 27|4|71 

SURKELE 

Sociedad Anónima Comercial, 
e IndusTial 
Registro N» 12.078 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria a celebrarse en Avda. Pte, R. S. 
Peña 811, piso 1*. Capital Federal, el día 
30 de abril de 1971, a las 20 horas, para 
considerar ei siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 consideración .documentos articulo 
347 del Código de Comercio, correspon- 
dientes ai ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

2» Aprobación remuneración directores. 

3» Determinación del número de miem- 
bros que integrará el Directorio y elección 
de los mismos por el termino de un año. 

49 Designación de un sindico titular y 
un sindico suplente por el término de un 
año. 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de Asamblea. — £3 Direc- 
torio. 

$ 105.— e. 21|4 W S6909 r. »{4|71 

S. A. VICTORIO DE BERNARD1 
Industrial y de Transportes 
CONVOCATORIA 

De acuerdo con las disposiciones esta- 
tutarias, el director convoca a los accio- 
nistas, a la Asamblea General Ordinaria 
que tendrá •ugar el día 30 de abril de 1971, 
a las 18 hs., en el local social, Honduras 
5954, con el objeto de tratar la siguleut» 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la memoria, inven- 
tario, balance general, cuenta de ganan- 
cias y perdidas e informe del sindico, del 
ejercicio terminado el 81 de diciembre 
de 1970. 

29 capitalización parcial del revalúo 
contable Ley 17.335. 

3? Distribución de uttlidades. 

49 Fijación de los honorarios de los di- 
rectores y süidico. 

59 Elección de dos directores titulares, 
un director suplente y sindico titular f 
suplente. 

99 Designación de los accionistas que 
aprobarán y firmarán el acta de la asam- 
blea — El Directorio. 

f 120>^ c 21)4 M? 8&H7 T. WHfl» ■ 
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ffTELLA 

Saciedad Aneabas Argentina 
Comercial, Industrial, Financiera • 
InmoefllarJa 
Registro N* J.6J1 

Convócase a los señores Accionistas de 
StoUft 3. A. Argentina, Comercial, In- 
dustrial, Financiera e inmobiliaria, a la 
Asamblea Oenerai Ordinaria para el día 
29 de Abril de 1971. a las 18 horas, en 
i» «alto Reconquista 468. para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración de los documentos que 
exige el artículo 347, Inciso 1 del código 
de Comercio, correspondiente al ejerci- 
óte Analizado el 31 de Diciembre de 
Mío. . 

2* Elecoióu de Directores titulares y 
Síndico ttuilar y suplente. 

2» Deslgnaciór de dos accionistas pa- 
ca firmar el Acta de* -Asamblea. — El 
Dteeotori« - 

$ 15.— eJl|4-N» 36.301 v.' 7i4|71 

SULZBURG 

8. 1 I, F. O. t i 
Registro N» 69» 

CONVOCATORIA 

Cítese a los Sres. -tcclonlstas a la Asam- 
blea Oeneral Ordinaria a realizarse el 
SO de Abril de 1971, a las 19.30 fas. en 
Zabala 2515, 1er. Piso, Capital, para t v i- 
Ur el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración documentos al 31fl2| 
10, Art. 347. Código dt Comercio. 

2» Distribución Utilidades. 

I» Elección de • Directores y Síndicos. 

49 Designación dos accionistas para 
firmar el acta. — Buenos Aires, 14 de 
Abril de 1971. - El Directorio. 

$ 52,50 e.2114 N> 36.331 ?.27¡4[71 

SAN MARTIN 

Comercial, Industrial, 
Agropecuaria, Financiera 
e Inmobiliaria 
N» 5,178 

Convocase a Asamblea Oeneral Ordi- 
naria para el día 30 de abril 1971 a las 
9 boras, en Doblas 1843, Cap., para tra- 
tar 

1» Documentos art. 347 Cód. Comercio 
f distribuc de utilidades Ejerc. flnali- 
sado 81 diciembre 1970. 

2» Remuneración de Directores y Sín- 
dicos. 

8» Elección de Directores y Síndicos 
y dos accionistas para firmar el acta 
Asamblea. 

El Directorio 
% 60.— e. 21|4 N' 36.658 v. 27|4|71 

SUADOLMAR 

Sociedad Anónima, Comercial, 
Industrial y Financiera 
Registro N* 23.100 

PRIMERA CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
a las 16 horas,, en la sede social, San 
Juan 3835, para considerar: 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Los documentos del art. 347, Inc. 1* 
del Código de Comercio del ejercicio ce- 
rrado el 31U2I70. 
29 Distribución de utilidades. 
3* Elección síndico titular y suplente 
49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta — El Directorio. 

$ 90.— e.21|4 N» 37.176 v.27|4|71 



SOCIEDAD ARGENTINA DE 
PARTICIPACIONES 

0.A. 

Reg. 17.492 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Genera) Ordi- 
naria para 30|4|70, 10,30 ns. Reconquis- 
ta 470. para tratar: 

1» Consideración documentos art. 347 
C. C. ejerc. 31112170. 

Ste Distribución de utilidades. Remu- 
neración directorio y síndico. 

8» Fijación número de miembros d' 
Directorio, designación de directores y 
síndicos. 

4* Designación de dos accionistas pa 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

% 52.60 e.21|4-N9 37.039 v. 2714171 

8UD- ATLÁNTICA 

DE FINANZAS Y COMERCIO 

S. A. 

N» Registro 4.13G 

Convoca Asambl. Oral. Ord día 30,4 
1971, hora 9.30 en Avda. Paseo Coíón 
221, 7» piso, p|tratar sigte. 

ORDEN DE1 DI a 
1« Deslg. 2 aecs. pificmar acta 
29 Consid. Docum Art 347 Cód. Coin 
Plejerc 31I12¡70. 

39 Fijación Remun. Directorio y Sin 
dico. 

49 Elec Directora y Síndicos. — SI 
Directorio 

$ 6«.— •.20i4 N» 33197 v.26i4|i; 



8.A.E.M.S.A. 

Sud Americana Electro 
•Mecánica S. A. Com. e Ind. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria, que 
tendrá lugar el día 30 ae abril ae 1971, 
a las 10 boras, en el toeal de xa calle 
Viamonte 1546, piso 3*. Oflc. 302, Capi- 
tal Federal, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Considerar documentos articulo 347. 
Inc. primero del Código de Comercio, 
correspondientes al ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 1970. ■ 

29 Emisión acciones liberadas para ca- 
pitalizar utilidades acumuladas. 

39 Determinación del número de direc- 
tores y su elección por un año. 

Elección de síndico titular y suplente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

$ 90.— e.21|4-N9 36.790 v.27|4|71 



SILFLO ARGENTINA 

Sociedad Anónima Industrial, 

Comercial y Financiera 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de i970. a 
las 18 y 30 horas, en Maipú 510, 8' piso 
A, para considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de la memoria. Inven- 
tarlo, balance general y cuenta de ga- 
nancias y pérdidas e informe dei síndi- 
co correspondiente al ejercicio termina- 
ac el 31 de diciembre de 1970; 

29 Número, categoría y elección de di- 
rectores y síndicos; 

3* Supresión de la reforma del articulo 
octavo del estatuto socla< resuelto por la 
asamblea ordinaria del 8 de mayo de 
1970 y no cumplimentado: 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

$ 105 — e.21i4-N9 36.815 v.27i4|71 



SILFLO TUCUMANA 

Sociedad Anónima Industrial, 

Comercial y Financiera 
Convócase a Asamblea Genera) Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1970 a 
las 17 y 30 horas, en Malpú 510, 8» piso 
A, para considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de la memoria. Inven- 
tarlo, balance general y cuenta de ganan- 
cias y pérdidas e Informe del síndico co- 
rrespondientes al ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 1970; 

2» Número, categoría y elección de di- 
rectores y síndicos; 

39 Supresión de la reforma del articulo 
octavo del estatuto social resuelto por la 
asamblea ordinaria del 8 de mayo de 1970 
y no cumplimentado; 

49 Remuneración de directores y sindi- 
co; 

59 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

t 120.— e.21|4-N« 36.816 v.27|4|71 

SOFITEL 

Sociedad Anónima Industrial, 
Comercial, Agropecuaria, 
Inmobiliaria, Financiera 
y de Mandatos 
Sxp. 21.548 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Orill- 
earla para el di- 30 de abril de 1971, a 
las 12,30 horas, en Lavalle 1171. 9? Piso, 
Capital Federal, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
19 Consideración de los documentos 
Art. 347, Inc. 1? del Código de Comercio, 
correspondientes al ejercicio cerrado el 
31I12|70. 

2» Determinar número y elección de 
Director, s y Síndicos 

3» Designación de dos Accionistas pa- 
ra firmar el Acta. — Buenos Aires, 14 
de Abril de 1971. — El Directora. 

$ 90.— e.21!4-N<> 36.375-v.27¡4|71 

SURIHUAYa 

S. A. I. c. r l.s A. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los se ores Accionistas 
a la Asamblea General O (linaria para 
el día 30 de abril de 1971. a las 18 
horas en Reconquista 336, piso 11, ofi- 
cina 115 de esta Capital, para tratar el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

I o Consideración de la Memoria del 
Directorio, Informe del Sindico Balance 
General. Inventario. Cuenta de Ganan- 
cias y Pérdidas correspondientes al ejer- 
cicio cerrado el 31 U 2 70. 

29 Elección de Síndico Titular y Su- 
nlente ambos por un año. 

3 Designación de dos accionistas 
para firmar el acta de la Asamblea. — 
El Directorio. 

* 67,50 e. 20!4 N* 3^.985 ▼. 26|4!71 



STRATA - 

S. A. Industrial Comercial 
y Técnica 

CONVOCATORIA 
Convócase- a Asamblea General .O» - 
uaria de' accionistas para el día 30 de 
abril de 1971 a las 11,30 horas, en Ave- 
nida Belgrano 863, piso 79, para tratar 
el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración de la memoria, ba- 
lance general, Inventario, cuenta de ga- 
nancias y pérdidas, Informe del sindico 
y distribución de utilidades, correspon- 
dientes al ejercicio vencido el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

29 Determinación del número de di- 
rectores y elección de los mismos y de 
síndicos y su remuneración. 

3» Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. . 

* 105.— e.21|4-N9 36.668 V.2714|71 

S. GIELFAND 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial, Financiera 
e Inmobiliaria ' 
Expediente N' 35.266 
Convócase a Asamblea General Or- 
dinaria a celebrarse el 30 de abril de 
1971, a las doce horas, en ciudad de La 
Paz 1701, 79 piso *D", Capital, para con- 
siderar el siguiente: 

Oi-DEN DEL HIA 
1* Consideración documentos art. 347 
del C. de Comercio correspondientes al 
ler. ejercicio, cerrado el 31(12170. 
29 Retribución directores y síndico;» 
3» Consideración de las renuncias 
presentadas por los actuales directores 
y, en caso de aceptarse, elección de sus 
reemplazantes. 

49 Elección de síndicos y dos accio- 
nistas para firmar el acta. — El Di- 
rectorio.* 67.50 e.21|4-N» 36.660 v. 27(4171 

SOCD3DAD ANÓNIMA 
INDUSTRIAS ALGODONERAS " 

(8.A.I.A.) 
N» 5.148 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el día 30 de abrU de 1971. a las 
11 horas, en la sede social, San Martín 
576. 3» B, Capital, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración de los documentos 
prescriptos en el artículo 347, inc. 19 del 
Código de Comercio, correspondiente al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 

29 Remuneración al Directorio y Sin- 
dico. 

39 Elección de Sindico titular y Sindi- 
co suplente. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el acta ae la Asam- 
blea. 

Se recuerda a los señores accionistas 
que para poder asistir a la Asamblea de- 
berán atenerse a lo dispuesto en el ar- 
tículo 13 de los Estatutos. 

Buenos Aires, 14 de abril de 1971. — 
El Directorio. 

$ 120 e.21|4 N9 36.366 v.27|4¡71 



S. A. L. V. A. 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
LA VIVIENDA ARGENTINA 
Reg. N* 4375 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971, a las 
9.30 horas, en Corrientes 1386, piso 59, 
para tratar: 

19 Considerar documentos art. 347 Cód. 
Com. (ejercicio 1970). 

29 Distribución de utilidades. 

39 Elección de directores, síndicos y 
dos accionistas para firmar el acta. 

t 45 e.21|4 N? 36.383 v.27|4J71 



SUCLA 

Sociedad Anónima 
Comeicial e Industrial, 
Financiera e Inmobiliaria ■ 
CONVOCATORIA 
No habiéndose realizado la Asamblea 
General Ordinaria convocada para el 12 
de abril de 1971, se convoca por segun- 
da vez en la calle Montañeses 2223, para 
el día 30 de abril de 1971. a las 14 ho- 
ras, para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración de .'la Memoria, In- 
ventario, Balance General, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas, Proyecto de Dis- 
tribución de Utilidades e Informe del 
Sindico, correspondiente al ejercicio fina- 
lizado el 30 de noviembre de 1970. 

2? Elección de Dlrectoies. Síndicos -y 2 
accionistas para firmar el acta. — El Di- 

♦ 75 e.21j4 N* 36.404 v.27,4Hl 

SERVIPETROL 

Sociedad Anónima 

de Operaciones Mineras 

Rívadavia 717. 3 o P of. 311, Capital 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Genera) Ordi- 
naria de accionistas para el día 30 de 
abril de 1971 a las 10 horas, en Avenida 
Presidente Roque Sieny Peña 832, Escri- 
torio 720, para tratar el siguiente 



ORDEN DEL DÍA: , 

1* Consideración de la memoria, » 
lance general, inventario.' cuenta de, gv 
nanclas y pérdidas, informe, del sindio 
y distribución de utilidades, correspón 
dientes al ejercicio vencido el 31 de di 
cieinbre de 1970. . ....... 

29 Determinación del número de dlrea< 
tores y elección de los mismos y de sin» 
dicos y su remuneración. 

39 Designación de .dos accionistas par* 
firmar el act*. — EJ Directorio. 

t 90 e.21|4 N« 36.511 V.27t4|7l 

SILBERGLEIT HNOS. . , 

S. A. L O. - . . j. . 

CONVOCATORIA • 

Convócase a Asamblea Ordinaria da 
accionistas para el día 30 de abril ,de 
19*1, a las 16.30 horas, en la -c'aue Alvar 
Núfiez 115, -de esta Capital; para consi- 
derar el siguiente -, 
ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración de la documentación 
proscripta por el Código de Comercio ..co- 
rrespondiente al 69 ejercicio social cerra- 
do el 31|12|70. 

2? Remuneraciones del Directorio' J 
distribución de utilidades. - . . 

39 Elección de Directorio y Síndicos. 

49 Designación de' dos accionistas par* 
firmar el acta de Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

f 75 e.21|4 N9 36.438 V.27|417J 

SEMILLEROS ARGENTINOS 

S. A. 

Agricolo Ganadera 
• Inmobiliaria . 

CONVOCATORIA 
Cítase a los accionistas a la Asamblea 
General Ordinaria a realizarse el 30 da 
abril do 1911 a las 10 horas, en San Mar* 
tln 68, of. 713, Capital, para tratar el 
siguiente , 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de tos documentos del 
art. 347 del Código de Comercio, Ejer- 
cicio N9 7, al 31|12|1970. 

29 Elección de la totalidad de los Di- 
rectores por aplicación del art. 8 del 
Estatuto. 

39 Elección de Sindico titular y su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. * 

$ 90 e.21|4 W 36.504 v.27[4[U 

SILVAPLANA ~ 
S.A.A.G. y C. 

Registro N* 7736 

Convocase accionistas Asamblea OraL 
Ordinaria, día 30|4|71, en Lavalle 1528, 
p. 6» "L", 11 hs, para considerar: 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Documentos art. 347, inc. 19 C. G 4 
ejercicio 31|12|70. ., ,. ' 

29 Remuneración directorio, sindico y 
distribución utilidades. 

39 Elección de directores. 

49 Elección- de síndicos. 

59 Dos accionistas para ilnnar el acta. 

— El Directorio. * 

$ 60 e.21|4 N« 36.325 V.27|4|71 

SOCIEDAD ANÓNIMA 
MIZRAHI HNOS. - 

Comercial t Industrial de Tejidos 
Financiera, Inmobiliaria, - 
- de Construcciones y Agropecuaria 
• Expte. N» «0.243 ' * : 

. Convócase a los señores, accionistas á 
Asamblea General Extraordinaria, '• en 
primera convocatoria, a celebrarse el. día 
30 de abril de, 1971 a las 9 hs., en el 
local administrativo y comercial de la 
sociedad, calle Tuoumán 2657 "Capital 
Federal, para tf atar el siguiénre 

- - ORDEN DEL DÍA: • 

- 19 Ratificación de la- presentación 'ju- 
dicial pidiendo reunión de acreedores, e 
Instrucciones para proponer concordatos 
judiciales u otra forma de solución judi- 
cial o extrajudicial. ' 

" 29 Consideración dé la Memoria, Ba- 
lance 1 General, Cuadro' Demostrativo 1 de 
Ganancias y Pérdidas. Anexos, Inventa- 
rlo e Informe del Sindico, correspon- 
dientes al> Ejercicio Econóhiipo N? 5, fe- 
necido el 31 de diciembre de 1970. 

39 Consiéracióh de la renuncia del pre- 
sidente y elección de dos directores. - 

49 Remuneraciones al Directorio y Sin* 
dico. 

69 Elección de Síndico titular y Síndi- 
co suplente. 

69 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

$ 120 e.2114 N? 36.188 v.27|4|71 

SALVÁT EDITORES ARGENTINA ' 

S. A. 

Registro N» 7003 
Convócase ta Asamblea Genera Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
a las 10 horas en Marcelo T. de Alvear 
636, 29 piso, Capital, para tratat el si- 
guiente: 

• ORDEN DEI DÍA: 
19 Consideración documentos *rt . . 341 
inciso 1* del Código de Comercio, ejer- 
cicio terminado el- 3l|l2;i&70. 
29 Elección- Síndicos. 
39 Honorarios Directores y Síndicos. 
. .49 Elección de • dos . Accionistas para 
firmar el Acta de la Asamblea. 

$ II _e.21|4 N« '36 293 V.27|4J7I 



jOLEfWó^ÍAt.-Xwies 2ff & sfavíe Mí*. . 



• !'<I-J 



, . Suciedad AnQriin>a i4 i sW „,,. .,.,.,. , 
Industrial y COmeteliL;,, -, J ¡. ,. ' 

( . - ccffivpgAfi5|tí'A.,u; .,;• : 

^ASAMBLEA. CFÍ3HÍJÍ4L,'. ORJiJINApA [ 
-Se comunica a los ^ü^ea. l acetonlstas 
cjut ej H. Directorio de „ia. -ocJi^a,á lia. 
resuelto convocar a Asamblea' Gen, ral 
Ordinaria- de Accionistas p,ára ei :d.a pri-í 
mero de mayo de mil ao7éclep.tc&. i$ptn-< 
ta y uno, a las trece- > t emta. 3Óras¿ 
r en .la;, calle Sarmiento- 1183. -iter sexto, 
oficina veinte. Buenos \trea para con- 
siderar el' siguiente 

ORDEN DEL DÍA; \ 

ív Designación de do» accionistas oarar 
firmar el acta.de la,Asamb.ea.. ; ,. 

2* Consideración deios..o^me,útQs;..del 
Artículo 947, Inc.1* del Código de Cp-i 
iherclo. correspondientes ■», .ejercicio, w-i 
cietarlo cerrado, él "ál|1^0,j :',"'.' 

3* Elecclun, de. Directorio. 
,..4« Elección, de Síndicos rttniJMSr y. Su- 
plente; . ,, ■ , 
."-&■ Destino. 4e,, las. utilidádfiÉ",,'. ,~ 
' 6«' Kevalüo contable. *«s 17,33&¿ . " ; 

7* Reforma de loa, 'statúui? /jspcjtales, 

8* Consideración' de' .''á& resca clones,, y 
actuaciones de las. Aéantoleai» Óeñsráies- 
realizada; - hasta la fecha, y ■' $ú.' su .. caso 1 
ratificación. . .,.." .. ., ... 

9* Consideración da conoi'cfqn.é^: ié¡ 
suscripción especiales y. en u caso ra- 
tificación. - EL Directorio. 

$ 120 e..2I!4-N9 36.;>UÍ. v^4|7l;* 



SOLER & CIAi'LÜBai SJí. 
■ Comercial, y Marítima * 
Ee«r¿ NT 6,401 
Convócase a los señores >v:ci<mlstaa* a: 
la Asamblea. General. DtdSru-'r'á ñára el. 
30 4 71. a' las 16; en Corriente*;, 48a,*, 6»- 
pise, para- tratar el siguiente • 
ORDEN DEL DÍA 
.1' Consideración. Doca. \n.. S41 Cód.: 
Com.. EJerev 31il2[70: 2* Re.' uneracicn 
ai directorio y sindicóse 3*. Designarte 
de síndicos y* de dos acciuniftas oarai 
firmar el acta. — EL Directorio. 

$"52,58 e.21|4 .N» 36.'. *9 V,27.4,7L 

gAMFIT CA013I . 

B.A.I.C 

CONVOCATORIA 

Convócase a. Asamblea- numeral Ordi- 
naria el 29 da abril: -le 19T1 9"0 ns., 
en Ibarrola. 6844, Capitni:> "ederat 
ORDEN DEL DEA. 

1» Considerar DDC Art: 347 C~ C ejerv 
ciclo 10 al 31-12-70; 

2\ Ratificación por la Aamhea, de; 
la. presentación: ■ Convocatoria Acreedo- 
res. 

31 Renuncia y elección; directores- y- 
Bitdico. 

4» Designación nuevo ' domicilio . legal. : 

5? Designación 2: accionistas 'firmar - 
acta. — El Directorio* 

$ 75.- e2H4 Ne"3<rt£t>'v.27Hb71. 



SAN BENITO SíAí 

Inmobiliaria, Comercial. 
Industrial y Financiera 

CONVOCATORIA , 

Convócase a. Asamblea- Gsnerai Ordi- 
naria de Accionistas, ¿ara, <» dia.- 30* de 
abrli de 197t, a las, 18 aira&.. 1- oue 
tendrá lugar: err el local • oclai. calle 
Moreno- 1850, para tratar ?* siguiente» 
ORDEN DEL. OLA: . 
1« Considsración de. la , Memoria, m* 
ventarlo, Balance, íienerai ^uenta de 
Ganancias y Perdidas . tnf^rm» del 
8ffi.drco, correspondiente.... a. ejercido 
vercído el 31 de- diciembre- ae .19.70. 
2"? Distribución de uti'idade . 
3^ Remuneración de'Tlrecuvres y Sin- 
dico. 

4» Elección de Directores ; neniares 1 y 
un suplente y de Síndico Itular. y- $a* 
.píente." 

5? Designación de- dos: accionista- pa- 
ra aprobar y firmar- el acta — ET' Di- 
rectorio. 

Nota: Los señores Accionistas;' de con- 
— — - formidad con' as- tlsposicjones 
estatutarias, deberte decentar 
en la caja- social-, sus- qctfones, 
por lo menos *on trer días- de 
anticipación para, tom triparte- en 
la Asamblea. 
$ 1Q5~— e.21.4 N.» i&77? v.27i4J?l 

SIETE DE FEBRERO 

Sociedp'd; Anónima Comercial, 
Inmobiliaria, y Flnancera , 

Con'.ócase a Asamb'ea General OrdJ; 
nana para, el dia- 35 de abril, de- 1971, a 
las 2Q ñoras» en: Cangallo 1547, Sf ■ oiar 
"D". Capital . Federal;' para, considerar 
ei siguiente „ ' 

ORDEN DEL< DÍA:. 

1<? Considerac.ón docúmentaelónr Ar4 
347 t dei Código de. Comercia correspum 
diente as ejercicio cerrado- al Zl de¡ cn>. 
ciemore de 1970. 

2? Consideración compra.- de-- terrenos: 
en calle Lafuente y ">, Pasaje? Mancoi Caf. 
pac de. esta: Capital. 

39 Fijan numero, y /elección' de dired 
tores 

4» Designación-, deí sindico- titulan -y .su- 
plente. " '■'''. .S '■ 
' 5 o Designación dé do£ aícounistas" oara 
armar pI ceta — B r ' nfre^HHo". 
•••"• % 105.— e.2114 N« '36.313 V.27|4l71 



STRESA • ,,, -,..-.. „.,,■ A ; ' ", 

S. A. .... •>'. ! 

CsmerrfaL- Inflasttíal - ; 

,, • y. A&.r.cpecnaria? . > 
(, , K?l¿£llfl ISJfifi-.. ... .. . 

• - \ CONVOCATORIA^ A- ASAMBLEA . 

• ' - s •'- OEUERAL. QRDINARJA • • • 

PRIMERA' CONVOCATORIA 
CcOTócafie- a Asamblea. General Ordl- 
•nana- para, el 30 de abril de 1971, a lai 
U buraa.: pt* t-afr el siguiente 

' ORDEN DEL. DlAi. 
-f l*'Designaaurr de dos. accionistas para 
firmar elf ectai, 

29 Consideración de la Memoria del 
iCUrebtQrtn^' Ba!anc« General Cuadro. De 
'mostratíso ■ de Ganancias y Pérdidas, 
anastos A 9 a ei informe de) Sindico. 
correspondientes al ejercicio- económico 
cerrado e) 31 -de dlc embre da 1 1970; • 

' 3» E'écclón y fijación; del número de 
directores. 

4» Elección- del 8indlco • titular, y su- 
plente — El Directorio. 

t IOS— . es 2H4t m. '36.353 v.271471 

8; A¿.I. C; ESTABLÉÚianENTQS E. A. 

...*■-,.:. CONVOCATORIA 

Convócase' á Asamblea General- OrdJ 
nana para, et dia. 30 dé- abril de 1071. a- 
'as 17, horas: en. ta sede legaU, calle Díaz 
Velea N* ; 6276. para . tratar el slguuV'te 

, ,* ORDENJ DEL DLAI 
I* s Consideración- de la: Memotla. Ba¡- 
-laftce; General. Cuenta: de Ganancias, y 
Pérdqas. Inventario e' Informe del Sur 
dlco. corrést¡ond*emes. al ejercido ter- 
minad c e¡- 31 de diciembre! de 1H70¿. 
. 2*. Elección del Síndico titular y< su- 
plente! 

, 3' Designación de dos- accionistas pac» 
firmar el acta, de? Asamblea.'. — E3 Di- 
rectorio^ 

i -. 90^- e.2114- N9 36JM; v;27rt|71 

SACHESA 

Soc'edad Anónttna 

Come-f^al. Inlusirlal,, 

Financiera . e Inmobiliaria 

Resisfo N* 30.270 
Convócase a /.sambiea General ÓMK 
.nana .de accionistas!; para el diai 29 de 
abril de 1271. a. las 12 ha. en Sarmiento 
2608, 3» P 1 *'B". Capí Fed^ para: consi- 
derar e) .steulente: 

- ORDEN' DEL DTAt 

1« Consiaeracion- y aprobación de .'os 
doc. Art 347 Inc- l»del C. de Comercio 
correspondientes ai ejercicio finalizado 
fe] 37 de diciemore de- 19TO 

2<? DTftribtieiom de' utilidades. 
' 3? Elección de <■ Directores y Síndicos 
titulares- y suplentes 

4* E'ecc'ón de dos accicmtetas' para, 
firmar el > Acta> — El Director» 

r 90;— e.2ir* m 36.459 r.27[4¡7l 

BADS? ■ 

8. A C. CUL F. I. M.; 

CONVOCATORIA 
CCnsócaye. a los accionistas de- Sadé 
S. A C. C. I. P. 1. M^ a- la Asamo'ea 
OBnaral' OTdínara que tendrá lugar *0 
día 23 de abril, de 1971. a. las 11 horas 
en la cal'e Bartolomé Mitre 699. 69 olso. 
Capital Federal, para tratar el siguiente* 

ORDEN DEL DÍA! 

1» Considerpclrtn del Inventario. Ea- 
tance Oereral, Cuenta, de- Ganancias- y 
Pérdidas Memoria "ie Informe del Sindi- 
co, correspondiente' ai eJerclBIo» cerrado 
el 3rde< diciembre- de 1970. 
• 2* Ptlación de honorarios al Dlreétorio 
y Sindicó y d'stribdclórr de utilidades 
dej ejErcicip 

3? capiíalkaciórr del Revalúo can> 
tabie, 

4« Determinación del. número de DI» 
rectores. Art.: 11 de los Estatutos.- 

5» Designación de ■ Directores, de Sin- 
dico *. tular y suplente. 

6* Consideración, del tratamiento de-U» 
Reserva, para Dividendos futnroa. 

7»?' ratificación de-, la. emisión de- ca- 
pital realizado, por el D^ectorio el 18 
111971 

8» Designación, de • dos accionistas para 
aprobar el Acta do la Asamblea — El 
r Irectorio. 

Nota: Se recuerda.- a. los' sefiores accio- 
nistas lo- establecido en 31 arttcuio 
21» de los Estatutos: en lo referen- 
te aL depislto de las accianest 
, , S.13S.— eJU4 N? 36.471. T«27¡4i71 

SAÍT FE>ÍO ' 

S. A C- L- F. y A. 
RCg!stu> NT 12 682-. 

Convócase a. los. señorea, accionistas a 
la. Asamblea C&neraL Ordinaria! Que^ se 
llevara,, a.cabo eldfa.3Q.de abril de mil. 
a las 18: eñ la calle. Alsina 1535.' 5? plLQr. 
Capital., para t-^tta r et siguiente; 
ORDEN DEL', DIA:, 

1? Aprobación, de. la. documentación 
del Art 347 del OCdigo-.de Cfimentiotco- 
rresp-jn diente a) ejercicio cenada. eL 31 
ae dieiembre.de. 1870 v 

2* Dftrrtbt'ctón des utílidade&w 

3 préecldn- de dfl*ertí-tres; y stndfcos, 
4<" Deate-naclónde dov accatmiEtas para 

firmar' el deta? — - ErDIfeet*rid< 

" i 18^ e;21(4' N» 36.464 ».27i4j71 



6FIT ARGENTINA .« - ,■"';'; V ' í 
Financ'era,. Industrial y;, CadnerciaLl 
Saciedad Anónima * 

Numero- dé 'Registro' Naciónalr 6.38» T 
CONVOCATORIA ; 

• DB acueruQ can el artículo- • 17. Eata< 
tutoa¿ convócale a loa señores^ accionjb- 
tas a la -Asamblea General Ordinaria, ei 
dia 30 de abril de J97I. a la hora 11. eQ 
Bolívar 592 C«\n!tai FederaL 

ORDEN DEL DLAi 

1* Cons delación documentación Art: 
347. tac: I a del Código de¿ Comercio al 
31 da. diciembre de 1970: 

S>. Remuneraciones . Directores^ j\ Slnr 
düsoa: 

• 3» Cubrir vacantes en,el>.Dfreetorto. si 
correspondiera: y eleccón . dei. Síndicos 
por un año. 

4» Designación, de - dos:. acclrmlfitftB para 
firmar et Acta: 

Nota: Se recuerda a los señore&accíanis- 
tas Que para concurrir á Jsl Asam» 
bléa. tíebeián' depositar, tai. accio- 
nes en la,, sede social, trer días 
antas ¡ de, la ceifibradóJiJ de las 
m sirias. — Buenos , Aires, 14 de 
abrU dé 197J — El DirectpUQi : 
$ 90— e.2ll*.N«3a2att-vJ7l*j31 

S^AlGLRíA^- . 

Saciedad: Anónima. . 
Grasos Refinadas. Arfcnttnu 
Comercial e < industrial 
Espediente NT 28.304 

CONVOCATORIA - . / 
Conforme con las, prescripciones dej 
Estatuto Social, convocase a los señores 
accionistas a- Asamblea - Oenerai ordina- 
ria^ que se ceiebrarA- el dia 3a de abril 
de 1371. a.laa 18 horas., en la, sede de la 
SociedaiU sita en: la. calle 8ulpacha 760, 
5» piso, oficinas, N* 29^ 3tt y 3L Cap.tal. 
FederaL con: el. objeto de considerar, el 
siguiente 

ORDEN DEL DLA; 
. i* Designacjon de dos; accionistas para, 
firmar, et Acta, respectiva. 

V» Conslderac ón de la Memoria.. Ba- 
lance GEnerali. Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas. Inventarlo e Informe del Sin- 
dico, correspondientes al tercer ejercicio: 
económico de la Sociedad; cerrado el 31 
de diciembre de 197Qj> 

3? Distr budúnr de las. utilidades: de- 
terminación honorarios Directores y Sín- 
dicos: y remuneraciones previstas, ea si. 
Art 8* de los Estatutos Sociales^ 

4' Determinación: del numero de miera* 
atas tíei Lfirectarij y el£caon:de EOreo 
torea- titulares y suplentes:, par un: año. 
. 5? Eleccisn del Bindlca titular, y su- 
Diente, por uit año — El Directorin- 

» 135.~e.2U4 N« ^36.461 V*27i4j73 

8AGASTT EXPOBJ - IMPORT 
Exportadara, Importadora», 
Comercial; Agyopecuaiia$ 
Industrial Financiera. 
Constrnctota-.. de-> Mandato» 
y Servicios. Sociedad Anónima. 
R*gfalter:N' 23JS£: 

CONVOCATORIA 
Convócase a . los. señores . Accionistas a 
Asamblea. Generan Ordinaria, el día, 30 
de abril, de 197r a tai ll 30 bpra&. en el 
locaL social, de- la Avda Rnque. SAenz 
Peña. 623, < entrepiso),. CapltaL, pata ^uat 
tar eL siguiente 

ORDEN DEI DIA: 
1* Consideración, documentación Art. 
347 del Cddigr de Comercio. Ejercicio 
cerrado al 31 de dloembré dé-1970.'' 

2? Elecclun Sindica titulan ■ y ' Sindico 
suplente pr, um añú . 

3^Deslgnaeion- d> dos Accionistas para; 
firmar el Acta de Asamblea. — ■ El DI. 
reciario. 

$.75 ez 2L4 NJE 36.025 v:. 271*171 

sangay: 

s: a-c. i;l:f:cí Ai 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el dia 30.de abril- a las. 2t hay para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1» consideración: documentos- Art ■ 347, 
Inc. 1». Código de COnn, EJerr cerrado 
3r 12170. . 

2» FiJacióL número Directores y elec- 
ción de los mismo» por un año; 

3* Eleccmi ael 8indico- titular y su- 
plente para, el nuevo ejercido 

4» Designación- de 2 accionistas para 
firmar el acta.. — El Dlrectorioi 

S, 52.50 3.. 2114 N» 36^023 ft 271471 

SAN ANTONIO. 

Sociedad Anónima^ 

Inmrbtllaria, Comercial 

e Industrial 

Nt 4JK 

CONVOOATORIA . 
Consócase a. Asamblea, General Ordlna* 
ria para el dia. 30 de abril de.l97r a las 
12 horas, e» Avda. Córdobas 1432* 7» -pi- 
soí para, tratan e«. siguiente 

T r>ino ,tpt OTA" 

1* Cünalderacioo documtntaciiSm Ar- 
tlculr 347 Inc 1° f(T de C.^ corresuoto 
diente ai^ EJenoicto^ 

2? Eftcpiói df,- Slndfcoe, pox;um año.. 

S' Desisrnaclóp de do» accionistas, nsra. 
ftemai! 1 el actaa — EL Dlrectorloi: . 
Nata: Se recuecdi e' Arf l?'del Estatuto 
$ 60 e. 21|4 N»' 36.901 v. 27,4|7l 




gISTO, LEMME Fi 
Sofeledát,' Antfnfn 

'Coiíére'a* -¿""latf , 

N» gffl.02 ,-<'.;..<«".t —<i 

CONVdcA¥aRlA'f ; f -j*' • 
' - Gonvócaei-. a. los.- seúares; ACRiordstu 
a. la- Asamblea. Genera** Ordinaria.! ^t» 
tendrá- lugar ei día 30 ae abril • de -.1^1 
a' las 17 hs¿ eneuocaí de la Sociedad, 
calle Ospallata 406Q64. de- esta- Capital, 
para tratar el siguiente .,., , . .,, . t 
o r Vi« iís.1 día .j.^. i>rrrj 

1* Consideración deh Balance OeneraL 
Caadro>Demofitr&tivt> dV Ganancias y Per. 
didas» Inventarlo,. Memoria e< Internet de) 
Sindico- correspondleme, al séptrno;. ejer- 
cicio finalizado ■ e, 31 de .diciembre, qa 
1970. . . ,, ... ..-. ,.,,\.i ,-,, t 

3^ Distribución de- otnwades. ; .v>-', 

3* Remuneración v ax los .Directores 9 
Síndicos. .-.-..;.-; 

. 4? Deslgnac ór ú> un Sindico -titulaT y 
un Sindico 6uptent*;.ppt: et 'térjpino dé 
un año . , %A ,. --. All 

59 Deslgaclón .df . dos Acciontetaa 'pem 
firmar el Acta de» Asamblea — - EJ Di- 
rectorio. •. :.-f« .|,.. 
% 105 e. 2T*-N*3&9&9 V ¿írífli 

SAGITARIO: ■■■'■■•■■- 

&. A. ,.-... -,- ..... ,..;:,-. 

ComerdAL, bdüW^ 
y- Financiera. . .'"*., 

Retíatro 6^304 ..'„ i ."'..','^,^ 

Convócase a_ ASarnblea . C&:;eral OwB" 
naria de accionistas pares «l -Jf d- inrO 
& tas 13 JO norat: en Zaploti 2352; Dep. 
1» pbí Capital, . para . tm&? ■* . - , 
o '•"» !>f rn&.z , . 
K Considerar DflcnírffintqB- -dtfeUlo 341 
Cód. Comerció, ejercicio -ierri*.1t .3111270. 
2* Eftiecinn: de, Díütctwrtu i Suidicoe 
(TUaHary Suptentei .r doc xetoribrtas 
para suscribir el Acta. — V Dire'Ctó^p. 

$ 66 e.2Ií«-N» 38, J34'T.27¡4Í71 



SOCIEDAD ANÓNIMA ' 
CONSTRUCCIÓN EDIFfCtW 
RIVADA VIA 4350 % 

Expediente N» 19^38' 

CONVOCATCMOA 

Convócase a los señores A<*donictaa • 
la Asamblea' Generar ordftíarla, k' ee- 
lebrars* e» 30 dé abHrdé U»"l. a la* 16 
horas, en la. seda social» «da. Juilo 
A, Roca 733, 2* piso: - TSpitai ' FederaL 
para, consideran 1 el siguióme: 

ORDEN DELl DlAi 

1» Consideración; de- <cs.- jocumentoa 
que prescribe, el Ar£i 347 dei- Código de 
Comercio* correspondiente» . sjerelelo 
cerrado el 31 de diciembre, dé— 1970* 2? 
pis£rinuciónr< de utilidades; «** Elección 
de Síndicos: Titilar.- y^ Supientei 4« De^ 
signaciónf de dos accionistas- para "fir- 
mar el acta de la Asamblea. — Los 'Li- 
quidadores. 

$ 76.— eJM N» 3&.TIÍ W Í7|4|7I 

SAN CALA". - ™ .> ■ 
Sociedad Anónima: 
Inmobiliaria^ Ftnaaciéfs^ 
Comercian y- Arrféata.- Ganaderil 
CONVOCATOHIA' 
Se convoca a: ioe. señores Acdonlatas a 
Asamblea Genera.- Ordinaria- para el dia 
30^de abrilderl971 -a flaa- once horas, en 
San, Martin. 24*. l\ Of j lfl». para trata» 
elsig"len£e. 

o^j-yürT^'DELr. ilíA.» : s - "'■ 
1* Consideración 'den íoe: documentos 
pcescrlptos por-er Art: 347: .del Código de 
Comercio' y Distribución djí- Dt : Hdadea. 
2? Consideración Acta N'12S Dlrectorto. 
3* Designación df: un Director Titular 
por tres años. "y etectíórfcde-:SÍQÍiÍCQ ti- 
tular y Sindico suplente 

4» Designación dedoa' Acel»nlstas' , pars 
firmar el Acta.. - El DJJ-eetorloz * 

Y a: continuación .la AsamJtüea General 
Extraordlnaní naratrals^ffí síguienle 
ORDEN DEL: DÍA; 
1* Modrficaciún' del Estatuto. • • 
2* Designaciá^ d^ doF Accionistas r*» 
ra firmar el Acta: — El Dtrecterifi- '■ 

$ 135 e 2UÍ, W 33J3S v. 27|4l71 

8APUKAY "" 

Sorledad. Anenhna:-CosacrcIaIr ' 
Industriad iernnbüIlaHa.. - 

Financiera -y Ctn-trnetors 

Rexlstrv NW'23 4» 

CONVOCATORIA'. 
Se convoca a los señores: Accionistas a 
Asamblea. Qener»- Ordmaxia- que ; se ce- 
lebrará el dia 30 de abril de 1971 s las 
12 hora?, en. el local de-- la ealle-; Marcelo 
t? áp^ AJyear 636t 45 pi» ' de: la Ciudad 
de Buenos: Aires, para, eonsídejtar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA l 

1* Consideración y aprebactórrde la -do* 
cumeriUúOn- prescrrptaiPDt el arricu^r> 347 
inciso' 1» del Códisc de Comercio: corres^ 
pondiente: al cuartc- ejerefeir social ce- 
rradd el 3l.dtLdictembw-de. 197K 

2« Eteecfót de-, tres- D3:ectoreB> 

3í"Efecciót dfi-ut S3rcdlcccttíDlar=y.un 
Sind'co suplenrez 

4%D£?Jsn»nór 1 dF-d»s. ÁcclflUletap' par» 
firmar eJ Acta de la Asamblea. •- *"- 
$ 75 e. 21|4"N» 35:818- v. 27 L 4j71 
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»■>-• 

sociedad Anónima 
Comercia Industria!, 
Financien: e Inmobiliaria 
CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores Accionistas a 
.la Asamblé General Ordinaria a reali- 
zarse el día 29 de abril de 1971 a las 
17.30. horas en el local de la callé La* 
van> 1473. Oficina 107, Capital Federal, 
para tratar ei siguiente 

ornEN DEL DÍA: 
v Consideración da los documentos 
que establee el Art. 347 del Código de 
Comercio, ejercicio cerrado el 31 de di- 
clembr . de .1970. 

" 2» Elección de Directorio y Síndico ti- 
tular / suplente. , , 

3» Deslgnác óh dé dos Accionistas para 
suscribir el Acta de la Asamblea. — El 
Directorio. 

* 90 e. 2014 N» S6 244 T. 26¡4¡71 

- Sociedad Anónima 
Comercial y Financiera 

S0LYORO ' 

- J Registro N* S.408 

í , CONVOCATORIA 

Convócase Ásambéa' Ordinaria accio- 
nistas para el díar30~dal corriente, a las 
11 horas, en 25 de Mayo 195, para tra- 
tar el siguiente: 

OPDEN DEL DÍA: 

1* Documentos previstos por el Art. 
347 del Código de Comercio correspon- 
dientes al ejercicio terminado el 31 de 

diciembre de 1970. ■- ■ 

{ 2? Destino del ' saldo" de la cuenta de 
ganancias y pérdidas y remuneraciones 
estatutarias. 

r 3* Elección de Sindico' titular y su- 
plente. » - 

< 4' Designación dedos accionistas para 
«probar y firmar el acta, — ■ El Direc- 
toría -- - 

, % 67,60 e.2014 N» 33.135 V.26|4|71 

SAN JOSÉ DE LAS LOMAS 

Comercial, Inmobiliaria - 
y Financiera 
Sociedad Anónima 
(N» 17.077)- 

CONVOCATOBIA 

, Convócase a. Asamblea General Ordi- 
naria para el 3Q de abril 'de 1971, a las 
9. en Reconquista 491, piso 2?, para tra- 
tar el siguiente 

OKI/EN OEl DÍA: 

1* Consideración dooumentos Art. 347 
Inc. 1* del Código de Comercio, ejercicio 
cerrado el 31H2I1970. 
' 2» Fijación número de Directores tltu 
lares y suplentes, elección de los mismos 
y garantías, y elección de Síndicos titu- 
lar y suplente. 

3* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 86.— e.2014 N? 33.171 v.26|471 

SELINONTE ". 

Sociedad Anónima 
Comensal. Industrial, 
Financiera y Agropecuaria 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el' dia 30 de abril de 1971, a 
las 18 horas, en 25 de Mayo 578, 4» piso, 
Capital, para considerar: 

ORDEN DEL DIA: 
■ 19 Consideración documentos Art. 347, 
Inc. iv del Código de Comercio, ejerci- 
cio terminado el 31 de diciembre 1970. 
2» Fijación de número de miembros 
f elección directores y Síndicos. 

3? Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

. S 67.50 e.20(4 N9 33.157 v.26|4|71 

S. A. MILANO HNOS. 
I. y C. 

CONVOCATORIA 
De acuerdo a las prescripciones legales 

Ír estatutarias, el Directorio convoca a 
os señores accionistas a la Asamblea 
General Ordinaria para el dia 30 de 
abril de 1971, a tas 18 horas, en el local 
do la calle Piedras N? 737, para someter 
a su consideración ei siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 

V Ratificación de los sueldos da los 
directores- gerentes y fijación dé' los que 
correspondan para el' año 1971. 

2? Lectura y consideración de la Me- 
moria, inventarlo. Balance General, Cua- 
dro Demostrativo de Ganancias y Per. 
dldas e Informe del Síndico, correspon. 
diente al ejercicio vencido el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

3? Elección de un Síndico titular y un 
Sindicó suplente. 

4P Fijar el número de miembros que 
constituirán el nuevo Directorio y pro- 
ceder a la elección de los mismos. 

5? Designación de dos señores accio- 
nistas, para que aprueben y firmen ei 
acta de Asamblea. 

Para que los señores accionistas, pue- 
dan concurrir a la Asamblea deberán 
depositar en la Sociedad las acciones o 
certificados de depósitos bancarlos de las 
mismas, con tres días de anticipación. 
por lo menos a la fecha fijada para 
l* reunión. — El presidente. 

$ 160.— e.20(4 N« 33.122 v,26|4|7l 



SAFICI 

S. A. C. I. F. A. M. 

Registro N» 6.138 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
AsamMea General Ordinaria a realizar- 
se el 30 de abril de 1971, 19 horas. 
Avda Pte. R. Sáenz Peña 890, 8? p» *'D". 
para tratar el 

ORDEN DEL DIA: 

1* Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta de la Asam- 
blea, 

2» Lectura y consideración de la Me 
moria, Inventarlo. Balance General. 
Cuadro -Demostrativo de Ganancias y 
Pérdidas e Informe del Síndico del ejer- 
cicio económico N» 18 al 31 de diciem- 
bre de 1970. Honorarios del Directorio y 
Síndico. 

3» Determinación del número de Di- 
rectores titulares y suplentes, su elección 
y nombramientos de Síndicos titular y 
suplente. 

- Se recuerda a los señores accionistas 
el cumplimiento del Art 19 de los Esta, 
tutos. — £3 Directorio 

' t 135.— e.20|4 N° 83.177 V.26!4|71 

8ÜTLA - 

S. A. O. I. F. I. y A. 

CONVOCA-TORIA 
Convócase a los señores 'Accionistas a 
asamblea General Ordinaria para el 
dia 30 de abril de 1971 a las 17 ho- 
>-as en la Avenida del Libertador Ge- 
neral San Martin 2502, 8« piso. Capital 
Federal, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEi. DIÁ: 

>- 1* Consideración de documentos pres- 
criptos por el artículo 347 del Código 
de Comercio correspondientes al ejerci- 
cio cerrado el 31 de diciembre de 1970 
y distribución de Utilidades. 

V Elección de Directores titulares y 
suplentes y designación de Sindico ti- 
tular y suplente. 

3» Elección de dos accionistas para 
que firmen el Acta de la Asamblea. — 
El Directorio. • 

f 105 e.20¡4 N« 33.456 2C¡4|71 



SAN ANDRÉS S. A. 

Inmobiliaria, Agrícola Ganadera, 

Comercial y Financiera 

Registro N* 7.224 
Convócase a Asamblea General Or- 
dinaria para el dia 30 de abril de 1971 
a las 18 horas en San Martin 663. pi- 
so 8?. Capital Federal, para considerar: 

V Documentos art. 347 del Códigc de 
Comercio correspondientes al ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970 y 
distribución de utilidades. 

2* Elección de Directores, de Síndicos 
y de dos accionistas para firmar el Ac- 
ta de la Asamblea. — El Presidente. 

% 60 e.2014 N? 33.834 v.26|4|71 

SALVADOR DE SIMONE Y Cl\. 

S A C I F I 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA 

Se invita a los señores Accionistas a 
participar en la Asamblea General Or- 
dinaria que tendrá lugar el dia 30 de 
abril de 1971 a las 18.30 horas. eD el 
local social sito en la calle Culplna N* 
1354158. Capital Federal, para tratar el 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

' 1* Consideración de la Memoria, Ba- 
tanee General. Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas Distribución de Utilidades e 
Informe del Sindico correspondientes al 
Ejercicio Económico N» 12 cerrado el 31 
de diciembre de 1970 

2" Consideración de las retribuciones 
asignadas a los Directores Ejecutivos. 

3* Fijación del número de Directores 
titulares y suplentes y elección de los 
mismos. 

V Elección de Sindico titular y Sin- 
dico suplente. 

5» Designación de dos accionistas pa- 
ra que aprueben y firmen el Acta de 
la Asamblea. — El Directorio. 

$ 120 e.2014 N* 32.374 V.26|4171 

SHEMESH 

Sociedad Anónima Inmobiliaria. 
Comercial. Industrial v Agropecuaria 
CONVOCATORIA 

Se Dama a Asamblea General Ordi- 
naria dar Accionistas para el dia 30 de 
abril de 1971 a las 19 30 horas, .en el 
local social, calle Corrientes N» 6352, 29 
piso, Dpto. C„ Capital, para tratar el 
siguiente: 

OT»P*:n DEL DIA: 

1» Consideración de los documentos 
del articulo 347 del Código de Comercio, 
correspondiente al ejercicio cerrado el 
día 31 de diciembre de 1970. 

2« Distribución de las utilidades. 

3» Elección y fijación del húmero de 
Directores. 

4» Designación del Sindico titular y 
suplente. 

5» Designación de dos accionistas para 
firmar «1 acta de asamblea. — El Di- 
rectorio. 

% 112,50 e.2014 No 33.412 V. 2614171 



SWEATERS CLAUDITO 
S. A. C. 1. F. I. A. 

CONVOCATORIA . 

Convócase a los señores Accionistas a 
la Asamblea Genera] Ordinaria para el 
dia 30 de abril de 1971 a las 19 Horas 
en la 6ede social calle Pasteur 330, Ca- 
pital, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración del Balance ^General 
y Cuadro Demostrativo de Ganancias y 
Pérdidas al 31(12)70 y Art. 347 del Có- 
digo de Comercio. 

2» Elección de Directores, un Síndico 
titular y un Sindico suplente por un 
año. 

3» Designación de dos accionistas para 
lirmar él acta. — El Directorio. 

$ 75 e.20¡4 N« 32.485 V.2G4|71 

SUDANEL . , ' 

Scciedad Anónima '- 
Industrial y Comercial 
N? 13.336 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria, que ten- 
drá lugar el dia 30 de abril de 1871.' a 
las 18 horas., en el Joca) de, la Sociedad/ 
calle Lavalíe 2168. de esta Capital, para 
tratar- el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración del Balance General, 
Cuadro Demostrativo de ' Ganancias y 
Pérdidas, Inventario' Memoria e Informe 
del Síndico, correspondiente al décimo 
ejercicio, finalizado el 31 de diciembre 
de 1970. ■ 

2? Distribución de Utilidades. 

3» Remuneración a los Directores y 
Síndicos. 

4» Elección de un Presidente, un Vi- 
cepresidente y tres Directores titulares 
por el término de dos años. 

6» Designación de' un Síndico titular 
y un Síndico suplente por el término de 
un año. 

6? Designación de dos Accionistas pa- 
ra firmar el Acta de la Asamblea, — 
El Directorio. 

* 120 e.20!4 NO 31.699 V.26|4171 

SAMAIT 

Sociedad Anónima Manufactura 
e Importación de Tejidos, 
Comercial. Industrial 
Inmobiliaria v Financiera 
Espediente: Inspección General 
de Justicia N» 4867 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, para el Ha 
30 de abril de> 1971 a las 12 horas en 
México 628. piso 69. Capital Federal, pa- 
ra tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1»> Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

29) Consideración de la documenta- 
ción preFcrinta por el artículo 347 de' 
Código de. Comercio, correspondiente al 
etercicio cerrado el 31112170. — Destino 
de las utilidades. 

39» Determinación número de direc- 
tores elección de los mismos y de sitt- 
dVo tituíar v surtiente. , 

Buenos Aires, abril 13 de 1970. — Ei 
Directorio. 

$ 90 e. 20i4 N9 35.714 v. 26|4|71 

SERIE DE ORO 

Sociedad Anónima Industrial, 
Comercia', Financiera e Inmobiliaria 
Registro N» 2.996 

CONVOCATORIA 

Cítase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el 30 de abril de 1971. a las 18 ho- 
ras en Larrea 653. 5» piso, oficina 20, 
Capital, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 

Consideración documentos al 31(1211970 
Art. 347 Código de Comercio. • 

2» Elección de Directores. Síndicos. 

3» Designación dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

Buenos Aires, de abril de 1971. 

* 67,50 e. 2014 N9 33.871 v.26!4|71 

SAKA 

Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 

Por resolución del directorio se con- 
voca a los accionistas ala Asamblea 
Ordinaria que se efectuará el .día 27- de 
abril de 1971, en el local de la calic 
Gualeguaychú 1981, Capital Federa] a las 
8 horas y a efectos de tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

1») Consideración de la memoria, In 
ventarlo, balance, cuadro demostrativo 
de pérdidas y ganancias y el Informe de' 
sindico correspondiente a los ejercicios 
económicos cerrados al 3014170. 

29) Elección de directores. 

39) Elección de sindico titular y sin- 
dico suplente. 

49) Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de asamblea. — El 
Directorio. 

$ 75 e. 20¡4 N9 35.717 v. 26!4|7l 



SCORZA HNOS. 

S. A. de Transportes 

Comercial, Financiera e Inmobiliaria 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30(4|197i a las 9 horas, en 
Suárez 968, para tratar: 

(• ) EN DiíL DIA: 

19 Consideración documentación arfe. 

347 del Código de Comercio al 31 1 12170* 

29 Elección de directores, síndicos j 

dos accionistas para firmar el acta. — 

El Directorio. 

% 45 e.20¡4 N» 32.460 v.26[4|71 

SOLVENCIA 

S. A. C. I. F. I. A. 

Convócase a Asamblea General OrdI« 
naria de Accionistas, a realizarse el ¿0 
de abril de 1971. horas 17.30, en CáS- 
telli N» 361. P. B., para tratar: 

19 Documentación citada por el ar« 
tículo 347 del Código de Comercio, co- 
rrespondiente al ejercicio cerrado el 

29 Designación de Directores, Síndicos 
y dos Accionistas para firmar el Acta. 

S9 Aumento capital y emisión accio- 
nes. — El Directorio. 

$ 60 e.20!4 JT? 32.048 v.26J4|7I 

SANDVIK ARGENTINA 

■ Sociedad Anónima 
Comercial e Industrial 
(N» 2860) 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General OrdU 

?£f, ia ,*, r * aIizar se el día 30 de abril d« 

1971, 12 horas, en Paseo Colón 221 2» 

piso, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

• 19) Considerar documentos articuló 

347. Código de Comercio, ejercicio 3Í(12J 

29) Considerar honorarios directorio. 

39) Elegir directores, síndicos y dos 
accionistas para firmar el acta. — El 
Directorio. 

I 75 e. 2014 N9 35.519 v . 26¡4|7Í 

SOCIEDAD COMERCIAL 
DE RELOJERÍA E 
INMOBILIARIA S. A, 

CONVOCATORIA 
Convocase a Asamblea General OrdL 
narla para el día- 30 de abril de 1971, 
a las 14,30 hs., en Florida 890, piso 18, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

l 9 ) Consideración documentos art 347. 
toe. 19 del Código de Comercio, ejercí. 
cío al 31 de diciembre de 1970. 

29) Remuneración al directorio y sin- 
dico. 

39) Elección de directores y síndicos y 
designación de dos accionistas para fir- 
mar el acta. 

Buenos Aires. 13 de abril de 1971. — 
El Directorio. 

$ 67,50 e. 2014 N9 35,619 v. 26¡4J71 



S. A. CARLOS CASADO LIMITADA 

CONVOCATORIA 

El directorio convoca a ios señores ac 
clonlstas a la Asamblea Generai Ordi- 
naria, que se realizara el 3u ae abni de 
19'a en el local suciai, calle 25 de Ma- 
yo 158 a las 10 horas con ei siguiente' 
ORDEN DEL DIA: 

1') Lectma > consideración de la me- 
moria, balance general, cuenta de ga- 
nancias y perdidas, inventario e tnfor- 
me del sindico, correspondente a* 62 
ejercicio comprendido entre el 19 de ene. 
ro y el 31 de diciembre de 1970. 

29) Honorarios . retribución a direc- 
tores. 

39) Distribución d* utilidades. 

49) Ampliación de. capital social. 

59) ¿misión de aceites para pago M 
dividendo. 

69) Elección de un presidente y ocho 
directores, por el térmkvo de dos años, 

79) Elección de slndicc titular y sin- 
dico suplente por el término de un aña 

89) Designación del contador que cer- 
tificará el balance general, cuenta de 
ganancias y pérdidas y anexos corres- 
pondientes al ejercicio a cerrarse el 31 
de diciembre de 1971 y determinación 
de sus honorarios. 

99) Designación de dos accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el acta de la asam- 
blea. 

Do conformidad con lo disóuesto en 
el articulo 15 de los estatutos, para te- 
ner derecho a concurrir a la asamblea 
los accionistas deberán depositar en la 
sociedad calle 25 de Mayo 158 Capital 
Federal, de 13,30 a 17,30 horas hasta 
tres días antes del fijado para la reu- 
nión o sea hasta el 27 de abril de 1971 
a las 17,30 horas: las acciones o certi- 
ficados de depósito. librados por bancos 
p institución asimilada. 
Nota: "En la votación del punto 79 ias 
■■■ — acciones en circulación tendrán 
derecho a un vote por aición' . 

Buenos Aires. 13 de abril de 1971. — 
El Directorio. 

$ 255 e. 20!4 N? 35.696 y 26¡4!71 
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SAN IRENEO 

Sociedad Anónima 
Comer* ¡al, Industrial, 
Constructora e Inmobiliaria 
Arda. Pt«. Roque Sáens Peña 332 
5» piso, O.icina 502, Capital 
CONVOCATORIA 
' fie convoca a los Señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
SO de Abril de 1971, a las 19,30 horas, en 
el local de la Avda. Pte. Roque Saenz 
Peña 832, 5f piso, oficina 502, Capital 
federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración de los documentos del 
»rt'. 347 del Código de Comercio por e] 
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 
¿970. 

3* Elección de Síndico Titular y Su- 
plente. 

3* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

" í 75.— e.21¡4 N» 36.080 v.27[4¡71 

ÍIMCA 

Soc. Anón. Cora, e Ind, 
¡ * CONVOCATORIA . 

Convocase a. Asamblea General Ordi- 
naria para «1 día 30 de abril de 1971, 
a, las 10 horas, en José M. Moreno 539, 
Capital Federal, para considerar el »l-> 
guíente: 

ORDEN DEL DI*- 

1* Designación de dos Accionistas pa- 
IB firmar el Acta. 

8* Consideración de la Memoria, In-. 
tentarlo, Balance General, Cuadro d« 
Ganancias . y Pérdidas e Informe del 
■índico, correspondientes al Ejercicio 
«errado al 31 de diciembre de 1070. - 

3* Distribución de utilidades. 

4* Fijación del . número de Directores 
titulares y suplentes. 

8* Elección de Directores titulares i 
gañientes y Sindico r y suplente. 

— El Directorio. 

$ \r-> r:i|4 Ni M.252 V.2714171 

8ACIGAF1 

Florida 125 - Bs. Aires - 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el día 30 de 
ab~it de 1971 a las 18.30 horas en Mo- 
llea 139, piso 3«. Capital Federa», para 
tratav el siguiente: 
i . ORDEN DEL DÍA: 

1» Designación de dos accionistas pa- 
ta que firmen e! Acta de la Asamblea. 

20 Consideración de la documentación 
prescripta por el Art. 347 del Código de 
Comercio al 31 de diciembre de 1970. 

3* Capitalización del monto propuesto 
ta la Memoria para distribución del Re- 
Valúo Contable.' 

4? Aumento del Capital autorizado. 

5». Elección de cinco Directores titula- 
Ka y dos Directores suplentes por tres 
«ños. 

6? Elección de un Síndico titular y 
5n Síndico suplante por un año. — El 
Director. 

Se recuerda a los señorea Accionistas 
Que para poder asistir a la Asamblea, 
deberán depositar sus acciones o un cer- 
tificado bancarlo en nuestra sede so- 
cial, Florida 139. piso 3» de 14 a 18 ho- 
ras, hasta el 28 de abril de 1971 a las 
18 horas, de acuerdo con el articulo 21 
de los Estatutos. 

$ 120 e.21|4 N» 36.208 V.27J4171 

SOEVGA 

Agropecuaria, Comercial « 
• ' Inmobiliaria Soc Anón. 

Convócase a Asamblea Ordinaria 30j4| 
fl, 11 horas. P. D. Roosevett 5329, Cap. 
ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración documentos ejercicio 
tl!12|1970. 

2» Fijación número Directores Titula- 
íes, su elección y dos suplentes. 

3» Elección Sindico Titular y Sindico 
Suplente; 

4» Designación dos accionistas para 
firmar Acta. — £3 Directoría 

$ 60 e.21|4 N» 36.033 ▼27[4|71 

S.E.P.A. 
I. A 

Expediente Jí» ,16.703 

CONVOCATORIA 

Buenos Aires, 14 de Abril de 1971 

Convócase a los Señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele* 
bratse el 30 de Abril de 1971 a las 10.30 
horas, en. Moreno 1850., 6» Piso, Capital 
Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1* Designación de dos Accionistas para 
firoi£tr ©1 Actfl. ' 

2» Consideración de la Documentación 
establecida en el Art. 347 del Código de 
Comercio, correspondiente al Ejercicio ce- 
rrado el 31 de Diciembre de 1970. 

as Distribución de Utilidades. 

4» Remuneraciones de Directores y Sín- 
dico. 

5? Determinación del húmero de miem. 
fcrps del -directorio y elección de los mls- 
Tnos. » 

8» Elección de sindico titular y suplen- 
te. — .El Directorio. 

| 105— e.21(4 N« 36.070 T.27|4[7l 



SOROA , 

S. A. C. e I. 

Expediente N* 25.950 

CONVOCATORIA 

Cítase a los señores accionistas a la 
Asamblea General,. Ordinaria a reali- 
zarse el 30 de abril de 1971, a las 10 
horas, en Luis Sáenz Peña 250, 4» pi- 
so. Capital, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEI DÍA: 

1* Consideración documentos al 3111 2| 
70, Art. 347 C. de C. 

29 Elección de Directores y Síndicos 
titular y suplente todos por un año y 
designación de dos accionistas para fir- 
mar el acta. 

Buenos Aires, 14 de abril de 1971. — 
El Directorio:. 

i 67,50 6.21(4 N9 36.200 V.27¡4|71 

, SKODA-PLATENSE 

Sociedad Anónima 

Comercial, Industrial y Financiera 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria á' los Señores- Accionistas, que se 
realizara el día 30 de Abril de 1971, a' 
las 10,30 horas, en Reconquista N» 336, 
5» piso, Capital Federal, para tratar ti 
siguiente 

' - ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de la Memoria, in- 
ventarlo. Balance General, Cuenta de 
Pérdidas. y -Ganancias, Informe del Sín- 
dico y aestino de utilidades correspon- 
dientes al ejercicio cerrado el 31 de Di- 
ciembre de 1970. 

2» Elección de Directores Titulares y 
Suplentes; ' 

3» Elección de Sindicó Titular y Su- 
plente; . .-' • 

4? Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 105.— e.21|4 N?'36.10l v.27|4|71 

SÍGANOSTE ~ ■ . ■ 

8. A. 8. F. y C. 
Registro N« 4.125 

Convócase a los Señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de Abril da 1971, a las 10,15 horas, en 
ia sede legal, Reconquista 458, Capital 
Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1* . Consideración documentos art. 347, 
Inc. 1* del Código de Comercio, 29? Ejer- 
cicio al 31|12|1970; 2? Remuneración del 
Directorft» y Síndico; 3» Destino de utili- 
dades; 4? Fijación del número de Direc- 
tores y su elección.- 5? Elección de un 
Sindico Titular y un Suplente; 6* De- 
signación de dos Accionistas para firmar 
el Acta. — El Directorio. 

Para poder participar en la Asamblea, 
103 accionistas deberán depositar en ¿a 
Sociedad sus Acciones o certificado ban- 
carlo que acredite su tenencia, hasta tres 
días antes del fijado paira sú realización. 
t 90.— e.21|4 N» 36.132 V. 2714(71 

SONORA 
S. A. 

Cía. Industrial, InmobU. 
, Financ y Agropecuaria 

N*. '.6.139 
Convócase -i Asamblea General Ordi- 
naria, para el día 30 de AbrU. de 1971, a 
las 11 j 30 hs. en la sede social Florida 
74, 4» piso. oí. 43. para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración documentos Art.' 347, 
C. C. por el ejercicio al 31 de Diciembre 
de 1970.' 

29 Nombramientos de Síndico titular 
y. Síndico suplente por un año. 
3» Designación, dos . .acel distas firmar 

# 75.— e.21[4-N» 36.279-V.27'4(71 

SOCIEDAD DE INSTALACIONES 

TELEFÓNICAS 

S. A. O. I. F. 

Registro N? 12.315 
Convócase <■ Asamblea General Ordi- 
naria para el día 1« de Mayó de 1971 a 
las 10 hs. en la sede social calle Reme- 
dios "041. Capital, para tratar: • \ 

19 Documentación art. 3*7 del C. Co- 
mercio correspondiente al ejercicio ce- 
rrado el 31 dft diciembre de 1970, 

3* Distribución de utilidades y remu- 
neraciones "a los Directores' y Síndico. 
: 3* Elección de un Síndico titular y un 
Sindico suplente en reemplazo de los que 
-rminan sus mandatos. 
, 49 Designación de, dos Accionistas, para 
firmar el acta. -— El Directorio. ' 

t 67.60 e-2114-N? 36.302-V.27|4i71 

SANTERTA PASTÉUR 
S A. O. I. 

, Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para él 50 ..de abrí- de 1971. a las H 
horas, en Rlradaria 1342, 99 piso, oficina 
4, Capital, para tratar el siguiente 
ORDEN. DEL DÍA,: . . 
19 Consideración de tos documentos exl 



SANATORIO X rOLWUHICO 
DEL NORTE 

, S. A. 
407* , 

CONVOCATORIA 
Convoca a los accionistas a Asamblea 
General Ordinaria el 30 de abril, a las 
20,30 horas, en Avenida Cabildo 1295. 
ORDEN NEL DÍA: 
1? Considei ación documentos art. 347, 
C. Comercio. 

29 Distribución de utilidades. 
. 3* Renovación parcial de Directorio y 
sihdcó. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El D-rectorio, 

I 60.— e. 2114- N° 36.587 V. 27(4|71 

SILMER 
S.A.C.I.F.I.A. 

Registro N* 10.776 , 

Convócase a Asamblea Ordinaria el 30 
de abril de 1971, 18.15 hora3 en Olleros 
2770,, Capital, para tratar: 

19 Consideración documentos Art. -34? 
C. de C, ejerc. 31|l2i70. 
. Distribución utilidades. 

2» Aumento Capital Autorizado. ' 

,39 Elección Directores, Síndicos y dos 
Accionistas para firmar acta.— El Di- 
rectorio. 

$ 45 e.20|4"N9 33 553 v.26¡4|71 

SEGURIDAD EN TURISMO 
S. A. C. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi* 
nária para el día 30 de abril de 1971, a 
las 18 hs., en la calle Cerrito 520, 9° B, 
Buenos ires, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
lv Consideración y Aprobtcióa de la 
lemoria, Balance General, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas Ejercicio 1970 e 
Informe del Sindicó. 
2° Elección de Directores j Síndicos. 
3? Designación de dos accionistas pa* 
ra firmar el Acta. — 31 Directorio. 

52,50 e. 20|4 N° 34.954 v, 26|4|71 

SANCARVDi 
S. A. 

Comercial, Industrial 

y Financiera 

Registro N» 16.598 
Convócase accionistas a Asamblea »ie- 
nerai ordinaria día 30|4|71, a 19 horas, 
en Florida 165, P 11-1104, Capital, a 
efectos considerar documentos Art. ¿47 
C. de Comercio, ejercicio 31'12]70: dis- 
tribución utilidades: elección directores 
y fijación su número y de Síndicos titu- 
lar y suplente y de dos accionistas para 
firmar el acta. — E- Presidente 

$ 45.— e.20|4 N9 32.457 V.2814|71 



SOLVITER 
S. A. C. L F. 

Registro N» 25¿8'< 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA . 
GENERAL ORDINARIA 

Convócase a los señorea accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el 
día 80 de abril de 1971 a las' 15 horas, 
en Maipá 535, 6 o piso, Capital; para tra- 
tar el siguiente 

. ORDEN DEL DÍA: 

1° Consideración' documentos Art. 847- 
Código, de; Comercio/-ejereício al 31 de 
diciembre dé 1970. 

2° Determinación del número de Di- 
rectores y elección de los mismos. 
' S° Elección de Síndicos titular y su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra redactar y suscribir el acta de la 
Asamblea. — Buenos Aires, 13 de abril 
de 1971. — El Directorio. , 

$ 75 e. 20(4 N* 35.670 ▼. 2614(71 

STESILTEX 

S. A. . 

Industrial, Comercial, 
Financiera e trunobillaiiu 

: N» 25.597 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Convócase a los señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrará el día 30 de abril de 1971, a 
las 11 horas, en la calle Florida 253, pi- 
só 5», "C", Capital Federal, para tratar 
el siguiente ... 

ORDEN DEL DÍA: 
: 1* Consideración de los documentos del 
Art.' 347 del Código de Comercio por el 
Ejercicio, Económico N9 3, cerrado el 31 
de diciembre de 1970 •: - . 

2* Elección del Directorio previa fija- 
ción de su numen y de Sindicó titular y 

__ „ Sindico suplente pot un año. 

gldos~por e¡ Art 347 dercódigíTde Cp- I ! 3 ' Distribución de utUldades. — * : :- 
merolóT correspondiente ai ejercicio fina-' 1 * 9 Remuneración Directorio ^y Síndicos. 
Usado el 30 de. JurtJo de 1970. 2» Deslgn"- eu-ierlor al 26 0(0 de las* utilidades; - 
olóri de 'dos' accionistas' para ttrmaT" el/. ( 59 Designación de dos Accionistas pa' 
acta, -r© Directorio. . . ' ' \ Jta firmar el acta- El Directorio - 

v „.. r ^. _..^i-- , . ;. i M «.20J4 N» 34.145 T 26(4(71 



SÍIER-r * 

S. A. I. C. y F. * ^ 

CONVOCATORIA 

Cítase a los señores accionistas a In 
Asamblea General Ordinaria para el días 
30 de abril de 1971, a las 19,30 horas, en 
Zaplola 774, P. B., Capital, para trata» 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 considerar documentación Art. 347, 
Código de Comercio, ejercicio al 31(12(70. 
2* Remuneración directores y síndicos jr 
distribución de utilidades. 3? Elección de 
directores y síndicos. 4' Elección de doa 
accionistas para firmar el acta. — El 
Directorio. 

S 52,50 e. 21(4 N' 36.921 f. 27|4|71 

1 

SIBARITA 

S. A. I. C. I. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señorea, accionistas a, 
la Asamblea Ordinaria qué se llevara a 
cabo el 30 de abril de 1971, en Corrien- 
tes 2621, 69 piso, oficina 64, de esta Ca- 
pital, a las 9 horas, a efecto de considerar 
la siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de los elementos del 
Art. 347, Cód. Com., correspondientes al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
1970. 29 Ratificación actuación directo- 
res. 39 Distribución de utilidades. 4° De- 
signación de directores y síndicos. 5 o De- 
signación de dos accionistas para firmar 
el acta. — El Directorio. 

$ 75.— e. 21|4 N» 36.914 T. 27(4(71 

SASSOON * CÍA. 
S. A. I. C. 

CONVOCATORIA 

De acuerdo con lo dispuesto en íl Art. 
22 del Estatuto, se convoca * los señores 
accionistas a la Asamblea tenerai Or- 
dinaria que se celebrara ei día 30 de 
abril de 1971, a las 9 horas, en nuestro 
local, calle Lavalle 2635, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

lv Consideración de a Memoria, In- 
ventarlo, Balance General, Cuacro de 
Ganancias y Pérdidas, correspondientes 
al ejercicio social terminado el 31 de 
diciembre de 1970, e Informe del Sindico. 

29 Distribución de Utilidades. 

3« Elección de un Síndico Titular j un 
Sindico Suplente por 1 año, 

49 Designación de dos accionistas para 

que firmen. el Acta de la Asamblea. — 

El Directorio. »„.,„, 

$ 90 e.21l4-N* 35. '51 v 2714(71 



I SO.— », 21(4 Jr 38.784 t. 27(4<7Í 



S. A. TIERRAS PUENTE 
ALSINA - RIACHUELO 

Registro N» L81S 

CONVOCATORIA 

De acuerdo al Art. 22 de ios Estatu- 
tos, convócase a los accionistas a Asam- 
blea General Ordinaria para el día 3 
de mayo de 1971, á las 11 horas, en San 
Martín 365, Capital Federal, para .ratar; 

1» Considerar Informe comisión liqui- 
dadora. Balance General, Cuenta de Ga- 
nancias y Pérdidas, Inventarlo e 
Informe del Sindico; por el 48' 
ejercicio, cerrado el 31 de diciem- 
bre de 1970. — ?9 Destino fondos sn 
dales y disminución del capital. — 3 ? 
Nombramiento síndicos. — 4c Designa- 
ción dos accionistas para firmar el Ac- 
ta. — Buenos Aires, 19 de abril de 1971. 
— La Comisión Liquidadora. 

t 90. e.23|4. — N9 37.893 v. 29(4(71 

SU-WA 
S.A.I.C. y F. 
Registro 29.707 

CONVOCATORIA 

Cítase a los señores Accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el 3 de mayo de 1971, a las IB horas, 
en Reconquista 336, 39 piso, Capital, para - 
tratar el -siguiente 

ORDEN DEL DÍA; 

19 Consideración de la Memoria, In- 
ventario, Balance General, Cuadro De- 
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e 
Informe del Síndico y Distribución de 
Utilidades, correspondientes al tercer 
ejercicio, cerrado el 31 de diciembre de 
1970. — 29 Determinación del número y 
elección de Directores. —-3» Elección del 
Síndico Titular y Suplente. — 49 Desig- 
nación de dos accionistas para que sus- 
criban el Acta. — El Directorio. 

$ 82,50. e.23¡4. — N9 36.431 V.29l*fa 

S. TSUJI 
S.A.C.I.F, 

Chile 290 
; N9 17.382 

. Convócase a Asamblea General Extra*- ■ 
ordinaria de. Accionistas, para el día SJM 
71, a fin de' tratar el siguiente 

-. . . ORDEN DEL DÍA: 

19 Designación de dos accionistas para 
aprobar y suscribir el acta, junto coa * 
el Sr. Presidente. 

29 Autorización de venta de valorea 
mobiliarios y de futuras emisiones. 
, 39 Modificación del destino del su- 
perávit de la cuenta Ganancias y Pér- 
didas. -'~ • * 
[ 49 Capitalización de la Reserva Lar 
18.524 y del saldo de la Ley de Revalúi - 
N9 17.335, emitiendo las acciones corre*- ' 
pendientes — El Directorio. 

'♦90. e.2314. — M» 37,160 T.29f4jK 
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SYBRON 1NTERAMERICANA 

Sociedad Anónima , 

Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 

Convócaos a wb accionistas a la Asam 
blea General Ocñinarla que se oelefira 
r& el dia 30 de abrü de 1971 a los 19 
horas, <m ia caBa Bernsrdb. de Irigoyen 
30a.-6 € pise. Capital Federal, a fin c!e 
tra|ar el simulaste 

ORDEN DEL DIA: 

19} Consideración de ia documentación' 
prevista en el ai*. 347 del Código de Co- 
Hiercio e informe síndico, correspondien- 
te ai ejercicio cerrado el 31 de diciem- 
bre de 1370. 

29) Distribución de utilidades s team 
neración a directores y síndicos. 

3*) Fijación del numero de directores 
y su eleccion. 

4?) Elección del síndico titular y su 
píente. 

5?) Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El' Directorio. 

$ 75 e. 2014 N? 35.617 V. 26?4fTI 



SALMATEL 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

Se convoca a Asamblea General Ovdi- ' 
□aria para el dia 30 de abrQ de 197L. a 
las 1^,3? ñoras, a rcaüzarse en el local 
de la caite Aráo- 3373, T?. 4% {tara consi- 
derar íe siguiente: 

1* Les documentos del articula 347 
inc'so I» del Cocuga de Comercio, ejer- 
efclo cerrado el 31 de diciembre de ISTO. 

2? Elegir Directores; Síndicos y ios ac- 
cionistas para firmar el acta, — El Oí 
rgetorio. 

. t 75.— e.2Cfí K? 32.865 V.SS^TI 



sociedad anónima 
industrial x comercial 
productos químicos ciba 
convocatoria 

Convócase a ios señores accionistas a 

Asamblea General Ordinaria para, ef 30 

de abril de 1971 a las 14 hs, en te. sede 

social de la caire RamaEo 1851, Capita-, 

' para tratar el ¿¡guíente 

ORDEN DEL DIA: 

1») Designación de dos accionistas pa- 
ra que en nombre y representación de ta 
asamblea aprueben y firmen el acta 

2?> Considerar ttrs documentos que 
prescribe el art. 347. inciso I» del Co 
digo de Comercio, correspandientes al 
cuadragésimo ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. 

3?» Absorción del quebranto neto por 
el eapital por reraluo contable íey 1733& 

4?l Fijar los honorarios del dfrectorio 
y síndicos. 

5') Considerar el convenio de fusión 
con Geigy Argentina Sociedad Anónima 
Industrial. Comercial y Fínancffr a. y e* 
balance consolidado de amias empresas 
al 31 de diciembre de 1973. el cambia 
de nombre de la sociedad y reforma de" 
estatuto, el aumento de eapital, y otor- 
gar las autorizaciones del caso. 

6?) Fijar el número de miembros dea 
directorio y elegir directores y síndicos 
titular y suplente. — Et DtrectcxiOj 
$ 120 e. 20:4 N* 35.53* .v. 2S.4;71 



SAVITAR 

Sociedad Anónima 
Comercial y Financiera 

CONVOCATORIA 

Buenos Aires, 13 de abril de 197.1. 

Se convoca a Asamblea Genera. Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971 a 
las 12 horas en San Martín. 44», I* A, 
con el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1*1 Considerar doc. art 347, toe, P 
Cod Com. eíerc. 31*1270. 

291 Elección directores, tíndiecs y dos 
accionistas firmar acta. — El Direc- 
tor So-. 

f 60 e. 20f4 N? 35.5*1 V. 2fi[4?Jl 

SANATORIO LINIERS 
S. A. 

N* de Registro &611 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abrfl de 197). a ña 
19 horas, en Cuzco 245, Capital Federal, 
para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
1» Considerar ios documente del Art 
S47 me 1» del Código de Comercio co 
irespocdlentes al 14$ ejercicio y distri- 
bución de utilidades. 

3? Considerar remuneraciones al Direc- 
torio y Síndico. 

3? Fijación del número de Directores 
y elegir D'ractores y Sindica 

4? Designar 2 accionistas para firmar 
el Acta — El Directaria 
Nota: Se recuerda el Art 1* de tos Es- 
tatutos a efectos del deposito de 
Acciones 
$ 105.—' e. 2014 N» 82.453 S.2e:4/M 

S. A. F. 

Sociedad Anónima 
Financiera e Inmo biliaria 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1S7I, a 
las 1530 horas, en la calle 25 de Mayo 
466. 2? piso, para conslderax: 

19 Documentos mencionados en el ar 
tiento 341, Ine 1* del Código de Comer 
ció. correspondiente al ejercicio cerrado 
el 31 de diciembre de 1970. 

29 Fijación del número de Directores 
y nombramiento de los mismos. 
39 Nombramiento de tai Síndicos, 
4? Nombramiento de dos accionistas 
para firmar el Acta de Aaamatai — El 
Díicctor'o- 

f l».- ».20¡4 W 32.713 T.26¡*j71 



SAN FABIÁN 

S, A. F. I. C. y A. 

CONVOCATORIA 

Convoc. Asaron, GraL Ordinaria 3uT4i 
1971. 18 horas; Sarmiento. 643, Esc I3& 
tratar:. 

ORDEN DEL DIA: 

1? Documentos Ait, 347. C. C. al 31í 
«¡1970. 

29 Elección de Directores» SíndJcoS: y 
dos accionistas pata firmar, el zeta* — 
EX Directorio-. 

f 60.— e.2Cr* K3 33.908 T,26[4,71 

SODA LEAL ¥ ClZ 

Sociedad Anónima Tndustrial, 
Comercial e Drmo&ÜEirf* 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas pidía 30 abril 1971. 
a las 10 ha, en Cangalla N? 1457. Of. 
25» Capí Eed, p;tratar el siguiente 
ORDEN rvyrr DÍA: 

,1? Consideración Art. 347 C; Ci, Infor- 
me Sindico, títiÍEüración beneficio del 
ejerciere K 1 ? 2 eesrado al 31! 12 1970, 

2? Desfenación de Directoras, Síndicos 
titulares y suplentes y dos accionistas 
Rflrmar el Acta. — .» Directorio. 

S 6S.— e.20;4 N» 34.013 V.25Í4L71 

3AW D03IENICO 
SI A- C. L F. A. 

ASAMBLEA GENERAL ORDEiARIA 
CONVOCATORIA 

Convócase a señores accionistas a sam- 
olea General Ordinaria para el 30 de 
abril de 1971, a las ia hsw en Bmé Mi- 
tre 226, 7°, Capital, para, tratar el si 
guíente ' 

ORDEN DEL DEA: 

£? Designación des aceionlstaa firmar 
acta. 

V ccnsideraeüSn documentos Art. 347 
ine. 1 1 del C C al 3112170. 

3? Di¿S7bucIóa de utSIrtadfB y aprofia- 
dca boncrarios DirectoziD', 

4? Elección DireetorES. 

5? Eleccfórii BmdSroa. — Eí Dlrectoíto 

t 72— e.20¡4 K9 '33.393 v.26¡4¡Tl 



SUS TEUDOS 

' Sociedad Anónima. ' 

Ctmezcixr, Ladttstrfa?, 
Financiera e Inmohflíaría 

. Registro N? 2.71» 

f CONVOCATORIA 

Citase a tea señores afaiioni.Hffis a la. 
Aiamblea Genesal Qrdffiaxia reaüzaE 1 - 
sé í el 30 de ansa de 1973, a tes 12. hs., 
eri Salta N? 285¿ Capital, para tEatar 
ei siguiente 

fffi.TYETM DÜX DIA: 

I I? CensfdesariSón. doaBDenta? si 3III2T70, 
¡Art. 347 Códfga de Comercio. 

2? Elección de Düeetoxes. Sfndlcoa. 

3? Desigriacíón des acclonistaa para 
6 firmar el acta. 

Buenos Aürro, abrfl. de WH. — El Di- 
rectoTfo> 

$ «T,5a S.ZD14-N? 32.^¡ T.2G¡4^£ 



SUCESIÓN 

DE ANTONIO CI1ECANOYSKT 
S. A. I. C. A. F. i. 
Registro N*57í 

CONVOCATORIA 
Citase a las señores accionistas a la 
Asamblea Goieral Ortíinaria a realizar 
el día 30 de abrü de 1971, a tos naeve 
horas. en¡ VldS 2C33. pfss coarta. Capital 
paxa tratar el siguiente 

OREEN DEL DIA: 
1« Consideración doeumentos al 3IK12Y 
1970. articulo .341 Código de Comercio. 
2? Elección de dlreetarea y srsdiccs 
3? DesignaciSn de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — Buenos Aürea aiail 
de 197L — El Directorio. 

I 52J50 e.2Ui4 N? 33.404 y^,4L71 

SEMELANDIA 
8. A. C. I. A. G. 

Registro N7 9*J68 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
Convócase a AsamoTea- General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 197L a 
las 11 horas, en el local social, calle La 
ralle 548, 1* piso, para tratar el siguiente- 
OPDEN DEL DIA: 
1* Documentos según Art. 347 del Có- 
digo de Comercia ejercicio vencido el 
31 de diciembre de 1970 y distribución 
de utilidades 

Tfi Elección de Directores titulares. *i- 
jando previamente set somero. • Sindica 
titular y sapiente. 

3? Designación de €m acclonistaa para 
firmar el acta. — El Dfreetoria 

t «o.— e.20ít m 32.423 v.^sym 

SISrONIANf 

S. JL C. L t L 
(Registro N* 3A3Wí_ 
CONVOCATORIA 
Convocase & Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 te aftrfl de 1971. 
a las 16 horas, en el local social de Sar- 
miento' 2487, Capital, para consMerac el 

siguiente 

ORDEN Tna. "HA; 

V Documentes ejse efia el Art» J*l, 
Ine. 1' del Código de 3amercfo» ejerci- 
cios ai ama» y aniaiTt. 

V Nombramiento ie 'iKCtufes. 

3^ KeccMnv de Síndicos j '.esignadéii 
de des aecfontsfag para Binar el acta, 
— El Directorio. 

I «0 e.2fl¡4-W 32. W3 T.*|4j71 



StAVE&TAR 

Sm A.. I. C. F. ' ' 

■■ Druguay. 705^ S? «A», Capital Fed. 

Se convoca a Asamblea. General Ez- 
traerdfnarift 30^71, 17^30 hz, en Bra- 
g>usy 705, SP "A" . para tratar: 
ORDEN DHL UIA: 

ti- Recrgan&ac^nt de actividadei y re- 
c ipcicrií de bienes. 

2» Aumento) de capital. 

3? Emisión de acdoces para entregs? 
e.i compensación de. sienes cecibMos. 

4? Eleoeióni dís acetan tstas pora fir- 
mar sffta. — El Directorio. 

í 52,50 e.2ffl4 Ní> 32.950 v^filftTl 



S I TR A 

Sociedad An¡óniina 
Inmobiliaria^ Constructora, 
FinaHdera, Indostrial 
y Comercial 

Sarnüento 553 
(17 piso), Bs. As. 

Expediente N» 9.320 

CONVOCATORIA 

Se cita a tos señares acBfrmftfas para 
¡lai Asamblea General Orflfnarfa que ten> 
día, rugar el dia 30 de aBml de I9?m. 
a Jas T3r hozas, en ta. sede social caite 
Sarmiento 552; nfeo 17, Capitar Federal; 
para tratar íes augmente • 

ORDEN DEL r>T<t- 
- .l? CGnsideEaíei'áni día lea documentos: del 
Artículo/ 347, Incisa 1? del Código dfe 
Cbrnertio, correspondiente al fercfcto ce- 
rrado el 31 <Jte dicieTalire de 1960 y dü9- 
tribuefian de utilidades» 

2? Determ&iacfón; del muñera de Di- 
rectores: y elección de los mismos paz el 
termina de dos añas y de un 3mdlca> 
THtular y un Sindica Suplente paz el 
término (fe un año, 

37 DcsignaciJQni de dos ffr^frffiTstftir pata 
firmar el acta. 

Buenos Aires» abril de IS70. — El 
Directorio. 

$ SO e.20^4-H , í , 33.741 1».26!4{7t 



SÓBTII AMERICAN 
ENTERPRISES OF ABGUKuNA 

(Empresas SudánierfcasaM» 
. de la AríeniHEií 
Sociedad Attíañma, 
Comercsü^ fedwstriíí 
y Petrolera 
?P I3L34C 
Convócase a los señoies; AtnicniElas a • 
Asandbrea General Ordlncaria" ate tendea 
lugar el día viSanes "0; 4e abril de M7J, 
a las 10.30 horas; en el tcaau situaos «tt 
ATda. Córdoba 1367, piso 3, Ca©i6al>. naa , 
considerar el siguiente 

ORDEN DEL- DIAr 

1* Considexacián da la docnmenfiadóa 

1 prescrrpta per el articulo 3A7 ine, 1' del 

Código de Comercio; correspondüerite ai 

e^rcMoi cercado el 31 de diciesa^rs 

dí 1970. 

2? Fiiación. número mieraaics- dei Di^ 
'rectorio y elección de fas njsmos. 

3?- Elección de Sihdieo. Titular y Stt- 
plfcnte. 

4? Designación de dos accionistas pan 
firmar el acta. — El Diiectoiic . 

$ 90 e.2fli4-N* 33-650) v. 26^71 

SALUSTIANO GRANDIO L Av 
tEeg. Pt* 10.51*1 

CONYOCATOH1A 
Convócase a Asamblea. Gene ra l OrdL. 
naria para el día 30 de abra de UTO, ■ 
Bt las 18 horas; en Smp«ittfcai H20, Capí» 
tal> para consideraT ei sígTEenSe 
ORDEN DEL DXA: 
I* Docnmentcs ojie *!ita es Art ^ 34B » 
Im». i? del Código de CtenereJa, «3es*« 
cto al 31 de diclemfire de 1973. 

2? Elección de Súidfims »-aÍar y B&e ■ 
píente y desígnacíáE de ana ac ctoTt l W ai . 
'para firmar el acta. — Et Osstíariíf. 

$60 e.ssr.z-x.? aajoa *.2s;4ia 



SAN MAURICIO 

Sociedad Anónima 
O. L y F. 

CONVOCATORIA 

Convócase a V"""Wpii Ord'naru; para 
el 30pí|3I, s íaa 10 horasv en Cangallo 
1730. P. B . R Cap flal. para tratar 
ORDEN DEL DIAr 

I» Consideración documentos Art. 343 ^. 
Inc. f C. de Comercio, eje cedo cerra- 
do el 3102170- 

3f Designado» de Dlrectnrra j Smdí- 
cos y des acefonfetas: cara firmar el acta. 
— EL Director&i» 

$ 6T.K0 eJZW-K? 33.73S r.2B;417I 

SOLANA, GÓMEZ ¥ CÍA. 

Sociedad ¡innntma, 
C.LF.OL y A. 

Registro N? 9.328 

COffVOCATORIA 
Citase a los señores accionista i a 6i 
Asamblea General 1 Ordinaria a reali- 
zarse el 30 de- abril de 157L a las 12 
horas, en É» calle Anvncrena- 1345^, Gsp* 
para tratar ei siguiente 

ORDEN DEL DIAr 
1« Consídcraclün doenmentos al 3l[12l7fl; 
Art. 347 C. de Comercio. 
2? EH£cc$Gni Dlrectoresv Surdicas. . 
39 Designación «tos accionistas: pata 
firmar eí aeta. — El Directorio. 

t 60 e-2B!4-N5 ^.032 V. 2flrtJ!JI 

S. á, EXPtOTEICIOlJ DE CAMPOS 
X MONTES DEL %US> BERMEJO 
Expíe LGJP.J 115? 

Convócase' a Asambíea Ordinaria pa- 
ra el dia 30 de afirO de IS71, a las 16 
horas, en- 25 de Mayo N? 501, 2? piso. 
ORDEN DCr DlAí 

1« Consideración de la memoria ln«n- 
íarla balance general euadro demostra- 
tivo de ganancias y pérdidas, Informe del 
sindico, dMtíbnciorf de ntfñdadea y re> 
muneracíón al directoría y sindico, «ínr- 
dcio al 31 de dícíemare de 1970, 

V D&t rlbxdeiBn , con. a ectanes de w esr- 
tera, de resewaa que figuran en el fes- 
lanre geneial ai SI d e dju lfanoie de IM 

3> BEeccióBi del dücecCorlOi sfrxdSeo s> smw 
dico strprente 

# Designa*!*» d» <st «ccionfeíaff ps- 
rc ttmee el sets — El Dftwtorto. 

$ §0 • »¡4 M» 35.501 VJ6|4j71 



S A S T O N 

S.AJ.C.LA. y F. 

Registro N' 0.493í . 

CONVOCATORIA ^ 

ASAMBLEA GENERAL DB 
ACCIONISTAS 
Convócase a Asamblea OrCuariat para 
el ¿ia 30 de ancil de mil, a tas- Id h a,. 
en KarMa L piso' 9», para eonsteterar 
ORDEN DEL DIA: 
19 Los documentas ÜíI Art. 34 7, In c. 
1« del Código de Comercia *tel effreJcl» 
terminado el 31 de dicüemrre de 19W. ; 
2? Elección del Dfirecfiaria : Sindica- 
tura. 

2P Dy^gpac.Tgri. de des ar tesfetas E*H* 
finar el acta. — Ei Directaria. 

f 60— e.2014 N* 33JB5 V.38Í4J» 

"S.A.E.R.A."' 
S. A, 

Explotaciones Rurales y Anexos 

Carreácase fncpT^"''.^^^ & Asamttoí 
rieral Ordmaria 3014}7I, a las horas, _ 
As. Paseo Colón 823, piso i». "B'*, paraí 

1' Considerar tfínn iT " g " f;a '- iftT ^ arí» S4S 
C. C, al 31112170. 

2? lujación numero y elección D&so 
torea. 

31 Elección Sindica tapi ar y sspSente. 

49 Designa-cíón dos accisni^as firma? 

Buenos Afres k 12 de abra de 1S7L — 
El. Directorio. 

S 60 e.20¡* NV 35.3ffO v.26J4m 

SERVICIOS ELÉCTRICOS 
DEL GRAN BUENOS AIRES 

S, A. 

Convócase a los señores accisEjaSae « 
'la As mmriTfvf General Ordinaria para. 4t 
30' de anta, de 1971, a tas 17 haxas^ en 
Pasen Colón 1TJ, 9« piac. pasa trafar 
el siguiente ■ ■•. 

ORDEN DEL DIA: 

I? CbnsidfiiScianí ae ia «temcsfiE,. lar 
ventarlo. Balance Geneíaá, Crsairo Do 
mestrativa de Ganancias y Perdidas « 
Biíorme del Sindico coriespondienias- al- 
ejercicio CErrado el ¡ 31 de dlclemtee dt 
1970, propuesEt dei Díieaatio de dlEbaV 
bueión de utilidades y apQcación del 
saldo puesto a disposición de la asam- 
blea. 

29 Reconsideración de u> resuelto por 
le Asamblea Ordinaria «debrada & 28 
de abril de 1970, que casposa él pago en 
efectiva de una partas' de Sm dividendos 
del ejercicio 1969 sustituyéndolo por «I 
pago de esa parte de tos dttídexidas ta 
acciories preferííaa u crcfinarlaSk- segsn 
su clase, las que tendrías derecha s. dJr 
videndes a partir de? 1* dfc enero de. UTO 

39 Fijación del. número ce B^e.fflam 
tatmaTes y súplenos y egocicn de Ra 
que correspoTMían. 

4« Elección de Sindico «tillar y 
co suplente. 

59" Designación de dos aaifinisíae : 
aprobar y firmar el acta. 
- Para asistir' a m asamojeav les acsfiB- 
rnstaa deberán depositar sos oealanai 4 
un certificado de deposite extendlciio jm 
un banco o entidad financlora aitteiias* 
ds, erf la Secretaría de «t Sociedad Bst^ 
caree 184, con tres días de flatüdpasiólt 
par lo menas s 1» fecha fijada para Ir 

ASfDBSfeS. 

Buenos Abes 13 de atvff dé' ÍOTK — 
El HbtetGTto, 

I 195 e.20i4 M» 25.725 rJOpe* 
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SACINAGA 
1. A. 

Compañía Inmobiliaria 
Agrícola. y Ganadera 
Av. Beigrano 1255, Capital 
N» de Registro 4.934 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
a las 15 horas, en Av. Beigrano 1255, 
Capital, para tratar: 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Designación de dos accionista pa- 
ra desempeñar ei caigo de escrutadoies, 
aprobar y firmar el acta de la Asam- 
blea. 

29 Consideración de documentos art. 
347 del Código de Comercio - Ejercicio 
31112170. 

3* Distribución de utilidades. 

4' Determinación número de Directo- 
res del próximo ejercicio 

£« lección .Directores, Sindico y fija- 
ción remuneración Directorio y Sindico. 

Buenos Aires; 12 de abril de 1971. — 
E3 Directorio. 

Nota: Los señores accionistas que de- 
seen asistir a la Asamblea, deberán de- 
positar sus acciones o recibo de depósi- 
to de un banco, en la Caja Social tres 
días antes del fijado para la Asamblea. 
í 105 e.20|4 N» 35.455 v.26|4|71 



SOCIEDAD ANÓNIMA 
TEJIDOS EITAS 

Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 
Se convoca a ios < señores accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria % ce- 
lebrarse el día 30 de abril de 1971, a las 
18 horas, en nuestra sede social de la 
calle Alsina 1352, Capital Federal, a efec- 
tos de considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA. 

1' Consideración le a Memoria, In- 
ventarlo, Balance General y planillas 
anexas, Cuadro Demostrativo de Ganan- 
cias y Pérdidas e Informe, del Sindico, 
correspondientes al 4* ejercicio econó- 
mico de la sociedad, serrado el 31 de 
diciembre de 1970. v 

2» Elección de -Síndico Titular y Su- 
plente, con mandato ñor un ano. 

- 3« Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el \cta de la Asam- 
blea. — El Directorio. 

* 105 e.20¡4-N» 34.184 v.26',4171 

SAPONIN 

S A I C.I.F. 

N» 36.009 

CONVOCATORIA 
Convócase Asamblea General Ordina- 
ria para el día 30 de abril de 1971, a 
tes 19 ñoras, en ei local 25 de Mayo 
' 758, 2* piso, dto K para tratar: 

1? Consiüeracióp documentos art. 347, 
toe. 19, del Código de Comercio corres- 
pondientes ai ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. 
2* Distribución de utilidades. 
3? Elección de directores y síndicos y 
de dos accionistas para firmar el acta. 

— El Directorio. 

$ 60 e.20I4 N« 35.510 v.26(4|71 

6ANTAMARINA IGLESIAS 
Y COMPAÑÍA ' 

Sociedad Anónima Comercial 

Asamblea General Ordinaria a reali- 
aorse el 30 de abril de 1971, a las 19 
horas, en Paraná 123, 4? piso, oí. 108, 
Capital Federal 

ORDEN DE*. DÍA: 

1? Consideración de los documentos 
del articulo 347 del Código de Comercio 
al 31 de diciembre de 1970. 

29 Distribución de utilidades y fija- 
ción de las remuneraciones al Directorio 
y Síndicos. 

3* Elegir presidente, vicepresidente, di- 
rectores, Sindico titular y suplente. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta, 

Buenos Aires, 13 de abril de 1971. — 
El Directorio. 

, t 82.50 e.2014 N» 30.513 V.26j4|71 

SELLOS DELTA, GRABADOS 
8. A. L C. L 

Convócase Asamblea Ordinaria el 30] 
4|7l, 20 hs., en Alsina 3049, para tratar: 
■ l? Considerar docs. art. 347 C. Com., 
«jerclcio 31)1211970. 

29 Designar dos accionistas para fir- 
mar, el acta. 

$ 30.— e.20|4 N» 35.476 T. 2614(71 

S .1 M 1 R 

Sociedad Anónima 
Inmobiliaria, Financien. 
Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 
Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para ■** <U> 30 de 
abril de 1971. a las 11 jr 10 ñoras, en 
José Pedro Várela 48«6, Capital Federal 
ORDEN DEl DÍA: 
1? Consideración documentación Art. 
347, Código de Comercio al 31 de diciem- 
bre de 1970. 

29 Elección de Directores Nombra- 
miento de Síndico y accionistas para 
firmar . ei acta . — El Directorio. 

$ 75 e.204-N9 34.166 v.26;4|71 



S, A. CROMOQUIM1CA 
Industrial y C. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General. Ordi- 
naria de accionistas para ei, próximo 30 
de abril de 1971 a las 15 ñoras, en el 
local de la calle Tucumán 1455, 11 B, 
Capital, a los efectos de considerar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de la documentación 
prescripta por el articulo 347 del Códi- 
go de Comercio, correspondiente al Ter- 
cer Ejercicio Social cerrado el 31 de 
enero de 1971. 

29 Aprobación de ja distribución de 
utilidades y remuneraciones al Directo- 
rio. 

39 Elección de un nuevo Directorio y 
de Síndicos titular y suplente. 

4? Aumento del Capital autorizado y 
emisión de acciones. 

59 Designación de los accionistas para 
firmar el acta de Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

S 90 e.20¡4 N» 35.463 v.26¡4{71 

SOLARI-BACIGALUPI 

Sociedad Anónima . 
Comercial e Industrial 
de Pavimentación 
y Construcciones 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionistas 
a Asamblea General Ordinaria para el 
día 30 de abril de 1971, a las 17 horas, 
en San Martin 551, 1er. piso, Of. 18. 
Capital Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración le la documentación 
prescripta por el Art. 347 del Código de 
Comercio, correspondiente ai ejercicio ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970. 
2« Distribución de utilidades. 
39 Determinación de los honorarios del 
Sindico. 

- 49 Nombramiento de Síndicos y dos 
accionistas para firmar el acta respec- 
tiva. , 

Buenos Aires, 13 de abril de 1M1. — 
El Presidente. 

$ 82.50 6.2014-N» 34.213 T.2614J71 

S. A. M. LANGENACEB e HIJOS 
-O. L F. I. y A. G. 

Registro N» 10.339 

CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria, que ten- 
drá lugar el día 29 de abril de 1971. a 
las 19 horas, en el local de .a calle Flo- 
rida 253, 11 "C", Capital; para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración Doc. Art. 347, Có- 
digo de Comercio, proyecto distribución 
de utilidades, ejercicio <tf 31 de diciem- 
bre de 1970. 

29 Determinación número de Directo- 
res y elección de los mismos. . 

39 Elección Síndicos Titular y Suplente. 

49 Designación dos accionistas para 
firmar acta. 

Buenos Aires, 12 de abril la 19T1. — 
El Directorio. 

* 90 e.20i4-N» 34185 Y.26I4J71 



SORIA 8. A. 

Comercial, Industrial, 
Financiera, Inmobiliaria 
y Agropecuaria 

N» de Registro I.G.P.J. 10.888 
CONVOCATORIA 
Convócase a los señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrará el día 30 de abril ?jl 1971, - 
las 13 horas en la "Sede de >t Sociedad 
calle Viamonte 726. 19 C, jara tratar 
ei siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta de Asamblea. 

29 Consideración de la MemorU, In- 
ventario General, Balance General, Cuen- 
ta de Ganancias y Pérdidas *■ Informe 
del- Sindico, correspondientes al undé- 
cimo ejercicio cerrado el 31 de diciem- 
bre de 1970. 
39 Distribución de Resultados. 
49 Determinación del numero de mlernT 
bros que integrarán el 'ututo Directorio 
y designación de los Directores. 

59 Elección del Síndico t'tular y del 
suplente. — El Directoría 

$ 105 e.20l4-N9 34.183 V.26¡4|71 

SADELCO 

Soo. Argentina de Electrónica 
y Comunicaciones S.A. 
Registro N» 6.887 
Convócase a los señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria ->ara el día 
30 de abril de 1971. a las 1£ horas en 
Hipólito Yrtgoyen 850. oficina 213, Ca- 
pital Federal, para tratar la 
ORDEN DEL DÍA: 
19 Documentos artículo 3-"» Inciso 19 
del Código de Comercio, ejerclcir 31- 
12-70, ratificación remuneraclonef Di- 
rectores, elección de Directores y Sín- 
dicos. 

29 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 75.— e.20|4 N9 J4..a57 v56.4|71 



SIMÓN Y ALBERTO SAFDIE 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial, Financiera 
e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 

De acuerdo a lo dispuesto • por el ai» 
ticulo 10 de los Estatutos, se convoca 
a los Señores Accionistas, a Asamblea 
General Ordinaria, para ei día 30 de 
abril de 1971, a las 8,30 ñoras, en Aa- 
cuénaga 597, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
del Código de Comercio, correspondien- 
mencionados en el articuio 347, Inc. 19 
del Código de Cmoerclo, correspondien- 
tes al 1er. Ejercicio cerrado el 31 de 
mayo de 1970. 

29 Elección de Síndicos, Titular y Su- 
bientes por un año. 

39 Designación^ de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta. — H. Directorio. 

$ 135.— e.20|4 N9 34.177 V.26i4|71 



S.C.T.T. 

Sociedad Comercial d« 
Transportes Transatlánticos 
S.A.C.I.M.I.F. 

Expediente N* 7.965 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abrü de 1971, 
a las 10 horas, en Suipacha N? 676, 59 
piso, oficina N9 1, Capital federal, pa- 
ra tratar: 

19 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de Asamblea: 29 Con- 
sideración documentos articulo 34', in- 
ciso 19 del Código de Comercio, corres- 
pondientes al ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1970; 39 Distribución de 
utilidades; 49 Fijación número de Di- 
rectores y elección do los «r«smos si co- 
rrespondiera; 59 Designación del ¿síndi- 
co Titular y Suplente. — El Directorio. 
$ 82,50 e.2014 W 34.393 v.26'4171 



BWISBETON 
S. A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el día 30 de 
abril de 1971, a las 18,30 hs., en Recon- 
quista 609, 69 piso, Capital, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

iv Consideración documentación del ar- 
ticulo 347 del Código de Comercio, del 
ejercicio terminado el :U¡12|1970. 2 o Re- 
muneración directores y sindico. 3 9 Dis- 
tribución de utilidades. 49 Determinación 
del número de directores y su elección 
59 Elección de síndicos titular y suplen- 
té. 69 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de Asamblea. — El Direc- 
torio. 

$ 75.— e. 20|4 N9 34 638 v. 26i4|71 



SHELL COMPAÑÍA ARGÉN TUSA 
DE PETRÓLEO S.A. 
N9 1.850 

Convócase a Asamblea Generai rini!. 
narla para el 30 de abril de 1971! a cas 
11,45 boras, en Avda. Pte. <o;ue Sasna 
Peña 788, 89 piso, para tratar e: si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración de la Mímoria. in- 
ventarlo, Balance General, Cuenta da 
Ganancias y Pérdidas e .i:iorme del 
Sindico, correspondientes al ejercido 
terminado el 31 de diciembre de 197f y 
distribución de utilidades. 

29 Aumento de capital •uitorizaeto. 

39 Capitalización cuarta cuota reva- 
lúo ley 17.335. 

4» Remuneración de Directores. 

59 Fijar el número de Oledores ti- 
tulares y suplentes, elección ue los mis- 
mos y de Sindico y Cíndicc Suplente. 

69 Designación de dos accionistas pu- 
ra firmar el acta. — El Dliectorio. 

$ 105.— e.2014 N' 34 383 v.2é!4i71 

SOLAGRO "" 

8. A. A. C. I. y F. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971. 
a las 10 horas, en la calle 25 de Mayo 
158, piso 29, oficina 47, para considerar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de documentos que li- 
ja el articulo 347, Inciso 1' del Cooigo 
de Comercio, correspondiente al ejercicio 
numero 2, cerrado el 31 de diciembre de 
1970. — 29 Aumento de capital autorizado. 
39 Fijar número de directores y térojino 
de mandatos. — 49 Designación de direc- 
tores, sindico titular y sindico subien- 
te. — 59 Designación de dos acción t «tas 
para firmar el acta. — El Directorio 

$ 75.— e. 20¡4 N9 34.577 V. ">6 iiTl 



SBARRA Y ASOCIADOS 

S. A. C. y S. 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, a tas 19,30 horas, en 
el local social de Santiago del Estero 315, 
39, Capital, a fin de tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentación articu- 
lo 347 del Código de Comercio, por los 
ejercicios cenados al 31,12169 y al 31|12l70. 
29 Modificación del estatuto social. 
39 Elección de directores, síndicos y dos 
accionistas para firmar el acta. — El Di- 
rectoría 

$ 75.— e. 20¡4 N9 34.531 V. 26|4[71 

SODIMANAR 

S. A. Comercial, Industrial 
y Financiera 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General omi- 
narla de accionistas para el dia 30 de 
abril de 1971, a las 19.3C horas, en Ber- 
nardo de Irlgoyen 308, 6" piso "A" r Capi- 
tal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de ta documentación 
prescripta por el Art. 347 del Código' de 
Comercio del ejercicio cerrado el 31.121 
1970. 29 Determinación del número de di- 
rectores y su elección 3* Elección de 
síndicos titular y suplente. 49 Designa- 
ción de dos accionistas para firmar el 
acta de Asamblea. — Ei Directorio. 

* 67Í&0 e. 20|4 N f 34.639 v. 26¡4<7J 

SOCCO Y ASOCIADOS 
S. A. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a ios señores asociados a la 
Asamblea General Ordinaria que se cele- 
brará ei dia 30 de abril de 1971, a las 
10 horas, en Maiabia 2224, Capital Fede- 
ral, para tratar el siguiente 
ORDEN DEI DIA: 

19 Consideración de ia documentación 
que prescribe el Art. 347 del Código de 
Comercio, per el ejercicio cerrtdo ai 31 
de diciembre de 1970. 

2* Distribución de uti.ldades. 

39 Elección de directores, s^nd*c * dos 
accionistas para firmar e) acta El Di- 
rectorio. 

$ 75.— e. 20|4 N* 34.529 ?. 26J4I71 



S. A. TALLERES METiLCRGICOS 
SAN MARTIN 
TAMET - 

CONVOCATORIA 

De acuerdo con el articulo 25* de jos 
estatutos se cita a los señores accionistas 
a la sexagésima segunda Asamblea Ge- 
neral Ordinaria que tendrá lugar ei 30 
de abrU de 1971, a las 15 horas, en la sa.a 
de reuniones de Bartolomé Mitre 559, pri- 
mer piso, para tratar ta siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta de la Asamblea. 

29 Consideración de ios documento; a 
que se refiere el artículo 347 inciso 1' del 
Código de Comercio, correspondientes al 
ejerlciclo cerrado el 31 de diciembre 
de 1970. 

39 Determinación del destino dci saldo 
de la cuenta de ganancias y pérdidas 

49 Fijación del numero de directores 
titulares de que se compondrá el Du-ec- 
torio y elección de las personas para nru- 
par los cargos que resultaren vacantes. 
k 59 Determinación del húmero de direc- 
tores suplentes y elección de tos mismos. 

69 Elección del síndtec t.ailar y dol 
sindico suplente. 

79 Designación de contador certificante 
para el ejercicio próximo, iniciado el l'l| 
1971, fijando su remuneración. 

Para tener representación a la Asam- 
blea, los señores accionistas deberán de- 
positar sus acciones o certificados repre- 
sentativos en la Secretaria de la Socie- 
dad, Bartolomé Mitre 559. primer piso, 
en el horario de 11 a 15 horas y hasta ias 
15 horas del día 27 de abril de 1971. re- 
cibiendo el boleto de entrada correspon- 
diente. — El Directorio. 

$ 180.- e. 2014 N* 34.521 v. 26i4|7l 



S. FINKELSTEDi HNO E CÍA. • . 
S. A. L f C. 

CONVOCATORIA 

Citase a los señores accionistas a <a 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el 30 de abril de 1971 a las 18 hs., en 
Lavalle 1569, 19, 111, Capital, para tratai 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos al 31|12¡70, 
Art. 347, Código de Comercio/ 29 Fijación 
del número de directores y síndicos ■ y 
elección de 10a mismos. 39 Distribución 
de utilidades, honorarios para el Directo- 
rio y Sindicatura.' 49 Designación de dos 
accionistas para firmar el acta. — Bue- 
nos Aires, 13 de abril de 1971. — Ei Di- 
rectorio. • 

$ 67.50 e. 20]4 N* 34.518 v. 264171 

SANTA ALICIA 

S. A. C. F. dt M. v S. 

CONVOCATORIA 

Convócase e Asamblea General Extra- 
ordinaria de Accionistas a Celebrarse el 
día 30 de abril de 1971 a las 20 horas, 
en Av. de Mayo 1365, piso 19, Capital, pa- 
ra tratar el siguiente 

onr»3N 11EL DÍA: 

19 Análisis de la situación patrimo- 
nial y financiera de la sociedad. 

29 Aumente del Capital Autorizado. 

39 Elección de nuevo Directorio. 

i 9 Deslgnaclór de dos accionistas pan 
firmar el acta - El Directorio. 

$ 52.00 e 30:4 V9 32.681 V. 26 4)71 
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íableco 

i. A. C. e 1. . . _ • v 

CONVOCATORIA 
Convocase a Jos scñcies accionistas de 
■ebieco 8. A. C. e l„ a Asamblea Ge-. 
peral ordinaria a reailaarse el día 30 
de abril de 1971. a las .12 horas, en Pay- 
candú 1658(60, Capital, para tratar el si- 
cutente: 

OpDEN DEL DÍA: 
J» Consideración de la Memoria. Ba. 
lince General. Inventario, Cuadro De* 
inostrativa de Ganancias y Pérdidas, 
Anexos "A", '"B" y "O', % Informe del 
Sindico, del balance cerrado ei 31U211970. 
2* Elección y fijación del número de 
Directores. 

S» Elección de Síndicos y fie des accio- 
nistas para firmar el acto. — El Di- 
rectorio. 

t 15 e.2014 K* 35.858 TJKHHI 

|, A. ITKTN HNOS. LTDA, 

Comercial o Industrial 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CONVOCATORIA 

■ De acuerdo a « establecido en los 
Estatutos sociales, convocamos a toa se- 
ftores Accionistas, a la Asamblea Gene- 
Mi Ordinaria qu« se realizara el día 80 
de abrU de 1971 a tas 19 ñoras en ta 
calle Aráoz 2. Capital Federal, para tra- 
tar el siguiente: 

O-'DEN DEL OÍA: 

1* Consideración de tos documentos 
del articulo 347 del Código de Comorclo 
correspondientes al eterciclo cerrado el 
|1 de diciembre de 1970. 

39 Elección y fijación del númitro de 
Directores. 

3* Elección de Síndicos y dos accio- 
nistas para firmar el acta. — El Dlrec- 

I 82,50 e.30(4 N» 35.655 v.26|4|71 

•ABRAN 
Textil 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial. Financiera 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria par el día 30 de abrí) do 1971 
% las 19 horas en el loca) social, Lima 
179. para tratar el siguiente: 
ORDEN DEI. DÍA: 

1» Consideración de los documentos 
del artículo 347, Inciso l? del C .C. eo- 
mspondiente ai ejercicio cerrado el 81 
de diciembre de 1970, 
, v Remuneración de Directores y Sin* 
4fco. 

39 Elección de Sindico titular y *u* 
píente y dos accionistas para firmar el 
•lela. — El Directorio. 

t 75 e.2014 W 33.793 T.261Ü71 



RTELOMAR 

1. A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el 
día 30 de abril de 1971 a las 13 y 30 
)ioras, en Cerrito 1070, 3er. piso, oficina 
n m fin de tratar la siguiente: 
OFPEN dei día: . 

I* Consideración documentos prescrlp. 
tos por el articulo 347 del Código de 
Comercio por el ejercido económico N* 
t cerrado 61 Sl|12|1970. 

2» Fijación del numero de directores y 
elección del nuevo directorio. 

3* Elección de Sindico titular y tu» 
píente por un alio. 

4» Designación de dos accionistas pa< 
«a firmar el acta.' — El Directorio. 

I 105 e20!4 N« 33.776 V.26|4|71 

SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, 
AGRÍCOLA FINANCIERA 
INDUSTRIAL, INMO&ILJRIA 
I.A.C AF.l, 

Paraná 9W ■ Tel 44 • 9813 
Ráenos Aires 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Qrdl- 
Baria para el día 30 de abril de 1971 
§ tas 11 horas en Tres Sargentos «35. 
I* piso para tratar: 

l* consideración documentos Art. 341 
del Código de Comercio» Ejercicio K» 
18 al 31112(70. 

Jí Distribución de utilidades. 

a* Remuneración de Directore* y Bftv 
ük». 

4» Elección de Síndico titular j m* 
líente. 

S* Elección de 1 accionistas para sus» 
tribir el Acta. — El Directorio. 

$ 83.50 e.2014 N* 33420 vJSWTi 

gEBRING 8. A, 

Comercial. uAastrtal, Financiero, 
C bunabltlarb y Agrepecaana 
[ Rastre N» t&84i 

Convocase señorea accionistas Asam- 
blea Genera) Ordinaria, 30 de abril de 
1970, 19 horas, L. Saeni Pena 377 Ca- 
pital a efectos considerar documentación 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970, elección directores y síndicos y dos 
accionistas firmar acta. — El Directo- 

t 45 eJ0|4 N» 34.104 v¿6¡4|71 



BECOMASTIC 

Sociedad Anónima Comercial « ■. 

Industrial ■ ¡ 

Convocase a Asamblea , General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
a las 13 ñoras, en la calle Apolinarlo 
Ftgueroa 640144, capital, a fin de tra- 
tar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1« Consideración documentos art. 347, 
inciso i« del Código de Comercio, co- 
rrespondientes al ejercido cerrado el 31 
de diciembre de 1970. 

2« Fijación número de miembros del 
Directorio y elección de los mismos, asi 
como de los Síndicos titular y suplente 
y dos accionistas para firmar el acta. 
— . El Directorio. 

$ 75 e.2014 N? 33.602 V.3C14J71 

STJFERMERCADoImPACTO DE 
GRAND BOURG 

.. Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial. Financiera, 
Inmobiliaria y Agropecuaria 
CONVOCATORIA - 

Se convoca a los señores accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria que 
se realizara el dia 30 de abril de is¡7i en 
la calle JararalUo 2835. Capital Federal 
a las 20.30 horas, para tratar y resolver 
el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración y aprobación de la 
Memoria, Balance General, Cuadro De* 
tnostraUvo de Pérdidas y Ganancias. In- 
ventarle e Informe del Sindico corres* 
pendientes al ejercicio N« X vencido el 
31 de diciembre de 1970. 

» Elección de un Sindico titular y un 
Sindico suplente en reemplaso de) se* 
fiar Ricardo Juan Gallo y de la señera 
Baya Marchevsfcy que terminan su man- 
dato, ambos por un año. 

3' Designación de dos accionistas pa- 
ra que aprueben y firmen el acta de 
la Asamblea. — El Directorio. 

$ Í05.— e.20¡4 N* 33.208 v.26¡4|71 

SUIDAS 

8ccfedad Anónima Comercial, 
Industrial. Inmobiliaria, 
Financiera y Agropecuaria 
Expediente N* 33.987 

Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dfa 30 de abril de 1970 a 
le« 20 horas en Constitución 1930, 3* 
"B". Capital Federa», para tratai el al. 
guíente ORDEN DEL DlA: 1» Conside- 
ración y aprobación de la documentación 
según Art. 347, inciso 1» del Código de 
Ccmerclo al 31 de diciembre de 1971. 5° 
Determinación del número de Directores 
y elección de los mismos 3» Elección de 
Síndicos y dos accionistas para firmar 
el acta. - El Directorio 

$ 75.— e.20|4 N» 34.633 T,.2614|71 

S A N FOR P 
8.AC I.F.I. y A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el dia 80 de abrí) de 1971, a las 19 ho- 
ras, en Viamonte 887, 5* piso, ot 503. 

1» Consideración de la documentación 
requerida por el articulo 847, del Código 
de Comereio, correspondiente al ejercicio 
cerrado el 31 de dlclem&re de 1970, Dis- 
tribución de : utilidades. 

V Designación de Directores y 8{ndl> 
eos, 

3» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 60.— e.2014 N» 34.625 V,26|4I71 

S I K M A R 

S A C.F e I. 

empacha 745, 2* piso, oficina "B" 
Capital Federal 

CONVOCATORIA 

Convócase Asamblea General Ordina- 
ria para el día 30 de abril de 1971. 15 
horas, en Sulpacha 745, 2* piso, oficina 
"D", para tratar: 

l» Consideración documentos Art. 347, 
Código de Comercio, ejercicio 31H2|970. 

8» Elección Directores Síndicos y dos 
accionistas para firmar el acta. — El Di- 
rectorio» 

ft 60, -e.3ft4N» Í4.Í54 T.3W1 

8 O L | 8 
S. A. I. F. 

N» 6415 

Convócase a los señoree accionistas a 
ta AsamMea General Ordinaria de» día 
30 de abr.' de 1970. a las 18.30 horas, en 
la calle Ca^aDo 1558. para tratar e) si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

1» Considera Móq de tos documentos 
Indicados en el Art. 347 y concordante* 
dei Código de Ce nercio. correspondientes 
al ejercicio aerraito el 31 de diciembre 
de 197«. 

2« Distribución dt las utilidades. 

Sí Elección del Sírdico titular y su- 
plente. 

4* Designación de de* accionistas para 
aprobar y firmar ei 8 ía de la Asam- 
blea, — El Directorio- 

$ 80— e.2014 *» 34.793 V.26|4|íi 



SOCIEDAD ANÓNIMA FINANCIERA ' 
INMOBILIARIA rORTLTlAr , . , 
S A.F.I.P. 

Registro N 1 6JIÍ.\,¿,v 

Convcca Asamblea ordmaria 80'4Ti. 
Paseo colón 221, 7? piso, U ñoras, tt/atax? 
I» Designación dos a«¡ onceas *"- i;-ii- 
Sideración documentos Art. 347. C, Co- 
laerclo 3lHí|70. 39 Elección de Síndicos. 

- El Directorio. 

| 45,— e,20|4 TiM 34.646 V.3Ó¡4¡71 

SHOOB '; 

Sociedad Anónima 
Comercial, inmobiliaria 
Agropecuaria y Financiera. 

CONVOCATORIA 

Citase a íes señoree accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a reaüearse 
el 30 de abril de 1971, a las 10 moras, 
en Avda. Belgrano 1828," &* piso "A", Ca- 
pital, para tratar el siguiente ORDEN 
DEL DIA: 1* Consideración documentos 
Art. 347, inciso 1«. del Código de Comer- 
do ejercicio cerrado ai 31 de mareo de 
1971. 2' Remuneración Directores y Sin- 
dico. 3' Designación de dos accionistas 
para firmar el acta — El Directorio. 
S 67.50 e. 2014 N« 54,72» V.2814J71 

STAÜFFER-ROUSSELOT 
ARGENTINA 8. A. 

Indastrial y Comercial 

CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Be convoca a los señores accionistas de 
StñUífer-Rousselot Argentina Socieoao 
Anónima industrial y Comercia», en la 
fede social. Av. Córdoba 1307, para el 
dja 30 de abril de 1971 a las le horas, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de ta Memoria, In- 
ventarlo, Balance General, Cuenta de 
Ganancias y Perdidas e informe dei sin- 
dico y distribución de utilidades corres- 
pondientes al ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 1970. 

2« Capitalización $a 407950 del 'Capi- 
tal por Revalúo Contable. Ley N« 17.335» 
en acciones ordinarias liberadas. 

39 Aumento del capital autor irado 

4? Fijar el número oe miembros dei 
Directorio, elegir Directores y Síndicos 
designando Presidente y Vicepresidentes 
para el ejercicio en curso que cierra ei 
31 de diciembre de 1971 * 

5« Remuneración de los Directores y 
S'ndicos pare el ejercicio cerrade el 31 
de diciembre de 1970. 

e« Designaron de dos accionistas poia 
firmar el aeta. 

Los accionistas deberán depositar sus 
acciones de Stauffer-Rousselot Argenti- 
na S AI y C, o un certificado canearlo 
de las mismas en las oficinas de >a So- 
f ledad hasta trei días antes de .a fecha 
de la Asamblea — El Olrectorw 

$ 18a- e.2014 N» 34,731 V,26|4|71 

STORK WERKSPOOR ARGENTINA 
S A C.I. y F. 

Convócase a Asamblea Generai Ordi- 
naria de accionistas 30*4I7L a & hora 
11.30, en Alslna 943, piso 5*, Capital, 
para: 

19 Considerar documentación Art. 347, 
del Código de Comercio, a] 3111217a 

29 Determinación número Integrantes 
Directorio y elección de Directores y 
Síndicos 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. - El Düectorio. 

$ 75.— a .2014 N« 34.737 V.26|4|71 

SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL 
RECONSTRUCCIÓN AGRARIA 
(S.A.C.R A.) 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el día 30 de 
abril de 1971, a las ll horas, en a Avda. 
Bcigrgno 407 piso 6». Buenos Aires, pa- 
ra tretaT el siguiente ORDEN DEL día: 
1* Designación de dos accionistas cara 
firmar el acta. 2* Consideración docu- 
mentos Art. 347. inciso l« del Qoaige de 
Comercio, correspondiente .a] ejercicio ce- 
rrado el ¿i de diciembre de 1&70 3* Elec- 
ción de Directores titulares y suplentes 
y sindico titular y sapiente por un ano. 
49 Distribución de utilidades y letermi- 
naclón de honorarios a Directores y S*n- 
dlco y otros emolumentos, — El Direc- 
torio. 

I 75.— e.20|4 NV 34.741 ?.26t4|71 

8 E F I D 
S.A.C.I.I.F.A. 

CONVOCATORIA 
8e convoca a tos señares accionistas a 
ta Asamblea General Ordinaria a reali 
earse et 30 del cte-, a uu 19 horas, en 
Avda. de Maye 1222, Capital, para con- 
siderar el siguiente ORDEN DEI DÍA. 
1* Consideración de los 'documentos que 
prescribe el Art 347. dei Código de Co- 
mercio, correspondientes ai ejércelo f> 
balizado el 31I12'70. 29 Fijación ael nu- 
mero de Directores y elección de Dlrec- 
toies y Síndicos 39 Designación de dos 
accionistas para firmar el acta. — El Di- 
rectorio- 

8 00.— e.20J4 N9 34.068 V.26i4171 



P.A.C.I.F.I. r A. 

Expediente N» tLflll 

CONVOCATORIA 
Convócase a . Asamblea General ©rot- 
earla 30|4|7i,. boras 19.30, aavaiia, 213«, 
Capital, tratar; 

ORDEN DEL DIA: 
1» Doe, Art- 347, del C de C, eje»» 
cerrado 31¡12'70 y destino utilidades. 

29 Designación Direc» y Sínd, y dea 

accionistas firmar acta. — El Directorio. 

« 45— e-2014 N* 34.750 V.26|4J71 

SAN ROMÁN ' 

S A.I.C.C.I. y A. 

So convoca a tos señoree accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el dit 
3b de abril de 1971, a las 19 horas, en 
la sede social, Bartolomé Mitre 3952, Ca- 
pital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

I» Consideración de los elemental 
prescriptos por el artículo 347. del Códi- 
go de Comercio, coirespondientes al ejer- 
cido cerrado el 31 de diciembre de 1970: 
consideración i propuesta de distribución 
ce utilidades. 8» consideración remune- 
raciones a Directores y Síndicos por el 
Balance cerrado el si, de diciembre 1970; 
provisión Bara remuneraciones a Direc- 
tores y tímnlcos para el ejercicio que st 
Inicia el 19 de enero de W\. ?9 Fijación 
del número de Directores y elección de 
Directores y Síndicos. 4' Designación de 
dos accionistas para que aprueben y fir- 
men el acta, — £1 Directorio. 

f 12a— e.20¡4 N? 34,749 f »S6|4ril 

I A N 8 SO D*cT 

Sociedad Anónima 
Comercial, Inmobltaxla» 
Financiera y Constructora 
CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores aoclcnistaa a 
Asamblea General Ordinaria pava el di» 
30 de abril do 197L a las 19 horas, en 
Juncal 754, 109 piso, oficina 87. para tra- 
tar: 

ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración de la documentado* 
prescripta por el Art 3*7. del Código de 
Comercio, correspondiente a los ejerci- 
cios cerrados el 31 de diciembre de UKB 
y Si de diciembre de 197a 

29 Fijación del número de Directore* 
y elección de los que corresponda pox 
un año. 

39 Fijación de Sínd-co titular y só- 
plente 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. -~ Buenos Aires, abril d« 
1971. - El Directorio. 

I 90.— e.2014 N» 34.420 V. 26(417] 

8. V. A. 

Sociedad Anónlm» 
Comercial, Industrial. 

. Financera e inmobiliaria. -s 

Expediente N9 1.835 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA 

De acuerdo con to establecido en el 
Estatuto Social, convocamos a ios seño- 
re* accionistas a la Asamblea General 
Ordinaria que tendrá lugar el día 3t de 
abril de 1971, a las 19 ñoras, en el «ocal 
sito én la Avenida Ange,' Gallardo 659, 
Capital Federal para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 19 Considera clon de 
la Memoria. Inventario Balance Gene* 
nu, Cuenta de Ganancics y Pérdidas, 
distribución de utllidadet e informe del 
Síndico, correspondientes al ejercicio 
económico N9 13, cerraao el 31 ae di- 
ciembre de 1970. 29 Consideración de la 
gestión del Directorio s retrlburión de 
los Directores Ejecutivos y Sindico. 3t 
Elección de Síndicos titular y suplente 
49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de esta Asamblea. — Bue- 
nos Aires, 13 de abril de 1971. — El DJU 
rectorlo. 

S 1QS— e.20¡4 N« 34.757 V.3A4I7] 

8 A F R A R ~""" 

Sociedad Anónima Frene» 
Argentina de Automotores 
Registre N« 18.708 

CONVOCATORIA 

Convócase a ios señores accionista! di 
Salrar, Sociedad Anónima Franco Ar» 
gemina de Automotores Comercial, In- 
dustrial y Financiera a Asamblea Geno* 
ral Ordinaria a celébrense el día 30 de 
abril de 1971. a las 18 noraa, en Bon- 
pland 2349. Capital Federal, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos ar- 
ticulo 347, inciso 1». de, Código de Co- 
mercio, correspondientes al ejercido ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970 

29 Distribución de utilidades y retM- 
neraelón a Directores y Sindico 

39 Fijación del namerc de Directores 
titulares y suplentes, su elección y de» 
terminación de laB garantía* a dar por 
los mismos. 

49 Elección de Sindtoo* titular y s*> 
píente. 

59 Designación de dos accionistas para 
redactar y firmar el acta. — El Diree- 
tudo. 

f 105.— e.2014 N9 34.115 V.3ej4fH 
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SÍLICE ' -"- ' > 

g.A.I.C.I.A. y F. 

k . CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Or- 
inarla para el día 30 de abril Ce 1971, 
a las 16 horas, en el loca! de la Arenera 
«Puerto Nuevo S. A." sito en la calle 13 
8|n», Dársena 'T» de Puerto Nuevo, Ca- 
pital Federal, para considerar. 

' ORDEN DEL DIA5 
1» Los documentos del Art 347, Inc. 
t» del Código de Comercio, del ejercicio 
Cerrado el 31 de diciembre de 1970. 
,2» Distribución, de utilidades. 
S» Elecolón de directores, síndicos y 
ttos accionistas para firmar el acta. — 
8? Directorio. 
„ * 90.— e20|4-N9 32.559 v. 2614(71 

SOLA -BELL 
S.A.A.C I. y r. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 9 horas, en la sede social, Tucum&n 
1755, Capital Federal, para considerar 
él' siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 
.19 Documentos prescriptos Art. 347 del 
. Código de Comercio, ejercicio cerrado el 
Si de diciembre de 1970. 

2» Nombramiento de directores y sín- 
dicos. 

. 8» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directoría 

$ 52.50 e¿0|4-N» 33.291 V. 26)4171 



a. k. 

Asesore- PuMlritartos 
Sociedad Anónima 
Comercial, Financiera 
• Inmobiliaria 

Convócase a !os señores Accionistas a 
Asamblea Generai Ordinaria para el día 
ls> de abril de 1971 a las 17 horas, en la 
sade social. Tres Arroyos 701, Capital 
Federal, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración del Inventarlo, Memo- 
ria, Balanc General. Cuentas de Ga- 
nancias y Pérdidas al 31 de diciembre 
de 1970. Proyecto de Distribución de Uti- 
lidades e Informe del señor Sindico. 

2» Elección de Sindico titular y Sín- 
jftco suplente 

8* Designación de dos Accionistas para 
Suscribir el Acta de la Asamblea. — FJ 
directorio. 

$ 90 e. 20|4 N* 32.345 T. 2614(71 

Sociedad Anónima 
fBOTTO HNOS. 

CONVOCATORIA 

De acuerdí con el Art. 19 de los Es- 
tatutos, se convoca a los señores accio- 
nistas a Asamblea General Ordinaria pa- 
la el dia 30 de abril de 1971 a la? 10 
¡toras, en el local social, calle Piedras 
37S, Buenos Aires para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

1» Considerar los documentos que pres- 
cribe el Art. 347 de: Código de Comercio, 
del ejercicio N« 28, cerrado el 31 de 
diciembre d 1970 

2» Afectación del quebranto del ejer- 
ilcie. 

3* Elección de un Director titular y 
cuatro Directores suplentes por un ano 
f Síndicos titular y suplente por un año 

4' Desistimiento aumento capital y 
•misión acciones, aprobado Asamblea Ge- 
neral Extraordinaria del 248170. 

6* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. - Buenos Aires, 12 de 
abril de i971. - El Directoría 
Nota; Se recuerda a los señores acclo- 
ú ■ nlstas la aplicación del Art 22 pa- 
ra asistir a la Asamblea. 

8 135 e. 2014 N9 34.148 ▼. 26I4|71 



SOULAS 

Sociedad Anónima Financiera 
Registro N* 3.038 

>.'0<*\ OCATORIA 

Se convoca a >os señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrara el dia viernes 30 de abril a las 
16 horas, er. su local, calle Sarmiento 
K» 552, piso 10. para tratar el siguiente 
OPDEJ,- OEL DIA: 

1* Consideración de la Memoria, In- 
ventario, Balance General Cuenta de Ga- 
nancias y Pérdidas e Informe del Sin- 
dico correspondiente al Trigésimo Sép- 
timo Eerclcio terminado el 31 de diciem- 
bre de 1970. 

2» Distribución de Utilidades. 

8» Elección de dos Directores por dos 
años. 
" 4* Elección de Síndico por un año 

8» Designaciór de dos accionistas para 
(lie conjuntamente con el Presidente 
apruebe- y firmen el Acta de la Asam- 
blea. - & Directorio. 

Se previene a los señores accionistas 
que para concurrir a la Asamblea debe- 
rán deposita* sus acciones en la Caja 
de Sodedac 1 por lo menos tres días an- 
tes de! fijado para la Asamblea 

f 130 e. 30¡4 N» 34.146 T. 28¡4¡7l 



8. A. INDUSTRIAL I COMERCIAL 
"RAGOR" 

CONVOCATORIA 

Convócase a ia Asamaiea General Ex- 
traordinaria para el dia 30 de abril de 
1971, a las 18,30 horas, en la sede social, 
Avda. Santa Pe 1183, Capital, paira con- 
siderar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de las remuneraciones 
a los directores correspondientes al ejer- 
cicio finalizado el 31 de diciembre de 
1970, establecidas en exceso (importe del 
exceso 8 109.042,76) del limite dei 25 ojo 
de las utilidades fijadas por la Comisión 
de Valores; en razón de haber utilizado 
el rubro "Pondo de Reserva General" de 
acuerdo al punto 29 de la Asamblea Or- 
dinaria celebrada el 31 de marzo de 1971. 

2» Designación de dos accionistas para 

aprobar y firmar el acta —El Directorio. 

% 90.— e. 2014 N° 34.778 V. 2614(71 

8PINETTO HNOS Y CÍA. 

S.A.l. y F. , _, 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, 
a las 11 horas, en la sede legal, Matheu 
256, Capital Federal, para considerar el 
siguiente, 

ORDEN DEL DlA: 

1» Documentos prescriptos Art. 347 
del Código de Comercio, ejercicio cerra- 
do el 31 de diciembre de 1970. 

2* Fijación número de directores y nom- 
bramiento de los mismos. 

39 Nombramiento de síndicos y dos ac- 
cionistas para firmar el acta. — El Di- 
rectoría ^ „„ - 
$ 52.50 e,20¡4-N» 33.292 V.26(4171 

BOTECMO 

S. A- Comercial, Industrial, . 
Financiera, Inmobiliaria 
y Agropecuaria 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971 a 
las 11 horas, en la sede social, calle 
Avenida del Campo N9 1550 de Capital, 
para considerar el siguiente, . 
ORDEN DEL DIA: 

19 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

2* Consideración documentos prescrip- 
tos Art. 347 inc. 19 del Código de Co- 
mercio correspondientes al ejercicio ter- 
minado el 31 de diciembre de 1970. 

39 Distribución de utilidades. 

49 Remuneración a directores y sindi- 
co. 

59 Elección de directores por termina- 
ción de mandato. 

69 Elección de sfndlco titular y sindi- 
co suplente* 

Nota: Las acciones deberán depositar- 
se en la sociedad- tres días antes de ia 
asamblea, o Justificar su depósito en ins- 
titución Bancada, para poder interve- 
nir en la misma. — El Directorio. 

8 136.— e.20¡4-N9 33.424 V.26[4|71 

SAGASTI 

Inmobiliaria, Industrial, 
Comercial y Financiera. 
Sociedad Anónima 
Registro N» 4.528 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria el día 
30 de abril de 1971, a las 11 horas, en 
el local social, Avda. Roque S. Peña 628 
<E.P.>, para tratar el siguiente, 
ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentación Art. 
347 del Código de Comercio del ejerci- 
cio cerradc el 31 de diciembre de 1970- 
29 Eledón de sindico titular y sindi- 
co suplente por el término de un año. 

39 Designación de dos accionistas para 
suscribir el respectivo acta de asamblea. 
~ El Directorio. 

Nota: Recuérdase las disposiciones del 
Art 31 de los estatutos sociales. 

t 120.- e.20!4-N9 32.138 V.26!4|71 

SATURNO FONTANA 

S. A. Comercial, Industrial. 
Financiera e Inmobiliaria 
CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi. 
naria para el día 30 de abril_.de 1971, a 
las 9 horas, en la sede social, calle Flo- 
rida N9 165, piso 19. oficina 9110. de la 
Capital Federal, para considerar el si- 
guiente, 

ORDEN DEL DIA: 

19 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta 

'j9 Consideración documentación pros- 
cripta Art 347, Inc. 19 del Código de Co- 
mercio, correspondiente al ejerctclo ter- 
minado el 31 de diciembre de 1970. 

3* Distribución de utilidades. 

49 Retribución a Directorio y sindico 

59 Elección de síndico titular y sindi- 
co suplente. — El Directorio. 
- Nota: Las acciones deberán depositar- 
se en la sociedad tres días antes de la 
asamblea o Justificar 'su depósito en Ins- 
titución Sanearla para poder intervenir 
en la misma. • 

I 120- *.20:4-N<. 33.422 v.26j4'7i 



8AGAST1 MUEBLES 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial, Financiera, Agropecuaria, 
de Mandatos y Servidos 
y Constructora 
. Expediente N9 23-575 

CONVOCATORIA ' 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el dia 30 de abril de 1971 a las 16 ho- 
ras, en la sede social de la Avenida Cór- 
doba 2828. Capital Federal, para tratar 
el siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentación Art 
347 del Código de Comercio del ejerci- 
cio cerrado el 31 de diciembre de 1970. 
29 Distribución de utilidades. 
39 Elección de tres directores titulares 
y dos suplentes por el término de dos 
años. 

49 EleclóQ de sindico titular y sfndlco 
suplente por el término de un año. 

69 Designación de dos accionistas pa- 
ra suscribir la respectiva acta dé asam- 
blea. — El' Directorio. " 

I 165.— e20|4-N» 32.137 V.26j4¡71 

S. EINSTEEM - 
, S. A. C. L y F. 
Expediente N* 24,536 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
30 de abril de 1971, a las 14 horas, en 
Rodríguez Peña 336, 29 piso, oficina 24, 
Capital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos que 
prescribe el articulo 347, inciso 1° dei Có- 
digo de Comercia y distribución de uti- 
lidades por el ejercicio cerrado el 31|12|70. 

29 Fijación número y elección de di- 
rectores. 

39 Elección síndico titular y suplente. 

49 Ratificación compra inmueble sito en 
Balcarce 226, 29 p., Capital. 

59 Fijación nuevo domicilio legal. 

69 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de Asamblea. — El Direc- 
torio. 

$ 90.— e. 20|4 N9 34J19 V. 26¡4J71 



SUMÍ - INDUSTRIAL 
S. A. C. I. F. L 
Registro N* 31183 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para et dia 30 de abril de 1971. a 
las 19 horas, en Tucuman 1455, 69 B, de 
Capital Federal, para considerar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Documentos Art 347, Código de Co- 
mercio, al 31 de diciembre de 1970. 29 
Elección directores y síndicos; y 39 Dos 
accionistas firmar acta. — El Directorio. 
$ 45 - e. 20|4 N9 :*4.508 v. 2614171 

SAD1 

S. A. C. L F. 1. R, 
Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial, Financiera, Inmobiliaria 
y de Representaciones 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971. a 
tas 13 horas, en el local social Avda. Co- 
rrientes N9 1145, 7» piso, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos articulo 
347, del Código de Comercio, ejercicio ce- 
rrado 31|12|70. 

29 Reforma artículos 29 y 39 del estatuto 

SOCÍSiI 

39 Fijación número de directores, elec- 
ción de los mismos y de sindico titular y 
suplente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

8 90.— e. 20(4 N« 84.602 T. -26(4(71 

S. A. NORTHERN ELEVATOTí 
Co. Ltd. 
Registro N» 1.778 

CONVOCATORIA. 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
29 de abril de 1971. a las 11 horas, en 
la sede legal, Reconquista 458, Capital 
Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos Art 347, 
inciso 19 código de Comercio, ejercicio 
al 31 de diciembre de 1970. 29 Remune- 
ración Directorio y sindico. 39 Destino 
de utilidades. 49 Fijación del número de 
directores titulares y suplentes y su elec- 
ción. £9 Elección de un sindico titular y 
un suplente. 69 Consideración Art 23 del 
Estatuto Social. 7' Designación de dos ac- 
cionistas para firmar el acta. — El Di- 
rectorio. 

Para que ios accionistas puedan con- 
currir a la Asambleja y tengan derecho a 
votar según e) articulo 30 del Estatuto, 
deberán depositar sus ¿cotoneado un, cer- 
tificado de custodia' de un banco, hasta 
tres dias antes del señalado para la asaip- 
bleR. en el local de la Sociedad. •• . ¿ 
% 112.5C e. 20!4 N' Í4 4U f 26;4<7I 



SUNDOWN 

Sociedad Anónima industrial» 
. Comercial y Financiera 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971, a ¿as 
10,30 horas, en Carlos Pellegrini 739, piso 
6í, Capital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de la memoria, inven- 
tarlo, balance general, cuenta de ganan- 
cias y pérdidas e .informe del sindico, co- 
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 1970. 

29 Fijación del número de directores ti- 
tulares y suplentes y elección de síndicos 
titular y . suplente. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

8 90.— e. 2014 N9 34.501 T. 26|4|7l 

SAN ERNESTO 

S. A. Agropecuaria 
y Comercial 
Registre N* 19.616 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, 
a las 17 horas, en Tucuman 715, 69 p., ofi- 
cina 2, para tratar el- siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos Art. 347. 
Código de Comercio, correspondientes al 
sexto ejercicio cerrado 6i 31 de diciembre 
de 1970. 

29 Elección de directores, sindico aul- 
lar 4 y suplente y dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio; 

8 90.— e. 20J4 N9 34.433 T. 26|4¡Tl 



schering Argentina 
s. a. i. c 

Registre 28.790 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el dia 30 de abril de 1971. a las 10 ho- 
ras, en Monroe 1378, Capital, para tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

V* Consideración y aprobación de la 
Memoria, Inventario, Balance General, 
Cuadro Demostrativo de Ganancias y 
Pérdidas e Informe del Síndico corres- 
pondiente al tercer ejercicio economice 
cerrad el 81 de diciembre de 1970. 

3° Fijación del mínimo de Directores 
del Directorio y distribución de utili- 
d&do s 

39 Fijación del nmero de Directores 
titulares y suplentes y elección de Pre- 
sidente y Secretario y elección del Sín- 
dico titular y suplente. 

4° Aumento de Capital. 

59 Designación de un accionista para 
firmar el Acta con el Presidente y el 
Secretario. — El Directorio. 

$ 135 6.2014-N9 34.969-V.26|4|71 

S. A. COMPAÑÍA INDUSTRIAL 
Y MERCANTIL FILIZOLA 
CIMFA 

CONVOCATORIA 

Convocar a Asamblea Ordinaria paro el 
dia 30 de abril de 1971. a las 19 ñoras, 
en Av. Rivadavla 10853, Buenos Aires, pa- 
ra considerar: 

19 Los documentos dei Art. 347, Inciso 
19 del Código de Comercio del ejercida 
31 de diciembre de 1970 

29 Remuneración del Directorio y sin- 
dico. , _. „ . 

39 Asignación al Directorio durante el 
299 ejercido económico y ratificar la con- 
cedida en el 289. 

49 FJecdón de síndicos y designar ac- 
donlstas para Limar el acta, — El Direc- 

> r °* . $ 7S.— e. 20]4 N9 34.589 v. 2614(71 

SAN LUCAS 
S.A.O.I.F.I. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30(4)71; a las 19.30 noraa» 
es Sarmiento 643, 1er. piso, ot. 136 Ca- 
pital, para tratar el siguiente: ORDEN' 
DEL DIA: 19 Firma del acta; 2' Con- 
sideración documentos Art. 347, inc. 19) 
del C de C, ejerc. 1970: 39 Determi- 
nación número dé directores, su eleo* 
clós y fijación de su honorario; 4* De- 
signación síndicos y fijación de su ho- 
norario. - — El Directorio. 

$ 52.50 a 20(4 N» 34.369 V. 26(4(71 

SAN AMBROSIO 8. A. 
Comercial Industrial 
Inmobiliaria y Financiera 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el dia 30 da 
abrir de 1971. a los 8 horas, en Ramón 
L. Falcón 7252, Capital Federal, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración* documentación ar- 
ticulo 347 lno. 19. del Código de Co- 
mercio al 31' de diciembre de 1970. 
- 29 Designación de directores y síndicos. 
39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de asamblea. — El tM 
rectorio.- 

.. ' 8 82,50 e. 2014 N« 34 316 V. 2014f7ft 
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6IRVASE 

Saciedad' Airimnnjp 
Cbmertíkfi. IndtatHaTi 
ABiopeuuariai. Financiera 

v Inmo biliari a' 

C33NVG CATORCE 
Convócase a¡ las- señaros? acaloniBtas a 
Asamblea- General OWümriEQ que: se ch>- 
leürarS' el' di» 30» de- »BrUi de 18SI',. a las 
Picharas; en efl lboal sairtttl. Defensa 57D), 
piso P. Capitel Federal; parai tJtator edl 

siguiente 

ORDENA DEC. DIAr 
I? 5 Gonsitteraoumi dei 18i dnciunEntaalQixi 
del artículo 347 del Cócüga> dte eamamin) 
al 31 dte diciembre' de 1B7Q1 

2? Fljacióm del número de. dlÉeotores; j? 
elección- de~ los 1 mismos;. 

3? Elección de presidente y vlcepresii- 
dente. 

4? Elección de síndico) ufanan- y sindico 
suplente. . 

6* Designación de- doss accioniBlSsE, para 
firmar el aetai dte nmmblfea». 

.Buenos. Aires», El da. anrili da. 1271.. — 
£11 Directorio* 

$. 75a— e.. 2ü|£ NP' 343a£ ». 2814¡7X 

SANTA ANSELMA 

Sociedad, Apnnimfl . i, 

Comercial» AeropecuariX, 

Cnnstrnctara» Dhti aliñaría,, 

Financiera, Industriar 

X> Mandatario 

Expediente: NT 35:732. ,. 

GliXN.VXDCiÜl'l-lKlA 
GorrvocasE: ai A'aamüJaa. Generaá' Ordi- 
naria para el día. 22, de aDril de 1971, 
a las 18 horas;, em el» local social. Tuiau- 
mán 1438, oficina 20T, Capital! Federal, 
a fin de considerar el siguiente:: . 

ORDEN DEE DÍAS:- 
1? Consiaeradbii! dtj; Un rnmnnrla, del In- 
ventario,, del balance general, de la cuen. 
te dte ganancias- y- pérdidas y- del' mfor- 
mp del' sindico;, corresponmenteai alt prl- 
mer ejercicio) cernula) ell 3U dffi dlclemüra 
ámJSlOi. 

29 Elección del Directorio) $ dalos;sm>- 
dlcos. 

3? Designación dte dos- acoltmistas para 
firman sil auta¿ — El EareaioriOi. 

? 82,511. o:. 20¡£ NP- 34369 Vi 2B|£|71 

SllANDABTJ' PLÁSTIC: ATIÍSENJTIflA! 
SiA\£C;E. 

np.' mis* 

GQNVOjCATQHIAl 

Se- convoca a.- los, señores. accionistas. .m 
la Asamblea Generar Ordinaria que em 
primera convocatoria, tendrá, lugar, el' díte 
30? de 1 abril dte ImTT, a las RP ttoraB, en 
el' local 1 social' dfr Ja empresa, alten em lia 
calle Hipólito) YUgoyere 27E7{, 3en- pía», ai 
efectos de tratar eli slgulentor 
ORDEN HRT. DIAt 

1P Consideración» documentas. Arfe 337 
Inc.. 1? del Código, de. comercia,, carrear- 
pendientes al' ejercicio; cerrado el 3T dte 
diciembre, de. 19VQ; 

2^ Remuneración Directoría, Sindioatu. 
ra y distribución de utilidades. 

39 Fijación, dtell nnmimm ¿te rnimtinrrur 
oue compondi& el> nuevo) Düecmno) jy 
elección de directores titulares. Kigmrtftiri 
de síndicos títuíair y suplente. 

49" Designación, dte dto axmloraBtHSG para 
firmar el acta*, de lte asamblea.. 

Buenos- Aires, 13i dte aurlU dte D871!:. — 
El Directorio. 

$T IOS — e:. 20)41 NP 1 3^243) v¿. 25|4]71 

SAN BERNÁRDO> Si A.. 
Financiera,. Comercial} 
- e Inmobiliaria 

Convocasen a> AsamBleai Ordlnsslas pura 
er díte 30J4J71, a- las: 131, em DEfsnsm 1531. 
10? piso, para tratar: 

IP CouBlderacióm documentos: Ara.. 347 
ünr. iw del Ci ©canemlcv. ejBraUno) al 
31(12,70 y distribución de utilidades. 

29' Elección directores,, sindicas y dos 
accionistas para firmar el acta. — El 
Directorio. 

Í 60.— e. 20|4 N? 24.235} VE 26]4)7I 

SAN- ESTEBAN S.AT. 
Comercial), Industrial 
£' EimiTinigrai. 
Convocase' a ATmmblean Oidinaila naxa: 
el¡ dlai 30[4i71, a> las liabj. en> nAtmiB^ ym 
Vff- piRQ- pjara 1 . tratar;. 

19' oonsirt e ra n- donumontoa AtJj. 347/ m> 
cl£o 19 del c CtmiBrcla) oIbxcIcIq) ai 
31112170.. «4w*.«íi»ü ju 

2"? Elección dimolttres; smUcos, y? dos 
w nnlhTi i Btag para, f iimaír ell acta — El 
Directorio. 

$ 60.— e- 20}* HPJ 3^ 2a:- vs 2BJ4J71' 

SOPLARIL, ARGENTINA 

S'.A.I£..C^ 

Registro) 1&2Ü 

atase ai Ibs señares auMonlstoE a Qu 
Asamblea General Oaünnrim a- reattenv 
■e el 30 de; anrüt dte 1871^, m las 9 horas¡, 
en RcpubllíBieías! 3C09j ; Capliail. para, trav 
tto aL siguiente 

QHDEííi DEL. DE*>: 

iy GonsIriRTanlon? documantoá ali 3UI2B 
KEífl Arü;. 347' Código, oe ComnrfllDC. 

aP.Elecciom de? Direntoras^ qfotHpnE. 

39 Designación^ de das acalorñstac ps. 
■b firmar di Acta.. — Blnñins: Aires. 13 
<• abril de 1971. — El Directorio. 

»• 62,30 e.20|4 N» 35.334- ▼.26l4|71- 



3APLHffi . 

ar.A.c.i.F. 

Registro K» 8.K5 

eoNuocaírQKrAi 

Convócase ai los> aeñrreass acolonistas a 
i la« Asamüleai General. Ordinaria^ quo: taut- 
drA. tagan ai día* 3ff. de abrlL de 1E73;, a> 
lasi 12. liaras;, en> aíi loaal social,, Sar- 
miento' 743;, 2er pisa, para tratar el sU 
guíente: QEDEH7 DEE DJAí: 1F GbnsldBJ- 
ración de la memoria, ihventarioj. trotan- 
ice general, cuentai de; ganancias y pér- 
didas, informe, del sindico, y prospecto, üb 



idlstrJhucion. da utilidades. cniXEspondien*- t 3? 1 Eiiolüoión Resciva. KXlxnordlrinTla 
'Ces, aT 13?' e jercle ic: cerxa<la el 31 de dt- fi i 9 . Aumenttr ca pitar, autontzadoi. 
oiembre de uTíD?.. 2FEljacinn. del uume> 
ra da mieiirorar del' DirectnilQL. 3T Eleí^ 
aiórr dte directores- titulares: y de. dos sa- 
pientes-. 49- Elección d& síndlbo titular, y 
suplente. 5? Designación, de dos accio- 
nistas para firmar' el' acta-, de- la- asam> 
blea. — El 1 Directorib-. 

9 901 — e. 2DJ4 N9 34:25T v. 2B;^71 



t 59" Dtfeímüiocióir ndmenr¡ Eflrejdnrcs, 
rifcuüu'es y eftccion> on' amj k . Eleccláni um 
Director SUplentte en casa; dte nanErse; 

¡ designado) un solo titulax 



S^.. DE ¡HEEANIEdi BSDÜSXRIAL 

Comercial y Financiera 

Convócase a Asamblea General! Ordi- 
naria para el dia 30[4|71i a- lasj 17..30» hs. 
en Cangallo 564 pera, tirertaii:. 

1' Consideración, documentos art. 347 
,del C:. C. al STU2Ua70'.. 

2? J Elección Directores; Síndicos y dtss, 

ACciónfetaa para firman el' acto» EE 

Directorios 

1 37,50 e.20'# HTSiasy 2BÍ457H 

SaciedadI fajHwmi 
Flnanci'enn. inmotoiliaxiai, 
ComerjciaE e- Industrial. 

CQKVQCATCQRIA. 

Se convoca a Asamblea Generar Osp- 
dínaxdnt aarax ell 3Ü> de' aürll dte 1971 a 
las, 1T huras: em Julios As HOnai 530¡ 59 
Piso OÍ. 35, Capitel Federal para trav 
tar: 

19- consideíaciDm doEumenKír. ¿tiV. 343 
del QT. dte Comercio). Ejercicioi 31112111)705 

29 Distribución de utilidades. 

3?' nttermninEióm número- de Directo- 
res y elección por un año. 

49 Elección por un año Sindico Ti,- 
tular y Suplente. 

5? Designación dos accionistas para 
firmar Acta Asamblea-: — Buenuy Al- 
res, 17 de abrJli de; 1370;. — El Direc- 
torio. 

£ 61P e.20]4i H9' 35-.13S 1 v.2^4|71' 



SIARí ARGENTINA: 
Sociedad' Anónima, 
Comercial, e. Industrial 
Espte N? 15.6B1 
Coiuíocasfl; ai Acnianistaa a?. Asamblea 
General) Qrdinariai paraí el día; 3ft des 
anril de 1S71 a: laa; 10j boros: am Go> 
rrientes. 54Si. 7P Biso;, Capital! para, teay 
tan:: ; 

19 Designación dos accionistas para 'r- 
mar el acta. 

29 consideración documentos. Artf.. 34T 
Código de Comercia ejpEciclo, cerradb el 
31112.70,. 

39 1 DeternTiñaciñh- numero Directores. 
Nombramiento Directores: y siridicos; — 
El Directorim. 

t 75/ e.2Qjfc W 35.356. v..2fi|4)71 



SOCIEDAD AR£&&ÚtttfAt 

de. M.uyjií#Aií r amrORES 

ff.A>.€. e t, 

Exate- 5P 971ff 

Sa convoca Aüamoleai General Ordina- 
ria 30 de abril de 197i;, a Horas;. Avda-. 
Bclgrano 687, para tiattur 

OHDEN DEL- DE31:-. 

19" Consideración documentos.; atíT.. 34?' 
Código Comercio' 13! Ejénsicto Eoarmnñi- 
cd) ai cr¡l2]l'37D' dlsttlbuclóm utiMactea; 

2? A'proBaeióni remune^acianEs; DJreip- 
crniD,. Sindico, y Directorr Delegada. 



* A. D. I. T. 

Sociedad Arr-miunr Jirgenlina 
OidlistriaC y Comerdáli 
B? 145a7« 

CQN.V.QGAÍI1QRXS: 
Convocase; a: A¿auiu.aa General Ordi- 
naria pans el. dia 3C de aürll de 1971 & 
las 18,30 horas,, en Tliüuraan. 2467, para. 
tratar: 

lv Considerar documentos; Arb. 347, 
i Bao: 19); del' Código- de- Ctarsroib, ojerol^ 
fcib- 31]I21197m 

29 Elegir DirGCtores;, SindlnDS y doi 
i accionistas pane üirnaar ell Aotai. — Huev 
l nos AitEFSí aOnlT dfr 187H.. — Ell Bnreotorib. 
$r. 601— e.2C04 W» 3ffilH3> vr.2fij4[Vl 



69 Elecnjcar. Sindicas? fóttúsir j suplsni 
ve; un- año» 

79 Reforma artsi 3R y 10 estatutos 
sociales. 

89 Designación dios acdonistos; firmar 
acta Asambfea. — El Qlrectorini. 

* KM' 0.20)4; B* 35-415 v..26¡4]71 

SrtKAR 

Sociedad Anónima 
Roque Sacre £6ña Sáft 
2? püw,.Qñ. IDJll 

Buenas.- Aires 

PRIMERiA CQííVQjCAlEtíX\ 
dOnracace: a-, los, soñorea Ac£lanlStas.a 
i la Asamblea Genexai. Onfinaiiia a. reallV 
' zarsc- el día; 3Dj de afirll de. Ifl.71,. & Kcr 
9. lloms, en, el locali da. la callte Bttaua 
Sáeiiz Peña 846, 29 piso, Of. lOlET,. Ca'- 
pitol, parat confiideraii eli siguiente- 
ORDEN DEE DTA:" 
19 Consideración' de 1 los documentos 
proscriptos por el articulo 3477. del) <£&>- 
digo de Comerutoi, del e^ o: ciclo cerrado 
el 31 de diciembre- de: lffiHT.. 

29 Elección de dlreciores». flSamfir- su 

número y de sindico tótolta y suplente. 

39 Designación) dte dter axelonlstas para 

firmar el aeteu da la. Asamblea». — El 

Dliecianai. 

%. 103, e.20!4i NP" 35.3B1D V.2JSJ4171 1 

S. BARBAGAEEQ; 
S.A.C'.I.F.lLAv.. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
Ste convoca a los; señares; ffmrl Quistas 
a la Asamblea General. Obllnarliu qute se? 
reallzarér el 1 dlfc 293 de; amUí dte lffíl a 
laa 1W horas en eJ) local de te. Roriedadi 
callb E&tadoy TJhittos 352flj. Capital Ee^- 
deral para consldeíaE- el siguiente. 
GJFDEIK DEE DEA. 
19 Eecturaj conBlderaaiam y apmhaelDn 
de los documentos del art; 347 del Có- 
digo 1 de 1 Comeccio), cnrrespondienlEa- al' 
ejercicio comercial cerrado) el 31 de cüV 
ciemfire dte 1B7D. 

29 Distribución de Utilidades.. » rErntu 
neraoióm Dlbmtores y Síndicos. . 
-39' Elección dte Directores y Síndicos.. 
4i" nesignaclDn de dos AfifrinnifitSw pav 
ra= fiiínar el Acta dé Asarohlea. 
Nota: Se: mcuerdaí a Iba señoras aceito 
nistaK- 11» dispucstai en & art. 19 áte- 
los Estatutos.. — El Directorio-. 
% 105 e.20!4 N9 35.386 V%26i4!71 



tSOCDJUAD} ASDiSííSLSí EINANEIERA 
BE BIENES R.AICES Y MOBILIARIOS 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamb.ea; General Qtdl)- 

naria para el dia 30 de abnil< dte IQ71;, a. 

lto 18530) üorasí. en- el. lbcal amdal Rte- 

eonqutóta, 463] Xer piso) CapitoJ], jmnx. 

tratar:- •' 

ORDEN DEE. UtAc. 
19 Consideración documentoE A*L-fe 247; 
" del Código dte «TomerciO) del ejercicio ai 
■ 3T d? dioiembi'e . de I37D1 y/ dísfíroi dbl 
reHultente' • 

2? Elección de Directores?. SlhdlooF y 
-dos; acclardstos- para; firman- si ante di 
.La asamblea. — El Directorio. 

$: 7S.T- C.2IE4 NP. 3531Í13) W.2D]^?1 



SÜFEaüg - , . 

Soxicdadi Aimrdma. 
Financiera, Comercial. , , ., 

Industrial, Inmobiliaria, 
y Agropecuaria 
Lima J3 E. B; TF LE,. Capifcili 
COSVOCAuTORüA. 
Convócase a la Asamblea. General Qr>- 
diharite. para- el díte. Creante, dte anrill de 
mil novecientos setenta y uno, a laa 
doce? Horas; em ite »3rite sotláll, 
Elma; 131; V- EL,. Capital Federal, para: 
tratar el siguiente 

(PíiEEN; DEL. DEAv: 
IV CónsideTa-cIóni db los; doeumButos. 
'.del artíBulte 34T del Código de Comer- 
cio, correspondientes- al ejercicio cerra 
do el 31 dte diciembre do.- ia7flu. 

29 Fijación del número dte miembros 
del Directorio, elecnióni de los mismos 
y del Sindico Titular y. Suplente; y de- 
terminar, ite. garantía estaoleclda en e! 
1 articula: T^ de lOs: Estatutos^ 

3^ Díslgnaciün dte dos. accianlfites- para 
firraarr el actsw. — El' Di'rectoriba 

f 9tt ec2u]4 , NP' 35.3M V.2U!4|71 



SONMAR 

Sbcieditd?. Anónihur nidusTrial-, 
' ChmcrrJaE y Ennrnclenr 

COÑVOCATOHIA 
Se. conroca. a. Ibs señares' acdonistos^ ai 
la. JgamHipj Generai' Ordinaria- que se? 
írealliaxá: el día. 29? dte abrir dte ISDI", a ites 
!uX3IE nocas,, «rt el local dtr la* calle Ea-- 
¡vale: 1473,, GHfctaa- T H Capltol , Ferieral 
para- tratar- - el' sig ni enta: - 

ORDEN 1 DEE DEA: 
1P- Consideración, de los documenüoa 
ique; esteBIexe. eU Art; 3477 del Códlgpn de 
¡Comercia. e^nxlma> CBrnrdb: el' 3T dte 



Jdih'émBre de. lfl.7ffi. 

29-' Elección* da Slndlciis titulax- y su- 
í Diente; 
- a^Des^naclom de. dos; accionfetes parai 

suscrinir el Actot de Ite Asamñlea. — El ¡ „ 

'Directorio. Rrusur el" acto. — El 1 Directorio: 

t 90;- e.20[4 N9 35.227 V.26}4|7-1 * 90.— e.20;4 N« 35.047 V. 



S. I. S. V. 

SOCIEDAD INVEIISHRA; 

SUDAMERICANA 

Sociedad" AnómüraL 
Cbmcrcial, Duliihlrlai, 
Financfctnsi e.- Imnnbiliaria. 
COEW QCAuTOHIA 
Se convoca a?, los; señores, acolonistus a 
Asamblea. General Ocdlmrrlm. que tendrá. 
lu"ar el dia 30". de aürlil dte 1371. a las ri 
U01-.1S. en. 16: scdte social, Sam Martín 6^7. 
7° piso, para, tratan el siguiento: 
QJHDEB pi^ DIA.' 
Vf Cünsiti6raoIám del mventarioo. Me- 
mona; Ealanca: General Cuenta... de- Ga* 
nanoiau-. y FerdldaiE e Info rme ; del. Sin 
dlco' oarrespcndlentesí al ejemiolo) ten- 
minado el 31 de diciembre; dfi. Iu70. 

2 o ElsCribuoíon de utilidades y fiiacinn 
de retvibuoianBS.. 
39 Eleaniúiii dte Diteatores; 3P Síndicos. 
49 Des'gnación de dos accionistas pa 
ra firmar; el acta da la. Astwnhlna.. — El 
Directorio/. 

$ 12CLr- Q.2u;4' NP 34':436- V 26Í4|71 

SEPER AVXICKH* 

Soí'icdarC Aniniina 
Ihdustrl?!;, Comerciar; t 
Financiera,, Urmobiliariu,, 
Agropecuaria Forest!iP 
Convócase a Asamblea GbneraT Ordi- 
naria para el día, 30 de abril de» 1071¡ a 
las, 19.30' hriranr en el lbcal social sito, en 
la calle- M&nnor 843! Dpto: B\ CSpita- 
Eederal pa ra, consi derar.- el 4 signiántor 
QHDEBR DEE DE«: 
19' Eos documentos del artfeuur 34T ine. 
P dtí: Código de Comercia; del Bjereib1i-> 
cerrado el 31*. dte diciembres dfl 1 1B781 
, 2? Remuneración, db directores y sin 
dicos: 
; 39' Garantía de- direcJtores. 

4? FilaciOir. dbi númeror de directores 
\ titulares y suplentes- y su . elcceiorr por 
el ténriho dk urr año}. 
! 59' Elbccion- de siirdltoy tlvulte y su 
'píente' 

6? Designación, de dos accionistas para 



SAFTAMA 

Sociedad Anónima. 
Financiera, Inmobiliaria 
y Mandatario 
Reconquista 33ff - Bte. Aires 

coNvoca?raB-rA 

Convócase a los señores" aenionistirs a 
lá Asamblea General, Qrdünr rlte a- calo 
brarse: el día 2¡T dte abrili dte IB71\, a- ias 
16;3Ü horas,, en el 1 lorai dte HOconquister. 
33B,, 2da; pisa; Of 21, a- finí de. tratar ef 
ORDES' DE1. DTa: 

19 Consideración de- Ite Memoria- Btr- 
ventarlo. Baianre General;. Cuadro de 
Ganancias y Pendidas e Informe. deJ; Sin- 
dico;, del' e jercic io cerradto eP 31 1 dk di:- 
ciembre. de 137K 

2?' Determinación, del número, db mleor 
oros qua: cumyímdrán: el! Dlrectoiitr y 
elecoibrx dte ihs mismos;, asi como der Sur- 
tí icos 11 tular y suplente. 

39 Designaeón. de. das. acclonifetes para 
firmar el acta: — El' Dlrectoritr. — Hue- 
cos Aires; abril' 13 5 de- 1871. 

* 90.— e.20'4 N9 35.219 V.26í4l7r 



SOCIEDAD ANÓNIMA^ ELECTHOtLX, 
APARATOS DOMESTICOA 

( CONVOCATGEEA. 

! Convócase a Asamblea Ordinaria panr 
¡el día 30 de» abril ate 1371,, a> las 10' bo- 
iras; em el lbcal deí Attchormnt 663Í71, 
i Capital Fe deral. , para conslrito'ai?: 
¡ OETJESíj HEL QliS^: . • 

; 19 Eos; documentas, del- Artt. 347< ineijar 
1P % aei; Códlfecr dte Omierma. del ojerololor 
al 31 de-- (Tciemare? de; ia7a. 

29 Distribución de utilidades y apro- 
bación de las retelmioiOnes de Dlreoto- 
res y Síndicos. 

3^ Nombramiento dte Dirantarcs. y su- 
plentes: s 7 Síndicos-, y supientaa " 

49 Nombramiento de dos aocionistoJt 
para, firmar el Acta de; Asamblea: — EE 
Directorio; 

$ 90— e.20¡4 N'. 35.265 v. 26^71 



.SOCIEDAD: A5CJ5SIAS GENER.1L 
GUEOO) DVMQETE11RLI. AROENJIINA 
S>. A. G». Gx.TLA. 

Registro HT? 4í7B0j 

CGÍSM CC AOTOREa 

Convócase, ai Iba, tenores aenionistss. a 
Asamblea: Generaii Ordinaria 1 nata: el ola. 
3J0> de- aüril de 1931;. a: ltes EU31 horasi 
en el local social Avenida: de Mayo 693, 
piso. 4? para, tratar el .siguiente 
ORDEN DEL DFA-: 

19 Considerar documentos Art. 347, Inc. 
19, c. de C. ejercicio al 311121970. 

29 Distribución, de utilidades. 

30 Eiecc:óir dte Directores y Síndicos 
49 Dcsi^naaión, de dos acribnistífs para 

fir mar el acta. — Bnenos Aires. 13 de 
abril de 1S71,, — ET EflrectOEiD 

X 67Í50) 0.20)4* NV 353272 1 v.2G}4}71 



26,4,71 



SERVICIOS TECNDCDH ATLAS &. A. 
PETROLEE.?- y MINERi* 

Registro» N-O0T* 
CbuFócase- <r AViamolCax GSnera)» ©rdina- 
ia. para el 3TT' de abril dte IS71 a tor 1" 
ñoras em Libertad 83B¡ dísu: Z-. ofioin» 
60; Capital paraT tlatan:- 

CEDEN, DEL. DLt 
V> Considerar y resolver acerca de . los 
i aumentos mencionados en el articulo 
347,. üunExl*? delGad.go k dje Comer w .00- 
.rui'íspondien'. á. aL undéc'mo, Eíarcím ce. 
erada- i! 31 dt diciembre.- de raro. 

2r Fito, el número de directore.* w. de- 
signarlos. 

1 3F Desienan SnuHco> y Sindica suplente. 
• 4?' Considerar y lasolsau acerca - del 
izambto da? fechai da cierre de los eiftroi- 
•oios¡ aoiaifiE 

59" Designar dos accionistas: ^aTa rertao- 
3 can y firmar el Artía. — El Dta-rtono. 

t 105 e.20|4 N9 32.413 v.2'* 4-71 
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SOPRANO HERMANOS 

Sociedad Anónima Comercial. 
Industrial e Inmobiliaria 
tí» 17.650 

CONVOCATORIA 

Be convoca a los señores accionistas a 
b Asamblea General Ordinaria a reali- 
zarse el 30 de abril dé 1971, a las 10 ño- 
ras, en la calle Qulntlnó Bocayuva nu- 
mero 866. Capital Federal, para tratar lo 
siguiente; 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración de la documentación 
Que prescribe el Art. 347, del Código de 
Comercio, para ei ejercicio cerrado c 
3l|12f70. 

2* Designación del Sindico titular y 
tupiente y dos accionistas para fumar ei 
acta, — El Directoría 

$ 67,60 e.20J4 N» 34.807 V.26|4j71 



ftOARAVONATI HNOS. 

S.A.I.C.F. 

Expediente N» 14.57* 

CONVOCATORIA 
Cítase a ios señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar 
se el 30 de abril de 1971, a las l» ñoras, 
en Gral. E. Garzón N« 5210, Capital, pa- 
ra tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA- 
l» Consideración documentos al 31(12(1070 
Art. 347. Código de Comercia 29 Aproba- 
ción remuneraciones directores, ¡jv Elec- 
ción de Directores y Síndicos. 4» Desig- 
nación dos accionistas para firmar el 
acta. — El Directoría 

$ 62,00 e.20I4 N» 34.809 V.26J4171 

SAFINUR S.A. 

Financiera, Comercial 
e inmobiliaria. Urbana 
t Rural 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordl. 
naria para el 30 de abril de 1971 11 Ho- 
ras, en Avda. Corrientes 465, piso 89. 
Ofic. 11, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DLV 

1* Consideración documentos pre e crip- 
tos Art. 347 de; Código de Cómprelo, 
correspondientes al ejercicio cerrado e! 
31 de diciembre de 1970; 2v Elección de 
(res Directores titulares un suplente y 
Sindico titular y sup.ente: 3? Designa- 
olor de dos accionistas para firmar el 
acta. — Buenos Aires, abril 13 de 1971. 
— El Directorio 

t 75.— e.20¡4 N» .34.922 V.26|4|7l 



SUFER 
S.A.C. e I. 

N» 28,434 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordl- 
Baria para el día 30 de abril de 1971. a 
las 12 horas, en el local de Las Palmas 
2919, Capital Federal, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Los documentos del Art 347 Inciso 
19 del Código de Comercio del ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

2? Fijación dej número de directores 
(Art. 7* de .os estatutos sociales) 

Si Integración del Directorio de acuer- 
do a lo resuelto en el punto precedente 

4* Retribución a los directores v sín- 
dicos y distribución de utilidades. 
' 69 Designación de síndicos titular y 
suplente. 

6' Designación de dos accionistas pa- 
ra que aprueben y firmen el ac,ta de 
Asamblea. — El Directorio 

' $ 90.— e.20I4-N» 34.938 v-26|4f71 

SAGARO S.A. 

Comercial, Industrial, Financiera, 
Inmobiliaria y Agropecuaria 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Genera! Ordl. 
narla para el día 30 de abril de 1971, a 
las 10,30 hs., en Avda. de Mayo 962, 2» 
piso, capitaL 

ORDEN DEL DÍA:, 
1» Consideración documentos Indicados 
en el Art. 347 del Código de Comercio, 
Ejercicio 1970 

2» Retribución Directores Elegir Direc- 
tores, Sindico y dos Asambleístas para 
firmar el acta. — El Directoría 

«75.— e-2014 N» 35.006 V.2614J71 

SOCIEDAD APLICACIONES 
INDUSTRIALES TEXTILES 
S.A.I.T. S.A. 

Comercial e Industrial 
Registro N* 28.027 

CONVOCATORIA. 
Convócase a Asamblea Genera] Ordi- 
naria de Accionistas para e: día 30 de 
abril de 1971. a las 10 horas en el kxal 
social, calle. Lavalle 1783 2' P . para 
considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración documentos 4rt. 847 
Código de Comercio, correspondientes al 
tercer elerrlclo cerrado ei 31 de diciem- 
bre de 1970. 

2? Erección de directores, stodk»» ti- 
tular v suplente y dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio 

* 82,50 e.2014 N» 35.027 v 2614171 



SUDARCO 8.A. 

Com., Finan, e Imnob. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, día 30 de abril de 1971, 16 ñoras, 
Moreno 1475. para tratar: 

19 Documentación Art. 347 del Código 
de Comercio. 

29 Fijación número de Directores su 
elección y la de Síndicos y dos accionis- 
tas para firmar el acta. 

« 48.— e.2014 N» 34.937 v26:4J71 

SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL. 
INDUSTRIAL ATHENA 

Financiera e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el 30 de abril 
de 1971, a las 18,30 horas en Belgraau 
407, 2» piso, para tratar: 

ORDEN DEL DÍA: . 

- 1« Consideración de ios documentos 
del Art. 347, Inc. 1») del Código de Co- 
merclo, ejercicio 3111211970. 

2? Elección de Directores Titulares y 
suplentes y síndicos. 

3* Designación de dos Accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio 

t 75.— e.20|4 N9 35.031 V.2614171 

SANA 

Sociedad Anónima Comercial, 
Financiera e Inmobiliaria 
Reg. N» 4.217 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Ordinaria, para 
el día 30 de abril de 1971, a las 10 ho- 
ras, en Avda. Córdoba 323 2» piso, para 
tratar: 

1* Considerar documentos Art. 347, 
Inc. 1» del C. de Comercie ejercicio *U 
12-70; 2? Distribución de utilidades: 39 
Elección Directores, Síndicos y de* ac- 
cionistas para firmar el acta. — El Di- 
Téc torio 

$ 60.— t.20|4 N9 36.01,8 v.2614171 



SURIANO 
S.A.C.I.F.M. y S. 

Expediente N* 32.428 

Convocase a Asamblea General .Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1 97l a 
las 8 hs., en Alslna 1585. Cap. Fed., pa. 
ra tratar el siguiente _ 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración Doc Art. 347 'Inc. 1» 
C. de C, Ej. al 3113171' 29 Distribución 
de utilidades: 3* Aumento del capital 
social. 49 Designación de directores y sin. 
dlcos y de dos accionistas para firmar 
acta. — El Directorio _ M1411M 

« 45.- e.20|4 N» 34.883 V.26|4|71 

SANTA LUCIA 

Sociedad Anónima 
Inmobiliaria y Financiera 

CONVOCATORIA • 

Se convoca a los señores Accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria, que 
celebrará esta Sociedad, el día 30 de 
abril de 1971. a las 18 horas, en Avda. 
Callao 1061. oara tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración y aprobación del in- 
ventarlo, Memoria , Balance General. 
Cuenti de Ganancias y Pé-dldas Dicta- 
men del Sindico v Distribución de Uti- 
lidades, correspondiente al . Ejercicio ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Consideración y aprobación de las 
remuneraciones a los Sres Directores. 

39 Remuneración del Sindico, por el 
Ejercicio vencido <afio 1970).- 

49 Determinación del número de Di- 
rectores y elección de los mismos, por 
el término de un año. _ ' 

59 Elección del Sindico Titular y Su- 
plente, para el Ejercicio 1971. 

69 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta de la Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

* 105. e.20|4. — N9j 34.864 v.2614|71 

SERVICIO DIESEL STAR 
Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Financiera, Inmobiliaria 
y Agropecuaria 
N* de Registro 35.365 
Convócase a los señores Accionistas a 
la 1* Asamblea General Ordinaria a rea- 
lizarse el día 30 de abril de 1971, a 
las 10 horas, en el local soda!, callo 
Gaona 4548. Capital Federal, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración de la Memoria, In- 
ventario, Balance General, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas, Dictamen del Sín- 
dico y Distribución de utilidades, corres- 
pondientes al Ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. 

29 Elección de Directores. 
. 39 Elección de Sindico Titular y Su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta de la Asamblea. — El 
Directorio. ' 

Nota: Para asistir a la Asamblea los 
señores Accionistas deberán depo- 
sitar sus acciones o certificados 
bancartos en la Sociedad, hasta 
tres días antes de la fecha de su 
realización, 

f 105. e.20|4. - N» 34.834 v.26¡4¡7l 



S A N S 

Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 
Expediente N* 10.798 

CONVOCATORIA 
Convócase a los accionistas a Asam- 
blea General Ordinaria para' el día 30 
de abril de 1971, a las 19 horas, en Ro- 
dríguez Peña 336, 29 piso, Of. 24, Capi- 
tal, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración de los documentos 

Sue prescribe el articulo 347, inciso l 9 
el Código de Comercio, por el ejerci- 
cio cerrado el 31 de diciembre de 1970. 
29 Remuneración de Directores y Sín- 
dicos y distribución de utilidades. 

39 Elección de dos Directores Suplen- 
tes, Síndico Titular y Suplente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta de Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ 90. O.20J4. — N9 34.839 V.26J4|71 

SILLPLAST " 

Sociedad Anónima 
Industiial, Comercial, 
Financiera e Inmobiliaria 
Triunvirato 2935 - Cap. Fed. 
CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordl 

narla. para el día 30 de abril de 1971, 

a las 11,30 horas, en Triunvirato 2935, 

Capital Federal, para tratar el siguiente 

' ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General, Cuadro de Pérdidas 7 
Ganancias, Inventarlo e Informe del 
Sindico, correspondientes al Ejercicio ce- 
rrado el SI 1 12|1970. 

. 29 Retribución al Directorio y Síndico 
y distribución de utilidades. 

39 Aumento del Capital Autorizada 

49 Elección de Directores, previa fi- 

Í ación de su número, Sindico Titular j 
¡índico Suplente,' todos -por un aña 
59 Designación de dos accionistas para 
que aprueben y firmen el Acta de la 
Asamblea. — El Directorio. 

$ 105. e.20!4. — N9 34.874 V.26|4|71 

SANTA VICTORIA 

Sociedad Anónima 
Industrial, Comercial, 
Financiera, - Inmobiliaria 
' v Agropecuaria 
Reg. N9 28.754 

CONVOCATORIA 
Cítase a los señores Accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se ei 30 de abrí] de 1971, a las 8 horas, 
en Montes de Oca 1089, 29 piso. Oí. 24, 
Capital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de los documentos 
establecidos por el articulo 347, Inciso 
19 del Código de Comercio, ejercicio al 
31(12170. — 29 Remuneración Directores 
y Síndicos. — 39 Elección Directores y 
Síndicos. — 49 Aumento del Capital So- 
cial. — 59 Designación de dos accionistas 
para que suscriban el Acta. — El Direc- 
torio. 

t 75. e.20|4. — N9 34.842 T.26]4|71 

SIKA OBRAS S. A. 

Construttara y Comercial 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971. a 
las 9.30 horas, en Lavalle 1625, 59 piso, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración documentos Art. 347, 
inciso l? del Código de Comercio, ejer- 
cicio al 31 de diciembre de 1970 

29 Elección de Directores y Síndicos 
y designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. — Buenos Aires, abril 13 
de 1971. - El Directoría 

$ 75 e.20¡4. — N9 34.850 v.26|4)71 

SABENCA 

Sociedad Anónima 

Comercial. Industrial 

y Financiera 
Convócase a Asamblea Ordinaria de 
Accionistas para el día 30 de abril de 
1971, a tas 19.15 horas, en Lavalle 1290.- 
pteo 4. oficina 404, para tratar: Docu- 
mentos articulo 347 del Código de Co- 
mercio, ejercicio vencido el 31 de diciem- 
bre de 1970. — Remuneración a los Di- 
rectores, conforme Estatutos, Articulo 7. 
- Disminución del Capital Social - 
S« #RJl e - S? 1 * 00 * y dos Accionistas 
para . 'ÜF 1 " A). Acta - — E* Directorio 

S 60. e.2014. - N9 34.881 V.26|4|71 

SIMÓN OSSIPOFF E HIJO 
S.A.O.I.F.I. y A. 

ASAMBLEA GENERAI ORDINARIA 
CONVOCATORIA 

Convócase a los señores Accionistas el 
día 30 de abril de 1971 a las 18 30 ho- 
ras en su local roclal de la calle Can- 
nlng 550 para tratar el siguiente 
OPDEN DEL PÍA: 

1» Consideración documentos art. 347 
Inciso 19 del Código de Comercio, ejer- 
cicio N9 4 cerrado el 31(12(70. 

29 Distribución de Utilidades. 

3" Distribución de Dividendos. , 

49 Aumento de Capital Autorizado. 

59 Elección del nuevo Directoría Sín- 
dicos, y dos Accionistas para firmar ei 
Acta. — F' D«rectoric. 

$ 6C e.20!4 N« 32.655 T.26¡4|71 



SAPERCO 

S.A.C.A.G.I.F.I. y C. - 
Exp. N9 21.083 

. Convócase a Asamblea General par* 
30 de abril de 1971 a lar 14 horas, ea 
Agüero 935, para considerar: 

19 Documentos Art. 347 del Código d« 
Comercio ejercicio cerrado el 31 de dl« 
clembre de 1970. 

29 Elección Directores y síndicos * 
dos Accionistas para firmar el Acta. -1 
El Directorio. 

$ 45 e.2014 N9 33.495 V.S 



SAN EMILIANO 

Sociedad Anónima 
Comercial, Agrícola 
Ganadera 

CONVOCATORIA 
Convócase a' Asamblea General Ordl. 
narla de Accionistas para el día 30 de 
abril de 1971, a las diez horas, en sar- 
miento 329, 99 piso, para tratar el ai. 
guíente 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Lectura y consideración de la Me- 
moria, Balance General, Cuenta de Ga- 
nanclas y Pérdidas, proyecto de distri- 
bución de Utilidades, Inventario e In- 
forme del Sindico, correspondientes al 
ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de -1970. 
29 Elección de Directorio, 
39 Elección de Síndicos, titular y su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta. — Buenos Aires, IX 
de abril de 1971. — El Directorio. 

* 90 e.20|4 N9 33.457 V.26¡4|71 



SALOMÓN SALOMÓN 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Importadora, Exportadora, 
Financiera, Inmobiliaria 
y Agropecuaria 

CONVOCATORIA 
' Convócase a ios señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria para el 
día 30 de aoril de 1971 a las 18 y 30 
horas en Concepción Arenal N9 3915 da 
esta. Capital, para tratar el siguiente 
OKDEN DEL LIA: 
19 Considerar documentos Art. 347 
Cód. de Com. Ejercicio N9 12 vencido 
el 31 de diciembre de 1970. 

29 ' Designación de Presidente. Vice- 
presidente y Director por dos años. 

39 Designación de Sindico Titular y 
suplente por un año. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

i 82,50 e.20|4 N9 33.638 v.26|4|71 



SILBERMAN Y CÍA. 
S.A.I.C. y.F. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 197L 
a las 9 horas, en Perú .79, 89, Capital 
para tratar 

19 , Consideración doc. art. 347, Códi- 
go de Comercio al 31112171. 

29 Distribución Utilidades y Remune- 
raciones Directores y Sindico. 

39 Elección Directores, Síndicos y dos 
accionistas para ilrmar el acta.. — El 
Directorio. 

$ 52.50 e.20|4 N9 33.819 v.26]4|71 



STRASNOY 

Sociedad Anónima 
Comercial, Inmobiliaria 
y Constructora 
Registro N9 4233 

CONVOCATORIA 
' Convocase a los señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, a las lo horas, eo 
Beigrano N» 687, piso 119, de esta Capi- 
tal, para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DI A: . 
19 Consideración y aprobación de kt 
Memoria, Inventarla Balance General, 
Cuadro Demostrativo de Ganancias y 
Pérdidas e Informe del Síndico, corres- 
pondientes al ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. 

29 Elección de Directores Titulares 
y Suplentes. 

- 3* Distribución de utilidades, honora- 
rios Directores y -Sindico. 

49 Ratificación resoluciones del Direc- 
torio. 

59 Elección de Síndico Titular y Sa- 
piente. 

69 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta. — El Directorio. 

I 105 e.2014 N9 33.458 V.26i4|7l 

SAAR TEXTIL " 

Sociedad Anónima 
Comercial Industrial, 
- y Financiera 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971 
a las 17 hs. en Alslna 1212 para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
. I 9 Consideración de los documental 
art. 347 del Código de Comercio. 

29 Elección de Síndicos titular y só- 
plente. 

39 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

* 60 e.2614 N» 33.479 v-26l4fW 
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■ TJENMA 

Sociedad Anónima Agropecuaria 
Ccme.cial, Industrial; 
Iomabilluia y Financien 

£3 Directorio de Suenma, 8. A. A. ,C 
L I. y F., convoca a Asamblea General 
Ordinaria para el día 30 de abril de 
1911, a las 11 horas, en el local so:lal. 
calle Maipú 631, 1er. piso, oficina "B*. 
de la Capital Federal, para tratar la 
alguien te 

ORDEN DEL DÍA: 

V Consideración de la documentación 
del Art. 354 del Código de Comercio para 
el ejercicio cerrado el 31112170. 

29 Distribución de utilidades. 

3« Modificación del estatuto social re- 
ferido al asunto del capital social a pe- 
sos Le; 18.188 Novecientos MiL 

4» Establecer número de directores ti- 
tulares y suplentes que han de integrar 
ti Directorio y su elección. 

5? Designación de sindico titular y 
tupiente. 

69 Nombrar dos accionistas para la 
firma del acta. — El Presidente. 

$ 120. C2214-N: 37.101-v.2814¡71 

SANATORIO SAN MIGUEL 
B. A. C y F. 

Convócase a los accionistas del "Sana- 
torio San Miguel , 8. A. C. y F.'\ a la 
Asamblea General Ordinaria que se ce- 
lebrará el 30 de abril de 1971, en la calle 
Larrea 1429, 2» 8, Capital, a las 8 hs., 

■ efectos de tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración de la documentación, 
según Art. 847 del Código de Comercio 
e Informe del Sindico, por el ejercido 
cerrado el 3111211970. 

2« Elección de Sindico Titular y Su- 
plente por un año, por fin de mandato 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. — El 
Directorio. 

* 75. e.22|4-W 37.162-7.2814(71 

BULFOQÜIMIC A 
8. A. ARGENTINA 
I.C.A. 

CONVOCATORIA , 

Convócase a los señores accionistas, a 
la Asamblea General Ordinal la, iue se 
eeiebrara en el local de ¿a alie Btanco 
Encalada 4706, Capital Federal, el día 
80 de abril de 1971. a las 19.30 horas, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración de «os iocumentos 
prescriptos artículo S47 dei Código de 
Comercio, ejercido cerrado j! 31 de di- 
ciembre de 1970. 

29 Ratificación, gestión y remunera- 
ción del Directorio. 
39 Elección de Directores. 
4* Elección de un Sindico atujar, un 
Bindlco suplente y designac'ón de dos 
accionistas para firmar el acta. 

El directorio. 
% 103 C.22|4 W 34.335 V.26,4171 

BALASAL 

Inmobiliaria 
N* «.193 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, para el día 30 de abril de 1971, 
horas 11, en Sarmiento SS5, 1* piso, para 
tratar: 

lv considerar docum. del Art. 347 del 
Código de Comercio, ejercicio al 31/12/ 
1970. 

2v Distribución de utilidades, - 

39 £ieglr Directores, Síndicos y 2 Ac- 
cionistas para firmar d acta. 

£1 Directorio. 
$ 45 6.3214 N9 37.4!fc t.28j4j71 

TA8T 

Convócase Asamblea General Ordina- 
ria accionistas día 30 abril, a las 20 ho- 
ras, en Rlvadavla 2450, Capital, para 
considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

V Consideración Dos. Art 347 Cód, 

Com. al 31112170. 

2» Designación directores, sindico ti- 
tular y suplente y dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

9 46-— t.2014 N« 34.721 ▼.26|4j71 

BTORAN1 
BA I.O. 

6e convoca a Asamblea Ordlnar a, par* 
ti día 30 de abril de 1971. a las V hs., 
l> realizar en el local social, alie Prtn- 
glet N9 640. Capital Federal, para con- 
siderar d siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

l« Consideración de los documentos 
«endonados por el Art 347, toe. 1* del 
Código de Comercio, correspondiente al 
tjercldo finalizado el II de diciembre 
de 1870. 

t* Remuneradón del Directorio f Sin» 
élco. 

39 Distribución de utilidades. 

4* Elección de Síndicos, itular y sú- 
dente. 

5* Designación de dos Accionistas oara 
fue firmen el Acta de ;sta VAmb'ea. 
El "V-ectorlo. 
9 109 e.22]4 W 37.343 T.28,^71 



SEISATRES 

Sociedad Anónima 
Expedí»'»'? 21 SC4 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asaiaolea Ucneral Ordi- 
naria para el 30|4¡71, a las 13 horas, 
en Lavalle 1546, 29 piso 4, F", para tra- 
tar el siguiente : 

ORDEN DEL DÍA. 
19 Firma del Acta. 
2' Consideración documentos art 347 
Inc. 1° Cód. Com. ejercicio 1970. 

3? Fijación número de Directores, su 
elección y fijación de sus honorarios. 

4? Elección Síndicos y fijación de su 
honorario. — El Directorio. 

$ 60 e. 2014 W S%.973 v. 26)4171 

SAIFÜ ~~"~~ 

8. A. I. C. F. de U. y Mandatos 
Registro N» 7.4S0 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria para el 
día 30 de abril de 1971, a las 11 horas 
en la sede sociai Florida 253. 10* piso, 
oficina "K" Capital Federal, en primera 
convocatoria, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración de memoria, balance, 
cuenta de ganancias y pérdidas y ane- 
xos. Inventario e informe del Sindico, 
correspondientes a'. Ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 1970. 

29 Elección de ¿res Directores y Síndico 
titular y suplente. 

39 Determinación de la retribución del 
Directorio y Síndico. 

49 Designación de dos Acdonistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

$ SO e.204 N» 31.571 V.26J4J71 

SUCESORES DE 

ALFREDO MIGUE! CHOPITEA 

S A. C. * L 

Expediente N9 84.448 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria á-i Accionistas para el día 30 de 
abril de 197.. a ai 10.35 ñoras, en el lo- 
cal social de Las fieras «067, Capital, con 
el fin de tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de la documentación 
del Art 347 Inc. 19 del Código de Co- 
merdo al 3U12H970 y Remuneraciones 
de Directore, y Síndicos. 

29 Designado) de Directores, Síndicos 
y dos Accionistas para firmar el acta. — 
El Directorio. 

S 67,60 e.204 N' 31.684 V.26l4|71 

SAN ALFREDO 
3. A. C. A. y F. 

lTZpedleme N» 18.295 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el día 30 de 
abril de 1971, a las 9.25 ñoras, en el local 
social ¿e Las R>ras 4067. Capital, con 
el fin de tratar e. siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de la documentación 
del Art. 347. Inc. 1« del Código de Co- 
mercio al 311270 destino de las utili- 
dades 7 remuneraciones de Directores 
y Síndicos. 

29 Designación de Directores. Síndicos 
y dos Accionistas pare firmar el acta. — 
El Directorio 

$ 67,60 e.20!4 N* 31.659 V.26I4J71 

SUMBAT 

Sociedad Anónima 

Comerdal. Industria]. 

Financiera. Inmobiliaria 

y Agropecuaria 

Avda. Quintana 379 - Bs. As. 

Teléfono 44-1308 

N» 25.632 
Convócase a los señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a reali- 
zarse en e) loca) de la Avenida Alvear 
1807. iv piso, oficina 107. Capital Fe- 
deral, e! dia 29 de abril de 1971, a las 

18 horas, para tratar: 

1* Consideración documentos seeún ar- 
tículo 347 del Código de Comercio, ejer. 
deto vencido el 31 de diciembre de 197a 

29 Distribución de utilidades. 

39 Elecdón Directores, filando so nú- 
mero, Sindico y dos Accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

8 75. e.2014. — N? 34.832 V. 26(4171 

S O M E L 

Sociedad Anónima 

Inmobiliaria, Comerdal, Industrial, 

Financiera y Agropecuaria 

Convócase a los acdonistas a Asamblea 
General Ordinaria para el 30 de abril de 
1971, a las 18.30 horas, en Corrientes 
4724, piso 13. Oí. 39, Capital Federal 
para tratar: 

19 Considerar documentos Art 341, me, 

19 del C. de C. al 31-12-1970. 

29 Elección de Directores titulares y 
suplentes. 

3» Elección de síndicos. 

4» Designación de des accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 75<- 6.22J4 N» 37.386 7.2814171 



SAN ADRIAÍ 
S. A. C. I. F. A. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 18 horas, en su local social, Lavalle 
1769, 69 piso. Capital Federal, para tra 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Des'gnaclón de dos accionistas para 
firmar el acta 

29 Consideración documentos artículos ' 
347. Código de Comercio, ejercicio cerra- 
do el 31 de diciembre de 1970. 

39 Fijador numero y elección de Di- 
rectores y Síndicos titular y suplente por 
un año. — El Directorio. 

« 75 e. 214 N 9 35.802 v. 27.4)71 

SOFITAL 

S. A. Fin. e Inmob. 

Interc 

Res. N» 3.801 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para 30j4]'¡0, 11 hs.. Reconquista 
N9 470, para tratar: 

1» Consideración documentos Art. S47, 
C. O, ejerc. Sl|12|70. 29 Dlstribudún uti- 
lidades. Remuneradón Directorio y .sin- 
dico. 39 Fijación numere miembros del 
Directorio, designación directores y síndi- 
cos. 49 Designación un accionista para 
firmar acta. — El Directorio. 

* 62,50 e. 21|4 N? 37.037 v. 27|4J71 

SIJONUFA 

Boa Anón. Inmob, Com* 
Ind. y Finan. 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria que tendrá 
lugar en nuestra sede social de la calle 
Acevedo 1740 el 30 de abril de 1971, a lat 
19,30 horas, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Considerar la memoria, el inventario 
y balance general, cuadro de ganancias 
y pérdidas, anexos respectivos e informe 
del sindico contador, correspondientes ai 
6* ejercicio económico finalizado el 31 de 
diciembre da 1970. 

29 Dlstribudón de utilidades». 

39 Aumento del capitán autorizada 

49 Elección de directores y síndicos par 
un nuevo periodo estatutario. 

59 Designación de dos acdonistas para 
firmar d acta de asamoiea. — £1 Direc- 
torio. 

I 105,- «. 21|4 W 36.642 T. 27j4|71 

SAZONA 

Sociedad Anónima Comercial 
Industrial, Financiera, 
Inmobiliaria y Agropecuaria 
CONVOCATORIA 
Convócase a ios señores acdonistas pa- 
ra Asamblea General Ordinaria a efec- 
tuarse en nuestra sede calle Venezuela 
3079, Capital Federal, el día 30 de aorO 
de 1971, a las 11 horas, a efectos de con- 
siderar d siguiente 

ORDEN DEI DIA: 
I* Consideración de ios documentos dd 
articulo 347 y concordantes del Cód<go 
de Comercio correspondientes al quinto 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 1970. 

29 Destino de las utilidades dd ejer- 
cicio. 

39 Fijación dd número de directores y 
su designación para un nuevo periodo 

49 Deslgnadón del sindico titular, sin- 
dico suplente y de dos accionistas para 
que refrenden el acta respectiva. 

Buenos Aires, abril de 1071. — El Di- 
rectorio. 

| 120.— e. H|4 N» 37.031 V. 27]4|71 

BUMMTJN 

8. A. ©V L L F. y A 

Expediente N9 22.8U2 

Convócase Asamblea General Ordina- 
ria 30 de abril de 1971. 17 horas, en Are- 
nales N9 3435 P. B. 19. para tratar: 

19 Documentos Art 317, Código de Co- 
mercio, ejercido 1970 

29 Distribución de utilidades. 

39 FUaclón número y elección directo- 
res, síndicos por un año y do* aclconlstas 
para firmar tí acta. — El Directorio 

| 45.— e. 2114 N9 37.010 ». 27|4|71 

SOCIEDAD ARGENTINA 
DE CONSTRUCCIONES EMPRESAS 
ELÉCTRICAS, MECÁNICAS f DE 
OBRAS PUBLICAS (SACEEMl 

Sodctad Anónima, Industrial, 

Cofoereta) y Financiera 

Registro N* UXTi 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971. a 
las 16 horas, en Piedras 735 piso v>. Ca* 
pltai Federal, para tratai e» dguientr 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documento» Art. 341 
del Código de Comercie, correspondiente; 
al ejerddo cerrado d 31 de diciembre 
de 1970. 

29 Determinación del número y even- 
tual designación de directores. Nombra» 
miento del sindico titulai y suplente. 

89 Designación de do* accionistas para 
firmar el peta. — El Directorio. 

f 105v- e. »j4 N° 36.594 ». 3714171 



S. BRUNO 

S.ACI.F. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamb'.ea General Ordi- 
naria, para el día 50 de arcil de 1971, 
a las 11 horas, en la Sede Social, calle 
Republlquetas 2347, Capital Federal, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos 
previstos en el Art 347 dei Código de 
Comerdo, Ejercido cerrado *. 31 de di- 
ciembre de 1970. 

29 Fljadón dd número de Directores 
y elección de los mismos. 

39 Elección del Sindico titular y Sin- 
dico suplente, 

49 Consideración de los retiros efec- 
tuados por los señores Salvador Bruna 
y Hugo Virgilio Bruno, y <*u imputabl- 
lidad. 

59 Distribución de las utilidades. 

69 Ratificación de emisión de las se- 
rles 7 a 25 inclusive, -\e acciones ordi- 
narias, dase A, con derecho a 6 votos 
por acdón, a la par y ratificación de 
las suscripciones efectuadas por derecho 
de preferenda, y forma de integración 
y modo. 

79 Deslgnadón de dos Accionlstai. para 
firmar el acta. — £1 Directorio 

$ 106 0.224 N» 37.533 f.28 ( 4|71 

SOCIEDAD ANÓNIMA 
IMPORTADORA V 
EXPORTADORA DEL SUR 

Com., Fin. y Mandataria 

Expte. 35.359 

Convócase Asamblea Ordinaria, 30 da 
abril de 1971, 18 horas, en florida 520. 
59, Of. 516 

ORDEN DEL DIA: 

19 consideración documentos Art. 347, ' 
C. de C, correspondientes balance 31 
de diciembre 1970. 

29 Determlnadón numero y elección 
Directores titulares y suplentes. 

39 Elección Síndicos, titular v suplente. 

49 Deslgnadón dos acdonistas firmar 
Acta. — El Directorio. 

* 00 e.2214 N» 37.134 ?.28¡4|71 

SOCIEDAD ANÓNIMA 
IMPORTADORA í 
EXPORTADORA DEL SUS 

Com., Fin. y Mandataria 
Expte. 35¿59 
Se comunica a los *eñar*s accionista* 
que el Directorio convoca Asamblet Ge- 
neral Extraordinaria d día ■* de abril 
de 1971, a las 1650 ñoras, ec Florida 520, 
59, 516, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Aumento dd capital «utorizado a 
$ 100.000. 

29 Emisión ds % 30.000 en sedanes or- 
dinarias. 

39 Designación de dos acdonistas para 
firmar el Acta. - El directorio. 

$ 90 6.2214 N9 37.*35 V.38|4i71 

SUTEX 
SJU.G. 

Registra N* 20Ü59 

CONVOCATORIA 

Cítase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el 30 de abril de 1971, a las 19 horas, en 
Cnel. A. Suslnl 2232, Capital, para.tra* 
tar el siguiente Orden del Día: l'j Con- 
sideración documentos al 31|12|70, Art 
347 Cód. de Comerdo. 29) Designación 
Directores, Síndicos y 2 accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

Buenos Aires, abril de 1971 
$ 52,50 e.22K N9 37.236 v.28|4|71 

S A I A R ~ 

Sociedad Anónima 
Industrial y Camerdal 
de Aceros Rheem 
N» 6,059 
Convócase accionista* Asamblea Ex. 
traordlnaria local 25 de Mayo 122, 30 de 
abril de 1971, 17.30 horas, tratar: 
1* Aumento capital autorizado. 
2* Capitali2acl6n Revalao Contable Ley 
N9 17.335. 

39 Designación de dos acdonistas para 
aprobar y firmar el acta asamblea. 

a Directorio 
$ 75.— «.2214 W» 37.0» t. 36)4171 

SALTE " 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria que se ce- 
lebrará d día 30 de abril a las 17 horas 
en la sede social Guanea 2980, 9> piso, 
para tratar tí siguiente Orden del Dia: 

1* Conslderadón f aprobadón de los 
documentos prescriptos por el Art 347 
del C. de Comercio, correspondiente a) 
segundo ejercicio cerrado al ti de di- 
ciembre de 197a 

2» Elecdón dd Directorio cayo núme- 
ro de miembros establecerá la Asamblea, 
Elecdón de Síndicos titular y suplente. 

3» Designación de 2 asambleita* para 
suscribir y aprobar el acta de Asamblea. 
El Directorio 
1105.— e.2214 N» 37.203 7.3814(71 
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8ACALAZ 

i.A.C.I.F.I. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para e! 30|4|7l, 8 las 11 tu?, en 
Cerrlto 1660, 13 "A", para tratar; 

1« Desig. a ace. firmar acta: 

2* ConSd. doc. Art. 347 a C. al Sil 
12170; 

3» Deslg. «Índicos Tit. y SupL 

f 37.50 eilrt-N» 86.669 ▼.27WT1 

SUDNY 
8.A.C.I.I.F.C.A. 

Convócase a los señores accionistas » 
Asamblea Oeneral Extraordinaria para el 
día 3 de mayo de 1911. en Lima 131, 
piso 6» "J", a 11 ha., para tratar OR- 
DEN DEL DÍA: 1* Consideración consti- 
tución definitiva y ratificación o desig- 
nación nuevo Directorio y Sindicatura. 
— 29 Aumento del capital autorizado. — 
3» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — E! Directorio. 

$ 45.— e. 2214 N« 87J548 V. 23}4|71 

IAIAB 

Sociedad Anónima 
Industrial y Crmerdal 
de Aceros Rhecm 
X* 5.059 

Convócase accionistas Asamblea Ordi- 
naria local 25 de Mayo 122, 30 do abril 
de 1971. 17 horas, tratar: 

1» Consideración Memoria, Inventarlo, 
Balance General, Cuenta Ganancias y 
Pérdidas, Informe Síndico, Distribución 
utilidades y Reserva para protección Ca- 
pital correspondientes ejercicio termina- 
do 3l| 12170. Remuneraciones Directorio 
7 Sindica 

2? Fijación numero directore» y «lec- 
ción titulares que correspondan. 

3* Elección Síndico titular y Sindico 
suplente. 

4* Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar acta asamblea. 

El Directorio 
t 105.— «.2214 N» 37.090 V.28|4)71 



SION ALLAMI E HIJOS 
S.A.C.F.I. 
N» 15.114 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 21,30 horas, en Terrada 830. Capital 
Federal, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración documentos articulo 
54T, tac. 1» del Código de Comercio. Ejer- 
cicios cerrados el 31-12- 1969 y 31-121970. 

2» Elección de Directores, Síndico y 
Síndico suplente y fijación de sus remu- 
neraciones. 

3» Distribución de utilidades. 

4» Designación de dos accionistas para 
, firmar el acta. — El Directorio. 

| 75. -«.22(4 N? 37.065 v.28j4|71 



TEJEDURÍA CAT»5SO 

Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 



CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a reali- 
zarse el día 30 de abril de 1971, a las 
20 horas, en la sede social calle Mon- 
tevideo N« 496 2» piso, oficina 22. Ca- 
pital Federal o-ra trabar el siguiente; 
ORDKN DEL DÍA: 

1? Consideración de los documentos 
previstos en el Art. 347 del Códleo de 
Comercio correspondientes al ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

2' Distribución de utilidades y retri- 
bución directores v síndico. 

3« Elección de directores, síndicos y de 
dos accionistas para firmar el acta. — 
XI Directorio. 

t 105.— e. 2214 N« 37.634 v. 28|4|7I 



TUNELCO 
S.A.C.I. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 29 de abril de 1971, a 
las 19,30 horas, en la calle Roddígue? 
Peña 1875. Capital Federal, para consi- 
derar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Los documentos establecidos en el 
Art 134 Inc. 19 del Código de Comercio 
por el Ejercicio Económico N* 4. cerra- 
do el 30 de Junio de 1970. 

29 Nombramiento de directores titula- 
res, directores silentes, síndico titular 
y sindico suplente. 

3 7 Elección de dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 
Nota: El depósito de los certiflcedos de 
— ■ acciones deber* hacerse en fes «fi- 
emas de la cal'e Paseo Colón 439 
3er. piso. Canttai Federal hasta 
tres días hábiles antes de la 
asamblea. 
% 12a— «. 22J4 N9 37.634 V. 28J4J71 



TRANSPORTES NUEVA CHICAGO 
C. « I.S.A. 

Expediente N» 10.106 . 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas en Tellier 2355, Ca- 
pital, para el día 30 de abril de 1971, a 
las 17 horas, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 

1* Designación de un secretario de la 
asamblea y de dos accionistas para fir- 
mar e< acta. 

29 consideración de la memoria y ba- 
lance general cerrado al 31 de diciembre 
de 1970. 

39 Reajuste de la cuota correspondien- 
te al "Seguro Interno". 

49 Aumento de la cuota del Fondo de 
Componentes para Renovación del Par- 
que Móvil y reforma de su reglamento. 

69 Elección de directores y síndicos. — 
El Directorio. 

t 112,50 e. 2214 N9 37.726 V. 28|4|71 

TALLERES COGHLAN 

Sociedad Anónima Argentina, 
Constructora de Máquina 
CONVOCATORIA 

Se convoca a los Señores Accionistas 
a la Vigésima novena Asamblea Gene- 
ral Ordinaria que se realizara el 4 de 
mayo de' 1971, a las 10,30 horas, en 
Beigrano 865, Capital Federal aomici- 
iio que corresponde al domicilio legal 
de la Sociedad, y no a la leda social, 
para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Designación de dos Accionistas pa- 
ra firmar el Acta. 

29 Consideración de las remuneracio- 
nes a los Directores, correspondientes al 
ejercido finalizado el 31 de diciembre 
de 1970, percibidas en exceso (I 57.783) 
del limite fijado par el artículo 22 de 
los Estatutos. 

S? Consideración documen.os articulo 
347, Inciso 19 del Código de Comercio, 
correspondientes al ejercido cerrado el 
31 de diciembre de 1970, y destino del 
resultado de] Ejercido. 

49 Elección de Presidente. Vicepresi- 
dente, y uno a siete Directores, Síndi- 
cos Titular y Suplente, según artículos 
8 y 15 de los Estatutos. 

59 Remuneración del Síndico Titular. 

69 Designadón del Contador Certifi- 
cante del Balance General, correspon- 
diente al ejercicio 1971 y su remunera- 
ción. — Buenos Aires, abril '.6 de 1971. 
— El Directorio. 

Para tomar parte en la Asamblea, los 
accionistas, de acuerdo con el artículo 
17 de los Estatutos, deberán depositar 
sus acciones o d redbo W cario dd 
depósito de las mismas, en Avda. Bd- 
grano 665, Capital Federal, *n d dora- 
rlo de 14 a 18 horas, a mas .ardar has- 
ta las 18 horas del día 19 *e mayo de 
1971. 

* 165,— e.23|4 N9 37.908 VJ29I4171 



Talleres Gráficos 
LUIS ESPI 

Sociedad Anónima 

Convócase a Asamblea General Extra- 
ordinaria para el día 26 de abril a las 8 
horas, que se llevara a cabo en Cangallo 
1980. 19 C. Capital Federal, para tratar 
el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de la renuncia presen 
tada por un Director Titular y elección 
de su reemplazante. 

29 Designación entre los Directores Ti- 
tulares de ViceDresidente del Directorio. 

39 Elección de dos Directores SuDlentes. 

49 Nombramiento de dos accionistas pa- 
ra firmar el aet-. — El Presidente. 

$ $2,50 0. 2214 N9 30.578 V. 26)4)71 

Nota: Se publica nuevamente en ratón 
de haber aparecido con error de imprenta 
en el Boletín Oficial dd 15 al 2H4171. 



TEXTILES GLORIA S. A. 

CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA 

N9 ais. con motor marca Colfer número 

Por resoludón del Directorio y confor- 
me al artículo 28 y subsiguientes de tas 
Estatutos, convócase a los accionistas a 
Asamblea General Extraordinaria oara el 
día 7 de mayo de 1971, a las 9 n. as. en 
el local de la calle Florida 142, pise 19. ofi- 
cina "D" en nuestra Sele Legal de la Ca- 
pital Federal, a fin de considerar el si- 
guiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Elección por tres años de tres Di- 
rectores Titulares, previa confirmación o 
revocación de los mandatos conferidos 
por- la Sindicatura el 27 de enero de 1971 
<art. 12 in fine de los Estatutos). 

29 Elección por un año de un Síndico 
y un Síndico Suplente. 

39 Designación de dos accionistas pa 
ra firmar el acta de la Asamblea» 

Art. 33 del Estatuto. — Para asistir a 
las Asambleas, es necesario depositar en 
la Sede Lestal de la Sociedad calle Flo- 
rida 142, piso I» oficina "D" de la Ca 
pital Fectenl. tres dfas antes por lo me- 
nos del señalado para la reunión, desde 



las 11 hs. a las 18 hs., las acciones © el 
certificado de depósito de tas mismas en 
un banco. — Fecha de derre, día 4 a 
las 18 hs. — La Sede Legal entregará en 
cambio, un titulo especial que servirá de 
entrada a la Sección en el cual se hará 
constar el nombre del accionista, las ao 
clones depositadas y el número de votos 
tante podrá tener más de cinco represen- 
tanta tendrá más de cinco representa- 
ciones. 

$ 165.— «. 2214 N9 37.825 T. 2814171 

XIBABASSO & RABAL 

8. A. ' 

Ind., Com., Inm. y fin. 
Registro N» 7.725 
Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el 30 de abril de 1971, horas 17, en 8an 
Martín 627, 2» "B", para tratar: 

1» Consideración documentos Art. 347, 
Inc. 19) del Cid. de Com.: Ejere. 31.12170. 
2* Fijación 1 omero y elección Directo» 
res. Síndicos y dos accionistas para fir- 
mar el Acta. — El Directorio. 

S 45.— «.2014 N» 34.514 Y.26|4ftl 

TINTORERÍA INDUSTRIAL 
T.IT.A. 

Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 

Convócase a Asamolea General Ordi- 
naria la Convocatoria para el día 30 
de abril, a las 19 horas, en la sede social 
Nufiez 3448, Capital Federal 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Ratificación del mandato y gestión 
de los Directores y Síndicos. 

29 consideración documentación ar- 
tículo 347 del Código de Comercia co- 
rrespondientes a los ejercicios N 19 y 29 
cerrados el 31 de diciembre de 1969 y 
31 de diciembre de 1970, respectivamente. 

39 Remuneración Directorio y Sindica- 
tura. 

49 Fijación número de Directores y su 
elección, 

59 Elección del síndico titular y Sin- 
dico suplente. 

69 Designación de dos accionistas para 
firmar d acta de- la asamblea. — El 
Directorio 

* 118 e. 20|4 N9 32.586 V. 2614171 

TORMETAL 
S.A.C.I.F. e I. 

CONVOCATORIA 

Citase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar 
se el 30 de abril de 1971, a las 18 hs», en 
Agüero 1960, Capital, para tratar el si- 
guiente: 

CEDEN OEL DlAr 

1* Consideración documentos al 31112 
1970, Art. 347 Código de Comercia 

29 Elección de directores, síndicos. 

39 Designación dos accionistas para 
firmar el acta. 

Buenos Aires, 16 de abril de 1971. — 
£1 Directoría 

t 45.— e.22|4-N» 37.118 V. 2814)71 

TUNQUELEN 

S. A. Comercial, Industrial, 
- Financiera, Inmobiliaria 
y Agropecuaria 
N9 11.264 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 
a las 15 hs. en Avda. Córdoba 1525 
piso 13, Capital, para tratar: 
ORDEN DEL DÍA: 

1? Consideración documentos artículo 
347 C. C. al 31112170. 

2? Elección de directores, síndicos 9 
dos accionistas para firmar el acta. — 
El Directoría 

$ 90.— 6.2214-N* 37.144 v. 28)4171 

TORREALTA 

Sociedad Anónima 
Registro Nf 4.232 

CONVOCATORIA 
Cítase a los Bres. accionistas a la 
A. G. O. a realizarse el 30 de abril de 
1971 a las 16,30 hs., en Maipú 471, Ca- 
pital, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración documentos al 31(12 
1970, Art. 347 C. de Comercia 
2* Elección de directores, síndicos. 
39 Designación de dos acdonistas pa 
ra firmar el acta. 

Buenos Aires, 30 de marzo de 1971. — 
El Directorio. 

$ 52.50 e.22|4-N» 37.363 V. 23(4(71 



TALMANIA 

S. A. L C. F. L A. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 
a las 8 horas, en L&valle 1569, Capital, 
para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración documentos Art 347 
Código de Comercio, etercitío cerrado el 
31 de diciembre de 1970 

29 Fijación número y elección de di- 
rectores y síndicos 

39 Designar dos accionistas, para firmar 
el acta. — El Directorio. 

$ 45 e.22|4 N9 37.449 T^8l4)71 



TIPOGRÁFICA EDITORA' ' 

ARGENTINA S. A. 

Registro N» 7959 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA/ 
GENERAL ORDINARIA 

El Directorio de Tipográfica Editor» 
Argentina S. A., de conformidad con el 
art. 10, inciso F) de sus estatutos, convo- 
ca a Asamblea General Ordinaria de Ao« 
clonlstas, para d día 30 de abril de 1971, 
a las 16 horas, en su local social, cali* 
¿avalle 1430. a fin de considerar «i al- 
guien te: 

ORDEN DEL DÍA: 

19 consideradón de la memoria, in- 
ventarla balance general y cuenta do 
ganancias y pérdidas e informe del síndi- 
co correspondiente al ejerciólo cerrado 
el 31 de diciembre de 1970. 

29 Aumento de capital.. 

39 Designación de nuevos Directores 
por dos anos. 

49 Designación de Sindico Titular 7 
Síndico Suplente por un año. 

59 Designación de dos accionistas para 
suscribir tí acta. 

Se prev.ene a los señores accionistas 
que para asistir a la asamblea será nece- 
sario depositar sus acciones o certificado 
bancario. en la sociedad, con no menos 
de tres días de anticipación <arU 14 de 
los estatutos). — El Directorio. 

S 150.— e. 22|4 N» 37.734 V. 2814171 

TAQUE , _ 

S. A O. I. I. F. A. y de S. 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Extraordinaria para 
el día 3 de mayo de 1971 en Lima 131, 
piso 69 "O 1 *, a 15 horas, para tratar: 
ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración constitución definitiva 
y ratificaden o designación nuevp Di- 
rectorio y sindicatura. — 29 Aumento del 
capital autorizada — 3? Designación de 
dos accionistas para firmar el acta. — 
El Directorio. 

* 45.— e. 2214 R9 «7.547 V. 2814171 

TECNO METAL 

S. A. C. L M. L y F. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
(PRIMERA CONVOCATORIA) 
, Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para tí 30 de abril de 1971, a las 
15 hs., en la sede social Corrientes 3023, 
29 pisa para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de 1» memoria, In- 
ventarla balance general, cuentas de ga- 
nancias y pérdidas e Informe del sindi- 
ca correspondientes al ejercido finali- 
zado el 31|12|7u 

29 Designadón de nuevos directores, 
síndicos y contador certificante remune- 
ración del mismo. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directoría 

Se recuerda a los acdonistas ¡o dis- 
puesto por el Art. 17. de los Estatutos 
Socia-les con respecto al depósito de ac- 
ciones, debiendo concurrir a nuestras 
oficinas Corrientes 3023, 29 piso, Capital 
hasta el 27 de abril de 1971. de 9 a 12 y 
de 15 a 18 hs„ de lunes a viernes. 
Nota: Texto modificado por la sociedad 
a partir de la edición del Bole- 
tín Oficial del 22|4|71. 
$ 166 e.20¡4 Nros. 33.233 y 37.271 v.28|4171 

TALLERES RIVON 
S.A.I.C. 

Se da a conocer a los señores accio- 
nistas la convocatoria a Asamblea Ge- 
neral Ordinaria para el día 19 de ma- 
yo de 1971 a las 9,30 horas a celebrar- 
se en Arregul 4157165, Capital Federal, 
con el sígante: 

ORDEN DE1- DÍA: 

19 Condaerar el balance general, In- 
ventarlo, cuadros de resultados, memo- 
ria, informe del sindica y demás ele- 
mentos correspondientes al 11» ejercido 
social cerrado el 31 de diciembre do 
1970. 

20 Elegir directores y síndicos, titu- 
lares y suplentes. 

3* Elegir dos acdonistas para firmar 

d acta de asamblea. — El Directoría 

% 75 — B.22I4-N» 37344 V. 2814171 

TABATI 

Sociedad Anónima Inmobiliaria, 
Comercial y Agropecuaria 
Registro 27.779 
Convócase a los señores accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria para 
el día 30 de abril de 1971, a las 19 no- 
ras, en su sede calle Av. Roque Sáem 
Peña 740, 39 pisa Buenas Aires, para 
tratar el siguiente: ' 

ORDEN DEL DlA: 
19 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

2" Consideradón de los documental 
sxigidos por el artículo 341 de) Códigr 
ic Comercia correspondientes al ejertí- 
?ir> cerrado el 31I12Í70. 
39 Distribución de utilidades. 
4» Elección dd síndico titular y sín- 
dico sup'ente con mandato por un aña 
— El Directoría 

I 75.— «-2214-N» 37.341 T.2814[71 
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1RANSOCEAN FILMS 
Sociedad Anónima 

CONVOCATORIA 

Convócase a AsambLa* General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
a las 17.30 horas, en el local de la calle 
ílaipú 459, 5? piso, oficinas 1|5 de la 
Capital Federal, a efectos de considerar 
documentos Art. 347 del Código de Co- 
mercio, renovación total del directorio 
y elección de Síndicos Titular y Suplen- 
te, y designación de dos accionistas para 
firmar el Acta.'— El Directorio. 

S 60 e. 21 14 NO 36 203 v. 27|4|71 

T1NQUITACO "' ~~ 
8. A. I. C. 

Establecimiento Agrícolo 
Ganadero, Forestal y Minero v 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA 

Convócase a ios Señores Accionistas 
a Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el 30 de abril de 1971, a las 
Xt horas en Cangallo 3473, para tratar 
ffl siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

10 Consideración y aprobación de la 
Memoria, Inventario, Balance General y 
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In- 
forme de 1 Sindico correspondientes al 
ler. Ejercicio, terminado el 31 de di- 
cien.bre de 1970. 

20 Aumento del capital autorizado 
[(Art. 6^ de los Estatutos). 

80 Desiguación de ', Síndicos Titular 
y Supientes. i 

' 40 Designación de dos Señores Accio- 
nistas para firmar el Acta de la Asam- 
blea. — El Directorio. 

$ 90 e. 2114 NO 36.156 v. 27|4|71 

TRIALCO i" 

S. A. C. I. F. LA.! 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, para e. día 80 de abril de 1971, 
a Jas 12,30 horas, en Corrientes 316, 6? 
piso, oficina 670 de Ir, Capital Federal, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

10 Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas, Inventario e Informe del Sín- 
dko, correspondientes al ejercicio termi- 
nado el 81 de dieciembre de 1970. 

20 Fijador del núnWo de Directo- 
res ¿ elección de los mismos. 

80 Designación del Síndico Titular y 
Suplente y dos Accionistas para firmar 
él Acta. i 

4* Aumento del Capital. 

BO Ratificación modificador de Esta- 
tatos. — Él Directorio. 

$ 109 e. 2114 NO 36.108 v. 27J4J71 



TANATEX ARGENTINA 
S. A. C. I. 

CONVOCATORIA 
Asamblea General Ordinaria para el 
día 30|4|1971 a las 11 horas, en Lavalle 
1430, piso 30, para considerar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Designar dos accionistas para fir- 
mar el acta. 

2 o Consideración documentación Art. 
847 del Código de Comercio, al 31 de 
diciembre Je 1970. 
- 30 Aumento capital autorizado. 

40 Distribución de Utilidades. 

60 Determinación número de Direc- 
tores. Designación de los mismos y de 
Síndico titm^r y Suplente. — El Di- 
rectorio. 

8 67,50 e. 21(4 NO 36.131 »v. 27¡4|71 

TALLERES PAZ 

Sociedad Anónima Industrial, 
Comercial, Financiera 
e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA 
8e convoca a los señores accionistas a 
ia Asamblea General Ordinaria oue se 
realizará el día 30 de abril de 197L a las 
21 horas, en el local social de la calle 
Marcos Paz 3593, para considerar el si- 
guiente > 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Lectura, consideraron y aprobación 
de la memoria, balance general, cuadro 
d ?.,Fi mancla£ y Pérdidas distribución de 
utilidades e Informe del sindico, corres- 
pondiente ai ejercicio cenado el 31 de 
diciembre de 1970. 

3» Remuneración de directores y sin- 
dico. * 

3» Elección de directores titulares y su- 
plentes. 

4» Elección de síndico titular y su- 
plente * 

6* Designación de dos accionistas para 
firmar y aprobar el acta de Asamblea. — 
El Directorio. 

$ 120.- e 21|4 N« 36.765 T. 27I4J71 



TECTON 

8.A.LC.C.JM. 
Empresa Constructora 
Registro: 28.356 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria, que se 
realizará; el día 30 de abril de 1971. a 
las 8,30 horas, en el local social de la 
calle Cangallo N» 1642, 4? piso, «fiema 42, 
Capital Federal, para considerar la si* 
guíente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Lectura, consideración y aprobación 
de la memoria, Inventario, balance gene- 
ral, cuenta de ganancias y pérdidas e In- 
forme del • sindico, correspondientes al 
ejercicio económico cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970, distribución de'utilidades 
y. fijación de las remuneraciones del Di- 
rectorio y sindico. 

29 Elección de directores y fijación del 
número. 

39 Elección de un sindico titular y un 
suplente. 

4* Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta de Asamblea. — 
Buenos Abres, 15 de abrll.de 1971. — El 
Directorio. 

S 105.— e. 21|4 N* 36.677 Y. 27)4171 



TAIPEH I 

Sodedad Anónima ComerdaL 
Industrial, Financiera, 
Inmobiliaria y Agropecuaria 

CONVOCATORIA 

Convócase para la Primera Asamblea 
General Ordinaria y extraordinaria de 
•Taipeh, Sodedad Anónima ' Comercial, 
Industrial, Financiera, Inmobiliaria y 
Agropecuaria' 4 a realizarse e 1 día 80 de 
abril a las 20 horas, en Aráoz 2943, 10 
"A", de esta Capital, a efectos de con- 
siderar el si «miente ! 

ORDEN DEL DÍA:, 

1* Consideraron de [ los documentos 
prescriptod en el Art. 847 del Cód. de 
Comercio correspondientes a los ejer- 
cidos cerrados el 80 de diciembre de 
1269 y 1970. ¡ 

2° Designadón del numero de Direc- 
tores titulares y suplentes. 

8? Designación de Sindico titular y 
suplente. I 

40 Ampliación del Capital Autorizado. 

(o Modificación de los estatutos. 

60 Elección de dos Accionistas para 
firmar el Acta da las] Asambleas. — 
13 Directorio. 

| 105 e. 21| N« $6.125 r. 27|4|7l 

TFRBttCK 
6. A. C. t L 

Convócase a Asamblea General Or- 
conaria para el 80 de abril de 1971 a 
las 19 ñoras, «n Garay 4878, para 
tratan ¡ 

10 Considerar documentación Art 347, 
be. 10 del G. C, ejercido cerrado 311 
1«70. 

20 Remuneraciones directores y sin- 
Meo y distribución de utilidades. 

i* Fijación del número de directores 

f 46 e. 211 N« 36.971 v. 2714171 

elección de los mismos, sindico titular 

f suplente y dos accionistas para fir- 

d acta. — El Directorio. 

I Te t. 21|4 NO 89.816 v. 27)4171 



TALLERES 

ELECTROMETALURGIAS 
NORTE 

Sociedad Anónima Comercial 
e Industrial 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971, a las 
10 horas, en Viamonto 494, tercer nlso. 
para tratar 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de ja documentación 
que establece el Art. iil de> Código de 
Comercio, correspondiente al periodo ce- 
rrado el 31112170. 

2« Designación del sindico titular y su- 
plente. ' 

$« Modificación de estatutos. 

4' Aumento del capital autorizado. 

5» Fijación del número de directores y 
su designadón. 

69 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio, , 

S 90.— e, 21(4 No 37.033 v. 27¡4|71 

TRANSMISIONES 
AUTOMOTRICES R. i 
S. A. C. 1. F. I. 

Registro N» 22.263 

CONVOCATORIA 
Citase a ios señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el 30 de abril de 1971, a las 19 horas, én 
San Nicolás 3135, Capital, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración documentos al 31I12¡ 
1970, artículo 347, Código de Comercio. 
2' Elección de directoies y síndicos. 3? 
Designación de dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

$ 75.— e. 2114 N' 37.008 v. 27|4]71 

TRACE MAR 
S. A. C. L 

CONVOCATORIA 
Convocase a los señores accionistas a 
Asamblea General Extraordinaria para el 
30 de abril de 1971, a las 18 horas, en Vla- 
monte 877, 5? piso, Capital Federal, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Renuncia de vicepresidente, sindico 
titular y suplente. 
29 Nombramiento de directores. 
39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

- % 67,50 e. 21|4 N« 36.609 ▼. 27|4]71 

TIERRAS NEGRAS 
S. A. C. L y A. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Ordinaria para 
ei 30 de abril de 1971, a las 12 horas, en 
el local de la calle San Martin 424, para 
considerar: 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Los documentos de) Art. 347, Inc. 1? 
del Código de Comercio del ejercido ce- 
rrado el 31 de diciembre de ¿970 2 o Elegir 
directores, síndicos y dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

8 45— e. 21J4 N» 36.669 T. 27|1|71 



TRANSPORTES AUTOMOTORES 
CALLAO S. A. 

CONVOCATORIA 

Señores accionistas: 

Convócase a Asamblea Generai Ordi- 
naria para el día 30 dt abril de i»71, a 
las 19 horas, en Avenida Santa Fe 4927, 
Capital Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración del Balance leñeral, 
Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ga- 
nancias, Inventarlo e informe cíeJ Sin. 
tíico, correspondiente ai ejercicio econó- 
mico N9 8, cerrado el Ji de diciembre de 
1970 

29 Elección de los nuevos miembros 
de> Directorio, en reemplazo de <os sa- 
lientes. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de AsamDlea. — El Direc- 
torio. 

% 90.— «.2114 N* 35.866 T. 2714171 



T I F S A 

Textil, Industrial y Financiera S. A 
Belgrano 427, Bnenos Aires 
CONVOCATORIA: 

Convócase a Asamblea Geneía) Ordi- 
naria a celebrarse el 30 de abril oe 1971 
a las 15 horas, en Belgrano 427. 69 piso, 
Capital, para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración documentos Art. 347 
C de Comercio, del ejercicio 31I12|1970. 

29 Destino saldo del Balance Retri- 
bución Directores y Sindico. 

39 Elección Síndicos. Designación de 
dos accionistas para firmar el acta. — 
E? Directoría 

f 75.— e.2114 N< 35.853 V.27|4|71 



TEXTIL PLATEA 

- Sodedad Anónima Industrial, 
Comercial, Financiera e Inmobiliaria 
CONVOCATORIA: 

De acuerdo con lo que establecen los 
Estatutos Sociales, convocamos a ios se- 
ñores accionistas a la Asamblea Genera. 
Ordinaria que tendrá lugar el 30 ae abril 
de 1971. a las 19 horas, en la cade Pa- 
raná 777, 99 piso, oí "B" de esta Capi- 
tal, a efectos de considerar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Considerar la Memoria, Balance Ge- 
neral. Cuadro Demostrativo de Pérdidas 
y Ganancias e informe del Sindico, co- 
rrespondiente al tercer ejercicio social, 
cerrado el 31 de diciembre de 1970 y dis- 
tribución de utiWIades. 

29 Remuneraciones al Directoric y Sin 
dJco. 

39 Elección de Directores titulares. 

49 Elección de Síndico titular y su- 
plente. 

69 Designar dos accionistas para la fir- 
ma del acta. — El Directorio. 

$ 105.— e.21|4 N* 35-840 v.27|4¡71 

TETTAMANTI Y ALBAN1 S. A. 

Comercial, Industrial, 
Financiera e Inmobiliaria 
CONVOCATORIA: 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, a ¡as 18 horas, en 
Rincón 1109, 29 piso "E", Capital, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Considerar documentos Art. 347, In- 
ciso 19. del Código de Comercio, al 31 
1211970. 

29 Remuneración al Directorio y Sin 
dico. 

39 Fijar número de Directores titulares 
y proceder a su elección Elección de oos 
Directores suplentes, un Sindico titular y 
un SíndHic supJente. 

49 Designación ae dos señores accio- 
nistas para firmar el acta. ~ E) Direc- 
toría 

t 105.- e.21|4 N« 35.828 T.27j«:7i 



TORAL HERMANOS 8. A. 

Comercial, Industrial y Agrepeeo&rk 
CONVOCATORIA: 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el día 30 de abril de 1971, a la* 

18 horas, en la calle Paso N9 641, Capí» 
tai Federal, para tratar d siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Designación de dos accionistas pan 
firmar el acta 

29 Consideración de los documentos del 
artículo 347, del Código de Comercio, co- 
rrespondiente ai novenc ejercicio social 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

39 Distribución de utilidades. 

49 Fijación de numero de miembros dd 
Directorio y elección de los mismos. < 

59 Elección de Síndico titular y *»• 
píente. — El Directorio. 

I 90.— e.2114 N9 35.812 ?.27|4jH 

T A H E R S A 

Ind. y Com. 

Talleres Herramental SALO 
CONVOCATORIA: 

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Se convoca a los señores accionistas de 
Tahersa Ind. y Com a Asamblea Gene- 
ral Ordinaria a realizarse el dia 30 de 
abril de 1971. a las 9 horas, en el local 
social, calle Belgrano 748, piso 119, ofi- 
cina 112. Capital Federal, para conside- 
rar el siguiente, 

. • ORDEN DEL DIA: 

19 Designación de un Secretarlo j dot 
accionistas para efectuar el escrutinio' y 
firmar el acta. 

29 Consideración de ja documentación 
establecida por el articulo 347, del Có- 
digo de Comercio y distribución de uti- 
lidades, del tercer ejercida cerrado el 
31 de diciembre de 1970. 

39 Remunerada a Directores en ta- 
reas activas. 

49 Aumento del capita* autorizado. - 

59 Fijación del número de Directores 
y elección de los mismos Sindico titu- 
lar y Síndico suplente por el término de 
un año. 

i 105.- e.21|4 N9 35794 ▼ . 2714171 

TANDILMAT 
S A I. C. 

CONVOCATORIA: 
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Se convoca a ios señores accionistas de 
Tandilmat SAI O a Asamblea General 
Ordinaria a realizarse el dia 30 ¿e abril 
de 1971, a las 8 horas, en el locaí social, 
calle Av. Belgrano 748, piso 11/ oficina 
112. Capital Federal, para considerar d 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Designación de un Secretarle y dos 
accionistas para efectuar el escrutinio y 
firmar el acta. 

29 Consideración de la documentado» 
establecida por el articulo 347, del Có- 
digo de Comercio y dlstribudón de utili- 
dades, del cuarto ejercicio, cerrado el 31 
de diciembre de 1970. 

39 Remuneraciones a Directores en ta- 
reas activas. 

49 Fijación del número de Directores y 
elección de los mismos, Síndico titular y 
Sindico suplente, por el término de un 
año. 

$ 90— e.2H4 N*' 35.795 i 27l4|fl 



TRANSPORTES SAAVEDRA 
S. A C. I. 

Expediente N9 16.985 
Se convoca a Asamblea Genera.- Ordi- 
naria para el dia 9 de mayo de 1970, a 
laá 9 horas, a realizarse en el tocaj de 
la calle Conesa N9 4854, de Capital Fe- 
deral, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentación Art. 
347, del Código de Comercio, correspon- 
diente al ejercicio cerrado al 31112(1970. 
29 Elección de Directores y Síndicos. 
39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directoría 

S 75.— e.2114 N« 35.774 v 27i4(71 



THOMSON -CSF ARGENTINA 

S.A. O I. ¡ 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores Accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria que 
se realizará el día 30 de abril de 1971, 
a las 12 horas, en &j local social, cañe 
Sarmiento 1987 4' piso, Capital Fede- 
ral, para tratar el- siguiente 
ORDEN DEL DIA- 

19 Consideración de los documentos 
que cita el Art. 347 del Código de Co- 
mercio, correspondientes al ejercicio ce- 
rrado al 31 de diciembre de 1970. 

29 Destino de las utilidades que arro- 
ja el ejercicio. 

39 Remuneraciones de los Integrantes 
del Directorio y de los Síndicos. 

4« Elección de los miembros del Di- 
rectorio y de los Síndicos, cuyo mandato 
se extenderá poi el ejercicio en cursa 

59 Designación de dos Accionistas pa- 
ra firmar el Acta. — El Directorio 

S 120. e.21|4. — N9 36.162 v.27i4|71 
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T©WVEC_ ., 

»*-■ • ■'£ijiwém&3 jb Asíñn'ituy vtífl^effli (¿)rd: 
noria Se Ainut>m9ta5 <níirn ^1 J)0 <de rahrílj 
. de íKZl íb Has 17 iw,. (en "Sáipacha .245 
* S9 ip'„ ©f . 0$, liara tratar " 'Bjgmeri^e 

(EffiUEÍ! T^T J31A-: I 

fiE* vConáideiaeión flocirntóntos , ¿pres- 

BüiitttfB Afit. 3*1, <Góü. de íCom„ jg. .311 

& JSleeoion dirretoves, Síndicos y 2 
atGoionidtus toara fin mu «di amia. — El, 
Uirefítorio, 

... $ 37¿5D o. 20U N'v ílp.097 v. 26|3¡71 

• . . i 

THE RWEB IflLATE 
íQUUBEAtSEH) «COMÍ* ASÍS 
-gocictfañ AnSnima 
Góm'ocBse -a 2V8»iri¿le« General Ordi- 
. natía, para tal ¿íío 30 de .abri] de 19JT1 
a las 12 y Uü 'hs., en "Diajronál Hoque S. 
Peña 1110, «» adán, <Of . .7, Capital, paral 
tratar: 

,1? J3onaíaennnóiiídi)tinnfintii8'Art. 347,! 

Código die •Gomereíp, enrédate «aerado el- 

¿S1L12.I70 y 'ffisftrn>nci5n «fte 'tdálidades. ( 

■%> 'Étecciihi 'fie T>ííecitoi>tó v Síndicos. ; 

¡",'j ' ,S» 'ítos acclrallátaK par» «irmnr ¡el acó- { 

(£ *9fi'j-T 1 'ÉJl^ 1 I?iri'ít<já'io. 



-.. -, _ - . TERE» HWOS. 

¡52,50 os. '20d _N« 35.820 ■*; 2fij4|71 SA.C„I,F JA-O. 

ti ttegíátto Í2ÍB64 



TRANSALPINA 

Registro ¿N* «3.501 

CONVOCATORIA 
•' ' Convocase a ABambleB ©errara! Ordi- 
naria para cal .día -30 de. dbtíl de 1971* a 
Jbb-;XB ,horas. -a xeleDrarsE En 'el local 
^KSlal BadJífenez Peña '617, 3? silso, irara 
¿catan «arden déJ Día: I* Cansüteraciín 
de ja MÉnfflüa, .Inventrnün, IBaiaiice^fe- 
HErál, ÑQtttstíta de Canancias y wrüíaase 
InSoime «dol ;SinHico, .carrospondlente :aQj 
Ajanaste «errado -£i SUKTD. — J5 *"«*; 
iffin ate ja Empresa .piar -aidtaroloii del! 
tót 3BB <ad^^C5Qdigo :de ©omerem — J» 
- jtomunacHiíffln -*e Directores y 'SinaicDs. 
— '4? 'Elección de un liquidador y 'Shv 
dices. — J5* Klncsilón de -ños 'accIonlKtew 
iar« ítemar aal casto. ~ El IDirectorlo. 
■* 3832B as. U0f4 W 30^2 T. TJB^l l 

axoisai, 

'AeroriáUtioa, industrial, 
Coniccsiíd, .Financiera ■ 
Imndbfliara, 
Sociedaa Jtofinlnia 

ÍCONV0CATGKIA 
Convócase a ttess señores aeeionlstas a 
asamblea General OrdlnHBla ipara asi <dla| 
30 de abril de íiBll. -e IttB aB tiraras xa' 
el local de «a anille ^ ede íMííjod 1195, en- 1 
treplso. a fin de trat3r ^1 alcütente 

sDRQElí £>S1. XULte 
. ti« sCtontíi&aranion y sEprobaclón ide la 
"Memocia. aüaxantarto Salarroe 'Genenal 
ffuaríta fe üordlclaf v OananriiaB í ia- 
■ Xoxnre tddl "StadicB líonsespanaiArites tal' 
ffigÍBiniD aegnníií ejeícidin qcsrradc aíl :3t . 
íe aicfentbre -de Hí7flu 

2? pifiirlhucion de utiüdadee. 

■3 o .E3fiaSIÍ5n Sel JDlredtaCiD ^n jeemplaao , 
de Uos «afioffis 'don üntuiüc Eicupeio:' 
don i3a?gB Saáíóc AiarntEítcu ücn Jal- 
fredn áVMmüo Eicup¿tq; dton 3ÜIto Sil* 
. /agua? íRíde $ (ñau .Arturo JÜhetíto Moran- 
. dlni, -par ttannaiacito de atts <maxidat&s: 
aaam68 -üé'. ^eñor TOaeJKlirifainte don 
ibian Moaia a2anranza, ^íor ¡renuncia 'de 
«cubeIo ucDn^tJBl v£5a,pftúlD 3H, jfftEciflo 10, 
•de JtB íEstñiutns i 

49 lElacclñn <ñe ^ínStec «itñlai # bu 
píente., ¡por snn ^ño en t^BinplBan de Ho¿í 
ffifinres: tdnn JJ<eé Joige Ilgledlas y dno- 
tor EmfllD Rlva. 

5 Designación ole .do* aocl&nlstas ,pam ¡ 
firmar di -acta üe la asarrinlea. — El ¡Di- 
rectorio 

Nota: Para' participar <eh Ja .a£ainblea,¡los{ 
ifflflntee ¡anclnnlstas ^dBnBTftn depo- 
sitar sus sicetoriEí sn íta seede sndlal, 
o UBfitíficaflDf: de donde ¡las >inVle- 
a»n tflupcfiitadae, <em ttss días <te ! 
.antlatpiraián a fa .locha «te :1a .asam- 
blea. 
;$ H96 * 301Ü N" 30:81» W 2614171' 

TATCTI 

«. 'A. 

■Socteflad Unouitua 
Productora AgrojiecnaTni. 
•Ifñlasifldl jf 'ConisTcM 

■ • .'CONJüaCXSPOBlA 

iCnnvrtoafte ji Asamblea JSenacal 0;dl- 

imcla ipara jji ^Un .20 de ¡átitii j&e M,7i, <B) 

Jas JIB . imras & n .la seoe sodlal liavane 

Jf» "SIB1, «» ipiao, para timar di .SisUiente, 

(ERUEEín iIlEL lEflát: t 

1? Consideración 1f«cnmten±DS art B4T, 
del Código 'de Conie^cin, correspondiente 
¿1 féjernwlo <ra»i-radr. el ffl ate dltíierricyei 
4te 197ft. 

2 HOiátnttiuolQn ur iitilidEdeB. 

.•3? 'DeslgnKcrATi tic lüsaataras y 'Síndi 
eos. titulares y suplentes. 

4° íDeriignactmi .¡e T ta racülOTastns oare 
f irmm ce! ■adta E' X) f .'t?Ctrjrio 

i '•% e. .CC:4 Ní '33.335 t. 26|47H 



1TALAB CUÍCO ¡ '' .;.-*:•• »/ -.••'.,..■•) 
-S.-A'. ' - ■-- 

InTUii&¡Uari« 
Convócase j.asairiblea íj^ 83 ^ 1 ^ 1 Ordi- 
naria para ^1 ÍÍ0 HB'&tofa 'ae' 1 !^!. a lks », 
en iRoitff'rtró! ífena ^07 ipara «tratar: n* 
Uocnmeni -aft. "3*7 toe. H») tJóa. -de ípom.' 
TSjeve. 31|1í|)!ID; j --í '^ 'iDiredtlvHB JScCla ' 
¡íes, nart. íP <iné. .o) Eütatiftos; "— i 
8? Elecoión de Directores 'titulares y ¡su- 1 
Dientes, íHíniliccB w diss ¡accionistas para ¡ 
firmar tal .acta. — Bl iDiiectorlo. > 

|#«. 2m Ro 83361 ». 364131' 

~ ' I 



sioaiAS axtsnNO a: bijo '. 

8.A.1.C1.T. 

Conv&ia£e a AHamtílea tSenei-ai 'Orcli- 
mtfiá de Acélontátas para jíl 8Q|4!7l, a 
las 10 horas, en Seagado 4.743, Capital. 
ORDEN tíEL DÍA:, " 

19 Consideración 'üQoumérftcB jKt. 347. 
inciso J.9 código <üomerT>io, íSeiúicio rb- 
rrEdo *1 '31I12P70. 

2«? ff'Uadidn 'del mfwem 'Üe IDJrecítQires 
ym í€lBC(jfón. , 

,89 uiección Síndico TPttülar ^. Súplanle. 

-¡p SlemoraiaoB <üe ¡DirsjítífissB ír.Snidico. 
~ 5* EtBEdíin <de dos Acckaüstas ; paxai 
^füffiar tí Acta. . — -E3 Jin-ectorio. . i 

% 775. i^Bia. — -W 3S#9 -y .^¡4173, 



Convócase a Asamblea General (En'fli- 
'nar'la t» nsaUzarse flffl fflp «fie ¡ahUll 'de ¡1971. 
»hora 715, toan. «3om*iertteB afB2, S? Jflisb. 
jiara trat ar el Si guiente - - 

«OTÍEEH íOEL )D1A1 

1* Consideraolon vdoeumecitos Art: 3^7 
C. C, ejercicio 31>12í.7j0. 

29 Remunevaoldn Tilrgirttnrlo ^xcndlenflo 
porcentaje 25 o|o jlfflidattes. . . 

-3? TltótiahuiSián salde artlliñades. 

4<? Deólgnation Directores, Síndicos v 
Accionistas. — «El JlÚEctorio. 

* ¿Ü. *.-2Dt4. — 3H» '33510..V r 2B ¡ 4rU 



TSXlfEfRES 3CIVADAVIA 
DE INUüSCKIAS 
METALTOttaCAK 

1S. A. 

' . UOM VOC2KTI3RIA . ) . 

De conformidad con ;io Qlsnuesto jior i 
sdl aütinnlo ¿2 (de) JSEtatulo, ¿e convoca « i 
los señores Accionistas a "a 22 Asam 
blea General Ordinaria, que tendrá tu- ! 
gar a Jas 19,30 horas del día VBD (de ¡dhi-il 
de 1971, en <el local de la calle Malpú 
971. 7« pisa, dM. ¿A ^Capital federal, para 
tratar al ifllgalfinte 

, iCSEíDEN ■pw^t- D1Á: 

l«j íJonslderaóürn Jte lá Memoria. In- 
Tventarü), iSálanse General. T?UHaro De- i 
smeatratlTO de Gammf.ias y 'PerdidaB,! 
Propuesta de Distribucinn (de fatlliandesi 
e -Informe otlel ^índioíi, janrespondientesj 
-al <22 <ejBiaü¿io aasn-aflo ■al 31 de diciem 
bre de ¿ftTO ■ ^^_,„ . 

2f> .CenáiñETación tfe las Temuteníncio-l 
ores a Tns TBmAGrez, Tcoft^ponfllemes ¡aij 
ejercicio aserrado tíl Bl «ae (Biolfina»E de i 
J«7Í, jiHniibfflas »en -eítceeo fOE ®Sa3.4fí>} 
>ael 'Kmfte <del '26 -Ofo <de Has uítilifladefl,! 
fijado por 'hs "artículos 22 -y 'üC tdtí lEs- 
■tatuto s por la Comisión Nararmal tde 
Tatores ■ „ ^» 

39 Remuneración del Directorio, «de. 
á^ierdo «na los ourbioules ,22 y .26 Bel 
Estatuto. , ^ 

49 Determinadü&n ^3dl 'nu imgro d e miem- ¡ 
Oros que- ¡JntBBrmSn di , fDlrHiItor'lo de la 
Sociedad «Arl. 31T ^tel estatuto) y elec-^ 
ción de los Tqüe aíorrEsnonüan de acuerdo 
,con Jo *one se jesubIvb on ila «tsamotea. 

05? Uñfenünaríión ^e Itos tJonoiBiios'de 
Ieb' Eízraicos jsáTÍBdtes - titular '■v "'«o-. 
jüeutE. 

5? TStecc'ion -dea Síndico Titular y Sin- j 
^Icd 'Sóplente, irar un fafto. j 

•79 "Designación <ddl 'Octttaflor opa xer-, 
tilteará ílts \bdtences flaünrestrales que f^ 1 
■ pi ' Ht) untan n ¡la IMísa -de fflnmatoio y el¡ 
Bdlance 'BanerflL ftluadm <fle «QanHndluí¡ 
j Terdldas y aaBxcs, Tjorreg pondientes al 8 
•práírmo r-e^Brtttdlo t? cüetarmlnacióri <ás su- 
Tela'Jlmrifnn. : 

íB9 TDi^igifflDOlán ide efits mmianista* para' 
que en Tepresantanlnn de Ja Asamblea. | 
firman eal adta nesjaectlva. — iBuenos A¡H 
res, 12 de abril de 1971. - El Diteotario. 
Tiritan Tara tener TrepreHetítacIón <en la 

AsHTribkm. /ios soñmref Ano intflRt as 

uieberán cumplir con jj (dispuesto 
*por 'el *3Üt. 113 del Estatuto, y 
depositarán tbus acciones o certi- 
ficados representativos, fan Ja calle 
Malpú 971. 79 piso. Of A, ODiQÜtal . 
Federal, en el horai'lc de flO a 12 
y ede 36 m IEB moras, hasta el cata- 
as tñe atoll (de 1971. ! 

% :2n,5fl. «..20!á. — Sí 33.&07 *.26'4|71. 



XJE5. US 

S.A C.l.F.l.C. 

Expte. 24SS7 

.CoiHfBcrase ai Asamblea ©oneríü Ordi-j 

¡natía para aal 30 efle íbiiil ide 1B.7J., ^j 

¡huras. CanBalto H54rj ¡para tEonsiderar: 

Documentos Art. 341 c ódigo de «Comer : 

aun, amarte teilaKOhHr. -íd; iaj y .elección D3i • 

xentorsE, ¿Süidioos * ^ r -f Jccoioiiistns ipara; 

firmar el Acta. — ISi uiractr'ic ' 

♦ S^ífiO. «.2j0p4. — -fi 33.494 V ;26|4l71 I 



"Saciedad Adonlma 
Industrial y Comercial 
N» '11.048-,* - ■ ,-,.''> 

El -OiroctoüB -ennyoca .á H ü¡& señores 
Accionistas a 'la -Asamblea General 'Qr- 
'dtoaxia. -gue Isendr'á lugar -en el 'local 
dé la caüle 'SomeTtera íN« 1229, iBuent» 
'Aires, iél rdia 50 -de -tibrfl 'de 7971, *a 1 laS 
14 'horas, -pva& tratar -tí sigtíietíte 
ORDEN TTfPT. iDTA: 

19 (DonBideraoiBn ate lia Alemania, Ha- 
lomos dfil •'Sindico. ünveniarJo, jBalánce 
(Oanerai y 'Cuadro (de Béudidas $ vQa- 
mancios. xonesjJDntíieiites <a¡l Undaduno 
.^BfiEclcio. íeaninado >el "SI de .aidkarihve 
de a9.7Ü. 

2' Remuneraciones al Síndico nstúlar. 
amr .el oejeinicia carrado *J 31 de irii- 
ciertbre de 1970. 

39 Determinación del número- de Di- 
rectores y elección de los titulares ajue 
ejercerán su manSato Tpror 'él tffirminb de 
un año. 

4? EleBETón <de Stndiao -y Síndico Su- 
plente, por icl término He un año. 

59 Deslgnadinn oBe 'dos ¡racionistas para 

fElrmar (El Alta ale ffista AsamnlEa. ~^ 

Bufintss'^ilrs, adñíü Ü2 (de áOTll. — ^EJ 4*1- 

reetcaiD. - 

IKotau Se ipresaené ;a ¿os tseñoies Adcíd- 

. ■ ¡ 1 r j . ■ nistas. que las .aeptones o 2&s. aio- 

cumsutQB rcoire§pnndlentes, débsn 

, " . 'ser ^eposltadoB en Ua .sociedad^ enn 

.,, ;■' fres, días >de.antípipacljon..al, íüan^ 

para la -Asahiblea. . . . ' " ' 

% d35. e^Qlá. — N' 3S.WÍ if.»i4ail 

.TJJ-DSDíí 

S-A.Ca^JI. y A. 

Be (consona ia Asamblea Oeneral Ordi- 
marift ípara ^1 2!)\áriSTi„ ^ 'las 10 'horas, 
en TSálpú 864, ff>, % Capital, para tratni' 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 íConáideracíito dODumetítos Art.' 341, 
inciso 1* del 'Bodigo <de IJomeTcio, para' 
•di .ejeruitífi) caBEHrio ©1 SHOaplBID. — 2? 
©ijacffin idffl numezD de ¡Diíaatores ¡p su 
iBlecnfian. — 39 iDEsignaoion tde .Sindico 
Titular y Suplente y de dos ABoiontótas 
rpBra fifhmrrir a?n ifteta. — 3¡& iDttaatorio. 
1 62,50. aaSDiA — « ? 33.436 v.;26i4[m 

TALLERES METALÚRGICOS 
CAMEI 

Sociedad Anónima 

■Infliwtrml. CtDmer&bd *- 

e Ininnhilhirift 

Convocase a ios señores accionistas -a 
ftsamtítea 'Benaral tarolnaria a celebrar- 
se el día 30 de -obra de 197Z. a las 1830 
horas, en la sede social de la ¿sociedad, 
calle Monroe N' JLB2B. (Caoltal. a tos 
efectos de considerar él aürutente: 
j^RDEN DEL IHA: 

J.9 Ctonsideranííin -de la •memoria, Inven- ' 
tario tggrmral, 'baüartCE jgeneníl, tuenta ede 
ganancocs y ajmdfitas v ¡hrTornie ttál &in- 
¿icq, ^ ii ' i^io Tifli íJrtte jü e jerdlc to cei'i»-' 
■do al SI fle ^diciembre 'de 1570.. ' 

2» Tfjatüdn dEJ numero de dtratítores j ( 
£&} dasi^nadbn, 

39 TaaáfipjfflSón 'flál <slndico «títulai y 

34PJJ3H2.. 

A9 asesignacten -de (dos iacdoniStas 'para 
suscrltíir afl 3Cta -de osairiblea. tE3 Di- 
ret torio. 

^ 020.— £. 2QPÍ WIO R5fi V. - 26«371 



TRMÍSRORXES ¡&AKCB3I? 

BocicOad Anónima 

(fie aiEKBicins 

Jí» dte iRftSÜBtn) ¿Arm 

-CONVOCATORIA 
Se cmBUB a 3 Ibs ¡anñoiEB SKiclonistas a 
Asamblea General JOrdtaaria para el «lia 
30 de abrü d« JEB71, a Has Ufi ihora^ en 
'Malabla 2370, Capital .Federaa, -para ttca- 
tar el siguiente:. 

■t-^H!i >mm aajat sha*. 

FfócmrilBerBniim ¡de los Jnvcntarlxs, ba- 
lantres genaralEB, airan tas (de gunanoias 
7 TtóididaB ® üyfrinm- «te.' sindico, tesrres- 
2»ndientes iril guJünar ejarnicio ¡toesularí 
(mmjpTBndiflo «mlfire eal ¿BJIDIB» 7 aail2¡69 
y mor (SI ísesundo aparejóte aascradfi "di 1 
31fl2|70 y ia memoria ifle astte -ultimo pe- 
riodo. 

•%> weotifim (de cateatítares ss mSoBüas, tft- 1 
QaUsres y suplsiítsB. 

■í» Desl^nadüon <fle (dos (accionistas para 
firmar el acta de asamblea. — El pre- 
sidente, i 

. $ 90.— a. amasias ubi w. 2614171' 

) 



TRANSAMERTCA ¡ 

S.A.I.C.I.T. 

RegUsto JS ? S3E B 

'CQNVODATOKIA 
>C uu Va c as e » 'ídb (snúores THJCionistas a 
Asamhtea CénerSl ©rdlnafla -a ntilent&r- 
-bb im 'jél loctil ssDClal, RBCongiltSta «BB, '7?! 
.piso, Capital, i& edía 30 'de tibrll <de üBTlJ 
a Jas 4 7<aP untas , para (tratar ^1 eigutBn- ' 
Xe.: "OKEIES 33EL EIA". 2P ■ Conáider adían ( 
de los -documentos tm»ínu^ , eioaiítiailtoS47 
del Código ide ÍJomercio, caraesjJondiedtes| 
asi íeJertiMD raarraüo <& "Bl de -dlderribre' 
JSe I97Q. ~ 'S' íteinmreradión -del JDlrec- ¡ 
torio y.amüfco. — W JSleccfón de <di- 
tectores. — 3? "Elección de rsmtíico !f Itiflar ' 
-v ¿mdico supleríte. — .5^ UeSi^nación -de 
clos accionistas para Ibrmar 'di «cta de la 
asamblea. — El Directorio. I 

$ "35.— •». ^li US* .32.230 *r. -26¡4j71 



TAMATEL -,- s -^ 

.S.A.'I.C.'F. 

«egistiróN» I4.-081 

OANjCOCAIDRlA . . -, 
"Convócase ra uos iíeSóres accionistas 1 
As-^uHtea ^cnersti («ordinaria ípara ¡ei dia 
1S0. tte ttbüü de 1071, ta Uas 19 moras, ean 
el lóodl social, 25 toe Jdayo 4E0, (6« piso, 
iCapitai, ípwa (tratar .él aignimns cor- 
DEN-DEL DIA: I» CoaBidaranlón de la 
memoria, flnvadtario, itedance genera-l, 
xmadrs 'de mañanólas y (pérdidas © al- 
iarme 'del 'Blndtco, ícorrespnndientes ral 
'ejBrc'ftilo /ooiTHdo él 31 de (diclombrB ide 
3B70. — "29 iRemunenraidn (del Ubaectorio 
y sshrdico. — "$•> 'Elección 'de (direatoxES. 
— .49 Elección (de Sindico (titular y ísíadl- 
•co 'suptente. — s&> aacsignación de üos 
acclonístsfi para "firmar el acta de la 
asamblea. — £1 Directorio. 

$ 75.— B. JMffS 3T» -S2229 W. 2S-é\n 

"l'UlJIt " 

*.AAáia;s.. 

Rqgiátro N? 28364 

CT>NTO3tCA!raRIA 
Conrócass -a Asamblea -IQeneral Oidi- 
madia, pura «el da 120 <de .abril -.dé 19,71, a 
•las 18 Jmxa^, «en col .local .sito T3an Mar- 
ttin (6B3, adso tflS, dapital. tpsxá tratar el 
siguiente abroen ."^T- 'DIA: 39 Consi- 
íderatíión 1 ude dbs ^documentos -gas cita el 
artículo JS47 ídal (Código de Cdmerclq, xo- 
ngESponflleme mi «eijeroiclo (cerrado VI 31 
de -diciembre de J97D y, remuneración del 
Directorio jy smdicQ. — :2? JUección de 
directores y síndicos. — ""* Dsáígnación 
de dos accionistas pa-ra firmar el -acta 
de la asamblea. — El Dbmatnria. 

4 .flfc50.fi. 2014 N» -32:223 V. 26|4¡71 



T.1.'T..A. 

Transacciones en ínmuiftire?, 
,. TítdlDsy acoloniís 

Sociedad Anónima 

«Ttomenfnd, inmobiliaria 

¡j Thnnrdi£íra 

CQN VSDCASX SB XK A AB AMHUEA 
GENERAL "ORUINARTA 
CConvnoBse ¡a Asamblea General t&rdl- 
naria para el Jala *30 ^e -abril de 1971, 
a las JJ horas, en jsu sede social calle 
25 de "Mayo 332, <plso W ípara 'Jasttur el 
siguiente ORDEN DEL DIA: !P Consi- 
deración de la memoria, ¡balance gene- 
rad, ¡hxaEtítafiio, (cuadro demostrativo de 
ganarttiias y mardlrin. 1 ; te informe ilel ato* 
cBícd, (MEUffejcfpñndientefi ;al e jerci cio xezra- 
do ;el 31 ede diciembre ute 3970: 2? >Elec- 
■cldn de directores titulares y suplentes; 
39 onecerán tte attnQicos ttitülar y rsuplen- 
'te -para -élíproimio fl^eronjlq; -a* tDeslgna- 
ción de dos accionistas para firmar el 
acta de 'la "asOTriblea. — 331 EJteactmao. 

í TBO — , <e. 21D: 4 jN9 S234D "V. -Jf614|71 

initcci 

RAJjC.F.. íigi. * Jmp. 

CONVOCATORIA 

«Convocase ¿a ABamütea Genera) Orw 
oaria para £\ «día SO de abril de 1971, a 
las 18 horas, en ¡al ansal de ¡Laxa'Jte áí77, 
Capital, .pata itratar el siguiente 
CEEEEN TEL XZDV: 

1« -Los idooumantos dei stt. *347 inciso 
19 <jel CodlgD >de 'Comercio, -del fejercclo 
.flerrado di "31 de 'dlolembre de 1970. 

S? XlambtD fecha -ciern! 'dffl 033firclcio 

.•39 ¿¿tábuTCiñn DírectoreB y ^incünDS. 
49 ^Etectlón (de DijEoíDííoy íBlntilcjttura. 
Vt Desbjnadlnn 'dt dos ateclnmstaE ¡para 
Jkmar di cacta. — S3 TDtaEEtorio. 

- - :$ *^5.- ffl.5»i4 3Í* tS2¡m V^64|71 



ITíDíBJB E3.A $ E*G A 
S.A.C.I.F.l y A. 

flí* MáOi 
Convócase Asamblea Ordinaria paja €l 
3PIÜE ^bril (de ü9t74, a üas A2 iioras, -para 
fcunslderar, »n •Cannln.g ¿2227, jiísc .7^, el 
siguiente 

¡ORDEN nm tita - 
39 íqs idoounmntns del Art. '347, incito 
19, del Código üe Camarera» 'del ^ercicio . 
tu M ote rdiclembre de 1970. 

2* Fijación .numero y -elección de Di- 
rectores, de Síndicos y dos accionistas 
para firmar el acta. — IE1 JDireCtoflD. 

$ mjsú £M4 N' 53.433 v^2B'4|71 

■a: c jl su 

*. A. 

InanrdraO, «Cmnstcial * Imnabfliari* 
espediente iS* &L9á8 

'CONVOCATGffílA 
t!«Tnvnuaae « los <ssñores sasetoriistas tt 
la Asamblea íQensrdl (QrBlnatia <a (tele- 
toarse <¿1 gola SO (fia 'dhrH de Hffll, » laa 
U4 Iróres, tm AvBdida -UnTio A Soca 733, 
_29 jüso. Cap ital 'Fed e rrtl, « para constderar 
til Siguiente GROEN ÍDUL IDIA: 3? Con- 
sideración de los documentos ¿que tpres- 
oíflre «1 -artíoulD 3*7. «fidl «BSfidlso (de Co- 
joasrolD, correspondttaüEs al tfiÍBriJldto oe- 
Trado el 31 ote 'dinteidbre (de OB.70. 2S> Elec- 
iliSn -de muevo DbreBtorto. 3J? Jüsnclto de 
íBinaicos tflIaQaT y .•snplsifte. 49 íDEaigna- 
Tírón <ds flos ¡HcclonlstaE natía zfirmar el 
Ticia Se m Asanlblea. — 1E1 'Directorio, 
$ 75.- *,20f4 W 33.849 ar.2Bj4m 
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TEATRO CÓMICO '"'" """ ~ ------^ 

8.A.C. y F. 

(Registro N» 7.5«| 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Genera) Ordl. 

narla para el día 30 de abril de 1971, 

a las 12 ñoras, én el local sociai de 

Corrientes 1280, Caplta., .para conslde- 

■ rar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Documentos que cita el art. 347, 
Inc. l* , del Código de Comercio, ejer- 
cicio al ZÍ\i2fiO; 2« Elección de direc- 
tores; 8' Elección de 8indicos y desig- 
nación de dos accionistas para firmar 
el acta. — El Directorio. 

$ 52,50 e.20|4 N« 32.993 v.26|4|71 

TECUL 
. S.A.C.I.I.F. y A. 

(Registro N» 30.098) 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General omi- 
narla para el día 30 de abril de 1971, 
a las 19 horas, en el local social de 
Sarmiento 517, 2* piso, Capital, para 
considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Documentos que cita el art. 347, 
|nc 1* del Código de Comercio, ejerci- 
cio al 30111170; 29 Nombramiento de Di- 
rectores; 3? Elección de Síndicos y ae- 
signaclón de dos accionistas para fir- 
mar el acta. — £3 Directorio. 

$ 60.- e.20|4 N9 33.027 V.26|4|71 

TRANSPORTADORA CORAL 

ARGENTINA 

S. A. C. 

N* 17.890 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día SO de abril de 1971. a 
las lí horas, en el local Cerrlto 1070. V» 
piso para tratar: 

I* Consideración documentos art 347, 
Inc. 1» del Código df Comercio, ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

2? Dlstribuc'ón de utilidades. 

39 Designación de síndicos y de dos ac- 
cionistas para firmar el acta. — El Di 
rectorio. 

$ 60.— e 20|4 N« 34.065 V.26|4 71 

TÉCNICA INDUSTRIAL HAEDO 
S.A.C.I. v F. 

N* 7219 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para ei*30 de abril' de 1971 a las 
17.30 horas, et Belgranc 837, para tratar: 
ORDEN DEL DÍA: 

1? Consideración de documentos Art 347 
de Código de Comercio, Ejercicio 31jl2j 
197i. 

2* Distribución de -utilidades. 

3? Designación de dos Directores y de 
Síndico titular v suplent* 

4* Consideración de las retribuciones a 
Directores y Síndico, v destenaclón de 
dos accionistas para firmar a Acta. — 
El Directorio • 

S 76 &20I4 N* 33,251 V-26;l|71 



TBANSMARITIMA CRUZ DEL SUD 

Sociedad Anónima 

Comercial. Industrial, 

Financiera y Marítima 

CONVOCATORIA 
Re convoca a los Sres. Ac ionistas a 
la Asamblea General Ordinaria para el 
tia 30 di abril de 1971, a las 18.30 ho- 
-as. en Corrientes 3169, piso 13, Capital 
Federal, pare tratai el siguiente ORDEN 
DEL DÍA: 19 cumplimiento del Art. 347 
inciso 1* ufil Código de Comercio corres- 
pondiente ai Ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1970: 2' Elección *e direc- 
tores y síndicos; 3» Designación dos 
accionistas para firmar el Acta. — Bue- 
nos A fres, 12 de abril de 1971. — FH Di- 
rectorio 

t 67,50 e.2014 N9 33.*>14 v.26¡4(71 

TULD7AN 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Agropecuaria y Financiera 
Cerrito 146 . 9» p. - Cap. 
CONVOCATORIA 
Convócase a los señores Accionistas a 
lí Asamblea General Ord ; naria que se 
celebrará el 30 de abril próximo, a las 
9 horas, en Cerrito 146, piso 9» para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Considerar documentos articulo 347 



TRACTOCAM 
S. A. C. I. 

Registro N» 30.345 

CONVOCATORIA 
Cítase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el dia 30 de abril de 1971, a las 19 hs., 
en Avda. H. Pueyrredón 2180, Capital, pa- 
ra tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración documentos al 311121 
1970 Art. 347, C. de Comercia 
29 Elección de Directores, Sindlcos. 
39 Designación dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. — Bue- 
nos Aires, 13 de abril de 1971. 

$ 60.— e.20|4 No 35.017 v.26|4|71 

TUBOS T ACEROS 

Sociedad Anónima, 
Comercial e Industrial 
Expediente N» 20.724 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, para el día 3Q de abril de 1971 a 
las 8 horas, en el local de la calle doctor 
Emilio Ravignani 2337, planta baja, "E" 
Capital Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1* Los documentos, del Art 347 Inciso 
1») del Código de Comercio, del ejerci- 
cio cerrado el 31 de diciembre de 1970. 
29 Retribución a los Directores y Sín- 
dicos 



bre de*íf?0 de C ° I ° eTCl ° * 31 ^^^ *f Elección * un Sindico titular y otro 

y 1SK?£ SUS? SJSftEZ !Fll^"»,<* <**. agonistas Para 
lar y Suplente, y designación de dos ac- 
cionistas para aprobar y firmar el Ac- 
ta de la Asamblea. — El Directorio. 

$ 75 e.20|4 N« 33.204 V.26i4|71 



TEKTOS 

Inmobiliaria y Constructora S. A. 
Expediente N» 14.413 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971, a 10.30 
horas, en C. Pellegrlni 739r 8' piso, para 
tratar: 

1» Consideración documentación artícu- 
lo 347 C. C. ejercicio 1970. 

29 Elección directores titulares y su- 
plentes. ' 

3* Elección de Síndico titular y su- 
plente. 

4* Designación de accionistas para fir- 
mar el acta de Asamblea. — El Direc- 
torio. ' 

I 60.— e.20|4 N» 35.626 V.26|4|71 



que aprueben y firmen el Acta de Asam 
blea. — El Directorio. 

I 90.— e.20!4 N» 34.929 V.26|4|71 



TEJEDURÍA IGLESIAS 

. Sociedad Anónima Comercial. 
Industrial, Financiera, 
Inmobiliaria, ' Agropecuaria 

CONVOCATORIA 

Convóc»-e a los sefioies Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
SO de abril de 1971, a las X8.30 horas, en 
Montevidx) 451, 3er. piso. Capital Fede- 
ral, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración de los documenta: 
proscriptos por el Art 347, inciso 19 del 
Código de Comercio correspond ent sr al 
Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 

2' Remuneración a Directores v Sindi- 
co. 

39 Designación del nuevo Directorio y 
determinación de su número de compo- 
nentes. 

49 Designación de Sindico tit il r y su- 
plente, y doc accionistas para firmar el 
Acta. — El Df r ectorio. 

$ 120 e.20|4 N* 33.228 V.26I4|71 

TECNO METAL 
S.A.C.I.M.I. y F. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
(Primera Convocatoria) 

Convócase a Asamblea Gf era! Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971. a 'las 
15 horas, en Corrientes 3023. 29 piso, pa- 
ra tratar él siguiente ' 

ORDEN DEL DIA: 

1' Consideración d„ la Memorip Inven, 
tarto. Balance General, Tuenta. de Ga- 
nancias y Pérdidas e Informe del Sin- 
dico, correspondientes al Ejercicio fina- 
lizado el 31112)70. 

29 Designación dé nuevos Directores y 
líndicos. 

8» Designación de -dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta. 

6e recuerda a los señores \cclonlstae 
kt disposición del Articulo 179 de los Es- 
tatutos Sociales, en cuanto dispone;, la 
bllgatoriedad de depositar las acciones 
•on no rüenes de tres días de ^ítlcipa- 
tión. — El Directorio 

$ 120 e.20|4 N9 33.233 v.26,t¡71 



TALCA 

S. A. C. L F. y A. G. 
N» 21.922 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas a celebrarse el día 
30 de abril de 1971, a las 18 horas en 
25 de Mayo 596, 10« piso, Capital Fede- 
ral, a fectos de tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración y aprobación de la 
Memoria, Inventario, Balance General, 
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In- 
forme del Sindico correspondientes a) 
quinto ejercicio social cerrado el 31 de 
dlcier bre de 1970. 

2» Elección de un Director en remplazo 
del renunciante. 

3» Elección del Síndico titular y su- 
plente. 

4» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ 105.— e.20¡4 N9 35.320 V.26¡4I71 

TALLERES D. 0.~ÍT 
S. A. L C. , 

N* 24.892 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971. a las 
18,30 horas, en Callao N9 1178, p. 79 «A" 
Buenos Aires, para tratar: 

1» Consideración documentos artículo 
347, Inc. 1p del Código de Comercio, ejer- 
cicio 3111211970. 

29 Elegir directores, síndicos y dos ac- 
cionistas para firmar el acta. — Buenos 
Aires, abril 13 de 1971. — El Directorio. 
f 52.50 e.2014 N« 34.984 V.26|4|71 

TEXTIL AZCUENAGA 

Sociedad An*n'ma 
Comercial, Industrial 
Financiera. Inmobiliaria. 
Minera v Agropecuaria 
Registro N9 27.517 

CONVOCATORIA 
. Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 a 
las 19.30 horas, en Galicia 946. Capital, 
para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos Art 347 
Inc. 1* del Código de Comercio, ejercicio 
3111211970. 

2» Distribución de utilidades y íilaclón 
remuneraciones del Directorio y Síndico. 

39 Fijación número de -directores titula- 
res y suplentes v su elección. 

40 Elección síndico titular y suplente 
5» Designación de dos accionistas para 

firmar el ac*«». — wi rnre»*«-to _ Bue- 
nos Alies 13 de abril de 1971. ~ 

$ 90.— e.20!4 N9 34.897 v.26|4|71 



TOP MANAGEMENT 
DXTERNATIONAL 

Sociedad Anónima de Servicios, 
Inmobiliaria y Financiera 
N-30.163) 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria a realizarse el día 30 de abril de 
1970, 17,30 horas, en Paseo Colón 221,' 2* 
piso, para tratar el siguiente 
' ORDEN DEL DIA: 
1« Considerar documentos artículo 347 
Código de Comercio: ejercicio 31 12170. 

29 Elegir directores, síndicos y dos ac- 
cionistas para firmar el acta. — £3 Di- 
rectorio. 

$ 75.— e.20|4 N9 34.906 v.26|4|71 



TECOEA " 

S. A. M. y 8. C. I. L y F. 

CONVOCATORIA. 

El 30 de abrü de 1971, a Mas 10 hs., » 
nevara a catk la Asamblea General Or- 
diñarla en el local de la calle Uruguay 
772, 39, Oí. 36, Capital, ia que tendrá tí 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la documentación 
prescripta por el articulo 347 del Código 
de Comercio, Ejercicio cerrado al 31(12 
1970. 

29 Distribución de utilidades y reara, 
neración a los señores Directores y Sin- 
dico. 

3» Determinación del número de <B* 
rectores. Designación de ios mismos y de 
Síndicos titular y suplente. 

49 Designación d< dos Accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 75 e.20|4 N9 34.285 v.26¡4|Tl 

TALLERES RAMOS MEJIA 
S. A. 

Industrial y Comercial 

N» 36.351 
Convócase a Asamblea Ordinaria Sfflfl 
71, 18 horas, en Callao 449, Cap. 
ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración documentos Art 341 
C. de C, EJerc. 31112 70 

29 Fijación número de directores S £B 
elección. 

39 Elección Sindico titular y suplente 
y de dos Accionistas para firmar el acta. 
— El Directorio. 

$ 52,5r e.2014 N9 34.261 V.26¡4|71 



TRESCO 
S. A. 

Comercial, Agropecuaria, 
Inmobiliaria r Financiera 
CONVOCATORIA^ 
A Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el 30 ae abril de 1970. a las 11.16 
horas, en Cangallo 444, 4" piso, para tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Considera c'ón de los ««fídos Art 347 
del C. de Comercie al 81J12Í70. 

2* Remane, acioi.es aireciores y síndi- 
co, y distribución de utilidades. 
39 Elecciór directores y Síndicos. 
49 Designación de dos Accionistas para 
firmar el acta de la Asamblea. — El Di- 
rectorio 

* 75 e.2014 N» 34.291 V26,4l71 

TRATTORIA ANDREA DORIA 

Sociedad Anónima 
Comercia.. Industrial, 
Inmobiliaria y Financiera 
CONVOCATORIA 
Señores Accionistas 

De conformidad con las prescripciones 
del Código de Comercio, convócase a 
Asamblea Genera. Ordinaria para el dia 
30 de abril de 1971 a las 17 horas, en el 
domicilio de la Avenida Las Heras 2923, 
Capital Federa., para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
1« Lectura j consideración de la memo- 
ria, inventarlo, balance general, cuenta 
de ganancias y pérdidas e informe del 
Sindica correspondientes al primer EJer- . 
cici^ cerrado el 31 de diciembre de 1970. 
2» Determinación del número y elección 
de Directores titulares. 

39 Elección de Sindico titular y su- 
plente. 

49 Designación de dos Accionistas para 
firmar el acta de Asamblea. — El Di- 
rectoría 

* 105 e.20|4 N« 34.278 v.26¡4|71 

TAMI 

S. A. 

C I* E. V P 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el día 30 de 
abril de 1971 a las 12 horas, en la calle 
Laprtda 2002 3» piso. Capital, para tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentación Art. 
347, inciso 19 del Código de Comercio, 
Ejercicio cerrado e' 31 de diciembre de 
1970. 

29 Elección de Directores, Síndicos y 
dos Accionistas para firmar el Acta. — 
Presidente 

I 75 e.20|4 N» 34.260 v.26;4J71 



THERAPIA 

Expediente 35,551 169 

CONVOCATORIA 
Se convoca a ¡os accionistas a la Asam- 
blea General Ordinaria que tendrá lugar 
en Mellan 3136. Capital Federal, el día 
treinta de abril, a las diec'ocho y trein- 
ta horas, pan* considerar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración de la memoria. m« 
ventarlo, balance general cuadro demos- 
trativo de ganancias y pérdidas e 'In- 
forme del Síndicr correspondiente al 
primer Ejercicio socia^ cerrado el 31112 70 
y destino de. resultado. 

29 Numere y elección de miembros de 
Directorio y de) Sindico para el nuevo 
período conforme a los artículos siete, 
ocho y nuev de los Estatutos Sociales. 
39 Remuneración de Directores y Sin- 
dlcos. 

I 4» Designación de dos Accionistas pa- 
ra firmar el Acta de la Asamblea. — El 
Directorio 

$ 90 e.20|4 N9 34.201 V.26J4J71 

TREBOLARES 

Sociedad Anónima 
Agropecuaria. Comercial 
e Inmobiliaria 
Expediente N» 7.484 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores Accionistas a 
Asamblea Genera] Ordinaria, para el día 
30 de abril de 1971. a las 18 y 30 hora», 
en el local de la calle J. A Pacheco de 
Meló 2945. 3» piso, Capital Federal, para 
tratar el siguiente 

. ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la documentación 
del artículo 347. inciso 1» del Código de 
Comercio, correspondiente al ejercicio ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970. 

2« Distribución de utilidades y remune- 
ración de Directores y Sindico. 

39 Determinación del número de Direc- 
tores y su elección y de Síndicos, en reem- 
plazo de los que terminan su mandato. 

40 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta de AsamVea con facultad 
de aprobóla. — El Directorio. 

$ 120.— e.2014 N» 34.888 V.26¡4J71 

TINTORERÍA INDUSTRIAL 
ULTRAMAR 

S* A. O I P 

Registro N» 35.962 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el 30 de abril, a las 1650 horas, en Avda. 
Belgrano 406, 5» piso, para: 

1« Considerar documentos artículo 347 
Inc. 19 del Córneo de Comercio por ejer- 
cicio al 31112170. 

2» Elegir Directores. Síndicos y dos ac- 
cionistas para firmar el Acta. — El Di- 
rectorio. 

$ 45.— e.2014 N« 34.686 V.26|4|71 

TOP TEXTIL 

Sociedad Anónima Comercial; 
Industrial y Financiera 
Registro N» 8.849 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria que se ce- 
lebrará el día 29 de abril de 1971 a las 
17 horas, en Avda Presidente Roque 9. 
Peña 1164 8» piso Capital, a fin dé tra- 
tar el siguiente* 

ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración documentos Art. 347 
Inc. 19 Código de Comercio, ejercido ce- 
rrado- el 31 de diciembre de 1970. 

2» Elección total del Directorio y Sín- 
dicos. 

3» Designación dp dos accionistas para 
firmar el Acta. — El Directoría 

f 75.— e.20|4 N« 34.813 v. 2614|71 
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TEMPE ,:--■.--.,'. - ' " 

l. a. i. c. i r.% r a.; €b... ^ , . 

Convócase a Asamblea ordinaria piara 
St 30|4|71, a 1*4 JSV.IMfriA en Agüero 
3806 para: . , ,'■ ^' 

1« considerar documentos Art. 341 del 
O, de C. del ejercicio cerrado el 31|12l?0. 

29 Elegir Directores, ¡Síndicos y dos ac- 
cionistas para firmar el acta. — Él Di- 
rectorio. 

$ 48.» e.2014 tí» 34.5W 7.36(4(71 

TRANSPORTES SOL DE MATO 

O.LS.A, r 

CONVOCATORIA 
60 convoca a Asamblea General Ordi- 
naria, para el día 29 de 1 abril de 1971, en 
Mariano Acorta N* 435139, Capital fe- 
deral, a las 18 horas, pata tratar el si- 
guiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
v Consideración de la documentación 
exigida por el Art. 347 del Código de 
Comercio en lo referente ai li» ejercicio 
económico, cerrado ál día 31 de diciem- 
bre de 1970. 
2» Elección de Directores y Síndicos, 
N 3« Designación de dos accionistas para 
suscribir el acta de asamblea. — E3 Di- 
rectorio. 

UTO CASERTA 
8. A C. 1. A F. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Genera! Ordi- 
naria para el 3014171. a las 16 horas, en 
Avda. Quintana 10. 6» piso "A*. Capital, 
para tratar el siguiente! 

1» Firma «« Acta. 

a» Consideración documentación Art 

MLÍ2IW70 del C ' ** C " eJewlctó n 

-¿° JÍ Fii£ * Q $? e UÍ y tí *&' »lrectort» y 
Síndicos. — El Directorio. 

I 46.— e.2014 N» 34.371 V.26|4|T1 

TEXTIL PLATENSE 

Sociedad Anónima 
Industrial. Comercial 
Importadora, Exportador* t 
Inmobiliaria 

N» 8.820 

CONVOCATORIA 

Convocase a los señores accionista* a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
«o de abril de 1971, a las lénoras, en 
nuestra sede social Aeoyte I252j54, Capi- 
tal Federal para trata»: 

1» Consideración de los documentos 
Art. 347, inciso i»» Código de Comercio, 
ejercicio 31 de diciembre de 1970. 

2o Determmacton y designación da di- 
rectores titulares y suplentes y «lección 
oe síndicos y dos accionistas para firmar 
ti acta. - E3 Directorio. 

$ 90— e.2014 N* 34.41Í V.2614J11 

TBITUMOL 

Sociedad Anónima 

Industrial y Comercial 

Avda. Corrientes 45ff, Buenos Airea 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para er día 
30 de abrü de 1971, a las laboras, en 
Corrientes 458. Ser. piso, Depto. 81 Ca- 
pital, para considerar el Siguiente' 

mlk „ ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración de ios documentos del 
articulo 347 del Código de Comercio co- 
rrespondientes ai 27 ejercicio económico 
cerrado ej 31 de diciembre de 1970. 

29 Consideración de las remuneracio- 
nes al Directorio. 

S? Consideración de la distribución de 
utilidades y resolución sobre el pago de 
dividendos. 

4» Fijación dei numero de Directore? y 
elección de nuevos miembros, 

6« Elección da síndicos. 

& Designación del contador que cer- 
tificara los Estados Contables y su res- 
pectiva remuneración. 

79 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — £3 Directorio. 

$ 105.- e.2014 N» 35.559 V,26j4|7I 

TRANVÍAS ELÉCTRICOS 
DE TUCTJMAN 

Sociedad Anónima 

Cangallo 564. piso 1*. Buenos Airefc 

TeL: 53-8511 ™ 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordl* 
naria para el día 39 de abril de 1971, 
a las 11 horas, en las oficinas de la 
sociedad, Cangallo 564, piso 1', Capital, 
eon el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración de la gestión del Di- 
rectorio y de la documentación a que 
se refiere el Art. 847, inciso 1» de| Có- 
digo de Comercio, correspondiente al 
ejercicio cerrado el 31 da diciembre de 
1970: 29 Remuneración a los Directores 
y Síndicos: 3» Determinación del nu- 
mero de miembros qué integrarán el Di- 
rectorio para el ejercicio en curso y 
elección por 3 años de los Directores 
que vacaren: 4» Designación de Síndi- 
cos Titular y Suplente por un año, y S* 
Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta. — El Di- 
rectorio 

f 90.- 6.2014 N> 36464 V.2fl|4t7"l 



■.TOP LEVEL „ • 

8.A.C.I.F.I. y A. ' •* 

. , WÑVQCAtOÜtt 

• Convocase a WS. señores accionistas a 
la Asamblea General ordinaria a rcail- 
tarso el día 30 íe abril de 1911. a las 
12 ñoras, sñ la calle Maipu 8?l, piso 3*, 
Dto. "A", de esta Capital, para tratar el 
siguiente 

ORDEN -DEL DlAi 
. 1» Considerar documentación Art. 347 
del Código de Comercio por el ejercicio 
cerrado al 31(12170: 29 Elección de Di- 
rectores? 3» Elección dfi Síndicos y_ dos 
accionistas para firmar ei acta, -^ El 
Directoría 

f «0.. e.20|4 NC 35.499 V.26(4IT1 

ÍINKAL 

Sociedad Anónima Comercial, 
industrial, financiera. 
Inmobiliaria, Agropecuaria 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas, en ol local de Co* 
rrientes U50, 29 piso. Capital, para el 
día 30 de abril de 1971. a tas 19 horas, 
para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DlAi 
.1» Documentos ftrt. 347, too. 19 del 
Código de Comerció, ejercicio cerrado el 
3m2[7fc ■ ■ 

129 Aumento del capital social 
89 Cambio de denominación da la so- 
ciedad. 

49 Elección de Directores, Síndicos y 
dos accionistas para firmar el acta. — 
El Directorio. 

$ 76.- e.20|4 N* 35.664 V.261417J 

TRECAR 

Sociedad Anónima Comercial, 
Inmobiliaria y financiera 
Registro N» Í2Í54 

CONVOCATORIA 

Cítase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a reamar- 
se el SO de abril de 1971, a las 9 hs..en 
AVda. Roque Sáenz Peña 1119, 01. 721, 
Capital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General, Cuadro Demostrativo de 
Ganancias y Pérdidas e Informe del 
sindico, correspondientes al ejercicio ee« 
rrado el 31 de diciembre de 1970; 29 De- 
terminación del número de Directores y 
elección de los talamos para ei próximo 
ejercicio: 39 Elección de Síndicos Titu- 
lar y Suplente; 49 Elección de dos ac- 
cionistas para firmar el acta de Asam- 
blea. — Buenos Aires, 13 de abril de 
1971. — El Directorio. 

8 82,60 e.20i4 N9 35.678 t.SSWTl 

TRANSPORTES OCEÁNICOS 
S.A.C.I.F.I. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 17 horas, en Bmé. Mitre 659, piso 39, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración documentos articulo 
34? del Código de comercio, correspon- 
dientes ai ejercicio N» 3, cerrado el 81 
de diciembre de 1970. 

29 Resultado del ejercida 

39 Ratificación remuneración Director 
Gerente y retribución Directores y sin- 
dico. 

49 Elección de Directores de acuerdo 
ai articulo 79 de, los Estatutos sociates. 

6» Elección SInalcd Titular y Suplen- 
te. 

69 Designar dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

$ 104.- e.2014 N9 35.67» V.26W11 

TRITJMPH INTERNACIONAL 

Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 
Registro N9 85.895 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria oara el día 30 de abro de 1971. a 
las 17 horas, en Uruguay 660, 19 piso, 
OL 14, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

i* Considerar los documentos del art. 
347 del Código de Comercio, correspon- 
dientes al 8er. ejercicio, cerrado el 31) 
12H970: 29 Fijar número de miembros y 
elegir Directores y Síndicos; 89 Desig- 
nar dos accioaistaa para firmar el acta. 
-~ Buenos Aires, 20 de atea de 19TL — 
fit Directorio. 

$ 67.60 e. 2014 N 9 35.697 f .MUfll 

TRI— MO— PTJL 

Sociedad Anónima 
Comcrc, e Inddst 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asam&lea Genera) .Ordi- 
naria de accionistas para el día .So de 
abril de 1971, a las 19 horas, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DlAi 
1« Considerar documentes art» 847 del 
Código de Comercio, ejercicio ai 31 de 
dlclemDre de 1970. distribución de utili- 
dades y remuneracio»jea. 

29 Elección de Sindico titular * su- 
píente y designación de. dos accionista! 
para firmar el acta. - El Directorio. 

$ 60 e. 2014 N» 32.518 V. 26í4|71 



TRANSPORTES SANTA Fl 

8.A.C. • U •'.--- 

convócase a la Asamblea Gen«W Or- 
dinaria para el' día 30 dé abril de 1971, a 
las 19 horas, en Jorge Newbery 3943, pa- 
la tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 consideración documentos art. 347. 
del Código de Comercio ejercicio 31|i2i70. 

19 Distribución de utilidades, 

3+ Elección Directores, Sindico titular 
y suplente. 

4» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — £1 Directorio. 

I 105 e. 2014 N9 31180 t. 26i4i7l 

TAWIL HERMANOS*" 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial a 
Inmobiliaria 
Registra N? 4.53» 

CONVOCATORIA 
Por resolución del Directorio, se convo- 
ca a los señores accionistas a la Asam- 
blea General Ordinaria que se ' realizara 
en la calle Viamonte i453, 4? piso, oficina 
30, Capital, el día 30 de abrü de 197], 
a las li horas, con el objeto de conside- 
rar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración y aprobación de la 
Memoria Balance General, Inventario, 
cuenta de Ganancias y Perdidas e in- 
forme del Sindico y del proyecto de dis- 
tribución de utilidades del ejercido 
comprendido entre el 19 de enero y ei 
31 de diciembre de 1970. 

29 Designación de cinco Directores ti- 
tulares por un periodo de tres anca. 

3' Designación de un Sindico titular y 
un Sindica suplente por un ano. 

4* Remuneración al Directorio y Sín- 
dicos. 

6« Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la asamblea, — El 
Directorio. 

$ 135 *. 2014 N9 3114» V. ae¡4fíl 

TELE- GAS ANT AMERICANA S. A. 

. Comercial Industrial y 
Financier» 
H* 16.263 

Convócase a los accionistas a Asam. 
bien General Ordinaria para «I día 30 
de abril de 1971, las 18 horas, en La- 
valle 1943. piso i», A; a fin de tratar el 
siguiente 

UHDEN DEL DÍA. 

19 Consideración de ios documentos 
que prescribe el articulo 847 del Código 
de Comercio, correspondientes al ejercí, 
cío finalizado el si de diciembre de 1970 

29 Remuneración al Dlrcetorio y Em- 
ulo». ■ 

29 Distribución de utilidades. 

49 Determinar el numero de Directores 
y designación de los mismos por dea 
aftas y la de un Sindico y un Sindico 
suplente por un ano 

6* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea. — El Di- 
rectorio 

$ 105 «. 2014 N9 ÍL195 V. 2014171 

TRANSPORTES VILLA REAL 8. A 

irigóyen 2202 
Capital Federal 

Buenos Airee, abril 1 de 1971 
' CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas de 
Transportes Vüla Real S.A.C. « L. a 
Asamblea General Ordinaria para el día 

30 de abril de 1971, a bu 17 ñoras en 
el local de la calle Irigoyen 2202, Capital 
Federal, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA; 
I» Consideración de la Memoria 8a. 
lance y Cuadro Demostrativo de Ganan- 
cias y Pérdidas e Informe del Síndico 
correspondientes al ejercido cerrado eí 

31 oe diciembre de 1970. 

2» Elección de Síndicos: titular y su- 
plente. * 

39 Designación de dos accionistas Da- 
rá Ungir « acta. - El Pmident*. 

3 105 & 2014 |_N9 32.880 V. 2«¡4|71 

TFXEVEL 

Industrial, inmobiliaria. Financien 
f Comercial, s. A. —~~«» 

CONVOCATORIA 
Convócase a los accionistas a la Asam- 
otea General Ordinaria para el día 30 
de abril de 1971, a las 10 horas, en Car- 
los Calvo 8233, Capital Federal, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración de loa documentos 
quo prescribe ei art. 347, ine. i* del 
Código de Comercio, por el ejercicio ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970. 

2» Capitalización del Revaiúo conta- 
ble, Lev 17.835. 

39 Distribución de utilidades. 

49 Determinación del número ís Di- 
rectores Titulares y tupientes y elección 
en su caso. 

69 Elección 8mdieo Titular y Suplente. 

69 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la Asamblea. — 
El Duectoriu. 

t 105.- 0.20(4 N» 35.650 V.26I4171 



TERMOGAS 
S.A.I.C. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Órb> 

parla para e i día 30 de abril de 1971. a 

las H horas, en el local de la sociedad. 

pipa tratar el siguiente ^ 

ORDEN DEL DÍA: 
»*i ^ Consideración documentación art. 
347 del Código mu Comercia — Ejercicio 
cerrado tí di de diciembre de l9?o. 

S9 Remuneración ai Directorio y Sin. 
dlco y destino a dar a las utilidades 

3i Fijación del numero tío Directores 
que compondrán el Directorio y designa. 
y su len r>,rectoI,e6 y Síndicos, turnara* 

ti JllP 6 ^? 010 ] 1 fle flos accionistas para 
firmar el acta de la asamblea - El oí. 
rectoría > . 

$ 105 e. 20I4-N 9 31.759 V. 26¡4J71 

TADELOZ "^"^ . 
S'.A.C.I.I. y F. 
N» de Reg.: 6.712 
Convócase a Asamblea General ordi- 
nal ia para el 30 de abril de 1S71 a ms 
rt^,"' efl P« fl B«ay 729, # V S 
Capital, para teatarr f ^ 

io L7 < ^ erAr J do 5. umenW s art. 347. tac 
}«,»« S ad ¿ eo de Comercio, ejercicio 311 
12170; 29 Elegir Directores, Síndicos * 

EfDkl&lr Wr * ***** eí RÓta ' Z 
% 37,50 e .20¡4 N 9 34.110 V.26j4j?l 

TISPAR "" y 

S. A. 

Comercial, Industrial, 

Agncoia, Ganadera. 
_ ' CONVOCATORIA 
Convócase a AsamWea General rjrdu 

*„{a8 20 horas; en Pedro Lozano n* 
4170, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración de la documentación 
a que se refiere «ii art» 347. del Código 
de Comercio, con relación al séptimo 
ejercicio cerrado el Si de diciembre de 

29 Compra de tres fracciones oe eam* 
po en el Partido de Cañuelas. 

39 Elección de Directores Titulares » 
Suplentes, en reemplazo de ios que ter- 
minan su mandato. 

49 Elección de Síndico Titular y Su- 
plente, en reemplazo de los que temí» 
nan su mandato. 

59 Designación de dos asambleístas pa» 
ra suscribí» el acta de la Asamblea. — 
El Directorio. 

S 105.- e.2014 N» 83.717 « 2614)71 

TOSAR 
S.A.C.I.E.I.A. 

N9 12.785 

Convócase a los Srea. accionistas % 
Asamblea Generar Ordinaria para el día 
30 de abrü de 1971, a las 10 hs., en Re- 
conquista N? 1079, Capital, a efectos de 
considerar el sguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1« Consideración Dtos. Arfc 347, Có- 
digo de Comerdo ai 8i)l2i70; 29 Remu- 
neración al Directorio; 39 Fijación del 
número de directores y elección de ios 
mismos; 49 Elección de Síndicos y aos 
accionistas para firmar el acta — n 
Directorio. 

$ 60.- e. 20|4 N 9 33.711 v,26(4|7l 

TAMTJRE 

S. A. C. I. I. F. y A 
Registro N» 21.992 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para ei día 
30 de abril de 1971, a las 11 horas ea 
Reconquista 336, 79 piso, Buenos Aires, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de ios documentos 
articulo 347 del Código de Comercia^ 
correspondiente ai quinto ejercicio ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970: 29 
Distribución de utilidades: 3» Elección 

S fijación del número de Directores, 
índico Titular y Suplente y designar 
dos acdonlstas para aprobar y firmar 
el acta. — Buenos Aires, abril 16 o* 
; 1971. — El Directorio. 

I 76.- e. 2014 N 9 33.706 f .3614171 

TAÑERES T.A.AC. ' 

LÜPINI I STEVANO , 

Sociedad Anónima ' 

Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 
Convocase a Asamblea General Ordina. 
ría para el dia 3o de abril de 1971 a las 
10 horas, en Dlógenes Taborda 978, pa- 
ra considerar el siguiente ' 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración documentos del Art, 
347 del ?ód. de Comercio. 

2* Remuneraciones de directores y sin. 
dico. 
39 Elección de directores y síndicos. 
4» Capitalización del revalúo contabla. 
8« Aumento del capital autorizado. 
6' Designación de dos accionistas pa- 
ra firma el Acta. — Buenos Aires, abril 
12 de 1971. — El Directorio. 

$ 90 e.20!4 N» 31115 V-28;4fn 
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TUBOTEC 

I.A.C.IF.IA. 

Expte. Nf 27.536 
i CONVOCATORIA 

Be convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, a las 20 ñoras, en 
Malpú 859, i? piso, Capital, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración documentación Art. 
347 del Código de Comercio correspon- 
diente al 3« ejercicio social cerrado el 31 
de diciembre de 1970. 

2? Remuneración Directorio y Sindico. 

3? Distribución utilidades. 

4» Elección de Directores. 

5* Elección de Sindico titular y su- 
plente. 

6* Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. — El Presidente. 

I 60.— e.20|4 N9 34.878 V.26¡4|71 

THERMOTRON 

8. A. L C. F. t L 

N» 8.961 
i CONVOCATORIA 

Convócase Asamblea General Ordina- 
ria en Córdoba 2408, Capital, el dia 30 
de abril de 1971. a las 8 horas, para tra- 
tar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1* Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el Acta de Asamblea. 
• 2* Consideración documentación Art. 
947 Código de Comercio por el ejercicio 
31)12|1970. 

3» Confirmación de miembros del Di- 
rectorio por el término de tres años, ce- 
lebrado el 30¡4|1970. 

4v Elección de Sindico y suplente. 

5» Ampliación capital social. — El Di- 
lectorio. 

$ 90.— e.20|4 N« 34.766 v.26|4|71 



TELESISTEMA ARGENTINO 

Sociedad Anónima Comercial, ' 
Industrial y Financiera 
N. 1&258 

n t CONVOCATORIA 

Convocase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse en el local sito en Cangallo 1661. 
piso 6», Capital Federal, el dia 30 dé 
abril de 1971, a las 12 horas, con el íln 
de considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración de la documentación 
del inciso 1» del Art. 347 del Código ae 
Comercio al 31 de diciembre de 1970. 

2? Capitalización de aportes y aumen- 
to de capital social. 

A* Remuneraciones de directores y sín- 
dicos. 

4» fijación del número de Directores 
des gnaclón de Directores y. Síndicos y 
designación de dos accionistas para fir- 
mar el acta. - El Directorio. 

t 90.— e.20|4 N? 34.660 v.26|4¡71 

TILDE 
S.A.I.C.l. 

i™, ^ 008 , 8 / Asa »Mblea Ordinaria el 30'4) 

1971, hs. 15, en Alslna 1258, para tratar: 

i* Considerar docs. art 347 C Com 

S C, «fn 3 H 1 , ,lf|1970: , 2í signar ¿ir^: 
Jpres, síndicos y dos accionistas para 
firmar el acta. — El Presidente. 

I 37,50 e.20|4 N» 35.450 v. 2614171 



TACUAR1 
6. A. 

Financiera, Comercial. 
Industrial e Inmobiliaria 
CONVOCATORIA 
Convócase a ios señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
30 de abril de 1971, a las 18 horas, en 
Avda. del Libertador, 734, 4? piso "B", 
Capital Federal, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 
lf Consideración documentos del ar- 
ticulo 347 del Código de Comercio del 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
2970. 

. 2« Distribución de utilidades y remu- 
neraciones de Directores y Sindico. 
, 39 Fijación del número de Directores 
y su elección por tres años. 

4* Elección de Sindico titular y su- 
plente por un año. 

5* Designación de dos accionistas para 
firm)r el acta. — El Directoría 

* 90.—. e.20|4 N» 34.821 V.26j4|71 

TYROLIA 

8. A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el dia So de 
abril de 1971, a las 18 hs, en Bdo. de 
Wgpyen 308, 6» p. f Cap., para tratar el 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración de la documentación 
«el Art. 347 del Código de Comercio del 
tjercicio cerrado el 30|6|1970. 

2» Remuneración Directores y 81ndico. 

3« Distribución de utilidades. 

4? Elección de Sindico titular y Sindi- 
co suplente. 

6» Modificación del Estatuto Social. 
6» Designación de dos accionista» para 
firmar el Acta de la Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

I 60.— e.20|4 N» 34.635 T.26¡4|71 

IR¿NSPORTES GARIBALDI 
Sociedad Anónima Comercial 
Registro N» 19.421 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea Genera) Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971. a las 16 horas en 
la Avda. Julio A. Roca 546. piso 7« Dpto. 
I», para tratar e] siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración "de la memoria, In- 
ventario, balance general, cuadro demos- 
trativo de ganancias y pérdidas e in- 
forme del sindico, correspondientes •> 
ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 1970; 29 Distribución de utilidades: 3* 
Elección de Directores Síndicos y dos 
accionistas para firmar el acta. — El 
Directorio. 

$ 75.- e.20|4 N« 35.442 ▼.2614)71 

TEJILUX 

Sociedad Anónima 
| Industrial y Comercial 

Convócase a Asamblea Ordinaria de 
Accionistas para el SO de abril de 1971, 
1S horas, en la sede social, Azcuéna- 
ffa 467, a fin de tratar: 

19 Documentos Art 847, Inc. IV del 
C. de Com., ejercicio 81 de diciembre de 
1970. 

29 Elección Sindico titular y suplen- 
te y dos accionistas para firmar el ac- 
ia. — El Directorio. 

$ 45 e.21|4 Ni 35.971 T.27J4I71 



TEXTILIA 

S. A. Franco Argentina para la 
Fabricación de Sederías 
Av. Belgrano 1255.. Capital 
N* de Inscripción: 2.734 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971. a 
las 16 horas, en Avda. Belgrano 1255, 
Capital, para tratar - 

ORDEN DEL DIA: 
1« Consideración y aprobación docu- 
mentos artículo 147 C. C, ejercicio 31¡ 
i.» y d€Stino del saldo de utilidades. 
2? Consideración de las remuneracio- 
nes a los Directores correspondientes al 
ejercicio, finalizado el 31 de diciembre 
d ¡?„ , 1 i', 7 ?'- P^bldas «» exceso (pesos 
1 ??,-, 161 ' 66) ' del limiUi de l 25ojo de las 
utilidades fijado por la Comisión Na- 
cional de Valores y el articulo 33 de los 
Estatutos. 

3» Determinación del número de Di- 
rectores titulares y su elección. Elección 
de Directores suplentes y de Sindico ti- 
tular y suplente. 

4» Remuneración Directorio nuevo ejer- 
cicio, Art 20 de los Estatutos. 

5 o Designación del contador que cer- 
tificará el balance general, la cuenta de 
ganancias y pérdidas y demás documen- 
tación a remitirse a la Bolsa de Co- 
mercio de Buenos Aires en el ejercicio 
que cerrará el 81 de diciembre de 1971 
y determinación de su remuneración. 

6? Designación de dos accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el acta. — Buenos 
Aires, 12 de abril de 1971. — El Direc- 
to-io. 

K a: Los. señores accionistas que de- 
— seen asistir a la Asamblea Ordi- 
naria, debeián depositar sus ac- 
ciones o recibo de depósito de un 
Banco, en la Caja Social, tres días 
antes del fijado para la Asam- 
blea. 
$ 150- e.20|4 N* 35.454 v.2614171 



TÍA LUCIA MAQUINA 
8.A.C.I.F.I. 

Convócase Asamblea Ordinaria el 30|4] 
1971, hs. 19, en Uruguay 280, para tratar: 

1» Considerar docs. art. 347 C. Com., 
ejercicio 31(1211970: 29 Designar Directo- 
res, Síndicos y dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Presidente. 

$ 37,50 e.2014 N? 35.477 V.26¡4¡71 

TORSVELL 
S.A.I.C.F.I. 

Personería Jurídica P. J. N* 12111966 
Cap. Aut. S 10.000.000 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria a realizarse el día 29 de abril de 
1971, a las 19 horas, en la Avda. He. 
Roque sáenz Peña 1119, 5» piso, oficina 
523, Capital Federal, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración de los documentos del 
artículo 347 de' Código de Comercio, 
por el ejercicio N» 4, cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. 

2? Distribución de utilidades y remu- 
neración del Directorio y . Síndico 1 . 

3° Fijación del número de Directores 
y elección de los mismos por tres años. 

49 Elección de un Síndico titular y 
otro suplente para el nuevo ejercicio. 

5« Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de Asamblea. — Bue- 
nos Aires, abril de 1971. — El Direc- 
torio. 

I 90.- e.20¡4 N» 35.507 v.26¡4|71 

TRAFIMETAL 

Sociedad Anónima 



Industrial y Comercial 

Registro N* 7.710 

CONVOCATORIA 
De acuerdo a lo dispuesto eu el ar- 
tículo 16* Je los Estatutos, se convoca 
a los señore sacclonlstas a la Asamblea 
General Ordinaria que tendrá lugar en 
el toca] social, Santiago del Estero 217, 
6» piso, Capital Federal, le dia 30 de 
abril de 1971, a las 19 horas, para tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1' Designación de dos accionistas para 
suscribir el acta de la Asamblea, los 
que actuarán como escrutadores en caso 
necesario. 

2* Consideración de la Memoria, In- 
ventario, Balance General, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas, Distribución de 
Utilidades e Informe del Sindico, co- 
rrespondientes al 16« ejercicio termina- 
do el 31 de diciembre de 1970 

3' Aprobación de las remuneraciones 
especie 'es de los Directores por tareas 
administrativas y técnicas. 

4» Elección de Síndicos Titular y Su- 
plente. — El Directoría 

t 120.- e.20|4 N» 35.436 v.26!4|71 



TODESCA 
S.A.A.C.I.F. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas, para el día 30 de 
abril de 1971, a las 18 horas, en la se- 
de social de calle Florida 833, 2» piso, 
oficina 212, para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración de la Memoria In- 
ventario. Balance Geneial, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas, Informe del Sin- 
dico y distribución de utilidades, corres- 
pondientes al 11* ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 1970. 

29 Elección de Síndicos titular y su- 
plente. 

3» Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la Asamblea, — 
El Directorio! 
_^ $ 98.- e.20|4 Ni 35.306 v.26|4|71 

TEGRAL 
S.A.I.C.F.I. A. 

Registro N» 20.900 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el dia 30 de 
abrí] de 1971.. a las 10 horas, en el lo- 
cal social de Méjico 2144, Capital Fe- 
deral, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

1* Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta: 2* Distribución de uti- 
lidades y remuneración de Directores y 
Síndico; 3» Elección de Directores, en 
reemplazo de aquello, cuyo mandato 
vence: 4» Elección de Síndicos titular y 
suplente: 5? Consideración de los docu- 
mentes del Art 347 del Código de Co- 
mercio por el ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. — Buenos Aires, 13 
de abril de 1971. — El Directorio. 

f 90.- e.20,'4 N» 35.391 V.26|4|71 



TERCONS 

Sociedad Anónima 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Genera) Or- 
dinaria para el día 30 de abril de 1971 
a las 19.30 horas, en Rodríguez Peña 
426, piso IV. CapitaL 

ORDEN DEL DTA: 

1* Consideración de los documentos 
que prescribe el Artículo 347 del Código 
de Comercio, ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1970 y aplicación de las 
utilidades. 

29 Fijación del número de miembros 
que compondrá el Diicctorio y su -elec- 
ción. 

8 o Elección de Síndico titular y su- 
plente. 

4° Designación de dos accionistas 
para firmar el acta. — El Directorio. 
$ 75 e. 20|4 N9 85.403 v. 26|4|71 

TURINTER 

Sociedad Anónima 
Comercial y Financiera 
Esmérala 961 - Buenos Aires 
CONVOCATORIA 

Convócase a los señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria, a ce- 
lebrarse el día 80 de abril de 1971 a las 
18.30 horas, en el local de la calle Es- 
meralda 961, piso 10, a fin de tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Lectura y consideración de la Me- 
moria, Inventario, Balance General, 
Cuadro de Ganancias y Pérdidas e In- 
forme del Síndico, del ejercicio cerrado 
el 31 de diciembre de 1970. 

29 Aprobación Honorarios Presi- 
dencia. 

89 Determinación d e 1 número d e 
miembro que compondrán el Directo- 
rio y elección de los mismos, asi co- 
mo el S'ndieo titular y suplente. 

4* Honorarios Directorio y Sindico. 

59 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta. — Buenos Aires, 13 
de abril de 1971. — El Directorio. I 

$ 105 e. 20¡4 No 35.233 v. 26|4¡71 



TELBRIN 

Sociedad Anónima 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asanwaa General OrdV 
naria para el día 30 de abril de 1971, « 
la hora nueve, en el local social de 
Homero 163|159, Capital Federa), pare 
tratar el st- ; u.:....e ' <> 

ORDEN DEL DIA: ! 

1? Consideración ae los documentos 
del art 347 del Código de Comercio po» 
el ejeiwicio cerrado el 31 diciembre de 
1970. 

29 Remuneración al Directorio y Sha» 
dico 

39 Distribución de utilidades. 

49 Elección de Directores y Síndicos. 

59 Remuneración de director presidente 
y de los directores gerentes pan. el ejer* 
cicio venidero 

69 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar "1 acta de Asamblea. — E] 
Directorio. 

* 105 e. 20|4 N9 35.205 v, 2¿¡4|71 

TOLUCA 

Sociedad Anónima 
Comercia] e Industrial 
Convócase a Asamblea General Or- 
dinaria de Accionistas para el día 30 
de abril de 1971 a las 9 horas, en Ra- 
món L. Falcón 6439. Capital Federal, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIAf 
19 Consideración documentación ar- 
tículo 347 del Código de Comercio del 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 1970. 
29 Elección de Directores y Síndicos. 
89 Designación , de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta de Asamblea. — El 
Directorio. 

$ 75 e. 20(4 N° 35.169 r. 26|4J71 

TATA ' 
S. A. C. I. 

Transportes Automotores 

Terrestres Argentinos 

Convocase a los señores Accionistas 
a Asamblea General Ordinaria para el 
30 de abril de 1971 a las 16 horas, ex 
Guanahani 420, Capital Federal, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos Art. 847 
del Código de Comercio y distribución 
utilidades ejercicio cerrado el 81112170. 

29 Consideración de un proyecto del 
Directorio sobre modificaciones a intro- 
ducir en las condiciones generales de lo» 
contratos de explotación de los vehícu- 
los con que la Sociedad presta los ser- 
vicios d? autotransporte. 

89 Remuneración al directorio y Sín- 
dico. 

49 Elección de Síndico titular s Sin- 
dico suplente. 

59 Modificación del artículo décimo de] 
estatuto social. 

69 Designación de. dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

$ 105 e. 2014 N9 3„.127 v. 26!4|71 

TWELVE 
S. A. I. C. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 80 de abril de 1971 
a las 11 horas, en Chacabueho 1084, 
Capital Federal, para tratar e) siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos artícu- 
lo 347, inciso 19 del Código de Comer- 
cio, ejercicio cerrado el 31 de diciem- 
bre 1970. 

29 Elección de Síndicos y dos Accio- 
nistas para firmar el Acta. — El Di- 
rectorio. 

$ 75 e. 20|4 N* 85.259 v. 26|4|71 



TUM - TEX 

Sociedad Anónima 
Comercial e Industrial 

Convócase a los accionistas a Asam- 
blea General Ordinaria para el 8014! 
1971 a las 18 hs., en Rivadavia 4011. 
piso 12, Dto. 55, para considerar «i 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración de la Memoria, Ib- 
ventarlo, Balance General, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas e Informe del 
Síndico al 31|12ll970. 

29 Destino del resaltado economice 
del ejercicio. 

89 Remuneración de Directores y Sin- 
dico. 

49 Elección de Directora' y Síndicos. 

59^ Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

75 e. 20|4 N9 35.362 V. 26|4)W 
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I. A. 

Industrial 7 Comercial, ¡>! .-. i.. 
Financiero y de alandales . ! 

Convócase a Aszinbiéit 'Genera Ordw- 
' 'tarja paj» «3 día 3í< de ábiU dé 1971 a, 
I» 33 horas, ee 'Güeñas S27S^ CapJ* 
frí, ipara: 

1* Tratar docnraenSatíon articulo .347, 
Código de CaxnBSDizt al .Sltl2¡1970. 

■2P ¡Retribución .ce Directores Ajecutl- 
1BB. 

3» , Sendon de Dliectares. Síndicos y 
vaúsxiixt&s para linaar el acia. - El Di- 
rectoría . 

S m*-; B.V&ri JJ'. 33J24 v,26¡4, 



I 7P Consideración ' de ' 'íás : " «éiíaií&aclo - 
fíes' pagadas a Directores, por ti fleam- 
peño de caraos espe.c$flcps, . •■ » ••> i , 
4"? Deslgnatáíci de «ios accionista/pa-} 
«a. firmar «l,,acta£ .*-;> El . Directorio 
. . • 5 185.-r a., 2fl!i JOT 33,. 13B ir 2G.4¡71 



* AR 

Tractores, Aidenudorcs y "Repuestos 
■' >'■ Sociedad Anónima Industrial. | 

, ... Comercial Financiera _e Inmobiliaria 
. ;, SUIS - .. , 

CtmrScase a fes accionistas de Trac-' 
fo^.Ajrtomatores j Repuestos S-AI.CF. 
■j» tíT/ÍR &.&:r a'iá Asamblea GeaeraJ 
' Ordinaria a «ealisarséei día 30 ñe «tmi 
jprolflTna a las U liaras, en ai sede «q- 
■ * títSfc Carlas faJBSHnl 27, JJfeb ,?9 "Gf' 
para tratar ¿ 3 aaggante 

ORDEN DEL DÍA: • ' ¡ 

V CJonsMeraiftán documentos Alt. 34.1, 
V. C. ejertícto al 3102397». 
. . 3» DeStlno dE Jos ¿«siflljadcs del .«jef. 

Itta ,. 

: ,. 3» di£ninnente|&i fie Directoras y sin 

' '-SMKümBre de Directores y designación 
i» Directoras y ©índicos. 
_fl» D csignacién de dos accionistas pura 
ifemur «l a«ta. — El Directo rio. 

-» 9B~ e.^ JN9 S3.KJ1 »V2Bt4¡71 

llXflt.ES TAI! 
Sociedad &nsrdma Comercial, 
Industrial y financiera 
Registro N» 19.815 

Convócase a Asamozea Ganerai Ordi- 
naria de nratoalstas paca i3 3fij4il97i is 
horas, en «assnfi 325, piso 12. Capital, 
para tostar «a siguiente CEBEN DEi 
PÍA: 1* CansMersr doc. Art 347, inciso 
W del Código de Corneraia «Jarcíelo 31 
32(3179. S* Etecdan de EteBEtores, sindl- 
£■■ y des igiolontetas para firmar d ac 
«. — 3B1 JSa recüJ r i o. 

. f «S.— e:20¡4 HP 33-183 T.2B¡8fS 



lECíilCOS ASÍXCIA»0l3 

S, A- C . 

CONVOCATORIA - . - ' 

Convócase a Asajntttea CteneaiU Ordi- 
naria para el día 50 d« alara ¡de 1571, , a 
las 2£,8t) toras, en lavaHe ■655. 3» piso 
para .tratar el ¿iguSente: 

OEDEM EEL DÍA' 

19 jaesignacián de «tas acotonifiins tqae 
! EUfflriban jtmtnmente coa & Recádente, 
él Acta de AsímBJeíu 

2? Confiideraiáon de los documtís&ós' del 
-arüiaflo M7, inciso 1' íéí, índigo de- Qd 
nnsrclo y el PriyectB de flistrifeüclóB de 
utilidades ccjrrespon^ieiaes ¿1 éjereUao! 
cerrado «1 31 de diciáriíbte de 1070. 

S* Designacita fie ¡.nneTOS Directores, 

4» Designación de un Sindico Titear y 
un Síndico. Suplente ptíj el .témñmi) de ato 
'año. , \ ■ '..."."" j 

Nota: fie Ssná saber qo£ para tener <te- 

iscbo a asistir a ia jAsamljtea. 3s$ aañoiisEs 
....... 



diciembre dé 19j6S; 31 de dictexabre de 
1369 y 31 de diciembre de 197(1" ™~ 

2P Elección de, Directorio y SimUco^ ; 
fítuiar'y enplenia, 

3^ Designación ' de dos Acríonistai ¡ 
paa-a inscribir «1 Acta de la Asamblea: 
— . Eü Directorio; 

$ K© e. 2DJ4 N» S5.24B v. 26t4f71 



TALLERES ASASOO 
S. A. I. O. L 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 204 70, & tne 13 horas, en 
Aiias0.JO4l, Capital para tratar el ti- 
gnieole . 

OBDEN DEL DIÁ: 

1« Consüaerar docnmenlación Art. 317, 
Inc. W) del C. de C, y raíiilatcJfoi de 
lo actnado por el Directorio en el ^erc. 
s3 ainsiio. 

' ^ DMtíbncaón .de otiBaades y winji- 
peración del Directorio y Síndicos. 

3» Elección Síndicos y dos Accionistas 
para $rsm del Acta de la Asaniblei. — 
Ei Directorio. 

« SL5C e.2D¡* N» 34.S7 v.25¡*fíl 



accionistas deberán, deposaar, .en Ja pala 
Social, *on anttótoiclüB no, menor de 
Ires- dias señalado, para ia Asaron Jen 
sos' acciones, o íüep. un .cartif^do. j^ag 
aereñlte ¡que éstas' se traían ' "" 

en algún establecimiento b 
El Presídeme. * ,_, 

$ 120.— e. 2014 251» 3X.ISS V. 26|4j!71 



TALLERES NAVALES CSJiUIZá. 

Sociedad Anónima. L fi. L t L 
Resi&trfl K» 29.«ZI 

CONVOCATOraA 

Cita» a Jos Sres. Aaclonisía» a la 
Asamblea Oral. Ordinaria a xealteaue el 
3fl de Abrü de 1991. a las 16 iioias, en 
Mendoza 2S1?, Capital, para. , tratar eí 
signlente: 

ORDEN DEL DÍA: 

V> Con^ideracl&n dsccmemtos al. 31flí. 
70, art.. 347, C6d. Coro, — ■» OSs&ftiuciftn 
de ulalldadeB. — V* jsaecdÉn -* Directo' 



1ABEO lABMA £ HIJO 

• J.A.CX y í. 

CQ&V.QCATGRIA 
Citase a Asambiea Gañera Orranai'ia 
|"5»eJ 30 de ¡aSnü Se 1871, S tusas en 

• >nnu »*. Capitel, para tratar: a» ónn- 
KderaclDn dncEEaentes Art, 30. c CUj 
^esclcto wattetto el SX(J2f»Q. 32? «3ar nú-: 
mera e^- jpteotoreB j ©indicas, ga- 
«nato Ait. W> iEstatutos y designar ao- 
tlonlstas para íirmar el acta. — El Di- 
lectorio. 

'* S&& e.TOíí W 33L2S9 ir .264|71 

I.A.C.U.L 

OOKVOCATQHJA 

R« «í_ 2?TOfltt.. » las la «sai Azcnfinaea 
5?t Caiatal, para teatsrs . 
_^Doa«nentos nrt. a«fc c. C. al 3li 
MZF¡8; — a^, %ttíbuclDi» DíiaítDrio s 
ififfi*^ =■ * Eüatíón 4eJ xdtawo f 
«acción de flbsCtoEB y tínfliecs. — 4» 
■ wBsignaíifin de accteflüfita» para firmar 
ti acta. — El Directoría 

* *S— e. 2a - 3 ST» JS.Ul ». iSS¡4J71 

WBOnOR BBNBX ARGENTINA 

De coníormidad eaa dispnE5ctones le- 

eea y estatutarias, se eonrnca a Jos st- 
■es acdantetEs a Asamblea General 
■ g rrt iB mtfft para tí dia 30 de ¡tíbril de 
wH, a las ta i&mx. en cemto «ss. & 
plan, Capital con sil rojeto de fa-aSar el 

OEDE3Í jQEL DÍA: 
1» DfifaaneBSaciñn prescr^ata per o 
*fc.3 B3L 4bc 1" dal C6d|go de Ctaaeroia 
nrrajnandiente al e jarcíelo cerrado el 
WlíTnb — 1P DitírlbnciDn ite Btfflda- 
ass; — 3? Elección de directores, pjETla 
fUael&n de <«b «amaro; — f Eleocidn 
fiel Sindico titular y suplente; — 6» De- 
signación de dos accionistas para coa 
«rtWr el acta. — El Directorio. 

* 8^50 e. 2B]4 3í» S.liB v 26HI71 



VSANSPOKIES CENTENERA , 

BocWlaJí Anftntma Indastdal, 
Cfimerrlal, Inmobiliaria y financiera 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los ^erinres acclímlslas a 
la Asamblea General Ordinaria a nea3I- 
zarse el día V de mayo de 1971, a las 
V horas, <en 3a sede social caUe .José Bo- 
9Uado W 330. de esta Capital Pederal 
0dd el Sn de tratar el slgiuerds: 
ORDEN DEL DIAj 

V Oonsireradón de los documentos del 
at*. JS42. izmiss 2» de3 CfidJso de Comer 
cío, correspondientes al eísBclcie cerra- 
do el £1 de diciembre de 193IL 

V EtecclSn de Sínciicos Tüaüar y Sa- 
pUtite. 



clonlst&s para firmar el acia. — Buenos 

Aires, abril 12 de 1971. — El Directoría 

t 52£0 e. 20¡4 m 58.165 V. 26|*J31 

TÁCITO 

S. A. 

Canercal, inmobiliaria 
■y financiera 

CONVOCATORIA 
Convocase a Asamblea General Or- 
dinaria para el día "30 de abril de 1OT1 
a las 9 y 30 horas, en ©reguay 1037, pa- 
ra íratar el tigiTen te; 

ORDEN DEL COA: 
I* Aprdbaclfin de io actnade por el 
Directorio hasta la fecha. . v 

Sf> Aprotatíon de los docamentos pjes- 
crlptos por el art. 343 del C. de Co- 
merfün. rtícrentES al Primer Ejercicio 
terminado el SI de dJetemhre de 1970. 



TEJEDURÍA juncal 

«,4. < ■ .>.. .■■ • ■ . , 
i ■• ■■ CONVOCATORIA 

n^.^» Convócase a Asamblea Oaneral Oxdl- 
'P^i tiatta -pira el 30 de abril de líTl, a las 
°- | JO horas en irisé S Cribara 8B2, piso *♦, 
oífcma ai," Capital. 'g't 

ORDEN DEL DÍA: 
OonsMeractón doomnentos Art. 847 del 
Ciéñgo de Comercio al 31 ÍS 1 ^) y distrt- 
fcnctón de mtiSdades, elecelOn de Direc- 
tores y Sindteos y Accionistas firmar 
Acta. — , El Directoría. 

$ *75 eJOJ* Jff» 3L354 r.26!4 4 m 



TEXTIL PJBIftíGLES 

S.A.IC.IF. 

CONVOCATORIA 

A-qi^'wrfiT^* O^SÍERAL ORDINARIA 

Convócase a Accionistas a Asamblea 
General Ordinaria para el 30 de abra de 



íes, BÜMÜC05. -—jl» D e s tgna cl Sn do» ac- ij^j a tes 16 horas, en la seña social a 

electos de: 

1* Considerar documentos artículo '547, 
Xnc. I* del CorSgo de Comercio corres- 
pondiente a los ejercicios finalizados los 
días 34 de dlcismore de 196H 21 de di-] 
demore de 1869 y 31 de diciembre de 1 

ma , 

2* Remuneración del Directorio y Sin- 
dico. 

3* Determinar numero de Directores y 
su elección. 

4*1&e3cMn ¿Sódico «trato y suplente 
y des Accionistas para fumar el acta de 
Asamblea 

£1 Directoría 
% 75 e.5fl¡4 K* 34.S24 tJ26¡4!71 



39 Distribución de sftffiflaftes 

V Remuneración Otrectorio y Sindieo. 

8» Fijación del numere de miemteta 
que constituirán el darestorlo y nomtea- 
añeato de las nrtfnnoa. _ - , 

& Nombramiento g^ainftf» Titular y 
Suplente 

7* Designación de dea acdordstas pa- 
ra firmar el acta. ^_ 
I 5740 e. 20J4 S» ffl.l» T. K\fjl 

TERCJF 

Sociedad Anónima ' 
Jlaflenra Indnstrml 
y Comercial , , 

Convócase a AsamMea Ordinaria para 
el 30 de abril a las 18 itoxaSj en Arda. 
Fta, Jofio A, Boca SáS, pisa 3^, paraí 

1P Conskierar docirmerjtns ssiicalo 
¿£7, inciso 1*, del Codrgq de Cemeeáo 
por ejenáeJo a} SljXIIllSTD. 

29 Informe remunerasSunsa Directoría. 

¿9 fieoonsideracion dcstíno de utilida- 
des Asamblea del 30j$'79 y de la capí* 
talización del Keralúo Ckafían» Ley 
17.835. 

4* Aetuadfin le] Sindico en designa- 
cián Director. 

89 Elegir Director. Síndicos 7 dos 
acdomsteB para ^jrmn,T «j Acta.. — El 
Directorio. 

$ 75 «. 2014 N» 35.280 v. £6t4|71 



TODOBRA 

Sociedad Anérfrfta 
Comercia], Inmobiliaria 
y Financiera . 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores Accionista! 
a ia Asamblea General Ordinaria a iea- 
fizarse el día 80 de abra de 1971 a las 
W50 horas, en eJ local de la eáUe lava- 
He 1473, Of;ema WI tf Capital Federal, 
para tratar el sígnente 

ORDEN DEL DÍA: 

4 10 Consideración de los documentos 
que establece el Art Í47 del CádigB de 
Comercio, ejercicios cerrados el SI de 



TAPIALES 

S. A. 

Rtfiatro Jí» 4J155 

CONVOCATORIA 

Citase a los señores Accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el DO de abffl de 197L a las U hs, en 
Córdoba £79. Capital, para tratar el si- 



311121 



TEXAS >'v :• •.'■••• ' 

lííS'iEUttIENTS -ARfiFKTHtA 

Sociedad Anónima 

Industrial, Comercial y ' " 

Financiera - ' 

N-«.324 . 

CONVOCATORIA 
' Convocatoria a los señores accionistas 
a' A^aníblea General Ordinaria para el 
dia 30 de abril de 1971. a las 1&30 liaras, 
en el .ócaí sito en Carlos Peliegrto nu- 
mero 885 37 pisa CapBal Federal cara 
tratar el Siguiente Orden del Dia. 1» 
OQnstíérai tos documentos que cita el 
artículo 347 inciso 1» cel Código de 'Co- 
mercio, correspondientes al ejercicio ter- 
minado el 31 de dlcleaibre de U7o. — 2» 
Datribuelon de ntüldades. — 3« Retau- 
neraelcBíes a D&'cctores. — 4' Fijar el 
numera de miembros que eonrpondfáo el 
Directorio y ele^r Dirétítores y Shadkos t 
— S* Designar dos accionistas para que, 
en nombre y representación de la askm. 
blea, aprueben y firmen el acta. — " El 
Directorio'- 

% 90 e. 20¡4 N» 33.Í11 y. 25^171 

TILLAR S. A. 

Comercial, Industrial . 
Inmobiliaria y Financiera . . 
Registro N" 6.615 '," ,,, 

.. -. CONVOCATORÍA . ' 

Se convoca a los se&ares' «.ctíanlstas^a 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
30 de abra de 197J, a las 1620 horas en 
el local social de la calle Arcos N? 2626, 
Buenos Abres, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

íí Consideración de* Balance General, 
la rentarlo General, Cuenta de Ganan* 
das 7 BeidiflasL Plandlas Anexas. Memo- 
ría e Informe del Sindico, correspondien- 
tes al ejercicio económico us a?, cerrado 
el 31 de diciembre de 1970 y distribución 
de utilidades. ; 

2» Eieccion de Presidente y Vicepre- 
sidente; fijación y elección de Directores 
Hijflares y sapientes 7 de Síndicos titu- 
lares y suplentes. 

3» Designación de accionistas para fir. 
mar el acta de la asambiea. — fe Direc- 
torio. 

$ IOS e. 2oJ4 Ni 32.435 T. 26,4;71 



CROEN DEL DIA: 
1* Consideración documentos al 
1970, Art 347 Código de Comercia 

2* Distribución de utülaApes. y remune- 
ración Directoría y Sindico. 
3? Elección de Directores. Slndicoa 
49 Designación d# dos Accionistas para 
íirmar «1 acta. — El Directorio. 
Buenos Aires, 13 de abril de 107L 

* «0 *^0!4< K» 34.295 T^6J4I71 



TECNOLOGÍA INTEGRAL 
MEDICA T.I.M. 
S. A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el día 30 de abril de 1971 a tas 
19 horas en la sede social de la c?lle 
Ayacucbo 2143 <pÍso 2»), Capttal Tede- 
ral para considerar el sigutente: 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos 
prescrlptos en el Art. 347 del Código 
de Comercio correspondiente al segando 
ejercicio económico, cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. 

S 9 Distribución de utilidades y fija- 
ción de honorarios al Directorio ,5 sin- 
dica 

"Si Fijación del número y elección de 
directores. 

4? Elección de sindico titular y su- 
plente. 

6» Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la asamblea. — 
El Directorio. 

* 120.— e22H-N» 37.201 v.28!4|71 



TÁRTAGAL 

Sociedad Anónima 
Inmobiliaria y Comercial 
Registro »» 3.7SI 

CONVOCATORIA 

Convocase a tos señores accionistas a 

Asansifiea General Ordinaria para el 

SO de ahrfl de 1871, a las 19.30 horas, en 

CortíenteB £45, Capital, para tratar el 

eigmeriie 

ORDEN DEL DIA: 
iv Canslderael&i docoroentación art 
MTC C. 
27 Distribución de utilidades. 
3? Designación del número da Direc- 
tores, su eieccion y la de ¡Sindiecs. 

4» Deslgaaelrin de dos accionistas para 
firmar el acta. — Buenos Aires, 12 de 
abrU de WH, — El Directorio. 

* 55 «. 2014 N« 33S27 v. 26¡4¡71 

TEXTURA 

8. A. C. L 

Arda, de May» N? 1365, Buenos Aires 
37-6460 
Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abra de 1971. a las 
9 bs„ en Avda. de Idayo 1365, piso 9», 
para tratar: 

19 Documentes del Art 347, del C. 
Com. 

2? Elección de directores» síndicos y 
dos accionistas para ürmar el acta — 
El Directorio. 

i 3V.5D e.22¡4 N? 37.443 V.2854J71 



TECNOPAPEL 
Soe. Anón. 
Industrial y Comercial 

Convócase a los señores accionistas » 
Asamblea General Ordinaria para él día 
30 de abrO, de 1971, a las 9 horas, en su 
sede de Lavalle 1625, piso 10^ Suenen Ai- 
res, para tratar el sigu iente: 
ORDEN DEL DIA: 

1? consideración de los documentos 
exigidos por el Art 347 del Código de 
Comercia del ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. 

2» Elección de directorio, sindico titu- 
lar y suplente. 

3? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

I 90 eJKT4 N» 37.426 v58¡4¡71 

TSEL 

Sociedad Anónim-. Comercia! 
Registro N9 7.586 

CONVOCATORIA 

A Asamblea General Ordinaria el dia 
30 de abril de 1971, a las 19 boias, 
México 3659 para tratar la siguiente 
ORDEN DEl DIA: 

19 Consideración documentos Art. 34T 
Código de ComereiOj del ejercicio ven* 
ddo «1 3111211970. 

29 Remuneración del Directorio y Sín« 
dice Titular. ¡ 

3 1 Eieccion de Sínd'ct titular y Sin* 
dice suplente. 

49 Elección de dos Accionistas pnra 
aprobar y firmar el Acta de Asamblea. 
— El Directorio. 

3 90 e. 21J4 N» 36.277 v. 27¡4¡71 
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'BOTFTIN OFrCTAL - Lunes 26 ''¡Je abril de 1971 



tRAnseGübo '- ¡ • - 

$. a. ; ; - ■; • • • ■ r 

1 C. F. M. y di 8. , '' . 'i , ^ 

•• De' conformidad con lo dispuesto en d 
, Art:' 13. de 103 Estatutos, so convoca a 
' los señores accionistas a Asamblea, Ge* 
neral Ordinaria para e.1 día 30 de abril 
de 1971, a las 11 horas, en el local Social, 
Calle Sarmiento 347, piso 49. para conside- 
rar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1? Consideración de la memoria, in- 
ventario, balance general, cuenta de ga- 
nancias y pérdidas e Informe del sindico, 
Correspondiente al décimo primer ejerci- 
cio finalizado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Determinación del número de direc- 
tores titulares y suplentes que Integra- 
ran el directorio en el próximo periodo. 

3? Elección de directores titulares y 
suplentes. Sindico titular y suplente, to- 
dos por un año 

4? Designación de dos accionistas para 
oue aprueben y firmen el acta de la 
asamblea. — El Directorio. 

» 120 e.2214 N» 37.273 V.28¡4|71 



VAGLE 

S. A C. L C. I, F. 

Expediente 34.281 I 

Convócase a los señores accionistas a, 
la Asamblea General Ordinaria a oele- 
ljrarso el dia 30 de abril de 1971, a las 
20 ñoras, en el domicilio social, calle 
Juan A. Buscbiazzo 3025, 1* piso, para 
considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1' Consideración de la documentación 
artículo 347 del Código de Comercio. 
E.ktcJcío N9 l cerrado el 31 de diciem- 
bre de 1970 

3? Elección del Directorio, síndicos ti- 
tular y suplente, todos por el término de 
un año. ; 

' 3° Nombramiento de dos accionistas 
para firmar el acta. 

S 90,— e.2114 N« 36.906 V¿7i4|71 



tfiCNOVIAL 

Sociedad Anónima 

Comercial, Industrial, 

Financiera e Inmobiliaria 

Registro N» 32.260 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, a. celebrar- 
se el dia 30 de abril de 1971. a tas 10 
horas, en el local social, Corrientes N' 
2063. Oficina 19, Capital Federal, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración de la documentación 
prescripta por el articulo 347 y concor- 
dantes del Código de Comercio corres- 
pondiente al Ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. — 39 Remuneración 
del Directorio y Síndico. — 39 Elección 
del nuevo Directorio. Síndico Titular y 
Suplente. — 49 Designación de dos ac- 
cionistas para firmar el Acta — Buenos 
Aires. 15 de abril de 1971. — El Di- 
rectorio. 

t 90. e.2114, - N» 36.519 V.27I4J71 



TENNANT ARGENTINA S. A 

Industrial, Comercial 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA ORDINARIA 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 
día 30 de abril de 1971, a las 15 horas, 
en la sede social, Avda. Córdoba 374, 1* 
piso, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA. 

1* Designar dos accionistas para apro- 
bar y firmar el acta de asamblea en 
representación de la misma. 

29 Consideración de la -memoria, in- 
ventario, balance general, cuenta de ga- 
nancias y pérdidas e informe del sín- 
dico, correspondientes ai »9 ejercicio ter- 
minado el 31 de diciembre de 1970. Dis- 
tribución de utilidades 

39 Remuneración del Directorio in- 
cluidos loe directores que hayan de- 
sempeñado fundones administrativas en 
la sociedad. 

49 Remuneración del sindico. 

5° Fijación del numero de directores 
y elección de los mismos. 

6» Elección' del sindico titular y sín- 
dico sup'ente. 

7» Modificación artículos 5 y 6 de esta- 
tutos societarios. 

8* Aumento de] capital autorizado. — 
13 Directorio. 

$ 136,- e.2114 N* 86.527 v.27¡4|71 



TAPICERÍA EUROPA 8. A. 

Comercial e Industrial 
Importadores 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas. 
a la Asamblea General Ordinaria, en 
primera convocatoria para el dia 30 de 
thrii de 1971,. a las 18 horas, en Uru- 
guay 1207, Capital Federal, a efectos de 
tratar el ateniente: . " 

ORDEN DEL DIA: 

l" Consideración de los documentos a 

?ue se '-ererr él art 347 del Código de 
toaiercio, correspondientes, a) e tercíelo 
cerrado el Si de diciembre do 1970. 



TS v 'Fi,'áci6r del número y elección ie 
directores titulares y suplentes, por £i 
termino le ? años. 

*v L pccío de sindico titular y suplen- 
te, pur e término de 1 año. 

4' Designación de 2 accionistas para, 
suscribir c. acta de ta asamblea. 

... $ 90,— e.21,4 N« 36.932 v.27¡4|71 

TEXSIEN 
S.A.C.r.I.F. y A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores Accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria para 
el dia 30 de abril de 1971, a las 18,30 
horas, en Virrey Ccvallos N* 173, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General. Cuadro Demostrativo de 
Ganancias y Pérdidas inventario. Pla- 
nillas Anexas, Informe del Síndico con 
la debida certificación de Contador Pú- 
blico, correspondiente al Cuarto Ejerci- 
cio, cerrado el 31 de diciembre de 1970. 
29 Fijación del número de miembros 
del Directorio, elección de los mismos y 
de Síndico Titular y Suplente. 

39 Honorarios de Directores y Sín- 
dicos. 

49 Designación de dos Accionistas para 
firmar el Acta da la Asamblea. — El 
Directorio. 

Nota: El depósito de las acciones. o res- 
guardos mencionados en los Es- 
tatutos, deberá hacerse en nues- 
tras oficinas, calle Virrey Ceva- 
Uos 173, Buenos Aires, hasta tres 
días hábiles antes de la Asamblea. 
% 120, e.21!4. - N9 36.221 V.27|4171 



1 R A N 8 I G A S 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial y Marítima 

CONVOCATORIA: 

Convócase a Asamblea Genera, Ordi- 
naria el día 30 de abril de 1971, a tas 18 
horas, en la calle Maipú 864. 19 piso. Ca- 
pital. 

ORDEN DEL DIA: 

19 Lectura y consideración de ;os do- 
cumentos establecido por el artículo 347, 
inciso 19 del Código de Comercio, corres- 
pondientes a los ejercicios económicos, 
cerrados el 31 de diciembre de 1969 y 31 
de diciembre de 1970. 

29 Fijación del número de Directores 
y su elección. 

39 Elección de un Sindico titular y un 
Sindico suplente. 

49 Designación de dos accionistas pre- 
sentes para que aprueben y firmen el 
acta de Asamblea. — El Directorio. 

I 120.— e.21|4 Nv 36.462 V.274j7l 

TRANSPORTES VERSAILLES 
S A. C. I. 

Registro N» 19.682 

CONVOCATORIA 

Citase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el 30 de abril de 1971, a las 19 bóras en 
Gana 169, Capital, para tratar el si- 
guiente ORDEN DEL DIA: 19 Conside- 
ración documentos al 3U12I70, Art. 347, 
del Código, de Comercio. Distribución de 
utilidades. 2« Elección de Directores y 
Síndicos, titulares y suplentes 3° Desig- 
nación de dos accionistas para firmar el 
acta. — El Directorio. 

$ 60.—. e.21t4 lí» 36.496 v.27¡4)71 

X R E V 1 
S-A.I.C.F 

CONVOCATORIA 

Convocase' á Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas paia el dia 30 de 
abrí] de 1971, a las 9 horas, en el local 
de la caite Tinogasta 5216 Capital, para 
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 
V Consideración documentos Art. 347, 
aei Código de Comercio, ejercicios cerra- 
dos el 31 de diciembre de 1969 y ei 31 de 
diciembre de 1970. 29 Distribución de uti- 
lidades. 39 Elección de Directores por un 
año 49 Elección de Síndico titular y su- 
piente y designación de dos accionistas 
para firmar el acta. — E Directorio. 

S 60.— e.21!4 N9 36.280 V.27I4J71 

IEFFEB 

' Sociedad Anónima 
Comercial e Industrial 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Genera. Ordi- 
naria de accionistas para el día 30 de 
abril de 1971. a las 8 y 30 horas en Av. 
Bflgrano N9 1315, 99 piso. Capita. para 
considerar eJ siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración . de ia documentación 
de! Art. 347, inciso 19. de, C. de Comer- 
cio, correspondiente al ejercicio cerrado 
el SI de diciembre de 1970. 

29 Elección de Directorio. Síndicos ti- 
tular y suplente, y dos accionistas para 
firmal el acta. 

Nota: Se recuerda a los señores accio- 
nistas el cumplimiento del Art. 10 
de los Estatutos. — El Dliectorio. 
* 105.— e.21.4 N9 33.348 *.27¡4|71 



TINTORERÍA flores 
S. A. 1. C. I 

CONVOCATORIA ■ 

Convocase a los señores Accionistas 
a Asamblea General Ordinaria para "el 
día 28 de abrí 'de. 1971 ,á las 17 horas, 
en su sede social, calle General César 
Díaz N9 1! >7« Dará tratar ¿] siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

1' Consiaei ación documentos Art, 847 
del Código de Comercia por el ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Fijación 'número de Directora ti- 
tulares y su elección por un año. 

89 Elección de i-Sindico otulai y Sín- 
dico suplente por un año. 

4' Designación de d'is accionistas pa- 
ra firmar el acta, — El Directorio. 
Nota: Se recuerda el Art. 21 de los 
Estatr.tos.' 
$ 90 e, 2l!4^Nv 3b.082 v. 27|4[7l 

TALMA 

S. A. a I. F. A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el día 30 de 
abril de 1971 a las. 17.30 Hbras, en el 
local de la sociedad, calle Boedo 2087, 
59 piso, Capiia] Federal, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración documentos artícu- 
lo 347, Inc. 19, del Código de Comercio, 
correspondientes al ej'ercicio cerrado el 
3i de diciembre de 1970, 

29 Determinación del número de di- 
rectores y elección de los mismos. 

39 Elección del síndico titular y su- 
plente. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de ' la Asamblea. — 
El Directorio, 

$ 90 e 2114 N9 36.045 v. 27|4j71 

TRANSPORTES RIVADAVIA 
Sucesores de Ciríaco ^oria 
S. A. C. e I. 

CONVOCATORIA 

Convócase .. los señorea accionistas 
a Asamblea General Ordinaria para el 
día SO de abril de 1971 a las 18 y 80 
horas, en el local social Osvaldo Cruz 
2282, Capital Federal, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
..I o Lectura y consideración del Inven- 
ían*. Memoria, Balance General, Cuen- 
ta de Ganancias y Pérdidas e Informe 
del Síndico correspondientes al ejerci- 
cio cerrado el 31I12J70. 

29 Elección de Directores y Sindico 
titular y suplente. 

39 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

$ 75 e. 21(4 N9 35.968 v. 27|4|71 

TRAMACOLOR 

Sociedad Anónima Industrial, 
Comercial e Inmobiliaria 
Registro Nacional N? 34.725 

PRIMERA ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Or- 
dinaria para el día 30 ae abril de 1971, 
a las 8 horas, en Estados Unidos 41631 
67, Capital Federa), para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración de la Memoria, In- 
ventario, Balance General. Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas e Informe del 
Síndico ¿trrespondiente al ejercicio fi- 
nalizado el 8* de diciembre de 1970. 

29 Distribución de utilidades. 

39 Honorarios a Directores y Sín- 
dicos. 

49 Fijación de Garantías a otorgar 
por el Directorio. 

59 Elección de Síndico titular y su- 
plente. — Buenos Aires, 14 de abril de 
1971. — El Directorio. 

$ 105 e. 2114 N9 85.9,15 v. 2714|71 

TB 

S. A. C. I. F. 

M. García 774 
Registro N9 20.350 
Convócase a Asamblea General Or- 
dinaria, en M. García 774, para el 281 
4)71, a las 10 horas, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEJ DIA: 
19 Consideración documentos Art. 847 
C. Comercio, ejercicio cerrado 31|12|7Ó. 
Destino resultados. ' 

2> Elección Directores, previa fija- 
ción sus números. Síndico titular y : su- 
plente y dos accionistas para firmar el 
acta. — El Directorio. '- 

t 60 e. 2114 -N9 3K.897 v. 27|4|71 



TRANSPORTES AUTOMOTORES 
'12 DE OCTUBRE" . 

S. A. O. 

linea N».T- \ • \ 

CONVOCATORIA 

Convócase ,a Asamblea General Oral* 
~naria de accionistas para el dia 30 di 
abril de 1971, a las 18.30 horas, en La- 
carra . 780, Capital Federal, a objeto di 
tratar la siguiente 

ORDEN DEL DIA: ' 

1* Lectura y consideración documentos 
Art. 347, del Cód. de Comercio, corres- 
pondientes al ejercicio cerrado el 31 dfl 
diciembre de 1970. " 

29 Distribución de utilidades. 

39 Elección de Vicepresidente y dos Di- 
rectores titulares, ' por terminación dfl 
mandatos. 

49 Elección de Síndico titular y Sin- 
dico suplente. 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio.' . 

$ 90— C21J4 N9 36.416 V.2714¡ , íl 

T A LTJ A * 

Sociedad Anónima Comercial. 
Industrial. Inmobiliaria y Financiera 
Expte. N' 18.U9UI64 

CONVOCATORIA ' 

Convócase a Asamblea Genera). Ordl- 
narla para el día 30 de abril de 1971, a 
Jas .20.30 horas, en Lavalle 1171, 99 piso. 
Capital Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
1* Consideración de los documenta 
Art. 347, inciso 19. del Código de Comer- 
cio, correspondientes al ejercicio cerrada 
Cl 31112170. 

" 29 Determinar número y elección d« 
Directores y Síndicos. 

39 Designación de dos accionistas pan 
firmar el acta. — , El Directorio. - 

$ 90.-r e.21|4 N« 36.427 V.2Yj4¡71 

TRIHAR 
8.A.C.I.I.F.A. 

Sociedad Anónima Comercial, . 
Industrial, Inmobiliaria, 
Financiera y Agropecuaria 
Expte. N9 24^57 
Se convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General O r dinarta que ten- 
drá lugar el día 30 de abril de 1971, a 
ias 8 horas, en el locaí de calle Corrien- 
tes 1145. piso 11, ofic. 100. para trata! 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1* Consideración documentos slArt. 34?, 
Inciso 19. del Código de Comercio corres- 
pondiente al ejercicio cerrado el 81 da 
diciembre de 1970. 

29 Elección de Directores, por e> termi- 
ne de dos años: elección de síndicos, pot 
el término de un aña 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El D'rectorlo. 

* 75.— e.2D4 N9 36.395 V.27J4J71 

TRANSPORTES CADESE 
8 A.C.I A.F. 

J. E. Cribara 166. Buenos Alies 
Expediente N* 30.049 

CONVOCATORIA 
Convocase a Asamblea Genera 1 Omi- 
narla para el dia 30 de abril de i971. a 
las 20 horas, en J. E. Uriburu 166, Ca- 
pital, para considerar: 

19 Los documentos de Art. 347. inciso 
19. del Código de Comercio, del ejércelo 
cerrado el dia 31 de diciembre de 1970. 
- 29 Elección de] Directorio y Síndlaoa 
por un íl> año. 

3* Designación dé dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 60.— e.21|4 N« 36.324 V.27I4J71 

TIBERIO I VIZIOLI 
S.A.I.C. y A. 

CONVOCATORIA 
Citase a Asamblea General Ordinaria 
—en primera convocatoria— para el día 
30 de abril de 1971, a las y horas ea 
Maure 2350, 49 piso, Capital a los elec- 
tos de considerar: 19 Los documentos da] 
Inc. 19 del art. 347, de) Código de Co- 
mercio en el ejercicio 31112170. — 29 Elec- 
ción de Síndicos y designación de aa> 
cionistas para firmar el acta, — El Di- 
rectorio. 1 
f 52,50 e. 2014 N9 34.090 T. 36I4¡71 

TIARGEN 

Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el dia 30 da 
abril de 1971, a las 10 horas, en ta calla 
Corrientes 330. piso 5o Oficina 505, para 
tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

le Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de. la Asamblea. 

2^ Consideración de los documentos del 
Art. 347 del Código de Comercio corres- 
pondiente al 29 ejercicio cerrado al SI) 
12|1970. 

3* Fijación del número de Directores 
y su elección. * 

49 Designación de Sindico titular y sa- 
piente. — El Directorio^ 

$ 67,50 e.20{4 N« 34.573 T.26|4|71 
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TRANSAGRC < 

Sociedad Anónima . ■ 
Naviera y Agropecuaria : 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
' naria para el día 80 de abril de 1971, i 
las 12 - horas, en la Avda. I*andro N. 
Alezn 661 piso I o r»ara considerar: 
ORDEN DEL DÍA: 
I o Designar. Síndico ad-üoc para pro- 
ducir el informe respectivo. 

2 o Documentos del art. 347 Inc. 1< 
del Código de Comercio del ejercicio 
81 de diciembre de lí/70. 
8» Remunex-ación del Directorio. 
4 o Ratificar' actuación Directorio, fi- 
jar numere y elección de Directores 
por un nuevo periodo. 

5° Elección de Síndicos, titular y 
■uplente, 

6 o Designación de dos accionistas pa- 
ro firmar el acta. — El Directorio. 

* 90 e. 2114 N° 86.254 v. 2?J4(71 

TRICOT MERINO 
8. A. C. LF.U 
N» 14.986 

Convocase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
3(1 de abril de 1971, a las 12 boros en la 
calle Lavalle N« 2444. Capital, a efectos 
do considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración documentas Art. 847 
Código de Comercio al 31112170. 

2» Remuneración al Directorio. 

39 Elección de Síndicos y dos accio- 
nistas para firmar el acta..— El Direc- 
torio. 

$ 45— e.20|4 N» 84.495 V.2614|71 

TRANSLIQ S. A. 
COMPASJA ARGENTINA DE 
TRANSPORTES FLUVIALES 
LÍQUIDOS 

* CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordl- 
caria a celebrarse el día 80.de abril de 
1971, a las 11 horas, en su loca/ social 
Avda. Rafael Obligado sin., Dársena P 
Puerto Nuevo, para considerar el siguien- 
te Orden del Día: 1* Los documentos de) 
Jnc. 1« del art. 347 del Código de Comp- 
elo, correspondientes al ejercicio cerrado 
el 31'12I70. — 29 Elección de Director r.or 
renuncia Síndicos y de dos accionistas 
para firmar el acta. — El Directorio.* 
$ 67,50 e. 2014 N? 34097 v.2614171 

TRILLON ., 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Financiera, InmobUlaxi- 
y Agropecuaria 

CONVOCATORIA 
Por resolución del directorio y de 
acuerdo a lo dispuesto por los Estatutos 
Sociales, se convoca a los senoies accio- 
nistas a Asamblea General Ordinaria pa- 
ra el día 80 de abril de 1971. a las 10 
horas, en'Ayacucho 467. 3' piso, Oí. 1, 
Capital Federal, a efectos de tratar el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
1« Consideración de la documentación 
referente al artículo 847. del Código de 
Comercio, con resoecto al quinto ejerci- 
do cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

2» Elección de directores y determina- 
ción de su numera 

3» Designación de síndico titular y 
suplente. . 

4*" Elección de dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

S 75 e.22|4 NO 37.377 v.28|4|71 

TEXTIL SILMAR 
S.A.C.I. e I. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los Sres Accionistas a la 
Asamb'ea Ordinaria que se llevará a 
cabo el 30 de abril de 1971, en Corrien- 
tes 2621. 6? piso. Of. 64, de esta Capi- 
tal, a las 11 horas, a efectos de con 
slderar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de los elementos del 
Art. 347 C C. correspondientes al ejer 
ciclo finalizado el 31 de diciembre de 
1970 _ a? Ratificación actuación Di- 
rectores — 3» Distribución de utilida- 
des. - 4' Designación de Directores v 
Síndicos. — 5' Designación de dos accio- 
nistas para firmar el Acta. — El Di- 
rectorio 

$ 67,50. e.2114. — N» 86.915 «.27l4i71 



TRANSGAS 

8» A* Ca 

N» 11354 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 a 
laa a y 30 horas, en Sánchez de Busta- 
mante N* 68, 6to.- piso, oficina N» 64, 
Capital, para tratar el siguiente 

Ü--DEN L>fii J1-. 

lt Consideración de los documentos 
proscriptos por el articulo 347, Inc. 1' del 
Código de Comercio, correspondientes al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 

2? Distribución de utilidades. 

So Retribución de los Directores s Sin- 
dicos 

4» Determinación del número de Di- 
rectores titulares, su elección por un año 
y designación de presidente y vicepresi- 
dente. 

6» Elección de Sindico titular y Sindico 
suplente, por un año. 

6» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta, — El Directorio. 
Nota: Se recuerda el Art. 22 de los Es- 
tatutos. 
$ 82J50 e.2014 N» 34.608 V.26|4j71 

TINTORERÍA INDUSTRIAL 
OJO DE AGUA 

Sociedad Anónima 
Comercial y Financiera 
Expediente N» 23.390 
Resolución Nv 4.307 . . 
CONVOCATORIA 
Convócase a los sen es Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
alebrará el día 30 de .abril de 1971, a 
las 19,30 horas, ¿n el local social calle 
Loria N° 2030, Capital Federal; para 
considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1° Consideración de la Memoria, In- 
ventario, Balance General, Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias e Informe del Sín- 
dico correspondientes al cuarto ejerci- 
cio cerrado el 31 de diciembre de 1970. 
2° Distribución de utilidades. 

3 9 Elección por tres añ>s de tres 
Directores titulares, tres Directores su- 
plentes, un Síndico Titular y nn Síndico 
suplent3. 

4? Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta de la Asamblea. — 
El Directorio. 

$ 120 e. 21 14 N9 36.226 v. 27|4|71 

TELSAMY 

, Sociedad Anónima- Industrial, 
Comercial, Inmobiliaria 
y Financiera 
Registro W 11.704 ' 
De acuudo con las prescripciones le- 
gales y estatutarias, el Directorio con- 
voca a los señores- Accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria que se rea- 
lizará si día 80 de abril de 1971 a las 
9 horas, en Rivádavia 38f6, Capital 
Federal, par tratar el siguiente 
ORDEN OEL DI A: 
I o Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

2 o Consideración documentos artículo 
347 del Código de Comercio, correspon- 
diente al ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de, 1970. . 
8 o Destino de la3 utilidades. 

4 Elección de un Síndico titular y 
un Síndico suplente, — El Directorio. 

$ 90 e. 2114 N9 36.011 v. 27|4|71 

TROPEL 
S. A. C. I. 

CONVOCATORIA 
Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971. a 
las 11 horas, en el local de la calle San- 
ta Magdalena 633, Capital, para tratar 
el siguiente - 

ORDEN DEL DÍA: 
1« Consideración de documentos Art. 
347 del Código de Comercio noveno ejer- 
cicio cerrado el 31H2I70. 

2* Elección de Síndicos y dos accionis- 
tas para firmar el Acta. — El Directorio. 
$ 75.— e.20¡4 N» 34.961 v.26[4¡71 



TOBÍAS í WOLF 
> Sociedad Anónima 
Comercial e Industrial 

Convócase a Asamblea O* tunarla para 
SO abril 1971, a las 17 30, en Balcarce 
563, para tratar el siguiente ' 
ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración documentos prescrlp- 
tos art. 347, Inc. 1*. del Código de Comer- 
cio dercicio 3i!12¡70. " 

2» Honorarios Directores. 

30 Elección Síndicos tiftilrés y suplen- 
te y dos accionistas' pira firmar acta ^ 
El Directorio. ' '■- - * r "" •> *■■'•■> 
I i 75 é. j»|4~N» 8Í.705 T. 26J4J71 



i 



TUNUYAN 

S. A. C. I. F. L A. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
tas 11 horas, en Alsiha 1238; P 3% Of. 
30131, Capital Federal, para tratar. 
ORDEN DEL DÍA: 

1» Considerar documentos Art. 347 Inc. 
1» del Código de Comercio: Ejercicio 31| 
12|1970. 
. 20 Elección de. Directores y Síndicos. 

3* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. , 

$ 75.— e.20¡4 N« 34566 V.26¡4¡71 

TITANIA ' • 

S. A. I. C. F. - -■.-•: 

" - * CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea - General Ordi- 
naria alebrarse el 30 de abril de 1971, 
16 chores en.. Santiago del Estero' 250. 7» 
piso; Of. 26, paja cóhslderar.el .siguiente 



ORDEN DEL DÍA: 
1» Considerar documentación Art. 347 
del C. de. Comercio. 
2* Elección de Síndicos. ' . » 

3» Designación de dos accionistas pata 
firmar el Acta de Asamblea. — El Di- 
rectorio. ' 

$ 45.— e.2014 N« 34.524 v.26|4|71 



«TJí 



UNION LAMP 
S.A.C.I. 

. CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA N? 1 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria para el 
dia 30 de abril «e 1971. a tas 16 horas, 
en la calle Viamorte 1629. de esta Ca- 
pital, para considerar 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración del Inventarlo,' Ba- 
lance Genera», Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas, Memoria e Informe del Sin- 
dico, correspondientes al ejercicio Ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970. 

2? Retribución a los Directores y Sin- 
dico y distribución de utilidades. 

3* Designación de Sindico Titular v 
Suplente. 

4' Consideración de aumento del ca- 
pital autorizado. . 

B» Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta de la Asam- 
blea. — El. Directorio. 

$105.- e.2114 N» 36.685' 7.2714)71 

CMBERTO BARB1ERI 

Soc'edad Anónima Comercial, 
Industrial, Financiera, 
Inmobiliaria, Agropecuaria 

CONVOCATORIA 

Se convoca para Asamblea General 
Ordinaria para *1 día 21 de abril de 1971 
a las 11 horas, en ei local de la calle 
Uruguay 115. 1« P.. Dpto. "B". Capital 
Federal, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: •- m 

19 Considerar documentos Art. 347 del 
Código de Comercio, 2do ejercicio ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970. 

2* Distribución de utilidades. ' 

3» Elección de Directores y fijación 
dé su número, Síndicos y dos accionistas 
para firmar el acta. - El Directorio 

$ 90.- e.2114 N9 36.647 V.rfl4|71 

UNION TRUST 

S- A. 

Financiera y Comercial 

Expediente 15.555 

CONVOCATORIA 
Convócase a I03 señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, a las 15 horas en 
Corrientes 538. 6» piso. Capital para 
tratar el siguiente Orden del Día:. J« 
Consideración de los documentos que 
prescribe el artículo 347 inciso 1« del 
Códiaro de Comercio ñor el periodo 1 uw 
corresponde al ejercicio cerrado *») 81 de 
diciembre de 1970. - 2« Filaclón del nú : 
mero v elección de Directores v Síndicos 
_ 30 Designación de dos acc'ontetas pa- 
ra firmer el acta de la asamblea. — El 
Directorio. $ ^ ^^ m ¿ m yV¡Am 



URKO 

8-A. a v 

Comercial e Industrial. 
Agropecuaria y Financiera 
N* 35.224 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de Abril de 1971 a 
las 10 horas, en Escalada 1432, Capital, 
cara considerar la siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1 1? Consideración de la documentación 
del art. 341 dej Código de Comercio 
2* Elección de Directores y Síndicos. 
3» Designar dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

$ 60.— e.20|4 N« 33.084 v.36|4|71 

UNIPORT 
S.A C I.F. 

N* 9.950 

CONVOCATORIA 

Por resolución del Directorio y de con- 
formidad con las disposiciones estatuta- 
rias, se convoca a ios señores accionis- 
tas a la Asamblea General Ordinaria que 
en Primera Convocatoria tendrá lugar el 
día 30 de abril de 1971, a las 10,30 horas, 
en el local social de la Empresa, sito en 
la' calle Hipólito Yrigoyen 2727, 3er. piso, 
a efectos de tratar el .siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración documentos Art. 347, 
inc. 1* del Código de Comercio, corres- 
pondientes al eiercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. 

2« Remuneración Directorio y distribu- 
ción de utilidades Remuneración Sindi- 
catura. 

3* Fijación del número de miembros 
que compondrá el nuevo Directorio v 
elección de Directores Titulares y Suplen- 
tes, 

49 Elección de un Sindico Titular y un 
Suplente y determinación de sus hono- 
rarios. , ' : ; . » . - 



5' Designación del Contador CcrtltV 
cante del balance y fijación de su x** 
tribucion. Designación del Contador Car* 
tlflcante por el ejercicio ano 1971 y ME 
retribución. ■."•_' ■ 

. 6» Elección -de dos. Accionistas' pas* 
firmar el Acta de la Asamblea..., 

Buenos Aires, 13 de abril, de 1971, •=» 
El Directorio. 

Nota: Para concurrir a la Asamblea, tef 
señores Accionistas deberán depo- 
sitar sus accionas o certificados 
representativos c«n tres días, do 
anticipación, dentro del norarió dé 
11 a 18 horas, en Hipólito Yrigo- 
yen 2727, Ser piso. La recepción 
para el deposito de acciones ven- 
cerá el dia 26 de abril de 1971, & 
las 18 horas. 

8180.- e.20|4 N< 34.242 V.2614J71 

USM ARGENTINA 
S. A. 

Industrial y Comercial 
N-1520 J 

. , Se conoca a los -accionistas a la. Asas^. 
olea General Ordinaria, a realizarse éL 
80t4j7l, a las 1530 horas,- en el ocal de 
la sociedad. Cangallo 3175 Capital, para 
tratar el siguiente Orden del Dia: 1* 
Consideración de la Memoria. Balance 
General, Cuenta de Ganancias y Pér- 
didas e Inventario y Planillas Anexas, 
correspondientes al ejercicio terminado el 
31ii2f70. y el Informe de) Sindico. — 3t 
Destino de. los resultados del ejerciejo. — 
S' Elección de Directores y Síndicos. — 
49 Remuneración » Directores y Síndicos, 
— 5' Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. " — El Directorio. 

* 90 e. 2014 N9 35.363 v 2614171 

UNICUlki 
S.A.C.I.F.I.A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
ta Asamblea General Ordinaria que se 
realizará en la sede social calle Tucumán 
240, piso 39, el día 30 de Abril de 1971 
a las 16 horas, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración de la documentación 
referida en el art. 347, 1nc. 1? del Có- 
digo de Comercio correspondiente ai ejer- 
cicio tercero cerrado el 31 de Diciembre 
de 1970 

2* Designación de Sindicó Titular y 
Suplente. . 

3* Designación de dos accionistas para 
lindar el acta dé la ■ Asamblea. — IB 
Directorio. 

$ 105.— e.2014 N» 33.070 v.2614171 



ÜRQUIZA 1 

S. A. 

Inmobiliaria y Comercial 
. CONVOCATORIA 
Convócase Asamblea Ordinaria 'aO dt 
Abril de 1971. 20 horas, Santiago del Es- 
tero 2065, Capital. s 

Designación dos accionistas aprobar j 
firmar el Acta. 

Considerar documentos Art. 347, Ot- 
áigo Comercio, 31|12|1970. 

Elección Síndicos, Titular y Suplente. 
- El Directorio. ' 

$ 45.— e.20|4 N» 34.289 v,36|4J71 



ULRICO 

S. A. 
. Comercial, Industrial y 
Financiera 
Expte. N» 12.673 
Convocase a Asamblea Genera» Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971. a 
las 15.30 boras. en Avda. Pte. Julio A. 
Roca 516, 6» piso, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración de los documentos 
art. 347 Código de Comercio. 109 eJereVcio 
económico cerrado el 3112170 v distri- 
bución utilidades - 2° PUación numere 
y elección de Directores titulares y doa 
suplente* por tres años - 8« Designa, 
ctón Síndicos titular y suplente. — «1 
Designación dos accionistas firmar acta 
asamblea. — El Directorio 

$ 90 e. 2014 N9 35-417 v. 36|4|7i 



UNQUILLO 

8. A. C. I.F. I. y A, 

Lavalle 391, 29 piso D. 
Buenos Aires 
Registro 22 677 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria. 30 de abrL de 1971, 18 horas, La- 
valle 391, 2» piso. D. capital Federal 
para ■ tratar el siérrente 

ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración de documentos art, 
347, IncL ic del Código de Comercio, co- 
rrespondiente al ilerelelo económico W 
4 cerrado el 31112)70. 
2* Elección de Directores 
3« Elección de Síndicos, Titular y Sa- 
piente. 

4* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

El Directorio 
I 60.— e. 22)4. N9 37.186 v. 28|4j7J 
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f,A~I.C.A. .■-*,-, 

V' »egfelio N* 652-,. -,,o ■, 

' CONVOCATORIA* 

Be c&a a jos señoies aotíaaíslas a la 
Asamblea General Ordinaria <jue se ce- 
4Érará e! día 30 de abril de 1973L a tef ' 
15 toras, en el local social, fiasco Colón 
,Wa 10 piso, par tratar tí tístíJEUte:. 

ORDEN DEL DÍA: 

i* Hecclón del presidente de la asam- 

y Designación de dos accionistas para 
|BB aprueben y firmen el acta de la 
■(■üblea., 

3* Consideración de Iob documentos del 
lít. 317 del Código de Comercio por el 
ti ejercicio ; distribución de utilidades. 

# Determinación del itítmero de direc- 

Sres titulares y .suplentes; «lección dé 
i mismos, asi como de dos <faidtop E ti- 
tulares y dos suplentes y elección de pre 
lAdenté y Vicepresidente para «1 eter- 
Ottlo 1971. 

6*FUación dé la remuneración de los 
jMBbsres y de los sindicas para el 66 

f jf fian 

'■'•'• ftea participar en la asamblea los ac- 
Hftelrtim deTíEran cumplir - can ■ lo dls- 

'•'§■*«» -en el art. 20 da Estatuto, previ- • 
Meado «rae la caja de tai saciedad, en 1 
Voseo Colon "531, 9* pisa ce haUsri abier- 
to de Iones a viernes, de M a 16 Itáras. 

BatitUj Aires, aten 13 de 1971, — £D 
Directorio. 
,fT I 165.— i. 30¡t N» 34.720 T. 25]4]71 



T7SÍNA LÁCTEA 
XA ARMONÍA 



. Sociedad Ajatna^a ^ . .. 
Industrial, Comercial, v 
Financiera c InmDhüiaríj * 
Exp. 12.518>60 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria. 3D de Abril de 1971. a las 19 ho- 
ras, en la sede social de la calle Sal- i 
güero N» 2139, Piso 6>, B, Capital I*- 
deral para tratar el stgaiEnte 
^ ^ O RDEN DEL DÍA: 
I» Designación de dos accJonMas para 
firmar el acta» 

*J£.P™? !<ifiraclñn telas docianentos de- i 
terminados por el Arí Ht, Jnt 1«) " 



IJNELEN ' --.--...-. 

S. A. Aerícola Ganadera, ladiuliml, 
Comercial e IomdiUÜEÜa, '" ! " 

CONVOCATORIA ;.; ; ¡ 

Convócase % los señores" aetírinistas a' 
Asamblea General Ordinaria, para tí 29 
de abril de 1931, a las 19 Jipras. en Pora 
357, para tratfir ei sigiiSgnTe , 
ORDEN" DEL DIA: ' 

1' Consideración y aprobación de los 
documentas c.ue prescclbe £1 arC-cuis 387. 
i nciso 1^) dá Ctodlgo de OnmEreio. «jd- 
rrespanüientes ai cuarto ejercido eerra- 
do el 31 de diciembre de 1S70. 

2? Distribución de dividendos. 

3' Remuneracián Directores y Sindico. 

4» Elección de Directores, Sindicas y 



■-. 2? Elección del uuev? BteeetarlD por el 
término de un afia 

39 Elección del y<n fH rr< «riflir y Sin- 
dico suplente. 
'; 4? BiftmntjprHóTÓti aeí Directorio y -Sin- 
dica.. . ' ' ' "' ■'■■-■■ f ■ 
m S? Ecsígajátlñn. de Sos accionistas para 
firmar «S atíta de asamblea'. — El presl* 
tiente. 

1 80^— e.20¡a 3SI9 33^70 v.26|4¡71 



cótnPTwS _ <Á^™l^"^J!^^ , ^^ XT ' flel J dos accionistas para firmar el acta. — 



eBEÓmlco ar* Iñ, cerrado el 



cía-cáelo 
31J12J70 

J3» Eteoüóp Emaicos TSiiilzi y Suplen- 
te. — 23 Directorio, * ' "^ 

ON1DN EfflttOJSnJAEli TOS, NOEIE 

^S.? 17 ^^? a »saníbfea csUmurja para 

en Avda. Corrientes 31B. C pisa, nara 
tratar tí tígjflente: ^^ 

¡ORDEN DEL IHA: 
1» Consiaeraclon docinneiríos ¡at. 347 
me. I? o. Comercia EJertícto 3U12I70 



Anónlnta, 
e InduBtna 



9BQ& SABIO 

S ec ik flad 
' Comercial 
N* 4327 

-.- CONVOCATORIA 

fie convoca a los ¿eneres acctonlstas a 
t» Asamblea General Ordinaria que es 

rbrara el dia 30 de aibrü de 1S7Í, a 
W.Í0 horas, en el toeíl de Misiones 
a fin de tratar lo siEtflcaiSe: 

ORDEN UEL DIA: 

V Consideración docam&atss art. Í47, 
motoo 1* del Codleo de Comenño. ca>- 
«npondlente al 31 de diciembre de 1970. 

9 Aprobación renroneraclto Dlrecto- 
■Sa. jiphttBfla a gastos gzaiEzaScs. 

&t Distribución de aündades. 

4» Aumento del Capital. 

9* Elección de Sindica mtrftar y Sln- 
WBto Suplente. 

0t Designación de dos jcdisiüstas para 
■ynbw el acta. — El Directoría 

-| 105. — «. 2014 N» 34.S6 T. 2SJ4J7I 

mnsxA 

Sociedad Anónima Inmobiliaria, 
Comercial y Financiera 
Registro N* 6.353 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Oral- 
para el día 30 de abra de 1971, a 
113D Horas, «a el. local de Sme. Ml- 
N» 1728, 6« pisa Wa tratar el ti* 



— 29 DesignaclDn' dos £cclonlst5s para 
tonar acta asamblea. — la Comisión 
liquidadora. 

$ 4S.- e. MÍ S» 3Í.53S T. 26J4J71 



VÍCTOR TROXC0X1 E BUO¡i 

Son. Anón. Asrro&la. 
Ganadecaí Ind. y Comercial 
CONVOCATORIA 

Convócase a anrünn^tg-g ¿ Asamblea 
General OrrUnnrla para tí día 30 de 
Atea de 3571» a las Í8 linra^, «n Rncon- 
tpásta ©7, 19 jaso, para testar tí sl- 

■gutente 

ORDEN DEL m*: 

3.9 Consideración Doc. Atji, 3tí, lnel- 

%> I* del C. de esmérela oortósoon- 

dientes al ejercicio, cerrado el 31U2I70. 

— "29. Disfiribución • de DQlldades y" '•e- 

numeracíones. — ty TTáméro ^y designa- 

ción.Dijcectores^y STncncfls, — f> D^sig- 

J^ 1 nación dps AcciGníátas para firinnf ' el 

— *- x - Ej Directariá 



f 1E¡5.- e.ílj 4N? 33S23 yJ7JÍT?l 

URANIA ~ 

C. I. I. C. F. M. Son. Anfin. 
Heeistro N» 5H1 

CacTóeasb acciaáistits ' a^ttt^ip? <je. 
neral Ordinaria 30. abrü 1971 a Jas ' 7B 
horas, «n Laralle 1759, á^'JB, afectos: 

1' Tratar documentación sat. 347, m 
1» C. Com al 31 tíltíemtee ¿te 197D. -.1 A . t . 

2» Elección un director, sindice • tjtiüar í ACJj \ ,,=• ¿ ^.tj- «., mt • „,.._. 

y suplente y accionistas Ermarada. -*- j * 75: fi - 2Dli — ^^ ? *«? 7-% 4 l 71 
El Directorio. 



$ 37.50 e. 22H &' S7.753 't, • 2Bl¡F7i 



ORDEN DEL DIA: 

II Consideración de los documentos del 
fffácslo 347. Inciso 1* del Cótífeo de Co- 
hbfcIo. ejercicio terminado tí SU13J1B70. 

V njaclón del numero de Directores 
f elección de los mismos. — Elección 

del Sindico Titular y Suplente. ' 

39 Designación de dos accionistas para 
rtrmar el acta. — El DlreclíBto. 

$ 90 e.201l S« S1.C26 V.26!4]71 



URDNDAÍ 

S.A. * 

Tnmrtiiliiiria. Carseraal , 

y Fjimnrjwa 
*econtxdsta 35C, 2? ». 
Boenos Aires - 

CONVOCASCOSaA - 
se comunica a tas se^aares acdonMas 
que el Directorio ha eacTocado a Asam- 
blea General Ordinaria para el día '30 
de abril de 1971. a las U horas en la 
calle Reeongdsta saa, 2? piso. Capital, 
oficinas 2DJ23, para tratar tí slgulenbj 
ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración documentas arL 317 
Código de Comercia Ejercicio cerrado tí 

29 Fijación del numero de Directores 
Titulares, elección de las ¡mismna y eiec- 
clon de Sindico Titutor y Snpterite. 

3 9 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta. - 
Buenos Airea, 15 de abril de 1971. 
El Director» 
* SOL— e. 2^4 ÍP S7.1S2 t. 28J3Í71. 

ÜNIVEKSniADES POPULASES 
ARGENHNAS 

CONVOCATORIA 
Buenos Airea, M» de abrfl de I97L : 
Sefior Asociado: 

De conformidad can lo dispuesto en 
ks artículos 12, 28, 2B. 29 - 30 de los 
Estatuios y> atento & lo resriEltc por tí 



ffSABG 

Sociedad *«*tiii« 
Importadora, Expattador^, 
financiera e IndntrJal 

CONVOCATORIA 

A Asamblea General Oxdmsrla a cele- 

toarse el 30 de Abrfl de 1571. a las 10 y 

• toras, en Cangallo -45$. S» ESa», Oílcl- 

•a 611, Capital, para tratar el SSsuiente 

ORDEN DEL DIA* 

I* Consideración de los estados art 347 
tfel Có£&c de Comercio, ejercicio 197D. 

3* Distribución de utilidades. 

3* Elección de dos Directores Suplentes 
y Síndicos. 

49 Dar ignación de dos accionistas paTa 
firmar ei Acta de Asamblea. — Buenos 
Aires, 13 de Abril de 1971. — 33 Direc- 
torio. 

% 82.50 e.aqji K* 84232 V.26j4f71 

UNIVERSAL EXPORT 
». A. C. I. F. I. y A. 

Expediente N» 3U32 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
fl 30 de abril de 1971, a las 1930 bo- 
fas, en Fitz Roy 1955. Capital, para eon- 
dáerar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
I* Con; iderecíón documentación art. 
147 del Código de Cusnercio. 

29 Füarión del número y elección de 
íirecteres, síndicos y acciotüstaj. para 
turnar e! acta. 

1* Ratificación Díandato directores an- 
serloreü 

E 1 Director» 
% Tá.~ e. 2C|4 N» 34.9¿9 v 26|4¡7l 



H. Consejo Suped» ■es. Sesión ttí día 
14 del efe, tengo tí agrado de Invitar 
a Ud. a la Asamblea General Ordma- 
rla que ae realizara tí día -29 del cte. 
a las 19 horas, en el local de la calle 
Bartolomé 'Mitre "N9 1656 de esta Ca- 
pital Federal, .para tratar ¿3 s*gnlent¡e 
ORDEN DEL DIA; . 

19 Consideración de la ~M*?mnrtp Anual 
y Balance General é lugeataa i o al 31 
de di ciembr e de 1970, cuenta de Gastos 
J Recursos e 3Trrm>mf» de "a Comisión 
Reylsora de Cuentas. 
- 3» Des^nadón de dos ¿ocios para tme 
juntamente coa el --£ñar Beeretarlo 
practíquen el ywTUftlii*^ de las ilecclo- 
«■ y Brmen non tí FrEsidafle y Se- 
cretart o tí Acia de la Asamblea en re- 
presentación de 3a «rfatm , 

3* Sección de stóte Ca ose^e r os Titu- 
lares por dos anos en reemplaa) dr Juan 
Carlos GroEsa Jarge R. £■. Barbagela- 
ta, Carlos A. Abelleira, Víctor V, Ri- 
card, Alberto Sagasta Arao? de Ioma- 
drld, Néstor GrancelU Cha, Alfreto Os- 
ear Walenten y Amoldo Lenisr ip» ter- 
minan su mandato; turco, Concejeros 
Suplentes por un año y tres Revisores 
de Cuentas, famMfti pg? nn. afio, __ 
AUredo ADeuda praádenla. — TT^r tffl o 
GaglIardL Secreteri» GssEral 

« 23.43 aX{[I 1P S7.Ba Ta7]4i71 



D2HB FAX 
S.A.C.I, y A, 

FTpraimte 3P S&SS3 

CONVOCATORIA 

Cítase a los zeñmes accionistas a la 
AfgmWm General Qwitw-trta. a realizar- 
se tí 30 de abril de 1971. a las 15 horas, 
en uúb Saens Befia 250. 49 pisa Capi- 
tal, para fiatar el signante 

ORDEN DEL rffA* 

1* Consideración documentos del art. 
347 C de C. de los ejercicios al 3IJ12TB9 
y 31J12J70; 39 Aumento de capital; 3« 
Elección de Directores y Rlnríip™ Titu- 
lar y Suplente per un ano y desig- 
clón de dos accionistas para turnar el 
acta. — Buenos Aires, 14 de abril de 
1971. — El Directoría 



$ 75.. 



ÜLTRAIIIDE, S. A. 

L. N. Aten ¿181, Capital Federal 

CONVOCATQRÍA 

Se convoca a las señares acdsnistas 
a la Asamblea General Ordinaria uue 
tendrA lagar tí día 30 de atoll de 192L 
en la sede .social, Leandro N. Mpm -424, 
39 pisa Buenos Aires, a las 19 Jamas, para 

tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA-; 

I? lectura y consideración de la Me- 
moria, Inventarlo, Balance General, 
Cuenta de Perdidas y Ganancias. In- 
forme del Kftrflten y distribución de uti- 
lidades del ejercido cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. - 

29 füjaclón y elección de Directores. 

39 Elección de 1 Sindico "Ututo y 1 
Sapiente. 

39 Designación de 3 accloxflstas para 
-que firmen el acta de Asamnlpn. — El 
Di rectorio . _ 

Importante: .^ora fymmy pj^rte en 9s 
Asamblea las accionistas d p ' hpr á" depo- 
sitar con tres días de anlficlpaclbn las 
acciones en la Caja de la Sociedad o 
presentar certfficado de baberse "depo- 
sitado en un Banco Nacional o Extran- 
jera 

% 90.- e.^2114 N» 36.121 v.27|4[71 

UNTRA 

S. A. Comercial, XndaMdaL 
AgrspeenaiSs e Imnabaiaii» 
Expediente N? SSStfAS 

CONVOCATORIA 
Convócase a Afiamblpa General Ordi- 
naria de Accionistas para tí día 3 de 
mayo de 1971. a las 13 boros, en tí 
local social de Uruguay 66T, piso 11S, 
para tratar tí siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de la documentoclón 
del articulo 347, todso 1» del Código de 
Comercio al 3B12J7Q. 
3? Oesfcaacípn de, ^irectore% j j fntitrjas 



y de dos acclor > frt jt ? paira Drmar tí acta, ¡ 
— El Directorio. 

t 75.- e.«14 N» 3821? T,S7]«ia 



•*!*• ,^ mmm 



VIVIENDAS BUENOS AIRES 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Financiera e Dmeblliaria 

CONVOCATO&IA 

Se convoca a Asamblea Oenanl Ordi- 
naria para el día 39 de abrfi de 39H, a 
las IB horas, a Teaüzarse en Gornta tSBl 
59 pisa dto. ^^E", /*gpifa»* , para conside- 
rar tí slgnLe&tD flWfHBM DEL i>IA. 1» 
Consideración de Ja Memoria, Invernaría 
Balance General, Cuenta de Ganancias 
y Perdidas e ^riTormf» del Sindico, co- 
ce^x>ndientes al ejercicio *w^ng»"ín & 
3ltl2l79, 2> Elección de Directores, Sín- 
dicos y designación de dos accionistas 
para firmar el acta. — £2 Oírectoclo. 

$ 67,60 e^£» m 33261 T^6|4]71 

TAJSALA SUDAMERICANA 
B.A.I.O. yJP. 

R*CÜto» K* 1L»8 

CONVOCAT ORIA 

A LA ASAMBLEA GE NERA L 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

Se convoca a los señores accionistas a 

AwBTnblea General Ordinaria para el dia 

39 de abril de 1971, a las 9 huras, en 

Campichuelo 630, Capital federal, para 

tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1* Consideración y aprobación de Me- 
moria, Inventarlo, Ba.ance General, 
Cuenta de Genaneias y Berdidas t Jn- g 
forme del Sfndfco, cnneg>ondlente a 1 un-! 



VENTA DntECTa ■.•.=. 

s^.c.u.i.a. 

Viamonte 1SB2 - P. 9» - DI. B 

Buenos Alas ' ' 

-CONVOCATORIA A 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Convócase -a Asamblea Genera] Ordi- 
naria para tí 30 de abril de 197L a las 
BJ30 I20THS. en Víamonts I5SS. piso 8», 
*B" Buenos Aires, uara tratar tí si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de la Memoria, In- 
ventarla Balance General, Cuadro da 
Ganancias y PerdMas a Informe del 
Sindico. eonrespmo3enl6s al TSiercIelD ce- 
rrado el 33 de diciembre de 1970. 
29 Elección de das Directores. 
39 Designación de dos Accionistas para 
firmar tí AtSta. — Bs. As., I34Ü971. — 
13- Directorio. < 

t US. «,3D!4. — N9 34J53 V,2614I71 



VECTOR V. QU1NTDKRI E HBÍSS 
Sac. AnAa. Ind. Csm. - 

* S— iftJItarifr 

Convócase a Asamnlea GEnecal Ordi- 
naria T>3H tí 30 de abra de U7L a las 
19 ha, en Directorio 6236. Capital, a 
tíeetos de tratar tí siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentación Art. 
347, toe. 19 del Código de Comercio, 
correspondiente al eferclcto cerrado él 31 
de diciembre de 1970 

29 Distribución de trtaHaades y remune- 
ración Directorio y sSr\mr.n 
' 39 Elección del Directorio y de Sindico 
Titular y Suplente. 

49 Designación de dos accionistas para 
Ormar tí Acta. —~ 23 Directorio. 

* 75 eSDJS 3Í* 31825 T2BÍ4I71 



TUBS X 
S A. L C 

Convócase "Asamblea GenEnd Ordina- 
ria tí día 30 de abñl de 1971. hora 19, 
en Bec onnufeta 638. 3ec. pisa nf. 11 "B", 
dr eiíta Capital, ¡para laniar z 

1* Documentas Azt. 347, CL &, al 31 d« 
dkSembre de 1970. 

3« ftemuneraclSn de Dlrectnres y sin- 
dica 

3* Elección de Diiectn res y Sindica 

49 Elección de dos acclatjtstas' para 
firmar tí acta. — BJ Dieetarla 

t ® — e.2D)4 N* 32.-054 T^fii4|71 



„., , „ „ décuno ejercido, cerrado tí dia 31 de di 

e.21¡4 N9 36.214 1.21^1 clembre de 1971 



28 BE JUNIO 

Sociedad Anónima 
Agropecuaria, Camercia. . 
Industrial y Fnnniciera 
Beg&itro 79* 12.951 

CONVOCATORIA 

Convocase a Asamblea Ordinaria para 
el 30 &H corriente, js y 3D ¡horas, ea 
Cangallo 564, 69 jago, jpafa tratan 

1* Design a r dos aacmñistas nrmar ac- 
ta. — I? Odoalderatían documentos Art. 
337 Códfeo de Cbmercla V Ejercicio, 
3I02I30. y Di^ñbuclán de Dtffldades. — 
39 JStectíón Stnfllnng. — Buenos Aires, 13 
de abril de 1971. — H Dheototía 

$ W. e.20¡L — S9 S4.314 »3B|4i71 

VAEFRO MEO 

SJU.CJ. 

CONVOCATORIA , 

Convócase a Asamblea nerwrai Ordi- 
naria para el dia 30 de abrH de 1971 a 
las 19.30 harás. lavaTte 3699. Capital Fe- 
Üeo\ para tratar el tíg ulente 
ORDEN DEL DIA: 

29 ConslderaElón documentos Art. 347, 
Código de CbmErcto, ejercicio al 31|12i70. 

39 Distribución de nHiWnripp . 

39 Semuneraclñn Directorio y autori- 
zación para exceder porcentual articulo 
12 Estatutos. 

4* El axAtm DirEctoreí y Síndicos. 

& De&bjnacióB de dos aceicnlstaE para 
firmar el acta. — El Directorio. 

I 78.— »»2fiJ4 N9 33440 v.26|4|71 
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VIGOMAB 

8. A. 

Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el día 30 de 
abril de 1971, a las 8,30 horas, en Ave- 
nida General Paz 10*150, 8* piso, Dto. 33, 
Capital Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración documentación Art 
847, Inciso l 9 del Código de Comercio 
al 31 de diciembre de 1970. 

2» Designación dé Directores y Sín- 
dicos. 

30 Designación de dos Accionistas para 
firmar el Acta de Asamblea. — El Di 
lectorio. 

$ 76 e.2014 N? 34.318 v.26|4|71 

VALIEC 
B.A.l.C. y F. 

N» 14J454 

CONVOCATORIA 
Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
a las 31 horas, en Teguclgalpa 1423. Cap. 
Federal, para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1« Consideración documentos Art. 347 
Código de Comercio, del ejercicio cerra- 
do el 31 de diciembre de 1970. 

2? Elección de Presidente, Directores 
f Síndicos. 

3* Designación de dos Accionistas para 
firmar el Acta de Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

I 76. e.20¡4. — N* 34.307 r.26|4|71 

VALENTÍN ALS1NA 

Sociedad Anónima 
Financiera, Industrial, 
Comercial, Agrícola, 
Ganadera, Forestal, 
Minera e Inmobiliaria 
N* de Registro: lOis 

CONVOCATORIA 
Convócase a ios señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el 
día 30 de abril de 1971, a las 8 y 30 
horas, en la sede social, calle Canfor- 
nia 1275, Capital, para considerar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 
1« Consideración de la Memoria, Ba- 
lance Genera], Cuadro Demostrativo de 
Pérdidas y Ganancias, Distribución' de 
Utilidades, Inventario e Informe' del 
Síndico, correspondientes a] octavo ejer- 
cicio, cerrado el 31 de diciembre de 1970. 
29 Elección de Sindico Titular -y Su- 
plente, por un año. 
39 Modificación de los Estatutos. 
49 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio 
Nota: Los accionistas, para asistir a ias 

Asambleas, deberán depositar sus 

acciones o el certificado de su 
depósito en un Banco Nacional o 
extranjero, en la Caja de la So- 
ciedad, con tres días de antici- 
pación como mínimo a la fecha 
señalada para su celebración. 
; 120. e.20¡4. — N* 34.287 T.26¡4|71 

VIDRIOS Y CRISTALES 
SANTA FE 

Sociedad .Anónima 

Industrial, Comercial 

y Financiera 

Registro N» 8.091 

CONVOCATORIA 
Citase a los señores occionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el 30 de abril de 1971. a las 18 ho- 
ras. eB Santa Fe 2937, Capital Federal, 
a efectos de considerar el siguiente: OR- 
DEN DEL DÍA: 1» Consideración docu- 
mentación al 31|12|1970 - Art. 347 del Có- 
digo de Comercio. 29 Elección de síndi- 
cos, titular y suplente y de dos accio- 
nistas para aprobar y firmar el acta de 
la asamblea. — El Directorio. 

$ 60.— e. 20|4 N» 34.926 r. 26¡4J71 

VÁZQUEZ 
S.A.C.I. e 1. 
Registro 9.798 

CONVOCATORIA 

Ctase a los Sres. accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria del día 30 
abril 1971, a las 19 hs., en Marcelo T. 
de Alvear 1327, Capital, para tratar el 
siguiente ORDEN DEL DÍA: 19 Consi- 
deración de los Doc de) Art. 847 C. 
Comercio, ejercicio al 31 diciembre 1970: 
2» Distribución üt. y Ret. directores y 
sindico; 3' Elec. de directoros, síndicos 
y de dos accionistas para firmar el acta. 

Bs. As.. 1SI4I1971. — El Directorio. 

$ 60 e.2014 N« 34.773 V.2614J71 



VANCOTJVER 
S.A.I.C.F. e I. 

Convoca a Asamblea General Ordina- 
ria para el da 30 de abril de. 1971. a las 
11 horas, en Corrientes 1312, piso 1,09, 
frente para: 

19 Considerar documentos Art 347 del 
Código de Comercio, por el ejercicio ce- 
rrado el 3111211970. 

2' Remunerados a directores y síndi- 
cos y distribución de utilidades. 

39 Elección de directores y síndicos. 

4* Designar 2* accionistas para suscri- 
bir el acta. — El Directorio. 

$ 60.— e. 20!4 N» 34.817 v. 26)4)71 



VAQU * 

Sociedad, Anónima 
Industrial y Comercial 
Ruiz de 103 Llanos 772 
Capital Federal 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, para el día 29 de abril de 1971, a 
las 18 horas, en Ruiz de los Llanos 772, 
Capital Federal, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 
V Consideración de la memoria, balan, 
ce general, cuadro de pérdidas y ganan- 
cias; inventario e informe del sindico, co- 
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 1970. 

29 Retribución al Directorio y sindico 
y distribución de utilidades.- 

39 Elección de directores, previa fija- 
ción de su número, sindico titular y su- 
plente, todos por un año. 

49 Designación de dos accionistas para 
que aprueben y firmen el acta de la 
asamblea. — El Directorio. 

s S 90.— e. 2014 N9 34*71 T. 26|4J71 

VERLINI BNOS. 
8. A. 

Industrial y Comercial 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, paia el 80 de abril de 1971, a las 
19 horas, en Ramón L. Falcón 6863, para 
tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 
1* Considerar documentos Art. S47, In- 
ciso 1» del Código de Comercio, eierci- 
cio al 31|12I1970. — 2? Elección de di- 
rectores y síndicos. — 3? Designar dos 
accionistas para firmar el acta. — El 
Directorio. 

- * 45.— e. 20)4 N9 34.542 v. 26¡4|71 

VALLEMAR 
S.A.C.I.F.C.A. 
Exp. N» 30.491 
Convocase a ios señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el día 30|4)7l, a las 19 horas, en 
Corrientes 3019, 69 p., Cap. Fed., para 
considerar el siguiente: ORDEN DEL 
DÍA: 19 Cons. Doc. Art. 347, Inc. 19) 
Cód. de Comercio en relación al ejer- 
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1970. 
2» Aumento de capital autorizado y emi- 
sión de acciones. 39 Elección nuevo Di- 
rectorio, síndicos y dos accionistas para 
firmar el acta, — El Directorio. 

I 52¿0 e. 20|4 N« 34.663 v. 26)4|71 

VISOLEN ~"""~ 

Sociedad Anónima 
Industrial, Comercial 
Registro Nf 3.247 

CONVOCATORIA 
Citase a ¡os señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el 30 de abril de 1971, a las 8 na, 
en Sarmiento 2454, 29 p., u 12, Capital, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración documentos al 311121 

1970, Art. 347 Código de Comercio; 2» 
Elección de Directores, Síndicos: 3» De- 
signación dos accionistas para firmar el 
acta. — Buenos Aires, 13 de abril de 

1971. — El Presidente. 

$ 67,60 e.20|4 N9 35.262 ▼. 2614)71 

VOLPINO LABORATORIOS 

Sociedad Anónima 
Comercial e Industrial 

Convocase a ios señores accionistas a 
la Asamblea Generai Ordinaria que se 
celebrara el 30 de abril de 1971, a ias 
18 horas, en Posadas 1564, primer piso, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de la documentación 
del art. 347, toe. 19, del Código de Co- 
mercio correspondiente ai ejercicio eco- 
nómico N9 16, cerrado e) 31 de diciem- 
bre de 1970; 2? Distribución de utilida- 
des: 8* Elección de Directores y Sín- 
dicos, titulares y suplentes; y 49 Desig- 
nación de dos accionistas para íirmar 
el acta. — El Directorio. 

$ 67,60 e.20|4 N9 35.411 v.26|4(71 

VARITA 
S.A.C.I. F.I.O.A. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971 a las 
15 hs„ en Avda. R. S Peña 628. piso 1». 
Oí. 2. Capital, para tratar la siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta; 2» Consideración de tos 
documentos del art. 347 del Código de 
Comercio; 3* Designación, del Directo- 
rio y Síndicos y sus retribuciones. — h 
Directorio, 46 - e2o|4 ^ ^ f «^ 

VIAL HIDRÁULICA 
S. A. C. L O. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los Sres. Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria nara el día 
30 de abril de 1971, a las 18 horas, en 
Moreno 970, 4» piso. Capital, oara tratar 
el siguiente. _ , 

ORDEN DEL DÍA: _ ntrm 

19 Consideración documentos Art. 347. 
Código de Comercio, correspondientes al 
ejercicio cerrado ej 31|12j70; 



39 Elección Directorio y Síndicos; 

39 Retribuciones al Directorio; 

49 Distribución de Utilidades; 

59 Capitalización Revalúo Contable Ley 
17.335 y Reserva para aumento Capital; 

6? Designación de dos Accionistas nara 
firmar el Acta. — El Directorio, 

$ 105. . — e.20|4 N9 35.644 V.26)4j71 

VITERBO 

S. A. C. 1. F, y A. 

N» 2L184 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 
a las 10,30 horas, en la Avda. Pte. R. 
S. Peña 760, 7» piso, para tratar el si- 
guiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Considerar documentos proscripto» 
Art. 347, inciso 19 del. Código de Comer- 
cio^ al 31 de diciembre de 1970. 

29 Nombramiento del Directorio y Sín- 
dicos. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la Asamblea. — EJ 



Directorio. 
I 75. 



e.20|4 N9 35.695 v.26¡4i71 



VESTAL 

Sociedad Anónima Agrícola, ' 
Ganadera, Industrial y Comercial 
Registro N» 6081 
Se convoca a Asamblea Genera] Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, a 
las 10 horas, en Belgrano 485, 4* piso, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA; 
*- 'P es L Knac . ,0n dc dos accionistas para 
desempeñar la tarea de escrutadores y 
1 ™~ d,* 6 *» de la Asamblea 
a . JS^sWeradón documentos Art. 347 
«el Código de Comercio. 

39 Elección de Directores y Síndicos 
para el Ejercicio 1971. ««uiw» 

, o ÍL Dl6trlbuci0n de utilidades y remune- 
dSotío! Directores y Sindico!. -El 

Nota, Recuérdase el articulo 16 de los 

— ■ Estatutos. 

$ 90.— e. 20|4 N9 35.687 V. 26¡4¡71 

VI D T ' 

Sociedad Anónima Constructora 
e Inmobiliaria 

Convócase a Asamblea General - Órdi- 
ga™*. Para el 30 de abril de 1971, a las 
19 horas, en el local de Cerrito 8Í0 P. 
B. B, a fin de considerar el siguiente: 

,. « ORDEN DEL DIA: 

19 Considerar documentación art. 347 
y concordantes del Código de Comercio; 

Cu 31|12|70« 

29 Distribución de utilidades. 
39 Elección de directores y síndicos. 
4* Elección de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directoría 

I 75.— e. 2014 N9 35.615 V. 26|4|71 

VEINTIUNO DE ABRIL 

Sociedad Anónima 
Comercial y Financiera 
Tronador 7L Buenos Aire!: 
Registro N? 5539 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordl 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 9,30 horas, en el local de la calle 
Tronador 71. de esta Capital, para tra- 
tar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
19 Documentación a que se refiere el 
articulo 347, inciso 19 del Código de Co- 
mercio del ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

£9 Elección de los miembros del Direc- 
torio y 81ndicos Titular y 8uplente. 

3* Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1971. — 
El Directorio. 

$ 75.— e, 20|4 N* 85.666 V. 26|4j71 



1 ALORITAS 

Sociedad Anónima «Comercial, 
Financiera y Mandataria 
Alslna 1957 - Buenos Aires 

CONVOCATORIA 
Convocase a Asamblea General Ordina- 
ria, para el día 80 de abril de 1971. a las 
17 horas, en el local de la callo Alsina 
1957, 5' K, de esta Capital para tratar 
el siguiente < 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de los documentos svr. 
tículo S47 del Código de Comercio, eo- 
rresjondiente al Elerckslo terrado el 31 
de diciembre de 1970: 

2» Elección de Síndicos y dos Accionis- 
ta para firmar el Acta. — El Directorio 
$ 90 e.2014 N* 33.888 V.2C4J71 

VIDA 

Viviendas Incorporadas 
Argentinas 8.A.C.I.C.I.A.F. 

CONVOCATORIA 
Convócase r los señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el día 30 de abril de 197' a la* 
19 horas, en Corrientes 1132, 4» piso, pa- 
ra tratar el siguiente 



ORDEN DEL DÍA: 

19 Considera, los documentos proscrip- 
tos en el Art. 347 inciso 1* del Código de 
Comercio por el Ejercicio cerrado el 3* 
de diciembre ae 1970. ,..< 

29 Nombra" un director y síndico tito- 
lar y suplente en reemplazo de los que 
terminan su mandato. 

3' Designar dos accionistas para fir- 
mar el Acta — El Directorio. 

$ 90 e.2014 N« 32.584 v.26l4|71 

V. MARTÍNEZ URIA 
S.A.I.C.I.F y A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a fr" señores accionistas a 
Asamblea General Ord naria a celebrarse ■ 
el día 30 de abril de 1871, a las 11 ñe- 
ras, en sarmiento 643. Esc. 136. Capital 
a efectos de tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración documentos Art. 147, 
inciso l? C. C. correspondientes al Ejer- 
cicio terminado el 31112 1970: 

2» Elección de directores y .«¡Índicos; 
' .»» Aprobación venta de campos: 

49 Deslgnac'ón de dos accionistas na- 
ra firmar el Acta. -* El Directorio. 

t 75 ¿2014 N' 33 926 MAfU 

VEMACO 

Comercial y Financiera 
CONVOCATORIA 
, Convócase a Asamblea uemral Ordl»' 
naria para < > de abril de 1971. 18.39 
horas, en Reconquista 63* Of. 23. Capital 
Federal, para tratar: 19 Consideración do-' 
ci-^enÚNs A11 347 inciso V d*>] CAdlitO 
de Comercio. Ejercicio al 31112170: V De- 
terminación del numero de Directores f 
elección de los mismos, de síndicos y de 
dos .colonista/, para firmar c A^-ta. — 
El Directorio 

$ 52.5C e.2014 N« £0.212 v 2614171 



VER >GA 

Soc : e4ad Anónima Comercial, 

Industrial. Intíob'I'arla. 

Financiara y A (Tronerarla 

Registro N» 33,<v<» 

CONVOCATORIA 
Se convoca a Awm^iea General Ordl. 
naria para el día 30 de abril de 1971. • 
las 19, horas, a r*" ,11 7i» r íe *"n el local de 
la Calle Florida 25». n**o 6* C" Cantal 
Pwleral a fin de t*a*nr el sieuleme OR- 
DEN DFL DT*' 1» "on-'riprar^n docn. 
mentos Art 347 tnei«<^ 19 de' Códipo de 
Comercio del E'e-c'^o parrado el SI 121 
1070: 2* Remune^a^An TVre"'uor< i <s v Sín- 
dicos: 3* Fi<ar el nnm°ro de D' r *>coref 
v elección de los »»i*nnon v flfn^fpns: 4* 
^kr el D^nós^o « ,a o»"p«Ma de Dire- 
tores: 5' Desden*» ^n d* rw accionista* 
para firmar el Act« — vy tH^ctorlo. . 
t 75 e.20i4 N9 32.627 v.' Mjn 



VICMAR 
8.A.C.T.F.I.A. 

Registre K* 10.777 

Convócase a Asamblea Ordinaria «1 39 
oe abril de 1971. 1**0 horas, en OlVwa 
2770, Capital, para trator: l« Con^dere* 
ción documentos Art 347 C. de C. E , "-e' • 
ció 31112170. DistHbu"ión utilidades' 9 
Aumento del Capital Antojado: s.«. Elee- 
clón Directores. Píricos v do«¡ ahcíonle- 
tas para flrm«*r Ac+» — El Director!". 
$ 49 &20!4 N« 33.558 v.26¡4t71 

VALFOS 

Sociedad Anónima. Inversiones 
Coméntales. Tn*i'írt<-»a , «s. 
Financieras e rnrooVi'aria» 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas ■ 
la Asamblea General Ordinaria oue qf 
celebrará el día 30 de ntni de 1971. ■ 
las 17 horas, en Atuel 425. oara tratar 
la siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la Memoria, In- 
ventario. Balance General. Cuadro da 
Ganancias v Pérdidas e Informe del Sin* 
dlco. correspondiente ai elercldo terwfr* 
nado el 31 de diciembre de 1970 

2* Resolver sobre el destino de tan 
utilidades 

S* Elección de Directores por un efity 
Sindico Titular T Síndico Suplente. 

4* Designación de dos accionistas 
aprobar y firmar -m acta de la 

Mea. — El Directorio. 

% 105.- e.2014 N r 35.394 v.26Mm 

V I S F R A N 
S.A.C.I.F. y A. 

K» de Reg.: 11.560 

Convócase a Asamblea General Ordk 
naria para el 80 de abrí: de 1971 a Mt 
14 horas, en Paraguay 729. 79 piso. 9% 
Capital, para tratar- 19 Conside~flr do* 
cumentos Art. 347. inciso 1*. del CodlN 
d* Comercio ejercicio 31il2f70. 2* Zteftt 
Síndicos y dos accionistas para firmar el 
acta. — El Directorio. 

* 37,50 C30J4 N9 34.108 V.2«|4|0 



Hgiiui M§ 



¿OLETOJ OFICIAL — Limes 36 de «t>rfl de W71 



TILMA 

t.A.C.I.F.I. y A. *«> 

CONVOCATORIA 
Convócase a a¿amolea General Ordl- 
Barla para el ¿la 80 de abril de lír/I, 

• las 20 horas, en el local de la calle 
Ecuador 850, Capital Federal, para tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL OÍA: 

X* Consideración documentación articu- 
lo 347 del Código de Comercio, cortes- 
pondiente a] ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 197u. 

2» Distribución de utilidades; retribu- 
ción Directorio y Sindico. 

3* Fijación del numero de Directores 
y elección de Directores y Síndicos. 

4* Designación de dos accionistas para 
Armar ej acta de Asamblea. — £1 Di- 
rectorio. 

* 90.- e2014 K» 15.225 T.2614171 

YIZENTAL Y COMPAÑÍA 

Sociedad Anónima, 
Comercial, Industrial, 
y Agropecuaria 
Convócase, a los señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a reali- 
zarse el día 30 de abril de 1971, a las 
18 horas, en la sede social, sita en la 
calle San Luis N9 3130 de esta Capital, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración de los documentos 
que prescribe el articulo 347 del Código 
de Comercio y distribución de utilidades 
correspondientes al 12 ejercicio cerrado 
«1 31 de diciembre de 1970. 
2» Honorarios Directorio y Sindica 
V Elección de Directores y Síndicos. 
4* Capitalización saldo revalúo ley nú- 
mero 17.335. , , . 

59 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta. 

El Directorio 

* 120.— e. 2214 N« 37.199 v. 2814171 

TIRNA 

B. A. C. L F. e L 

De acuerdo a lo dispuesto por los Es- 
tatutos, convócase a los Señores Accio- 
nistas a Asamblea General Ordinaria, 
Sara el dia 30 de abril de 1971, a las 19 
s., en el local sito en la calle Lavalle 
1666, 1er. Piso, Dto. "D", de Capital 
Federal, a fin de tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración de la Memoria,, Ba- 
lance General. Cuadro Demostrativo de 
Pérdidas y Ganancias, anexos respecti- 
vos y distribución de utilidades corres- 
pondientes al ler. ejercicio social cerrado 
ti 31 de diciembre de 1970. 

2» Fijación del número de directores 
fart. 7 Est. Sociales). 

3» Integración del Directorio de acuer- 
do a lo resuelto en el punto precedente. 

4? Designación de Síndico Titular y 
Buplente. 

5» Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 120.— e.22|4 N9 37.733 v.2S|4)71 

T. LEITWANN 
S.A.I.C.F. e 1. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, para el día 30 de abril de 1971, 

• las 11 horas, en el local de. la calle 
San Pedrito £>C-6. Capital Federal, para 
tratar e Istguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consic.er.-'.eWn de documentos art. 
847, inc. 19 del Código de Comercio, ejer- 
cicio terminado el 31 de diciembre de 
1970. 

2* Aumento de Capital Autorizado. 

3' Distribución de utilidades. 

4? Elección de Directores y Síndicos, 
titular y suplente. 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta de la Asamblea. 

El Directorio 

* 90.— e. 2214 N» 87.209 V. 28I4J71 

TIYA & LAPEYKE 
t.A.C.I.F.I-M. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971 a 
las 17 horas, en Balearse 773, 7? piso, pa- 
la tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración documentos Art 347, 
leí Código de Comercia ejercido cerra- 
én el 31 de diciembre ie 1979 

S« Fijación de) número de Directores y 
■n elección, y designación de ios Síndi- 
cos 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El presidente. 

$75.— e.20|4 N« 33.455 V.26|4J71 



VAN WAVEREN ARGENTINA 
i.A.C. e 1. 

Convócase i Asamblea General Ordi- 
naria pata el dia 30 de abril de 1971, 
a las 1750 horas, en 25 de Mayo 489. 
1* piro para considerar: 

1? Documentos Art 347. Inciso 1' C. de 

Comercio al 31|12>1970. — 29 Elección de 

Directorio. Síndicos y dos Accionistas 

para firmar el Acta. — El Directorio. 

I &2¿0. e.20|4. — N9 34.422 ?.23l4|71 



VALMTJ w" 

S.A C.I.I.M. y F. 

Enrique de Vedla 217» 
Capital 
Llamase a Asamblea General Ordina* 
ría para el próximo 30 de abril de 1971, 
a las 19 horas, en Enrique de Vedia 
2179, Capital para tratar 

ORDEN DEL DIA: 
19 Elerc *rt. 347 del Cód. de Comer- 
cio. 

¿* Elección de Directores y Sindico 
por un año. 

39 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

El Directorio 
% 68.— e. 22]4 N9 37.370 V. 28|4¡71 

VÁZQUEZ y COVINI 

Sociedad Anónima Comercial. 
Industrial, Financíela e Inmobiliaria 
Registro N9 12.1S6 

Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria pata el 30 de abril de 1971, a las 
19 horas, en Gaboto 549, Capital Fede- 
ral, para tratar: 

19 Consideración documentación con- 
table, ejercicio cerrado 31|12|70 

29 Distribución utilidades. 

39 Número y elección Directores y 
Síndicos. 

49 Designación dos accionistas para 
firmar el acta. 

* 90.- e.20¡4 N9 32.937 T.2«¡4171 

VIAJES MABSANS ARO ENTINA 
S.A.C.F. y M. 
Expte. N- 33.137 

CONVOCATORL- 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria paia el día 30 de abril ae 197i, a 
las 19 horas, en la Avenida Roque Eftenz 
Peña N9 825 89 piso, oficina N' 86, de 
la Capital Federal, para considerar 
ORDEN DEL DIA: 

19 Los documentos del art. 347, Inciso 
19 del Código de Comercio, Memoria, 
Inventarlo, Balance Genera], cuadro De- 
mostrativo de Pérdidas y Ganancias y 
Anexos, correspondientes al ejercido ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970. e In- 
forme de la sindicatura. 

29 Retribución a los señores Directo- 
res y Sindico. 

39 Determinación dd número de miem- 
bros que compondrán el honorable Di- 
rectoría 

49 Elección de los Integrantes de] ho- 
norable Directorio, eonforme ai estatuto 
social y la precedente resolución de la 
Asamblea. 

59 Electíón de dos señores accionistas 
para firmar el acta de la Asamblea. — 
El Directoría „ 

« 140.- e.20|4 N« 33.103 V.26l4|71 

VIVIENDAS CONDAL 
8.A.C.I.C.L.F. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria que se cele- 
brara el dia 30 de abril de 1971, a las 
9 horas, en la sede social Callao 671, 
P. 8', Capital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración y aprobadón de los 
documentos prescriptos por el articulo 
347 del Código de Comercio correspon- 
dientes al ejercicio cerrado el dia 30 de 
noviembre de 1970. — 29 Número y elec- 
ción de Directores, Sindico Titular y Su- 
plente. — 39 Designación de dos asam- 
bleístas para que aprueben y suscriban 
el Acta de Asamblea. — El Directorio. 

$ 67,50 e.20|4 N9 34.256 v.26l4|71 

VALFOR 

Sociedad Anónima Industrial, 

Comercial, Financiera, 

Inmobiliaria. Agropecuaria • 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores Accionistas a 
i Asamblea Genera] Ordinaria que se 
ctíeorara el dia 30 de abril de 1971, a 
las 8 horas, en la sede social, Cangalla 
3295, Canital Federal, para tratar el si- 
guiente ORDEN DEL DIA: 1» Conside- 
ración de la Memoria, Balance General. 
Cuadro Demostrativo de Ganancias y 
Pérdidas, Inventarlo e Informe ¿'' sin- 
dico al 31 de diciembre de 1970: "« r c 
clon del Directoría Síndico y Sindico su- 
plente: " Distribución de utilidades: 4' 
Designación de dos accionistas para fir- 
mar el Acta. — El Directorio. 

$ 90 e.20!4 N9 33.542 v.2&i4J71 



VICENTE PALMIERI E HIJO» 
8. A. Constructora, 
Inmobiliaria, Financiera, 
Industrial y Comercial 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
a las 9 horas, en el local Social, Avenida 
Montes de Oca N» 1068, para considerar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de documentos, artícu- 
lo 347 del Código de Comercio, informe 
del Síndico y Distribución de utilidades 
del segundo ejercicio finallado el 31 de 
diciembre de 1970 y Remuneración a Di- 
rectores y Sindica 
29 Elección de Directores y Síndicos. 
39 Nombramiento de dos accionistas 
para firmar el Acta. — El Directorio 

$ 90.— e.22]4 N« 37.721 V.28J4I71 



VIGO 

Sociedad Anónima Industriad 

Ccmeicial, Inmobiliaria» 

Forestal y Financiera 

Caries Calvo 358, Pta. Baja HT, 

Canital ^^ 

Expediente N* 16.611 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abrU de 1971, 
a las catorce horas, en el local social 
de Carlos Calvo 358, Fta. Baja "O", Ca- 
pital, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la documentación 
del Art. 347 del Código de Comercio co- 
rrespondiente ai octavo ejercicio cenado 
el 31 de diciembre do 1970. 

29 Distribución de utilidades. 

S' Aumento capital autorizado y emi- 
sión de acciones. 

49 Designación de Directores por cj 
término de un año. 

59 Designación de un Sindico Titular 
v síndico Suplente por el termino de 
un año. 

6 9 Designación de dos accionistas para 
firmar d acta de Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

f SO.- e.2014 N» 33.099 1.26*471 

VALER, S. A. 

Registro N9 26.86* 

CONVOCATORIA 

Cítase a los señores accionistas a la 
Asamuiea General Ordinaria a realizar- 
se el 30 de abril de 1971, a las 16 ho- 
ras, en Campana 51, piso 6», Dpto. *U" 
Capital, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos artículos 
347 Código de Comercio al 31|12il970: 29 
Elección del Síndico Titular y Suplente; 
3* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la Asamblea. — Bue- 
nos Aires, 16 de abril de 1971. — El 
Directorio. 

S 60.- e.21|4 N» 38-737 ».27¡4J71 

VALLADOLID 

Sociedad Anónima Comercial! 
Industrial, Financiera e InmobíHarta 
N» 19.604 

CONVOCATORLft, 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para d día 30 «de abril de 1971, 
a las 20 horas, en Venezuela 634, 4» pi- 
so, oficina 16, Capital, para considerar 
d siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Documentos que cita el articulo 347, 
inc. 19 del Código de Comercio, ejercí» 
cío al 31|12|70; 29 Elección de Directo- 
res y Síndicos Titular y Suplente; 3» 
Designación de dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directoría 

t 60.- e.20|4 N* 35.618 V.26J4I71 

VIGILANTE V CÍA. 
S.A.I.C.I. 

N* 6.974 

CONVOCATORIA 

«invocase Asamblea General Ordina- 
ria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 13.30 horas, en ei local Murguiondo 
2524, para tratar? 

1« Consideración documentos Art. 347, 
inc. 19 del Código de Comercia corres- 
pondientes al ejercicio cerrado el 31 de 
didembre de 197a 

29 Distribución de utilidades. 

39 Elección de Directores y Síndicos 
y de dos accionistas para firmar el acta. 
— El Directorio. 

t 75.- e.20|4 N* 35.207 ?.36|4|71 



VIAMAR 

Sociedad Anónima de Turismo 
C F 

' CONVOCATORIA 

Citase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el dia 30 de abril de 1971, a las 20 
horas, et Viamonte 626, Capital, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración documentos al 31 de 
diciembre de 1970, articulo 847 Código 
de Comercio: 29 Elección síndicos Titu- 
lar y Suplente: 39 Designadón dos ac- 
cionistas para firmar el acta, — XI 
Directoría 

C 62¿0 f.20r» W 33.7» ¥.2014171 

VIRREY MELÓ 
S.A.C.I.F.A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Extra- 
ordinaria para el día 29 de abril de 
1971, a las dieciocho horas, en Lavalle 
1646. fl9|31. Capital, para trata* «1 si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Disolución de la sociedad. — V 
Aprobación de la gestión realizada por 
el Directorio hasta la fecha. — 3 9 De- 
signación de dos accionistas para' fir- 
mar ej Acta. — El Directorio. 

I 45. «.2114. — H» 36.238 V.37HJ71 



VILLEGAS MTJNQZ 4 COMPAÑÍA 

I Sociedad Anónima, 
< Comercial e industrial ''■ 
ttaipú 349 v Róenos Aires 

CONVOCATORIA 

Convócase a les accionistas de Vilto* 
gas Muñoz & cía. 8.a. Cora, e ind., a 
la Asamblea General Ordinaria, a cele- 
brarse el día 30 de abril de 1971, a tas 
17 horas en el local social, Malpü 349, 
para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

I» Lectura y consideración dd Inven*' 
tario, Balance General, Cuenta de G&* 
nancias y Pérdidas, Memoria e Informo 
del Sindica correspondiente ai 33 EJer«' 
ciclo cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Destino, de las utilidades. 

39 Elección de un Sindico Titular f 
un Sindico Suplente por el termino dó 
un año. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra aprobar y firmar d Acta de la Asam- 
blea. 

, El Directorio 
$ 120.— e. 22¡4 N« 37JI8 V. 28|4lU 

VIRAS SAN MARTIN 

Sociedad Anónima, 
, Industrial, Comercial. 
Financiera e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Se convoca a los señores accionistas, a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
realizara el dia 30 de abril, a las 21 
horas, en el local social calle Pinto 3313, 
Capita Federal, para .considerar d si- 
guiente'. _ 

ORDEN DEL DIA: 

19 Lectura, consideración y aprobación 
de la Memoria, Inventario, Balance Ge- 
neral, Cuentas de Ganancias y Pérdidas. 
Distribución de Utilidades e Informe del 
Sindica correspondiente al ejercicio eco- 
nómico cerrado d 31 de diciembre do 
1970. 

29 Remuneración de Directores y Sín- 
dicos. _ __ , 

39 Elecdón de Directores Titulares t 
Supientes. , _, . 

49 Elección de Sindico Titular y Su- 
plente. 

fff Elecdón de dos actíonlstas para 
anrobar y firmar d acta de Asamblea. 
El Directorio 
f 120.— e 22|4 N9 37.285 v. 2814171 

VENTALUM 

Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
Convócase, a Asamblea General Ordl* 
nana para el dia 30 de Abril de 1971, s 
las 10 horas, en el local de la calle 
OHlgglns 2047, 79 Piso, Capital Federal, 
a efectos de tratar el slgultnte 
ORDEN DEL DIA: 
1« Consideración de los documentos 
prescriptos por el Art 347 del Código de 
Comercio, del ejercicio cerrado el 31 de 
Diciembre de 1P70. — 2» Fijación del nú- 
mero de Directores y su elección y de- 
signación de Síndico Titular y Sindico 
Suplente. — 39 Retribución a los Direc- 
tores y Síndicos y Distribución de Uti- 
lidades. — 49 Designación de dos accio- 
nistas para firmar él Acta. — El Direc- 
torio. 

$ 46.— e.22¡4 N« 37.813 v.2614|71 

V O lil M P A 

Sociedad Anónima Industrial. 
Comercial, Financiera e Inmoblllarli 
Córdoba 832, 19 p!so, ofldna "A" 
T.E. 31-2610, Capital 
Inscripción N9 14.660 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Ordinaria pare 
el día 80 de abril de 1971, a las 9 horas, 
a realizarse en la Avenida Córdoba nú. 
mero 392, 19 piso, oficina "A", Capital 
para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DZA: 
19 Consideración documentos Art. 347 
del Código de Comerdo, del ejercicio fi- 
nalizado al 31 de diciembre de ¿970 

2» Elección de Síndico titular y su- 
plente. 

39 Designación de dos accionistas pan 
firmar el acta. — £1 Directorio. v 

* 75.— e.2014 N« 33 523 «.26I4J71 



VIGÍA 

S. A. Comercial, Industrial, 
Inmobiliaria y Financiera 

Se convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria para el 
día 30 de Abril de 1971, a las 19 horas, 
en d local de la Avenida Corrientes -N» 
316, 3er. piso, oficinas 8621370. de esta 
Capital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración de la Memoria In- 
ventario, Balance General, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas al 31 de Diciembre 
de 1970 e Informe del Sindico. 

29 Elección de Sindico Titular y Sindi- 
co Suplente (por 1 año) y honorarios dd 
Sindico saliente. 

3*' Designación de dos accionistas para' 
firmar d Acta de la Asamblea. — El Di- 
rectoría 

I 75.— 6.22J4 N9 37.575 v.28|4|71 
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VOLÜMAER SUDAMERICANA 

Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 
*" Convócase a los señores accionistas a 

• la Asamblea General Ordinaria a reall- 

• terse el 30 de abril de 1971. a tos 17 

• horas, en el local de Avenida Corrientes 
- 1145, ¥> piso, Capital, con el fin de tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
V> Consideración documentos Art. 347 
' del Código de comercio correspondientes 
' ¿T ejercicio finalizado el 3111211970. 

2« Fijación del número de Directores 
" y elección de los mismos y de Síndicos 
Titular y 8uplente por un ano. 

3» Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el Acta. — El L»- 
rectorio. ^ ^ ^^ ^ 31S>U y2ñ ^ n 

• VIDRIOS Y ESPEJOS 

Sociedad Anónima 
Industrial, Comercial, 
Financiera e Inmobiliaria 
Expediente N« 16.598 _„„.„_. 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Convócase a los señores- Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que ten- 
drá lugar el dia 28 de abril de 1971 e 
las 17 horas en la sede social, Grai 
José G. de Artigas 1560, Capital, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1?~ consideración y aprobación - de ia 
Memoria, inventario, Balance General, 
Cuadro Demostrativo de Ganancias y 
Perdidas, correspondientes al octavo ejer- 
ciclo cerrado ei 31 de diciembre de 1970 
2? Distribución de utilidades. 
39 Elección de Directores Titulares. 
,49 Elección de Síndicos, titular y su- 

• píente. 

59 Designación de dos accionistas para 
que firmen y aprueben el Acta. — El 
Directorio. ^ ^ __ ^ ^^ T>afí|4|1l 

VIB S.A.C,I.A. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Extra- 
ordinaria para el día I* de abril de 1971 
a tas diecisiete ñoras, en Lavalle 1646, 
99131, Capital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
I» Disolución de la sociedad. — 2* 
Aprobación de la gestión realizada por 
el Directorio hasta la fecha. — 39 De- 
signación de dos accionistas para fir : 
mar el Acta. — El Directorio. 

$ 45. e.2114. - N9 36.237 v.27|4,71 

VICTORIO M. SCOVA221" 

Sociedad Anónima 
Industrial, ComeiciaJ, 
Agropecuaria e Inmobiliaria 
Sánchez 2233 • Capital 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores Accionistas 
a Asamblea General Ordinaria para el 
día 30 de abril de 1971, a las 18 horas, 
en la calle Sánchez N9 2236 de esta 
Capital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19- Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. 

29 Consideración documentos Art, 341 
de» Código de Comercio, para el 3er. 
Ejercicio, cerrado el 31 de diciembre 
de 1970. 
39 Distribución de Utilidades. 
49 Retribuciones a Directores y Sin- 
dico. 

59 Designación de Directores y Sín- 
dicos. — El Directorio. 

$ 90. e.2114. - N9 36.271 V.27|4|71 



VIVIENDAS TARZAN 

Sociedad Anónima, 
Comercial, Inmobiliaria, 
Industrial y Financiera 
N» 19.264 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
realiza el dia 30 de abril a las 10 boras, 
en el local social de Avenida de Mayo 
930, Capital, para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: I 

l* Acogimiento a. la Ley 18 529. — * I 
Consideración de la Memoria, Inventa- 
rio Balance General. Cuenta de Ganan- 
cias y Pérdidas e Informe del Síndicc 
al 31112170. — 39 Remuneración del Di- 
rectorio y Sindico, y distribución de uti- 
lidades. — 49 Elección de Directores Ti- 
tulares y Directores Suplentes — 5 o Eiec 
ción de Síndicos. - 69 Canje de títulos 
definitivos. - 79 Destino de inmuebles. — 
89 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. - El Directorio. 

, $ 90 e.2014 N9 31.615 v.2614171 

VÉSPERO S. A. 

Comercial, Industrial, 
Financiera y A-rropecuaris 
Registro N» 21.895 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
30 de abril de 1970, a las 10 horas, en 
el local social de la Avda. R. Sáenz Peña 
628 < entrepiso), Capital, para tratar el 

siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos Art. 347 
del Código de Comercio. Ejercicio cerra- 
do el 31 de diciembre de 1970. 



2* Elección de. Sindico Titular y Sín- 
dico Suplente por un año. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta de.- Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

~$ 75. e.21|4. — N9 36.026, V.27¡4;71 

V I X A 

Sociedad Anónima 
Industrial, Comercial, 
Financiera e Inmobiliaria 
Besares N? 2650 - Bs. Aires 
CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores Accionistas 
a Asamblea General Ordinaria a reali- 
zarse el día 30 de abril de 1971. a las 
18,30 horas, en ei local de la calle Be- 
saies N9 2650, Capital Federal, para con- 
siderar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de los documentos 
prescriptos por el artículo 347, inciso l 9 
del Código de Comercio, correspondientes 
al Ejercicio' cerrado el 31 de diciembre 
de 1970. 

29 Remuneración al Directorio y Sin- 
dico. 
39 Elección del Directorio y Síndicos. 
49 Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el Acta — Bl Direc- 
torio. 

% 90. e.21|4. — N» 36.027 v.27|4¡71 

28 DE OCTUBRE 
Sociedad Anónima 
Inversora y Financiera 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores . Accionistas a 
la Asamblea General Oí diñarla que se 
celebrará el 30 de abril de 1971, a las 
12 horas, en Avda. Pte. Roque Sáenz 
Peña 647, 3er. piso, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 
. 19 Consideración de los documentos a 
que se refiere el Art. 347 del Código 
de Comercio, correspondientes al ejerci- 
cio cerrado el 31 de diciembre de 1970 
y disto lbución de utilidades. 

29 Fijación del número de Directores 
y su designación. 

39 Elección de Síndico Titular y Su 
píente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

$ 90. e.21|4. — N9 36.041 v.27¡4|71 

V I X ' 

S.A.C.I.F.I. 

'Registro N» 29.262 - 

De acuerdo con las prescripciones le- 
gales y estatutarias, el Directorio con- 
voca a los señores Accionistas a ja 
Asamblea General Ordinaria que 6e rea- 
lizará el día 30 de abril de 1971, a las 
11 horas, en Rivadavia 3855, Capital Fe- 
deral, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta. 

^J ? rS2 ns,de , rac l 6n documentos Art. 347 
aei Código de Comercio, correspondiente 

d lino - cerrad ° €l 31 de diciembre 

39 Destino de las utilidades. 

Dhectoíes 1611 deJ número y «lecctón de 

™ 69 JPf,^ ón „ de ** Sindico Titular y 

S 105, e.21|4. — N9 36.008 V. 27(4171 



ORDEN DEL DÍA; 
19 Consideración documentos Art. 347 
C. C. al 31 de dlctembe'de WiO; 2 o Dis- 
tribución de utilidades- 39 Apiopaclóh 
de lo actuado por el Directorio en todo 
lo relacionado con la cesación de la "ac- 
tividad industrial; 4? Liquidación de la 
sociedad, Art 12 de los Estatutos: 5 o 
Elección de Directores y Sindico y dos 
accionistas para firmar el acta. — Bue- 
nos Aires, 10 de abril de 1971. — El 
Directorio. 

$ 90.- e.21|4 N9 36.842 v.27|4|71 

XX SETIEMBRE 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial y Financiera' 
Austria 2012. Capital iederal 
Expediente N* 19.494 

CONVOCATORIA 
Convócase a ios señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
efectuará el dia 30 d<> abril de 1971, a 
las 21 hs., en Austria 2012, Capital, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración de los documentos del 
artículo 347 del Códigc de Comercio. 
29 Elección de Directores y Síndico. 
39 Aumento del capital autorizado y 
emisión de acciones. 

49 Designación de 2 accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 75.- e.21|4 N9 36835 v.27¡4(7l 

VALORBAN 

S. A. Coro, y Fin. 
Reg. N9 17491 

CONVOCATORIA - 
Convócase a Asamblea Gral. Ordina- 
ria para 3014)71, 10 hs., Reconquista 470, 
para tratar: _ 

19 Consideración documentos Art. 847 
C. C. ejerc. 31(12(70: 29 Distribución uti- 
lidades. Remuneración Directorio y Sín- 
dico; 39 Fijación número dé miembros 
del Directorio .designación Directores y 
Síndicos; 49 Designación de dos accionis- 
tas para firmar el acta — El Directorio. 
$ 52,50 e.2114 N9 37.038 v.27|4|71 



VJMAC _., _._ w ... 

Sociedad Anónima. Comercial, 
Industrial, Financiera ; 
e Inmobiliaria 

Registro N? 13.836161 > 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamb.ea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
la* 19 horas, en la sede legal calle Hipó- 
lito Yrigoyen N* 615, piso 6», üep.-'B", 
Capital, para tratar el siguiente: 
ORDEN del día: 
19 Consideración de los documentos 
art. 347 del Código de Comercio corres- 
pondiente al ejercicio cerrado e¡ 31 de 
diciembre de 1970. — 29 Fijación dei nú- 
mero de Directores e integración del mis- 
mo. — 39 Designación de Síndico Titu- 
lar y Suplente. — 49 Designación de dos 
accionistas para firmar el acta. — Bue- 
nos Aires, abrü 14 de 197L — El Direc- 
torio. 

| 76.— e. 21(4 N» 36.454 v. 27¡4|71 

VARI— TECH 
S. A. I. O. 

Estructuras Metálicas 

CONVOCATORIA 

El Directorio convoca a los señores ac- 
cionistas a Asamblea General Ordinaria 
para el dia 30 de abril de 1971 en Alslna 
1535, 29 piso, Capital Federal, a las 20 
horas, para tratar el siguiente: • 
' ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración de los documentos a 
que se refiere- el árt. 347 del Código' de 
Comercio, correspondiente al ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970 y dis- 
tribución de utilidades. 

29 Determinación del" húmero do ti- 
tulares que comprendan el - Directorio J 
elección de los mismos. 

39 Elección del Síndico Titular v Sa- 
piente. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directorio. 

$ 97,50 e. 2114 N9 35.752 v. 27|4¡71 



VISAMAR 
S.A.C.I.F.I. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los Sres accionistas a la 
Asamblea Ordinaria que se llevará a ca- 
bo el 30 de, abril de 1971, en Corrientes 
2621, 69 piso, Of. 64. de esta Capital, a 
las 9 horas, a efectos de considerar la 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los elementos del 
art. 347 C. C, correspondientes al ejer- 
cicio finalizado el 31 de diciembre de 
1970; 29 Ratificación actuación Direc- 
tores; 39 Distribución de utilidades: 49 
Designación de Directores y Síndicos: 59 
Designación de dos accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

* 75.- e.21|4 N» 36.912 v.27|4|71 



VADEMA 
S.A.C. e I. 

Expediente N9 26.776 

CONVOCATORIA 
Citase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el 30 de abril de 1971, a las 19 horas, 
en Luís Sáenz Peña 250, 4» piso. Capi- 
tal, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: ' 
1« Consideración documentos al 3M121 
70, Art. 347 C. de C; 29 Elección de 
Directores y Síndicos Titular y Suplen- 
te por un año y designación de dos ac- 
cionistas para firmar el acta. — Bue- 
nos Aires, 14 de aoril de 1971. — El 
Directorio. 

t 67,50 e.2114 N9 36.198 V.27(4|71 

VIEJO SAUCE 

Sociedad Anónima Comercial. 
Industrial. Financiera, 
. Inmobiliaria r Agropecuaria 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Genera) Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971 
a las 16 horas, en la Avda. Córdoba 657, 
109 piso, para tratar • 



VALENCIANA ARGENTINA 
JOSÉ EISENBERG V CÍA. 
S.A.C.I.F.I. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General ordi- 
naria para ei día 3 de "mayo de 1971, a 
las 8 horas, en Caseros 2052. : Capital, 
para tratar lo siguiente. 

ORDEN DEL DIA. 

1* Consideración ue los documentos del 
art. 347, inc. I 9 del C. de C. por el 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970. • ^ J 

2^ Distribución de utilidades 

39 Elección de Directores, en el nú- 
mero que fije la Asamblea, de Sindico 
Titular y Síndico Suplente. 

49 Designación de dos accionistas pa- 
i-a firmar el acta. — El Directorio. 

$ 75.- e.21'4 N9 36.678 V.27|4|71 

VTJLE 
8.A.C.I.F.A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
narla para el día 30 de abril de 1971, 
a ws 18.30 horas, en Alsina 2054 Ca- 
pital Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración de los documentos 
comprendidos en el artículo 347, Inc 19. 
del Código de Comercio. • correspondien- 
tes al ejercicio N9 2, cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. 

29 Ratificación de la actuación del Di- 
rectorio hasta el dia de la Asamblea. 

39 Aumento del capital autorizado. 

4' Elección de cinco Directores Titula- 
res, un Síndico Titular y otro Suplente. 

59 Designación de dos accionistas para 
suscribir el acta de Asamblea — Bue- 
nos Aires, 6 de abrí ide 1W1. — Ei Di- 
rectorio. 

$ 120.- e.2114. N» 36.561 V.27|4|71 



VIDRIOPLAN 
S. A. C. e I. 

Expediente N9 19.085 

CONVOCATORIA 
Se convoca a ios señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que ten 
drá lugar el 30 de abril de 1971, a las 
11 horas, en el local de la Compañía, La. 
valle 534, 69 piso, para tratar lo si- 
guiente: _ . 
, ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración de la memoria anual 
Inventario. Balance general cuadro de 
mustratfvo út ganancias y pérdidas y dic- 
tamen del Síndico, correspondientes al 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
1870. 

29 Distribución de utilidades. 

39 Elección de directores y síndicos. 

49 Remuneración del Directorio y Sin- 
dico. 

69 Ratificación de lo actuado por el 
Directorio respecto de los sueldos asi? 
nados a ios Directores Gerentes. 

69 Aumente del Capital Autorizado. 

79 Nombramiento de dos accionista- 
para firmar el acta de la Asamblea. - 
El Directorio. _ „ 

$ 135.— e. 21¡4 N< 35.827 r. «|4|7l 



VANYL 

S. A. C. I. F. I. M. 8. 
Registro 26059 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, * 
las 9 horas, en el local social, Loyola 554 
para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Designación de dos accionistas pan 
firmar el acta. 

29 consideración documentos anlcult 
347 del Código de Comercio, ejerció!* 
31112(70. 

39 Distribución de utilidades. 

49 Elección de Síndicos Titular y Su- 
plente. — El Directorio. 

$ 75.— e. 21¡4 N9 36.479 T Vt\^fí 



VUCOTEXTIL 
8. A. 1. C. y F. 

Fábrica de Casimires 
Hilandería, Tejeduría 
Tintorería, Apresto 

. CONVOCATORIA 

Convócase a los señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que ten- 
drá lugar el día 30 de abril de 1971. a uta 
12 horas, en las oficinas de su plante in- 
dustrial sita en la calle Avda. Andrés 
Rolón 1867, Beccar, Partido de 8an Isi- 
dro, provincia de Buenos Aires para tra- 
tar el sigílente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la memoria, in- 
ventario, balance general, cuenta de ga- 
nancias y pérdidas e informe del Sindico, 
correspondientes al 199 ejercicio cerrado 
el 31 de diciembre de 1970, 

29 Proyecto de distribución de utilida- 
des, que incluye el pago del 8 oto de di- 
videndo en efectivo. 

39 Capitalización Saldo Revalúo Con- 
table Ley 17335 (Tercera cuota). 

49 Fijación del número de miembros 
del Directorio. 

69 Elección de Presidente, Vicepresi- 
dente v Directores. 

69 Elección de Síndico titular y su 
píente. 

79 Designación del Contador Certifi- 
cante, titular y suplente, para el ejercicio 
económico N9 20, que cierra el 3V12171 J 
determinación de su retribución. 

89 Designación de dos accionistas pn- 
rá firmar el acta de la Asamblea. 

Nota: Se recuerda a los señeres accio- 
nistas que deberán, de acuerdo con «1 
artículo 21 del Estatuto Social, depositar 
en la Sociedad tres días antes del seña- 
lado para la realización de la Asamblea, 
sus acciones o un certificado oue acredi- 
te su depósito en un Banco del país • 
del exterior y retirar la tarjeta de ad- 
misión a la Asamblea. 

El depósito se podrá realizar en h 
calle Uruguay 369, Capital Federal, dea- 
tro del horario de 9 a 13 horas yo en 1» 
calle Avda. Andrés Rclón 1867. Beceat, 
Partido de San Isidro, provincia de Bu». 
nos Aires, dentro del horario de 14 ft 
18 horas, hasta el dia 26 de abril M 
1971. inclusive. 

Buenos Aires. 14 de abril de 1071. — 

El Directorio • 

$ 195.— «. M|4 N9 36.337 V. »W* 
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TIVIENBAS £L GAPCMQ ■— -. 
I.A.C.l.C.l.F, . ,. 

coNVobaasoBiA 1 -o. 

Convócase a los señores accionistas b 
Asamblea General Ordinaria me se cele- 
brara el día 30 fie atoa -a las 14,30 bofas, 
m 3a. sede social Bernardo de Irigoyen 
Ha, Capital, para tfratar el siguiente 
-ORDEN DEL DÍA: . ■ 
' l* Consideración y aprobación, dé los 
documentos prescriptos por el srractílD 347 
del Código de Comercio «srrespondientes, 
al ejercicio cerrado el día. 39 de novlern- 
¡tee de 1979. — 2" Humero y elección de 
Directores, Sindico TiColar y Sede nte. — 
fí Deágnacicn de dos «sañibfeástris para 
«se aprueben f suscriban el Acta de 
isanSüea. — El Directorio. 

t &¡&i e.20¡4 N» 34255 v.26.4;7i 



VADUOORI 

S. A. - • .. . 

de SaTkios y Mandato* 
Registro N° 18480 

CONVOCATORIA 
Convocase a los señores accionista^ a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrará «3 día SO de «tarQ. de 1971, a 
teís- horas, en el local calle Afcreno 
1SSSL riso 2? "C", Capital, pata considerar 
iTsIgnienle < ..■ . . . •• 
ORDEN DEL D2A: 
<I? Consideración de, la Mfomoria. la- 
Tentarlo, Balance GenTral Cuenta , de 

rfftg ^flnMQc y Pérdidas <& Tnfrmmp del Sua- 

, ÍBbb correspondientes a?, ejercido N? 6 
«nado el 31 tic dlcjEmfcre.. de 1970. — 
S» Elección de DlréctorES Taimares y Sa- 
pientes de acuerdo ¿1 aplteute V de los 
Estatutos. — 3* Eección de Sindico 13- 
Whu- y Sqpiente. — 47' Desagracien de 
Sos accionistas para firmar el Atfta de 
Ja Asamblea. — 13 Directorio. 

f 82,50 e.20!4 W 34.228. Y26 4|71 1 

VESTTTES 
S.A.C.I. 

Legaja 33.793 



LEDO 7 CUL 

Sociedad Anónima 
Comercia e Iad&s&aal -■ ' ; ■ J 
Arda, de Maye 1579; Ser. > piso,' of. 4 
Buenos Aires 
Expediente N* 29,99 ■ •■ 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CONVOCATORIA 
Se Invita a los señores accionistas t 
participar de la Asamblea General Or- 
dinaria que tendía lugar el día 30 de 
abra de 1971, a las 11 horas, en el local 
sito en la Avenida Ángel Gallardo 653 
Capital Federal, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 
1» Consideración de ra Bestión del Di- 
rectoría. — 2' Consideración ele la meme 
ria. balance general, cuenta de £ananciaE 
y pérdidas, distribución de utilidades, e 
talarme del Síndico, correspondientes al 
ejercicio económico 2?? 3, cenado el 11 
de diciembre de 19701 — 3? Designación 
de Síndico Titular y Sindico Suplente 
— 4' Designación de doi acclnnisias pa- 
ra que aprueben y firmen el acta de la 
Asamblea. — Buenos Aires. tSo.11 13 de 
1971. — 13 Directorio. 

$ 90.— e."2W -K* J&.'SCá F. 27I4J71 



•l 



vAixEB' \ - .,"■;: ,.'■".'", 

Sociedad Aatoima ; 
Indosírlalr Fimoietera, ','. "' 
Inmobiliaria > ; Agropecuaria • 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General OrdI-, 
naria para tí dia 3D de abril de 1971. 



para tratar ei siguiente 

ORDEN DEL D1AJ 
1* Consideración y Aprobación de la 
nocurnentedónprescripla por el artícu- 
lo 347. Inc. 1P dé: Código de Comercio, 
Ejercido al 3115 70. - 
2» Destino- del Revalün Contable Ley 
eESS**?**** Asamblea Gene, I itM - OgDgtodfa ¡de 3a capitaliza 



ral Ordinaria ■ para -el día 30 de abril 
de 1971. a las 20 horas -en el ñonñeilio 
social. Bartolomé Mitre -2430. Buenos Ai- 
res. para tratar como 

ORDEN DES. DIA: 

1» Consideración de tas documentos 
«Humerados en el Art. 353 del Código 
se Comercio. 

2 o Propuesta de dlstriboctSa de utili- 
dades. 

3» Ucccbrarnícnto del eazso Directorio. 

4» Designación de 2 ao&oinstas para 
■aseriblr eS. Arta - B Presidente del 
UÉrtctoris. 

$ 90 e.20!4 N? 84.173 V26471 

VIÑEDOS T BODEGAS 
LAS VEGAS 

Sociedad Anónima 
Agrícola, Industrial, > 
Comercial e Inmobiliaria 
Expediente N* 12.229 

CONVOCATORIA 
Convócase a !ns señores asaácnistas a 
Asamblea General Ordinaria a efectuarse 
el 30 de abril <3e 1371 a las 4 horas, en 
Carrito 512. Y? piso, Dpta. 3, paia tratar 
el süguifntp 

ORDEN DEL DÍA: 

W Conslfíeración de tes doenmenfes *s- 
l«3»tecídC5 en el art. 347, Cód. de Com. 

?a 3iiiy7i3 

1» Elección de directores y ündiote 
3» Designación de dos «otícnlátas par* 
firmar el acta. — El Direoteto. 

% 75.— e.EIt lí» 37.T18 v.28|4 71 



FAN HETT 
S.A.C.I-T.1.A. 

Convócase a Asamblea General Oríina- 
üte para el dia 30 de abtü de 1971 a las 
IV tomas, en el local social de la «alie 
AcevEdo 251. Capital, para laaSar el si- 
guiente 

ORDEN DELDIA: 

1» Designes: jn de dos accionistas para 
firmar el acta. 

39 Cojiiderecion de los documentos del 
art. 347. Inc. I o del Código de Comercio. 
oorrespondlentes al 3er eferclcio cenado 
el 31 de Diciembre de 1970. 

3P Beliíburión a las Directores y des- 
tuso de ias utilidades. 

4* Elección de los Directores para el 
próxlms eíercíckí. asi como un síndico 
&fslar r una suplente. — E Directorio. 
$ 75.— e.2Z!4 W 37.720 v.28¡4'¡71 



«ion de la l*. 2* y 3»- cuota 

3* Capitalización del Revalóo Contable 
Ley 15.272. 

4» Destina de los saldos de Reserva 
Facultativa y para ear£te"fear. 

59 Modificación oel Estatuto SodaJ. 

6? D^tricudán de dffidades 

l'Elecdóij.dEl Dlrectoric s Síndico. 

8? Designaraón de dos Aecianistas para 
firmar el acta. 

( 105 t2u;4 N» 33543 v^6,»4¡íl 



. ORDEN DEL J3IA; 

1« Considerar loe documentos gue ella 
el articulo 347, Unclso ,1í del Código de 
Comercio, correspondientes al' EiericlcSi 
cerrado el si ae diciembre de J97A. 

2? Fijar numero de miembros del Di- 
rectorio y elegií ' D'rectores y Smdlcr» 

3' Deslgar dos Accionistas para que en 

nombre y representación de la Asamblea 

aprueben y firmen el Acta. — El Direo- ; 

torio. 1 

t 75 e.2C¡4 N» 33.931 V.26j4¡71¡ 



IVEPSA 

S.A.C-I.F.A.I. r de «. ; S, 

CSonTócase a Asamblea 5aieral Ordi- 
naria en Corrientes N? 2565, P£Q. 18, 
Oí. 7, Capital Federal,, para :1 S « ma- 
yo de 1S7L, a las 17 lis., para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: '■ 

1* Tratar Documentos Art. 347, Códi- 
go de Comercio, Ejercicio «lado el 31 
de diciembre de 1970; 29 Eleccie. de 
Directores y Síndicos'; 3' Ren^mesraclán 
Directores y Síndicos « Imantación Re- 
sultados; Vf Designacl&i.-.de' dos oorto- 
nistas para firmar el acta. — EL Di» 
tectorjo." " " 

$ 75.— ts.'?Sl4,lí»;,a7,.'M yJ2&J4J71< 

WECHECO 
C.I.F.S.A. 

Convócase a Asamblea General Ordl- 
narta de Atctonfctas para el tns 3o' de 



a las 19 horas en ai sede social «alie n*™ J 16 ,^? 3011 ^! I^¿ ™ n ™ , Jr 
Salvador María de, Carril 3555, Capital; ¡abril *¡ ^£71. a las «30 horas, en la »- 
j» «uu. t- de de Corrientes CfiaS: Capdal Feds-al, 

a fin de considerar el siguiente 



VIASAE 

CONVOCATORIA 

Se resuelve convocar a. les accionistas 
de "Vlncs Ar^ntínos. Scsciedad Anóni- 
ma Exportadora, Comercia] e Industriar' 
a la Asamblea Gensra] Ordinaria de 
Accionistas, primera convocatoria, para 
el dia 30 de abril de JJ71. a las 18 ño- 
ras 30 minutos, en sus oficinas d> la 
Avenida Juan B. justo 1083. 1' piso. C!&- 
oltal Federal para considerar el siguien- 
te 

ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración de la documentación 
Art. 347. toe 1* del Cdfiizo de Comer- 
cia correspondientes a! ejercicio econó- 
mico finalizado el 31 de diciembre de 

una 

Vf r^msMeTaelón tíe ¡los honorarios del 
Directorio ▼ Sindica. 

3* Eecrión de los SEJgmfaros del Di- 
retíbortc Sindico titular y Suplente 

4» Designartón de. dos aotíonlstas oa- 
ra firmar el acta de Asamblea. - Bae- 
qos Aires 12 de abril de.lSVI — W 

t 105.- S.23I» se» 3S5S9 V.26C71 



ORDEN DEL DIA: 

3* Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General y Cuadro Demostrativo de 
Ganancias y Pérdidas, correspondientes 
al Ejercicio «errado al 3Ulsy70. 

2* Propuesta distribución de 1 resultado. 

3» Designación de Contador Certifican. 
te Ejercido 1S71. y fijación temerarios. 

49 Consideración de las remunerac'aies 
percibidas por el Directarlo por 4 10.773,3b. 
í _ exceso del límite del 25 o]o sobre el 
monto de las utilidades del E|erc5cio ce- 
rrado el 31112170, de acuerdo con Jas nca- 
mas de la Comisión Nacional de Valo- 
res. 

5» Designación del Sindico Titujar 7 

Í Sindico Soptente. 
6* Desrgnación de dos acclomstas para 
firmar el Actr. — El Directoría . 

Kola: Las acolares deberar depositar- 
se en la sede, antes del . 26 de abril a 
las 13.30 horas como condición radis r «n- 
sable para la asistencia a la Asamblea. 
Hasta esa fecha se reciben las argones 
diariamente en Corrientes É699, Capi- 
tal FederaL d« * a 18 baras. 

3 150 ear-4 tí* 3G.45S v37'4f71 



VfOLFER 

s. a. l a y o. 



"W' 



▼EWLFT 

f, A. C. L F. 1. y «e St y S. 

Esp N* S2JD81 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas pa- 
ís el día 33 de Abril de 1971 a las 1930 
te, en su sede de la eaTte Laralle Í327, 

SSnler 1 ?e f1C,na S ^^ ^ *"*" 1 wnunuSOBr SWORD AEGESTUSA 
ORD5N DEL DIA: 

t» Coníídcración de los docmacntos 



N» 1601 

Convócase a Asamblea General OrdL 
narla para el dia 30 de &brO de 1971, a 
las 20 horas, en José María Moreno 
ff> 148, para tratar 

ORDEN DEL DÍA* 

1» Considerar documentos articulo 347 
del Código de Comercio, correspondien- 
tes al séptima «tercíelo cerrado el 31 de 
diciembre de 1S79 ^ 

2» Aument- del capital suscripto a pe- 
sos 10.000. 

39 Elección de directores titulares y 
suplentes . 

4* Etecdón de los starücas. 

5* Designación de &»s acclomstas para 
firmar el acta. — E Directorio. * 

3 90 — e.2B|4-N5 S1.9S2-V.26 4J71 



jrescriptos ñor el articulo 347 "tac. 1* 
del CófP.gt) ne Comercto al 31 de Diciem- 
bre de 1970. - 2» Distribución de utili- 
dades. — 3 o Designación de Dliprtor.es, 



Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 
N» 33.723 

CONVOCATORIA 
Convócase a ios señores Accionistas a 



Síndicos y de 1 accionistas para fiTiw ¡ Asamblea Ger^a Oiiiínaña para el dia 
SI Acta de la AF&mbTea — Oísxi le^ús ¡ 30 de abril de 197¡ a las 15 horas, en el 
ftivadu'ia. Pv.-> Vnte. — Buenos Aires, ' loca' site en Cario>- PeJegrinl »>5 3er. 
Abril 19 de WTi. iáso ''apital Federa., aara tratar el sl- 
$ 67,00 e.2214 N» 37.7G7 v.28i-l|"'l luiente 1 



WEXSELBLATT HERMANOS 
S. A. L C. F. 1. y C 

Corrientes N» 2488, Capital Federal 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, para el dia 30 de abra de 1971. a 
las 18 horas en Corrientes 2488. Capital 
Federal, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DLA: 

1» Considerar documentos Art. 347. in- 
ciso 1» del Código de Comercto relativos 
a] Quinto Ejerdclr carado él 31 de di- 
etembre de 1370 - i 

V Distribución de nHUdades. ' 

3» Elección de Directores. Síndicos y 
dos Accionistas para firmar el acta. 

Buenos Aira., 16 de marzo de 1971 — 
El Directorio 

t '80 e2U]4 IF> 30^3 f^5¡4'71 



VPEDAL 

S. A C. I. F. 

Convócase a Asamblea General Ordl-; 
naria para el día 3014171 a las 18 horas.! 
en Uruguay 766 4° piso, of . 28; para tra- 
t»T el sien lente. 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de la memoria, In. 
ventarlo; balance general, cuadro demos- 
trativo de pérdidas y ganancias e infor- 
me del £&ubco enrresponcuentes al 29 
ejercicio social cerrado el ST12 1370. 

29 Remuneración al directorio y sindi- 
co. 

3? Elecclóh de directores y síndicos. 

4» Detígnacifin de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

* 35 — e.2D44J«* 34 50*-»- 20-4171 



WASSINGTOr 

S,A.C.Í.F: «"17 "~" '"" 

N' 20.833*5 - ,-.-•- 
- .OONSOCASORÍA.- 

Se convoca a ios señores Accionista.'' t> 
la Asambte». General- Cotdinaria a cele- 
brarse: el día 3b áé ^bril" de 1971. tas 
20.30 horas, «sn la sede socla: ^calls Li- 
bertad 451, Cap'taS, para tratar di si- 
guiente 

ORDEN DEs DIA: 

1» ConslderaciDn del Inrentaria Balan, 
ce General. Cuenta de Gananctsr y Per- 
didas, Memoria. Inforae " del Sindico y 
Distribncifia de OHEdanes eorrest*jhdien- 
t. al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 1970. ' , 

29 Raüficacifin de los sueldos del Di. 
rectorio y asignación para el Ejercicio 
In 'f d adD tí ,:! de cnefo de 1971, 
' 3' Elección de cuatro Directores titula- 
res, tres Directores suplentes y un T 'jndl- 
co titular y otro arpíente. 

4» Designación «5 dos acchinistas para 
firmar el Acta de 3a Asamblea, — El Di- 
rectorio. 

$ TO e3l]4 N» 36.408 V.27¡4|71 

K. II. SPILUMAN 

' Sociedad Anónima Cíanjértlra, '.'.* 
Indiwtrial "e fnmelfllinna , 
CONVOCATORIA 
Convócase i Asaróbtóa General Ordina- 
ria para d dia 30 de abril de 1971. a la» 
1T toaras.- en su local de la calle Cansa- 
lio 313 Cler. piso), para tfratar elsiguien. 
te 

ORDEN DEL DIA: 

V ConsideraciáQ de dócxanaatc* Art 
34T Sel Oódig de Gorha-eln 

29 Elección de Síndicos y dos Acrinma- 

tas para firmar «3 Acta. — EJ. Directorio. 

% 60 e.31¡4 N9 35.333 -J2714I71 



WALSEU. WALD V CÍA. 
Sociedad Anónima 
Comercial y Fhrandera - 
CONVOCATORIA 

Convócase a los señores Accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria, que se 
celebrar» el dia 30 de abril de lf~" a 
las 14 horas ea el local de Ja calle Flo- 
rida 512, pare tratar el sdgiüeiiie 
ORDEN DEL DIA: 

JP OonsIdeTscVn de la Memcria Inven- 
tario, Balance Gensra!. Cuenta de Ga- 
nuwiar y Pérfik" .-s e Inform de? Sindi- 
co, correspondiente al E'ptWo te-mina- 
do al 31 de diciembre de 1970; 

2» Distribución de ÜÜTidades del Ejer- 

Cilio. 

39 Fijación del numero de Directores y 
elección de lo . jni.smft<j. Eiect, ón de Sin. 
dicos, Titular y Snp> te y designación 
de dos Aockmistas para firmar el Acta. 
- El Directorio. 

3 SO e¿l¡4 N93S.920 v27j«l71 

VVEBER X SUEZ 

Sociedad A»fii»tma Comercial, 
Industrial y Financiera . 
Expediente S» 3SJS34 

Convocar a ios zxñores Accionisías a 
Asamblea, Oeuerai Ordinaria ¿«ara e. día 
30 de abril de 1971, a las 20 horas, en la 
Avda, Onnstitayentes 3774. -San Martin, 
Prov. de Buenas Aires, para t ts- c si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

l* Consideración del Inventarlo Balan. 
ce General, Cuadro de Ganancias 5 Per- 
didas y Distribución df Utilidades * res- 
pondientes a) Ejercicio Económico N9 1 
errado el 31 de diciembre de 1970 con- 
'♦aerando el criterio del Dlrociorio por 
ei cierre del primer 'encielo de 17 me. 
r s. 

29 Aumento del Capital Autorizarlo. 

39 EJeoeSSn de los miembros de! Dlree. 
torio y tici SIndice 'Qular y suptente 

4* Deágnatílfin de dos actínnislas para 
firmar el Acta de la Asamblea. — 13 Ot- 
rpctorlo. 

* 90 eStH N»S6.ÍS2 T.27I4I71 



WONESLET 

Sociedad Anónima C.LFJL j A. 

At. <dal T»-jar 4340, Cap Federal 

Convócase Asamblea Genera} Ordina- 
ria para el 2914171, a las 13.3C horas, en 
Av. del Tejar 4340. CapitaL para consi- 
derar; 

1» Doc ATL 347. inciso 1» del C. t 

ercicio 1 al 31112170. 

29 Elección directorio y stodlcos. 

3 P Designación dos accionistas íuimitr 
Acta. — El Directorio. 

3 45 e.21]4 N ? 36.8B5 v.271471 



WESLEY 

Sarüréad Anfinima, Industrial, 
Fnasciera, IcnukbQiaTia 

y Agrapeenaife 
Regblr» 33678 

CONVOCATORIA 

Citase a los cenares accionistas a la 
Asamblea General Extraordinaria a 
realizarse tí dia 38 de abril de 1971 a 
las 18 horas, en tí local de Bernardo di 
Irigoyen 88. 1er. piso, B, para tratar li 

siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Elección de los miembros del Di- 
rectorio. 

39 ElecelGn de on Sindico Titular 1 un 
Sindico Suplente. 

3" Elecdón de dos accionistas para fir- 
mar el acta de Asamblea. — E3 Dírec 
torio. 

Nota: Para asistir a la Asamblea lot 
señores accionistas deberán presento *ui 
n^nnPR o certificados nanearlos en l* 
Sociedad hasta tres dia* -antes de la fe 
cha de £U realización 

$ 30.— t. 31!4 N* 36. 47*¡ V. 27 4¡71. 
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ITOLFF-LEVY * OÍA. 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial, Fin., Inm., Agr. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Ordinaria de 
Accionistas para el día 30 de abril de 
1971, a las 20 horas, en Callao 1121. P? 
6 o derecha, Capital Federal, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración documentos Art. 347, 
Inc. 1* del Código de Comercio, ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección de Sindico Titular y Sin 
dico Suplente. 

39 Elección de dos accionistas para que 
suscriban el acta de la asamblea. — K) 
Directorio. 

* 67.50 e.2014 N« 33.020 V.26|4j7; 

WIMBLEDON ~ 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial, Inmobiliaria 
y Constructora 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 14.30 horas, en 25 de Mayo 578, V> 
piso. Capital, para considerar: 

ORDEN' DEL DÍA: 
1» Consideración documentos del Art. 
847, Inc. 1» del Cód. de Comercio, ejer- 
cicio terminado el 31 de diciembre 1970; 
& Fijación de miembros y elección de 
Directorio y Síndicos; 39 Designación de 
dos accionistas para firmar el Acta. — 
El Directorio. 

S 67.50 e.20|4 N' 33.159 v.26|4|71 

W ARNÉS ELECTRIC 
Sociedad Anónima 
Registro 3.185 

CONVOCATORIA 
Cítase a los señores accionistas a la 
Asamblea Genera) Ordinaria a realizar- 
ce el 30 de abril de 1971, a las 8.30 ho- 
ras, en Avda Corrientes 2763, 7*110, Ca- 
pital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración documentos al 31112¡ 
1970. Art. 347 Código de Comercio; 2* 
Elección de Directores, Síndicos; 3* De- 
signación dos accionistas para firmar el 
acta. — Buenos Aires, abril 13 de 1971. 
— El Directorio. 

* 60 e.20¡4 N« 34.856 v.26<4|71 



wniTE 

S. A. 

de Servicios y Mandatos 
Expediente N* 28.988 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 9 horas en Malpú 726, 4* piso, Capi- 
tal Federal. -. fin de tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de los documentos ar- 
tículo 347, Inc. 1» Código de Comercio 
correspondiente ai Ejercicio cerrado el 31 
de diciembn. de 1970. 

29 Remuneración al Directorio y al 
Síndico. 
' 39 Distribución de utilidades. 

49 Fijación del número de Directores, 
elección de los mismos y del Sindico 
titular y suplente. 

6* Designación de dos Accionistas para 
firmar el acta. — E! Directorio. 

$ 75 e.2014 N« 34.079 V.264J71 

WEBECK 
S.A.I.C.I.A.F. 

Hipólito Yrigoyen 1144, piso 4*, 
Capital Federal 
Exped. N9 17.466 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria. 30 de abril de 1971. a las oeno 
horas, en Hipólito Yrigoyen 1144, piso 
49. Capital Federal, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

29 Consideración de los documentos 
determinados por el Art. 347, Inc. 19 > ael 
Código de Comercio, correspondiente al 
ejercicio económico cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970 

39 Elección de Directores, y Síndicos 
titular y suplente. — El Directorio. 

S 105.- e.2014 N9 33.797 v.26|4|71 

WOOLCO 

Sociedad Anónima 

Comercial, Industrial, 

Financiera y Agropecuai >~ 

Registro N» 11.304 
Convocase a ios señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, a las 18 horas en la 
calle Corrientes 369, 19 p„ para tratar el 
siguiente Orden del Día: 1' Considera- 
clon de la Memoria, Inventario Balance 
General Cuadro Demostrativo de Ga' 
nancias y Pérdidas e Informe del Sin- 
dico correspondiente al eierelelo termi 
nado el 31 de diciembre de 1970 — 2« 
Distribución de utilidades — 39 Elección 
de Directores Síndicos y dos accionista; 
cara firmar el acta. — El Directorio 

* 75 e. 2014 N* 35.445 V. 26¡4'71 



WASPI ARGENTINA -" 

Sociedad Anónima 
Industrial, Comercial y 
financiera 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para él día 30 de 
«Dril ae 1971, a las 19 horas, en Arenales 
N9 2396, piso 59, Dto. 14, Capital, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

lv Consideración de los documentos 
requeridos por el art. 347, del Código de 
Comercio, correspondientes ai ejercicio 
cerrado al 31|12|70 y destino de resul- 
tados. 

29 Designación de Directores y Sín- 
dicos. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 60 e. 2014 N9 35.214 T. 9614)71 

WATTINNE BOSStJT Y CÍA. 

Sociedad Anónima 
Industrial, Comercial y 
Financiera 
Vf 6.664 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 11 ñoras, en Brandsen 1472, Capital, 
oara tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Consideración de documentos regué, 
ridos por el art. 347 del Código de Co- 
mercio, correspondientes al ejercicio ce- 
rrado el 3M2I70. 

29 Elección de Directores, Síndicos y 
dos accionistas para firmar el acta. — 
1<a Directoría 

$ 75 e. 20|4 W> 35.460 V. 26¡4|71 



WTJ1LLE-BILLE 

Sociedad Anónima 
Financies, Inmobiliaria) 
Comercial 
Registro N* 16082 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de, 1971, a las 12 horas, en 
el local social Avenida de Mayo 695. pi- 
so 49, para tratar el siguiente Orden del 
Día: 19 Considerar documentos art. 347, 
inc. 19, C. de C, ejercicio al 31112170. - 
2 Distribución de utilidades. — 39 Elec- 
ción de Síndicos. — 49 Designación de 
dos accionistas para firmar . el acta — 
Buenos Aires, 13 de abril de 1971. — El 
Directorio. 

* 67,50 é. 20¡4 N9 35.271 ▼. 26!4!71 



WAISMAN 
SA C.I. e I. 

CONVOCATORIA 
En primera convocatoria, se convoca a 
ia Asamblea General Ordinal Ja a reali 
aarse en el domicilio legal Warnes 1675, 
de esta Capital, el día 30 de abril de 
1971, a las 8.3o horas, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de la Memoria, In 
ventarlo. Balance General, Cuenta de 
Pérdidas e Informe del Sindico corres- 
pondiente al undécimo elercleio celebrado 
el 31 de diciembre de 1970. 

29 Distribución de utilidades. 

39 Elección de Directores y Síndicos. 

49 Designación de dos accionistas par» 
firmar el acta. — El Directoro. 

$ 105 e.2014 N9 35.185 v.26|4|71 



WOLYNSKI Y GUARINACCI 
S.A.I.C. e I. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria par ae) día 30 de abril de 1971 a 
Jas 8 horas, en Tres Aroyos 1239. al 41 
de Capital Federal, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas inventario e Informe del Sín- 
dico, corespondientes al ejercicio termi- 
nado el día 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección de Directores y Sndicos. 

39 Aorob?ción de la gestión realizada 
por el Directorio hasta la fecha. 

49 Consideración ie las remuneraciones 
del D'rectorio y Sindico 

59 Designación de dos accionista; para 

aprobar y firmar el acta. — El Directorio. 

$ 90 e. 2014 N9 34.698 v. 26I4'71 



WOLFZAUN Y SPATZ 
S.A.C.I. 
N» 12.399 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
narla para el día 30 de abril de 1971, a 
las 18 horas, en California 2750, Capital 
Federal, para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

19 Los documentos del articulo 847 
Inc. 19 del Código de Comercio del e ter- 
cíelo cerrado el 31-12-1970; 29 Remune- 
ración a Directores y Síndico; 39 Elegir 
Directores, Síndicos y designar dos ac- 
cionistas para firmar el Acta. — El Di- 
rectorio. , 

% 60.— e.2014 N9 35648 v.2614171 

WIGCTOW, SLAPAK Y CÍA. 
S.A.C.I.F.I. 

Convócase a los señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria N9 4, para 
el día 30 de abril de 1971, a las 17 ño- 
ras, en el local social, Paso 525, Capital 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de los documentos 
prescriptx» por el Art 347 del Código de 
Comercio, correspondientes al ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970; 29 
Elección del Directorio y Síndicos, ñor 
un año; 39 Designación de dos accionis- 
tas para f ! rmar el Acta — El Directorio. 
$ 67.50' e.20|4 N9 34.563 V.26j4|71 



WEIL HERMANOS Y CÍA. 

Soo. An. Comercial, Inmobiliaria 
y Financiera 

N» 809 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el 30 de abril de 1971, horas 18, en Co- 
rrientes 456, piso 21. 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Considerar documentos Art. 347, in- 
ciso 19 del Código de Comercio, ejercicio 
31|12|70; 29 Elección del Directorio, Sin- 
dico y Sindico suplente y dos accionis- 
tas para firmar el acta — El Directorio. 
* 45.— e.20!4 N9 34.446 v.26j4¡71 

WILLIN TON 

soc. Anónima Com., Ind., Ftn. 
Rivadavia N» 7263109 - Cap. Federal 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abri? de 1971, a 
las 18.30 horas, en Rivadavla 7263169. Ca. 
pital. pura: 

19 Considerar documentos Art. 347 in- 
ciso 19 del Código de Comercio correrpon- 
dlentes al Ser. Ejercicio, finalizado el 31 
d? diciembre de 1970: 
2» distribución de utilidades: 
39 Elección de Directores, Síndicos y 
dos accionistas para firmar el Acta. — 
El Directorio. 

$ 75 e.2lH N» 36.127 V.27KJ71 



•X" 



WAREN 
S.A.C.I.F.I.A. 

Santa Fe 2227, 3» B 
Buenos Aires 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas, en el local de Co- 
rrientes 1250, 29 piso. Capital, para el dia 
30 de abril de 1971. a las 19 horas pa- 
ra considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA' 
19 Documentos art 347 toe. 19 del có- 
digo de Comercio ejercido cerrado el 
31(12170. 

29 Elección de Directores. Síndicos y 
dos "accionistas para firmar el acta. — 
El Directorio. 

$ 60 e. 2014 N9 35.568 ?. 26j4j71 



XIMENO'S 
S. A. C. L F. I. y F 
Reg. N* 12.562 

CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Convócase a Asamblea General Ordl- 
nar : a para e dia 30 de abril de 1971. a 
las 18,30 horas, eñ la calle Pasaje Riva- 
rola 193, pise 29 7; para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentas Art 347, 
Inc. 19 Código Comercio, 'Ejercicio 311121 
1970. 

V Fijado) número miembros que com- 
pondrár el Directorio y elección de tos 
mismos. 
3» Elección Sindico titular y suplente. 
49 Aprobactói remuneraciones directo- 
res apoderados 

59 Designación dos Accionistas para fir- 
mar e'. actr — EP Directorio. 
Nota: Se recuerda a los Accionistas, la 
— — disposición del Art 16 del Estatu- 
to, a .os efectos del depósito de 
acciones. 
$ 120 e.21|4 N9 35.824 v.27|4|71 



YUSTE PUBLICIDAD 

Soc. Anón. Com, Fin. Inm, 

y de Mandatos 

Registro N9 7578 

CONVOOATORDA 
En cumplimiento - de las nisposiclonw 
estatutarias, se cita a tos señores accio- 
nistas a la Asamblea Genera* Ordinaria 
a realizarse el día 30 de abril de 197L 
a las 8.30 horas, en el local de Bolívar 549 
Capital Federal, a fin de considerar M 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Lectura y consideración de la Me- 
moria, Inventarlo, Balance General 
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In- 
forme del Sindico, corresponiiente al 18* 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre do 
1970. 

29 Honorarios Directores ? Sindico f 
distribución de utilidades. 

39 Aumento del numero de jjtegrante» 
del Consejo Consultivo por tees años, elee- 
dón y retribución de los mismo.. 

49 Fijadón del número it Direetoreí 
por dos años y elección de ios nismos. 

59 Electíón de Sindico . Titular y Su* 
dico Suplente por un periodo ae un aña, 

69 Designación de dos accionistas pafti 

firmar el acta de -la Asamblea. 

Nota: Se previene % ios añores aceto* 

— ■ ■ nlstas lo dispuesto por el Art H 

de los Estatutos 'obrt depórito 

anticipado de accione*-. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1971. — 
El Directorio. 

$ 136 «. 20|4 N» 35.100 V. 36|«17I 

YERDA + 

S. A. 

Comercial, Industrial, Financiera 

e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Tendal OnB- 
narla para el 30 de abril de 1971, a laj 
16 horas, en Avda. loque Saenz Peña 
1185, 59 piso. 

ORDEN DEL DIA: 
19 Conslderadón documentos Art MI 
O de Comerdo al 31 de diciembre dé 
1970. 
29 Elección de Directores / Sindicas. 
39 Designación dos accionistas para Ai» 
mar acta. — El Directorio. 

S 60 e. 20i4 N9 35.041 T 2614|!» 



YAVAL 

Sociedad Anónima 
Industrial Comercial, 
Inmobiliaria y Financiera 
N9 16.285 
Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el día 30 de abril de 1971, horas 12, a* 
Bolívar N9 1694 para: 

1* Considerar documentos Art 847, la* 
ciso 19 del Código de Comerdo, Ejercida 

3111270. 

29 Elegir Directores suplentes, SlndtoOB 
titulares y suplentes y dos Accionista* 
para firmar e. acta — El Directorio. 

$ 60 e.21.4 N» 35.849 V.27i4JU 



YARDLEY OF LONDON 
ARGENTINA 

8. A. 

(Leg. 24.477) 

CONVOCATORIA 
ie convoca a los señores acdonlstas a 
1- Asamblea General Ordlnarlf la que 
tendrá lugar el dia 30 de abril de 1971, 
a las 16,30 horas, en el local Reconquis- 
ta 657, 1* nlso para tratar el siguiente 
ORDEN DEI DIA: 
1* Consideración documentos Art. 347. 
Inc. 19 Código de Comerdo, ejercido ter- 
mln. o el 31|12|70. 

29 Distribución de utilidades y remu- 
r aciones. 
*59 Elección de directores y síndicos. 
4» Designación de dos accionistas para 
iirmar el acta. 

El Directorio 
$ 90.- e.2014 N« 34.439 V.2614171 



YRESA 
S.A.C.I. y l 

Registro N9 7.493 

CONVOCATORIA 

Por resduc'ón del Direc orlo se 
cr a los señores accionistas a Asamblea 
General Ordinaria el día 30 de abril «M 
1971, a las 10 horas, en Malpú 215, 2* 
piso, Capital Federal, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Designación de dos accionistas as» 
crutadores para que apruebe: y firma 
el acta de la asamblea. 

2* Lectura y consideración de la mt» 
moría, Inventarlo, balance general, cuen» 
t d«- ganancias y pérdidas e Informe dtl 
sindico correspondientes al 16 ejercido 
cerrado el 31 de diciembre de 1P70. > 

3* Remuneraciones previstas en el Alfc 
18, Inc. f) de los Estatutos. 
■ 49 Distribudón de utilidades. 

59 Remuneración del síndico. 

69 Determinación del número de di'ea- 
teres que actuarán durante d ejercicio, 
en las condiciones previstas en el Al* 
teaPo 13 *e lar Estatutos. 

7* Elección de directores, del slndVj 
y del sindico suplente. 

Buenos Aires, 13 de abril de 19*1. 
El Dlreotorio 
t 120.— e.20|4 N< 34.402 V.Teffltt. 

YANATACO 
S.A.C.I.F. e I. 

Registro «♦ 17.643 
. Convócase a Asamblea General OrdV 
narla en el local de Florida 470, 6* pía 
so, oficina 602 el 30 de abril, a las 11 
horas, para tratar d sJgulenU 
ORDEN DEL DIA: 
19 Conslderadón y aprobación doea* 
mentas Art. 347, del C. de Comercia 
Ejercicio cerrado d 31-13-19'.0. 
29 Eüecdón de Directores y Sindico*, 
89 Designadón de dos accionistas pa> 
ra firmar el acta. — El Directoría 

% 60.— e¿3¡l N» 37^63 T.27|4j71 



TW0X& *Sm 



BOLETÍN OFICIAE — Limes 26 <B abril de Wl 



fANZl 

Convócase a Asamblea Genera) Ordl- 
aaria para el 20*1911. a las ' hora», en 
Cangallo 664, para tratar; , _ 

.1» Consideración Doe. Art. 347 del C. 
As C. al 3i|i2HS7u. — 29 niecclón Direc- 
tores, Síndicos y dos accionistas para 
filmar el acta. — El Directorio. 

| 80 C 20|4 N» mSÍ t. 261471 

JATERE 

i Sociedad Anónima Industrial 
I Comercial, Financiera, 
v Inmobiliaria y Agropecuarlr 
Registro N* 10.611 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Oeneral Ordl- 
«aria el 30 di abril de 1971, a las 19.15 
horas, en Corrientes 1585, piso 6», Capí- 
tal Federal, par* tratar: 

i* Consideración de la Memoria. la- 
tentarlo, Balance General, Cuenta de 
Oananclaa y Pérdidas e Informe del Bln. 
Aleo al 31 de diciembre de 1910. 

* Elección de Directores y síndicos. 

Jf Designación de dos accionista- pa- 
la firmar el Acta, — El Directorio. 

% 15 eJ0¡4 N» 34.480 TJ614(71 

fAOAHE "" 

Sociedad Anónima Comercial 
Industrial. Financiera 
- a Inmobiliaria 

N» de Reg. S63SS 
Convócase a jos Accionistas a Asamblea 
General Ordinaria para el 30411971. 11 
tu., en Guido 1770, Capital, para tratar 
d siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Considerar doe. Art, 347, toe. 1» del 

Código de Comercio. EJerc 311270. — 

j» Elección de Directores, Síndicos y dos 

Accionista* para firmar el Acta. — El 

BIWCM, t O H L fi0 •■ H>¡* N» 83.785 1. 2614171 

ÜTAPEYC 

Inmobiliaria, Industrial 

* Comercial, Sociedad An ó nima 

Registro N* 4052 

CONVOCATORIA 

Convocase a Asamblea Ordlnarl», día 80 
la abril da 1971, ñoras 10.30 en Goros- 
Uaga 2292, Capital, para tratar: 
ORDEN DEL DÍA: 

1« Designación de W» Director para 
presidir el acto, 

2? Considerar documentos Art. 847 c 
de C, Ejercicio al 31112170;. Distribución 
d« Utilidades. , , , 

3» Fijación del número de integrantes 
de. Directorio y su elección. 

A" Elección de Sindico titular y su- 
plente. 

&i Designación de dos accionistas par» 
«rmar el Acta. - El Director " 

$ 75 e.20|4 N» 34.977 ¥^«14171 

jr CA 

F.A .1.1. F. 7 A. 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el 30 de abril de 1971. a las 18-30 ñoras, 
en Paraná 425, 10 piso, Capital, para 

1» Considerar documentos Art. 847. m- 
tiso l* del cod'go de Comercio, Ejercí- 
alo 31|12170. _. . 

29 Elepir Directores. Síndicos y dos Ac- 
«tonlitas para firmar el Acta. — El Di- 
rectorio. 

$ 49 0.2014 N» 35.009 T.M|4|71 



XAQUIBA 

Sociedad Anónima Industrial 
Comercial y Financiera 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
a las 21 ñoras, en el domicilio <oclai Ale- 
jandro Magarinos Cervantes t458, Capital, 
para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1* Elección de dos accionistas parr Ar- 
mar el acta. 

2* Consideración documentación articu- 
lo 347 del Código de Comer-Jo, corres- 
pondiente al Ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. 

3? Elección de Sindico y Sindico Su- 
plente. — Ei Directorio, 

| 75 e, 20)4 N» 33.875 V. 2014171 

YANORA 

8.A.CIF.U 

Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria a celebrarse el 30 de mjtl de 1971, 
a las 10 ñoras, en el local <=ociai de ia 
calle Bartolomé Mitre i735, :apitai Fe- 
deral, para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración de la lemorla, Inven- 
tarla Balance General, cuadro de Pérdi- 
das y Ganancias e Informe del Sindico, 
correspondientes al ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 1970. 

29 Fijación del numero y elección de 
Directores titulares y suplentes que re- 
emplazaran a tea que cesan ;n su man- 
dato. . .. 

3? Elección de Sindico Titular -y Sindico 
Suplente. 

49 Distribución de utilidades y remune- 
ración del Directorio y Sindica 

5? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

8 105 e. 2014 N» 33.406 v. 2014171 

CTOT PUBLICIDAD 

CONVOCATORI-'- 

Convócase a los señores Accionistas a 
la Asamblea General OrdinariE a -eali- 
zarse el día 30 de abril de 1971, a las 
9.15 horas, en el local sociai calle Bel- 
grano 347, piso 5», Capital Feaeral, para 
tratar la siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1° Consideración de la Memoria, Inven- 
tarlo, Balance General, Cua-uc Demos- 
trativo de Ganancias y Pérdidas e Infor- 
me del Sindico, correspondientes al cuar- 
to ejercicio cerrado ^ 31 de dJciemtre 

2« Elección de nuevos Directores fijan- 
do su número y término 1e mandato. 

39 Elección de Stadicc titular y suplen- 
te. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta de la Asamblea. — E Di- 
rectorio^ w5 ^ ^ N9 3Ma? t 2fl|4l71 



IAMURAL 

S. A C I. I. F. A. 

De acuerdo con lo dispuesto en los 
Estatutos, convócase a los Sres. AccioniS- 
tar a Asamblea Gral. Ordinaria para el 
30 de abril de 1971 a las 10,30 horas, en 
Malab' 2478. ler piso. Dto. 11, Capí' 
tal. para: x . 4 _._ . 

1» Considerar documentos Art 34". Inc 
l» del C Comercio del Ejercicio termi- 
nado el 3112 70 

29 Elegir Directores. Síndicos y 2 Ac- 
cionistas para firmar el acta. — El Di- 
rectorio, ^ ^ ejji4 nq M053 Ti37j4!71 



- — «V 



TELTES 

I.A.C.I.F.M y S. 
N» 35.451 

Convócase « Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el día 30 de 
abril de l»7l a las 18 horas, en Talca- 
buano 1239, piso 1», para tratar el si- 
guiente ORDEN DEL DÍA: 1» • «side- 
ración documentos que cita 1 Art. 34i 
del Código de Comercio correspondientes 
iJ Ejercicio cenado a) Í1U2I1970; 29 eiec 
«46n de DlrectoTes, Síndicos y dos Accto- 
alstas para firmar el Acta, — El Dlrec- 
faorlo. 

$ 62,50 e.3014 N» 84.848 TJWJ4171 

INDRVMA 
B.A.C.I.F.I. y A. 

CONVOCATORIA 
Be convoca a los Sres. Accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
es el 30 del cte. a las 19 horas, en Avda. 
Santa Fe 1270. 4 9 E Capital, para con- 
siderar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración de los documentos que 
prescribe el Ari. 347 del Código de Co- 
mercio, correspondientes al Ejercicio fi- 
nalizado el 3iil2'70: 3» Fijación de' nú- 
mero de Directores y elección de Direc- 
tores y Síndicos; 3» Designaron de dos 
acción t ps para firmar el Acta. El 
Directorio. < 

% 00 e¿Ql4 N» 34.673 ¥.2814(71 



ZENTA 

S. A. Agrícola, 
Comercial c Industrial 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores Accionistas de 
Zenta, Sociedad Anónima Agricola, Co- 
mercial e Industrial, a la Asamblea Ge- 
neral Ordinaria de Accionistas que se 
celebrará en nuestra sede social, en esta 
ciudad de Buenos Aires, calle Reconquis- 
ta 336. piso 6', a la hora 12 del día 30 
do Abril de 1971. para tratar v resolver 
lo siguiente: 

ORDEN DEL DÍA; 

1» Aprobación de la Memoria, Balance 
General. Inventario, cuenta de Ganancias 
y Pérdidas e Informe del Sindico, co- 
rrespondientes al ejercicio finalizado el 
31 de Diciembre de 1970. 

2» Elección de un Director Suplente pa- 
ra cubrir la vacante producida por fa- 
llecimiento de uno de los Directores. Sin- 
dico Titular y Sindico Suplente. 

3* Designación de dos accionistas para 
que firmen el Acta de esta Asamblea. — 
El Directorio, 

Nota: Para tener acceso a la Asamblea 
■ .... es necesario depositar en la Socie- 
dad las acciones o certificadas de 
depósito correspondientes, con no 
menos de Tes dias de anticipación 
a Ja fecna de la misma. 
8 135v- «.20J4 N9 33.805 V.26|4|71 



ZITRO 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial Inmobiliaria, Agricola* 
Ganadera, Financiera 
y de Representaciones 
Exp. N* 11753 

CONVOCATORIA 

Convócase a los Sres. Accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria que tendrá 
lugar el 30 de Abril de 1971, a las 19 hs,, 
en el loca] Social, calle Boulogne Sur Mer 
800, Piso l*. Depto. "D". para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Designación de dos Accionistas para 
firmar el Acta de la Asamblea 

29 Consideración de ios documentos 
prescriptos por el Art. 347 deJ C. de c., 
correspondientes al ejercido cerrado el 

31,12170. 

39 Distribución de utilidades. 

49 Fijación del numero de Directores y 
elección de los que corresponda por tres 
años. 

5» Designación de Sindico Titular 7 
Síndico Suplente. 

Se recuerda el Art. 10 del Estatuto So- 
cial. — El Directorio. 

8 120.— *.2Q14 N« 84,245 T.2014171 

ZARXER I CÍA. 
S.A.I.C.A. e I. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDDíARIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 7 de mayo d? 1971, a las 
9 horas, en Florida 253. 99 piso, Of. L, 
Capital Federal, para considerar «1 si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de la Memoria, In- 
ventarlo, Balance e Informe del Sin- 
dico. 

29 Honorarios de Directores - Sindico 
y Distribución de Utilidades, 

39 Elección del Síndico Titular y Su- 
plente. 

49 Ratificar el acuerdo eelebrade con 
el Beo. Ind, de la Rep. Ar». Sue. Far- 
inosa, de no dtetrjbu'r dividendos supe- 
riores al IO0I0 en efectivo *l Capital 
Social. . . ^ 

59 Elección de dos aeclon'stas para 

suscribir el Acta de Asamblea» — El 

Directoría _, „„ 

$ 90.— C23|4 M» 33.432 VJZ9I4J71 

ZONDAMAB 

S. A. ClF.ll 

CONVOCATORIA 
Convócase a los Señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria que se ce- 
lebrar* el día 30 de Abril de mil nove- 
cientos setenta y uno. a las 11 horas, en 
el local de la caHe Cerrito 228. Piso 1», 
de esta Capital, a fio de considerar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General, Cuadro Demostrativo 
de Pérdidas y Ganancias. Inventarlo e 
Informes del Síndico y del Contador -o 
Respondientes al elerclclo cerrado el 31 
de Diciembre de 1970 

29 Elección de Directores. 

39 Elección de Sindico Titular y Su- 
plente. 

4» Designación de dos accionistas para 
suscribir el Acta de Asamblea. — El Di- 
rectoría 

Nota: Para poder concurrir a la Asam 

blea, los señores Accionistas -íebe- 

rán depositar sus acciones hasta 
tres días antes de la fecha de su 
realización, 

3 90.-- e.20]4 N 9 34.770 V.26Í4171 



ZELKOR 

S. A. C- 1. L y F. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1971. 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria parí el dia 30 de abril de 1971, a las 
19,30 hs., en la calle Bartolomé Mitre 
1070. Capital para tratar el siguiente 
OPDEN DEL DIA: 
19 consideración dt memoria, balance 
general, cuentas de ganancias y pérdi- 
das y anexo Inventario e informe del 
Síndico correspondientes al Ejercicio com- 
prendido entre el 19 de enero y el 31 de 
diciembre de 1970 

29 Designac'ón de Presidente, Vicepre- 
sidente, tres Directores titulares, un Sin- 
dico titular i un Sindico suplente, por 
los cargos que finalizaron sus mandatos 
el 31 de diciembre 1970 

*• Designación dt dos Accionistas para 
firmar el acta. 

Nota: Para poder participar de la Asanv 
blea. lo Accionistas deberán depo- 
sitar en la sede de la Sociedad, las 
accioner c certificados bancarios 
hasu tref días antes del fijado 
para su realización (Art. 31 de los 
Estatutos). 

El Directorio. 

8 135 e.21|4 N» 36.311 V¿7l4i71 



ZEELANDIA 

S. A. Com. tnna, 
y de Mandatos 

Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria para el dia 30 de Abril de 1971, • 
las 17 horas, en 35 de Mayo 489, 79 piso* 
para considerar: 

1° Documentos Art. 347, Inc. 1) C. de 
Comercio, ejercicio al 31|12|1970 y dis- 
tribución de utilidades. 

29 Elección de dos Directores, Síndicos 
y dos accionistas para firmar el acta. — 
El Directoría 

8 60.— e.20¡4 N* 34.417 V.2614j71 

ZINCO 
S. A. 

Registro N* 35.402 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas a realizarse el día 
30 de abril de 1971. a las 21.30 (¿oras 
en la sede social Canning N9 2082. 2da 
piso, Capital, parr. tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Considerar documentación Art. 341 
del Código de Comercio, ejercicio cerrado 
el 31H2170. 

29 Elección de 8índlcos Titular y Su-» 
píente. 

39 Designación de dos accionistas nara 
que firmen el Acta. — El Directorio. 

8 75 e.2014 W 35.299 v.2614171 

ZEFEO 

Sociedad Anónima, 
Agropecuaria, JnmobIBarU 
y Comercial 

Convócase a Asamblea Ordinaria de 
Accionistas para el dia 30 de abril do 
1971, a las 9 horas en San Martin 50, 
29 piso, para considerar: 

19 Los documentos del art 347, inc 1* 
del Código de comercio correspondiente 
al ejercicio al 31112170. 

29 Distribución de maldades. 

39 Capitalización saldo de Re valuó Con» 
table. ley 15.272 y parcial del Capital 
por Revadúo Contable, ley 17.33$. 

49 Emisión y característica de las ac- 
ciones. 

59 Elección de Directores y Síndicos. 

69 Designación de dos accionistas para 
fumar el acta, _«_.,. ^ 

El Presidente 
% 75.-— e. 2214 N» 37.476 v. 2814171 

KOPAT 
S.A.O.I.F. 

Legajo 29.058 
Convócase a Asamblea General Ordl. 
naria para el 30 de abril de 1971. a las 
11 hs. t en Lavalle 1546, 2' "F'\ para tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1* Designación de dos accionistas para 
firmar e! Acta. — V Considerar Doca. 
Art. 347. Inc. 1» Cod. Coro., ejercicio 
cerrado 31H2U970. - 3* Fijación número 
Directores, su elección y la de Síndicos. 
— El Directorio, 

$ 45 Í.20I4 N9 35.182 r.26|4)7l 

ZANON & CÍA S. A. 

Ind» Com., Inm. y Finan. 
Expíe. N» 5749 , ^ 

Convócase accionistas a Asamblea Ge- 
neral Ordinaria para el día 30 de abril 
de 1971. a las 12 horas en Corrientei 
545, 7'. Capital, para tratar: 

19 Designación dos accionistas para fir- 
mar el Acta. , . „ _._ 
2* Consideración documentos Art. 347 
Código de Comercio, ejercicio cerrado el 
1 31H2I1970. , t 
{ 39 Determinación número Directores 
Nombramiento Directores y Síndicos. — 
I El Directorio. „ 
I 6 Ulreq ' f 7B et20I4 „, 36.361 v.2614171 

WLBERTEX 

S.A.I.C 

Registro N» 30.267 

Convócase a Asamblea General Ordl* 
narla para el dia 30 de abril de 197L 
a las 9 horas, en Carlos A. López 3616, 
5« "A", para considerar lo siguiente. 

19 Los documentos del Art. 347. Inc, 1* 
del Código de Comercio por el elerctcll 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Distribución de utilidades y retribu- 
Clone? a Directorio. 

39 Elección de Directores. Síndicos f 
designación de dos accionistas para flr< 
mar el Acta. — El Directorio, 
mar ei a<a«. ,3 e .20¡4 N* 33.633 r¿<nm 



Z V L 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial. 
Financiera e Inmobiliaria 
Registro N« 8170 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el dia 30 de abril de 1971. 10 y 30 hora* 
en Uruguay 660, ler piso, Escr. 14 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos Art. 347 

Código de Comercio, al 31 de diciembre 

de 1970. — 39 Elección de Directores, 

Síndicos y designación de dos a, cci °n , s- 

tas para firmar el Acta. 

Buenos Aires, 20 de abril de 1971. — 

El Directorio. „ „ 

$ 62,50 e.2014 N» 35.698 I.26i4|71 
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ElCAVO E HIJOS" 

Sociedad Anónima 
Industrial, Comercial* 
Inmobiliaria y Agropecuaria 

CONVOCATORIA 

Cítese a Asamblea General Ordinaria 
de accionistas para el dia 30 de abril de 
1971. a las 19 horas, en el local social 
calle carabobo 1078, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 

V Consideración de los documentos del 
Art. 347 del C. de Comercio, correspon- 
diente al tercer ejercicio económico 60» 
ciai cerrado el d¡a 91 de diciembre de 
1970. 

2» Distribución de utilidades. 

3? Fijación del numero de Directores 
y elección de los mismos. 

4? Elección de un Síndico Titular y 
Suplente. 

6» Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta de Asamblea. — £1 Di- 
rectorio. 

I 90 ea0|4 «9 «5.45* Tá6j4f71 

21'MOS ARGENTINOS 
B.A.C.I.A. 

Expediente N» 2U2S 
Convócase a ios señores' accionistas a 
Asamblea General Ordinaria que se re- 
alizara el día SO de abril de 1071. a las 
11.30 ñoras, en M. T. de Alvear 636, V> 
piso. Capital Federal, a efectos da ton* 
sideral el siguiente 

ORDEN D£L DÍA: 

1* Consideración del Inventario, Me- 
noría, Balance General, Cuadro De* 
mostratlvo de la Cuenta de Oananclas y 
Pérdidas e Informe del Sindico, corres- 
pondiente al tercer ejercicio social cerra- 
do el día 81 de diciembre de 1970. 

29 Designación de nuevo Directorio, 
Síndicos y dos accionistas para firmar 
el Acta de la Asamblea. — El Direc- 
torio. 

* M e.2014 N» 34J.88 v.2«i4fíl 
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SE PUBLICAN POR 
ORDEN ALFABETiCO 



Se hace saber por el término de 8 
Alas que la señora Dea Mina Pasten; 
de Sturba, vende al señor Noé J. M. 
Pasteris la farmacia Diadema, sita et 
AVENIDA DE L03 CONSTITOYENTES 
4399. Capital. Domicilio de las partes 
misma farmacia. R. ley escribanía Pa- 
rral, Bmé. Mitre 659, Of. 509. Capital. 
$ 30.— 0.21I7. N» 36.507 V.27|4J71 

So hace saber que el señor Rubén 
Ricardo Ochao. vende, cede y transfie- 
re Ubre de todo pasivo a los señoree 
Antonio Durante, Manuel Ramos i 
res v José Lanzillotta el negocio de Un 
torería denominado "Mu-amar", sito ea 
la calle AYACUCHO 10*3 de esta Ca 
pital, domicilio y reclamo de ley en e 
mismo negocio. 

1 45/- e.a» h» n.4» t.rjém 

ftl-Pa-Lo. B.A.C.M.TP. (Teóffco Lé- 
pez), balanceadores y martilieros públi- 
cos, Cangallo 1642, piso 1» T. E. 37-9805 
avisa: Jaime Cousillas: José Alejandro 
Pérez y Alfredo Garda, venden Ubre 
deuda yio gravamen bar y restaurante 
Sito AVENIDA FOREST 4011405 a Mi- 
guel Santas González: Julio Maqufel. 
ra: Jorge Luis González; José NOvoa; 
Ramón Santas y Manuel Suarez. Rec 
le; y domicilios partes, nuestras ofici- 
nas. 

t 52.60 C21J7-N» 36.939 y.S7)4J71 



lecas José Osvaldo Vodánovich mar* 
UDero público, informa que don "Ma- 
rio González' vende su negocio de 
flambrería y rotisería, ubicado en AVE 
NIDA SANTA FE 2933 de Capital Fe 
deral a los señores Juan Carlos Alber- 
to Porcel, Victoriano Gómez Pedro Os 
valdo de las Cuevas y David Salmfr 
El vendedor constituye domicilio en 
nuevo negocio, Araoz 2372. Reclamos de 
ley y domicilio de los compradores en 
mis oficinas Agüero 1604, de esta Capi- 
tal Federal, Inmobiliaria Lucas III». 

$ 60.— C21I4-N» 36.971 V.27|4|7l 

Avisa G. F. García, mart. púb. Maza 
1531 que Ramona Flores de Bovlo, ven- 
de a María Estela Lemos, instituto de 
belleza, AVENIDA CASEROS 3400, Ca- 
pital — Reclamos ley, domicilio partes. 
mis oficinas. 

$ 22.S0 &21I4-H9 36.050 V.27J4J71 

Escribano Osear Gil Navarro, Avda, 
Roque Sáenz Peña 832. 4» piso, Uto. 416, 
avisa que: doña Clella Concepción Con 
Xortt de Serafinl y doña Concepción Do- 
ra Haydée Confottl de Amado, renden e 
don Eduardo Aurelio Mannuccia y aon 
Armando Ricardo Rivera el negocio de 
Despensa. Ventas de Comestibles. Café, 
Pan; etc.. de su propiedad, sito en AVDA 
ROMDLO 8 NAON 292C22, Capuai Fe- 
deral. — Reclamos de iey en mis ofici- 
nas, donde las partes constituyen domi« 
cilla 

f 62¿0 0.2OJ4 N» UMi 9.2614)11 



Al comercio se avisa que el señor Os 
raído Héctor Callaghan vende a la se- 
ñorita Elvira , Ester Beatri2 Pedacieaa su 
negocio de Despacho de Comestibles por 
Menor y Venta de Bebidas en genera 
envasadas, sito en ALLENDE N* 3295 y 
2299, Capital. — Domicilio de tas partes 
y reclamos de ley, en ei negocio. 

f 87,50 A.20I4 N» 35.134 T.2fi)4|71 

Antonio Trotta, abogado, comunica: 
Que Vicente Prevedinl vende a «u so- 
tío Ouülormo Perettl, cu tercera parte 
indivisa, negocio "Venta de carnes y 
fábrica de embutidos", sito AVENIDA 
RTVADAV1A 5430 (Mercado del Progre 
so, puestos 181(33). Reclumos de ley y 
domicilio contratantes Tuouman 22T 
29 "D". 

$ 37,60 e.20|4 Nv 35.283 V.26¡4|71 

Soenlcchlo y Oiaz, martilieros pnbtt 
ec*. avisan que queda nula y sin efecto 
(a operación que por su intermedio rea 
litara la señora Elisa Martínez de Mer 
cado. Vendiendo al señor Davia Ramón 
Moyano el negocio de Venta de Heíados, 
MtO en ia AVDA SAN MARTIN N» 5070. 
de Capital, - Domicilio de las panes, en 
nuestras oficinas. Rivadavia 6836. 1* piso, 
oficina N» 9. do Capital Federai 

$ 52¿0 O .20I4 Nv 34.753 V.26l4r?l 

Al Comercio: Hijos de Aragón Valera 
8.A.C. y M., representada por el mar- 
tiliero publico José Aragón, oficinas en 
Bmé. Mitre NV 853. 1« P.. Capital, T. E. 
49-5079 y 7183. avisan que ha quedado 
nula y sin efecto, la venta del negocio 
de Despacho de Comestibles a) por Me- 
nor y Venta de Vinos y Cervezas En- 
vasadas, sito en esta Capital, calle AVDA 
LARRaZABAL N» 1002. que el señor 
José Ñoñez Fernandez, efectuaba a fa- 
vor de Marta Ferrara Domldltq de am- 
bas partes. Reclamos de iey, en el ne- 
gocio. 

f «O.- «.32)4 H» 37.672 V.Í8|4J71 
' ■ ■ 

Manuel Carreño, martiliero publico, 
Avda, Belgrsn» 1316, 6» piso, T. E. 
37-9651, avisa: Manuel Martínez vende a 
Atllio Desiderio Mlcuian el negocio de 
Restaurant, Despacho de Bebidas Aleo, 
bólicas y Café, sito en 1a AVENIDA AL- 
MIRANTE BROWN N* 6961600" esqui- 
na 20 de SEPTIEMBRE N» 389. Capital, 
domicilio de las partes. Reclamos de ley 
en mis oficinas. 

$ 52,60 eá2j4jiv 27.405 v£8;4|71 



BeabWolo & Cia. (Domingo A. Scabbio- 

S martiliero públicoi. oficinas Paraná 
683. Pise 1*, Capltai. avisan: Alfredo 
José Perelra vende a Antonio Arturo 
Mauttonl t 8evertno Pérez, elaboración 
y venta de partas frescas, AVENIDA 
BALVADOR MARÍA DEL CARRIL 
N« 2492, domicilio partes. Reclamas de 
ley «n nioflelnas. 

f 62,60 eJZH.M» 3T.404 v28¡4f?l 



8. y J. Buontempo, martilieros públi- 
cos r epresentado por Jorge Buontempo 
con oftemas en la calle Talcuhuano 838. 
Capital Federal, avisan que: Ma-lo Rea- 
tivo y Josefa Macrtna María Margarita 
Artuso de Restivo venden a Roberto José 
Fernandez y llar Alda Campos su ne> 
socio de Flambrería y Queserlp sito eu 
la AV. ALVAREZ THOMAS 678. Capital 
Federal Domicilio de iaf partei y recla- 
mos de Ley et. nuestras oficinas. 

$ S%60 e.23]4 N* 87.924 V59J4J71 



Manuel Carroño, martiliero público, 
Avda, Beigrano. 1315», 6* piso^ T. E. 
87-9C51, avisa: Enrique Pautar vende r 
Manuel José Freiré si negocio dé Res* 
taurant, sito en la AV&NIDA ROMULO 
S. NAON N« 2945, Capital, domicilio de 
las partes. Reclamos de ley en mis en- 
emas. 

I 37,60 eJ2|4Jí« 37.407 VJ8|4|71 

Se avisa por cinco días que Luis Alber- 
to Fernán Jez vende ■ a los señores Bls- 
ictr Felipe Garda y Arturo Nazareno 
PUmioll, su negocio de Flambrería y Que- 
sería sito en la avda. gaona n? 3oi9. 
Domicilio de partes y reclamos de Ley 
calle Río de Janeiro N* 565, piso 2», de- 
partamento T*. 

t 45 e.23|4 N* 38.041 V.29|4|71 

Eduardo Rlvadulla y Cia. S.R.L. (Luis 
Joige Rebaglaiti, martiliero publico) ofi- 
cinas Avda.- Cabildo 4348, Capital, avisan: 
Maria Elena Cbutchurru Vda de Marre. 
Ha ventie a Juan Ramón Gómez y Alfre- 
do Ubaido Pérez, el puesto N r 2 de Flam- 
brería, ubicado en el Mercado site en 
AVDA. CABILDO 4400, Capital Domici- 
lio do partes y reclamos ce Ley nues- 
tras oficinas. 

$ 37,60 6.2314 N» 38.057 r-^»J*JM 



-r 



Joaquín Romero, martiliero público, 
avisa que Juan Carlos Valle, vende su 
negocio de Flambrería obleado en BEN- 
JAMÍN TICTORICA Nv 2375. Capital Fe- 
deral a Julio Félix Acuña y Julio César 
Acuña. Reclamos de Ley y domicilio úe 
partes en Jos. Evaristo Uriburu 782. 2er. 
piso, Ofic. "D", Capital. 

$ 87,80 e.23|4 N» 87^92 v^9)4l7l 

Ísl-Borrelli, martilieros públicos, Ve- 
nancio Floro N* 4149, Capital avisa: An. 
Bélica Sara Alza vende a Amin Ramadan, 
negocio ramo Venta de Vinos y Bebidas 
envasadas, sito en 1A callé BASUALDO 
N» 299, de la Capital Federal. Reclamos 
de Ley y domicilio do partes, nuestras 
oficinas. 

30 e.23¡4 N' 37.933 T^9f4|73 



Tomás E. Rodríguez Escalera, martille- 
re Público con oficina en Oral. José O. 
de Artigas N» lofi?. Capital. Avtó* que: 
José Florido rende su mitad parte in- 
divisa libre de toda deuda o gravamen 
a Hugo Alberto Godoy, negocio ae Car- 
nicería calle BLANCO ENCALADA nú- 
mero 3973. Capital. Reclamos de Ley 
oficina martiliero, sus domicilios. 

$ 37,60 e.20H4 N° 30.571 v.26|4i71 
Nota: Se publica nuevamente en razón 
"■"•» dé de haber aparecido con errot 
dé imprenta en el Boletín Oft 
cial del 614 al 14J4|71. 

Juan Bautista Nastan avisa que ha 
quedado sin efecto la venta del fonde. 
Si ««wfcló de zapatería situado en 
BRASIL 1074 a favor de Calzados Bra- 
sil S. R. L. (en formación», por desl¿ 
«miento del comprado! cesanoo ade- 
mas en sus actividades. Reclamos de 
ley en Brasil 1074 

I 46 e.20i4 N» Í4.Í44 v.26j4¡71 

Antonio Jactoto Armando. Escribano 
Publk», Av. Julio A Rcca 546, 2? piso. 
Capital, hace saber: que Nélida Fernán- 
dez, vende el negocio de Instituto de 
Belleza y Peluquería de Damas, ubicado 
en BRASIL n£ 1433. Capital Tederaj/; 
Isabel Josefa Simón. Redamaciones de 
% y L,. A Y d ^. Jul,0 A - ««a 646, 29 piso. 
Capital Federal; Escribanía Armando, 
donde constituyen domicüio las partes. 
I 45- C.22J4 N» 27^42 V.28]4|71 



José Demetrio Rízao, martiliero pd» 
PIÍF ^ "P .«^íctoa* «> 1» calle Rincón 
168. Capital, avisa que Felipe Jesús Cos- 
ta y Cía., sociedad de Responsabilidad 
Limitada, integrada por Felipe Jesús 
Costa. Juan Razuk, Abraham Farah Jor- 
ge José Piandra y Santos Domingo Du- 
cant, venden a ios señores Luis Lema. 
Antonio Manuel Marino. Justo Oonzalez, 
Enzo Garavaglla, Jorge Blanco y Vic- 
toriano Vicente Ramírez, ra negocio de 
Restaurant. Despacho de Bebidas Alco- 
hólicas y 8 mesas en la acera, sito en 
toeaUe cüRaPaLIOÜE 490(4 esquina 
DIRECTORIO 1699. Capital. libre de to- 
da deuda y personal. Domicilio de las 
partes y reclamos de lev. «a mis oficinas. 
I 82,60 e.2214 H* 37.727 V.23rl(7t 

M. Mauricio Maeburon, martiliero pú- 
blico, con oficinas en la calle Pasco 
1414. piso 1*. Oflc 3. Capital, avisa: Que 
Autocentro S.R.L. verde a Roque Ri- 
cardo Mari, el negocio de E stació n de 
Servicio sita en la calle CENTENERA 
1865. Capital. Domicilio de partes y re- 
damos de ley, mis oficina* 

» 45 e, 22|4 NV SU93 T, 2í|4J7l 



PórtUa y da. (Guillermo Portilla, nunv 
Hilero público), oficinas av, de Mayo 
lieirplso lro., aviaan: Robeitd Harnal- 
tío Ustarroz (Rtos. tramite» vende a Jo- 
sé Fortunato Pascual Guaina. Francisco. 
Osear Lanciano y Ramón Santos (Rtos. 
tramite) sü negocio Restaurant, Despa- 
cho de Bebidas, calle CONCORDIA 9891 
991 esq. LUIS VÍALE 3400, domicilio par- 
tes. Reclamos ley. nuestias oficinas. 

$ 45.- e. 2214 N » 87^00 t.28|4|71 

Eiffel Bunoblllaria, representada por el 
martiliero Antonio José Sena, con ofi- 
cinas en Avda. Independencia 3050. avi- 
san que: Carmen D. Capplelli de Pa* 
gllaro, Héctor Osvaldo vazque* y Ernes» 
to Tropea, venden a Gregorio constan* 
tino Savas y Bernardo Antonio Lámar» 
che, su negocio de Pizzerla, sito en CA- 
RADA DE GÓMEZ Nv 4798. Capital. — 
Reclamos de ley y domicilios de las par- 
tea, en nuestras oficinas. 

S 52^0 e. 2214 N « «f.ftl T.2í|4I7l 

Avisa Maria Ésther J. Martínez de Ma» 
latesta por 6anta Paula 8. R. L. (o. í.l, 
que con fecha 10 de marzo 1971, devol- 
vió a Antonio Vázquez la posesión de la 
Panadería Mecánica y confitería, sita 
CANNTNG 8164156 quedando nulo y sin 
efecto el edicto N* 81^57. publicado el 
24 al 28 dé agosto 1970. Domicüio parta* 
f reclamos ley mismo negocia. 

$ 37,60 é¿2|4-N* 87JB7 vAl4I71 

Prancisco Asenté, Martiliero Público, 
Nazca 1243, capital, avisa: Ramón Ani. 
bal scatorchio vendé a su condomino. 
Lujan Ramón Scatorcnlo, parte mitad 
indivisa del negocio óe: Restaurante y 
bar sito en CARACAS 1601, Capital. Ae* 
tivo y pasivo a cargo del comprador. 
Domicilio de partes y reclamos dé iey, 
mis oficinas, 

f 4&-> 6.22I4LN » 27.428 «28)4(71 

Antonio ft. Giunta, martfltero púb». 
co, Avda. do Mayo 1353, pi» 2v, avisa: 
Herminio González, vende negocio de 
flambrería, quesería, venta de aves y 
bebidas, sito en COLOMBRES N« 741 
a Roberto Jorge Roncen!. Domicilio de 
las partes y reclamaciones de ley m 
mis oficinas. , . ,_ 

t 30.— 02114-N* 36.470 v.27|4}71 

José Cerón, martiliero público, matrí- 
cula colegiado 1067, comunica al co- 
mercio que la señora AdeU Krasnoff 
de Liscbinsky, vendé a la señora Mi- 
riam Peremulter de Slnay su negocio 
de farmacia qde gira bajo el rubro de 
'•Farmacia San Miguel", sito en calle 
CANNTNG 1602 de Capital, domicilio de 
partes, libre de todo gravamen f pa- 
sivo. Reclamos de ley en mts oficinal 
en Av. Vergara 3100. Hurltogham. 

$ 45*- e-MH-H » 25^1 t.27|4|71 

Avisa: Pedro Justo MelOc <L. tL nú- 
mero 008373), domiclHfldO Solivia 1308, 
oue vende a Jalfl Tlva y Vamil *Tva 
<L. E. N» 1.676.367 y L. E. 1.663.777, 
domiciliados Condarco 16, su negocio 
de bar y copetín, site en condarco 
16, donde te deber* nacer reclamos de 
ley. 

f 45.— 6.2114 Nt 86.037 v.f7|4|11 

Francisco Mlngrone, mat púb. of . Con- 
de 938. Cap.. ftVÍ8a oue teótt Gulser, 
vende despensa, sito CFRETI 330<y. Ca- 
pital, a Antonia Rosa Llorens libre de 
gravámenes. — Reclamo de ley mi ofi- 
cina, domicilio dé partes. 

f 30.r- 6.2114-N» 36J0O4 V.27|4|7l 

Avisa G. P. Garda, mart, púb. Ma- 
za 1631. se anula venta instituto de 
belleza, CONDARCO 608, Capital, que 
vendía Denise B. de Gelso a Ana Mar- 
ta B. de Comellle. Reclamos ley, domi- 
cilio partes, mis oficinas. 

i 22.50 C.21I4-N* 36061 V.27|4!7l 



A. Martínez y Cia„ con enemas ea 
Necoehea N* 369, 2do. Cap. Avisan: que 
Benito Alonso Antonio Avlñoa. Luis 
Plns y Evaristo Valdeana. venden a 
Antonio O. Pascaren! su negocio de res- 
taurant y b ar " Las Perdiese- S. R. L, 
sito en CENTENERA 3599, Capital, li- 
bre de deudas y grav. Red. de ley, mis 
oflc., domicilio las partea. 

| 45.— &21l4-m StJM V.27|4fn 

Pascual Mauricio cenare, Mertmew 
Público, con oficina en T*«. Cnel. 
Orlo. Pomar 4346148, Cap., avise, qu* 
Francisco Rodríguez vende a José Ro- 
berto Martínez, su negocio de almacén, 
ealíe CRESPO 2494, Cap» JomiAlo de 
partes y reclamos de ley en mi oficina. 
| 44 e.2014 N* 26.122 VJ«|4ia 



Por cinco días ae avisa que Etaia Prmsw 
cisca Arévalo de Colra vende libre de to- 
da deuda y gravamen su negocio de Des- 
pensa. Sito en CRIPOSTOMO ALVARES 
N» 6602. capitel Federal, a la señora Mi- 
caela Gatetro, domicilio de las partes f 
reclamos de Ley en el mltno jegoelo. 
í 30 tJ3i4 N«27J» rJgppi 
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Avisas. M«ior, Rodríguez & Cía. (Pe- 
dro Alberto j.e.n&tiuez, martiliero públi- 
co, N» 444, F íbü, L. 48j, -íarmienio nu- 
mero 14»,>, Capital federal, TeL 40-5013 
y 40-5641 que: Kamún Carballo vende a 
Samuel Coya, Manuel Coya y Ángel Fer- 
nández, ei negocio de restaurante, Bar 
7 Quiosco, sito calle CANGALLO N» 1707, 
170a, Capital federa.. Domicilio de paites 
f reclamos de Ley, en nuestras oficinas. 
< 45 e.23|4 N' 38.042 v.29¡4<71 

Jorge Raúl Pérez, martiliero público 
matriculado, de la Asociación de Balan- 
ceadores y Martilieros Púollcos. con ofici- 
nas en Sarmiento 1940, 6' piso "A", Ca- 
pital Federal, avisa: Que con su inter- 
vención el señor Juan Marcos Cazeaux 
vende al señor Antonio López el negocio 
de Panadería ubicado en la calle CAS- 
TILLO N» 672|7«. Capital Federal Re- 
clamos de Ley en mis oficinas, domicilio 
de las partes. 

$ 45 e.23i. N» 38.056 V.29|4j7l 



»D" 



Vázquez, Lema ¿e Cía., representada 
por Jaime Lema. Balanceadores y Mar- 
tiliero? Públicos con oficinas en la calle 
Venezuela tn 1525 capital Federal; TJE.: 
38-1035 y 465-, avisan que el Sr. Carlos 
Alberto Lóptt. vende al Sr. Juan Hernán 
Diaz el negocie de! ramo de "Carnice- 
ría", establecido er la caite DR. ROMU- 
LO NAON N< 3045 de esta Capital Fe- 
deral. — Domicilio de las partes y re- 
clamos de Ley en nuestras oficinas. 

t 52,50 e.21|4 N» 35.094 V.27|4I71 



"B' 



Eifíel Inmobiliaria, representada por 
el Martiliero Antonio José Sorra, con ofi- 
cinas ec Avdu. Independencia 3050, avi- 
san que: Aída Della Caclagll de UzaL 
vende a Adeunc Aníbal Slsto, su negocio 
de Lechería y Despensa sito en EMILIO 
LAMARCA N* 1738 Capital. — Reclamos 
de Le* j* domicilios de las partes en nues- 
tras oficinas 

$ 45 e.2114 N» 36.260 V.27i4|71 

Al Comercio; Hijos de Aragón Valera 
0. A. C y M representada por el marti- 
liero Público José Aragón, oficinas en 
Bmé. Mitre N» 853 1» P Capital. T. E.: 
49-5073 y 7183, avisan que jorge Ornar 
Mourelle vende a Dante! Vila, la parte 
que tiene y le corresponde y que conjun- 
tamente posee con el comprador en el ne- 
gocio de Despache de Comestibles por 
Menor y Vento de Bebidas en General En- 
vasadas sito en esta Capital calle EMI- 
LIO LAMARC* N* 704, esquina CANA- 
LEJAS — I», nueva firma toma a su 
cargo el Activi y Pasivo del negocio. — 
Reclamos de Ley y domicilio de partes 
en el negocio 

* 67.50 e.21'4 N» 36.434 V.27[4j71 

Vello, González y cía., Balanceadores 
y Martilieros Públicos, representado por 
Antonio González, de la firma con ofi- 
cinas en Sgo. del Estero 315, P. 1, Oí. 
18-19, de esta Capital avisan que por 
su intermedie el Sr. Eugenio López ven. 
de su negocio de Café. Casa de Lunch y 
Despacho de Bebidas Alcohólicas sito en 
la calle ECUADOR 781 UNIDAD 1. de 
esta ciudad, al señor José Rodríguez 
Fresco, libre de toda deuda y|o grava- 
men. Domicilios de las partes en el ci- 
tado negocia Reclamos de ley en núes* 

$ 67,50 e.22|4.N* 37.369 v.28¡4|71 



de toda> deuda y gravámenes, a doña 
Antonia Muñoz de Núñez. Domicilio de 
las partes y reclamos de ley, en mis ofi- 
cinas. 

S 45.- e.22|4 N» 37.728 V.28I4|71 

Ley 11.867. Se hace saber que María 
Luisa Giménez vende libre de pasivo a 
Walter Pifur Alza, su negocio de fiambre 
na y quesería instalado en GAONA 1830 
al 1832, Capital FederaL conocido por La 
Negrita Fiambreria y Quesería. Recla- 
mos de Ley y domicilio de parte en 
Billlngburst 1662, Capital. 

f 30 e.20|4 N» 35.292 v.26¡4|71 

Eugenio Maidana Corredor y Martilie- 
ro Público, avisa. Violeta Mercedes Llam- 
bl vende libre de deuda y gravamen a 
Andrea Petra Abad y Daniel Horacio 
Vega, su negocio de Despacho de Co- 
mestible- po menor y Venta de Bebidas 
Envasadas, site er i» calle GENERA* 
ENRIQUF MARTÍNEZ N? 501103. esqui- 
na OLLEROT N* 3295, Capital Federal 
— Reclama, en término de Ley y domic. 
de las partes mi oficina calle Superl 1124, 
Capital FederaL 

$ 52.50 e.21|4 N« 35.986 v.27|4|7l 

Eiffel Inmobiliaria, representada por el 
Martiliero Antonio José Serra, con ofici- 
nas en Avdf Independencia 3050, avisan: 
Que la venta dei Sr. Ricardo Francisco 
Antonio Sangiovanni al señor Darío Jo- 
sé Sebastián Yanirl. de su negocio de 
Carnicería sito en GONCALVEZ DÍAS 
N» 831, Capitai, queda anulada por de- 
sestimiento de las partes. 

$ 45 e.21|4 N» 36.258 v.27(4|71 



"M' 



"Er 



Organización Iglesias S.ACI.F XA M.S., 
representada en este acto por ei señor 
Plácido Iglesias, martiliero público na- 
cional, con oficinas en la Avda. Callac 
449, 5' piso, oficina 'A", Capital Fede- 
ral, T.E. 46-9060, comunica que con su 
intervención "La Gloria Socieaad de 
Responsabilidad Limitada" venae dore 
de todo pasivo a ios señores Natalio Pe 
ditto y Gennaro Peditto el negocio de 
Panadería Mecánica, aenominado "La 
Gloria, sito en la calle HUMBERTO 1* 
N» 1763¡67 de la Capital Federal. — Re- 
clamos de ley y domicilio de las parles, 
en nuestra oficina. 

$ 67,60 e.2214 N» 37.519 V.28¡4|7. 



Se vvísa por cinco días que el sefloi 
Manuel Pumar, C. I. 1.384.C</6, Redltoc 
26.317-002-4, vende su negocio de Café, 
Bar. Restaurante y Cancha de Bochas. 
Ubicado en la caUe FRANCO 3144|46, Ca. 
pltal Federal, a la señora Nélida Marta 
Dopazo de Gofii. L. C. 0.2&8.899. Réditos 
26238-002-5. Reclamos de Ley, Escríbanla 
Vico, Belgranc 37719, San Martín, pro- 
vincia de Buenos Aires. 

. $ 45 e.2314 N» 38.054 v.29¡4¡71 

AI Comercio: Hilos de Aragón Valera 
S.A C. ' M.. representada por el marti- 
llare público José Aragón, oficinas en 
Bmé Mitre N». 853.' 1» P., Capital. T E 
•-R079 y 7183 avisan que Manuela Bar- 
cala de Raslnes vende a Cscar Blas 
Vou' ♦' *'d e) negocio de Despacho de Co- 
taestibies al por Menor y Venta de Be- 
bidas en General Envasadas, rito en este 
Cap<tal carie FRENCH W 2476, domicilio 
te ambas oartes. Reclamos Je Ley en 
Maestral Oficinas. 

$ 53.50 e.23[4 N» 37.912 v29\A'V 



Vázquez, Lema & Cía , represemaaa por 
Jaime Lema, Balanceadores y Martifie- 
ros Públicos, con oficinas en la calle Ve- 
nezuela N» 1625, de esta Capital, T. E. 
38-1035 y 4654, avisan que el Sr. Eulogio 
González y la Sra. Elsa Margarita Ta- 
deo venden ai Sr. Gerardo Diaz el ne- 
gocio del ramo de Despacho de Comes- 
tibles por Menor y Venta de Bebidas en 
Uenerai Envasaaas, establecido en ta ca- 
lle JOSÉ ANTONIO CABRERA N» 5693 
99, de esta Capital Federal. Domicilio de 
las partes y reclamos de ley, en nues- 
tras oficinas. 

$ 67,50 6.22J4 N» 37.690 V. 28|4|7X 



Jorge Leveratto avisa que vende su ne- 
gocio de Librería, Juguetería, etc., sito 
en JULIÁN. ALVAREZ 2816, Capital, a 
María Estela Rumbo de Farlnl. Recla¿-.os 
de Ley > domicilio de las partes en mis- 
mo negocio. 

$ 30 e.S3J4 N' 37.993 v.29|4|71 



Río Inmobiliaria S. A. (Rubén Lon- 
gueira, Mart. Público, Matrlo. 157), ofi- 
cina Avda. Rivadavia 6001. Cap., avisa; 
Irene AnaRozanski de Bertoni vende a 
Víctor Salvador Rodríguez negocio de 
Despacho de Comestibles, sito en la ca- 
lle MELINCUE 4659 Cap. Domicilio par- 
tes y reclamos de ley, motlcinas. 

$ 37,50 e. 22|4 N» 37.713 v. 28|4|71 

Río Inmobiliaria S.A. (Rubén Longuel- 
ra, martiliero público, matrícula 157), 
oficina Avda Rivadavia 6001, Capital. 
Avisa: José Manuel Suárez, Juan José 
Suárez y José Ramón Suárez venden a 
Manuel María López Couto y María Jo- 
sefa Generosa Amadora Rodríguez Villa- 
riño de López negocio de Hotel Familiar 
(habilitación municipal en trámite), sito 
en la calle MÉXICO 256. Capital. Do- 
micilio, partes y reclamos de ley nloficl- 
nas. 

$ 45.— e.22|4 N» 37.715 v.28}4|71 

Avisa Gilberto López que vende a Ro- 
berto Domingo Bruzzese su negocio de 
"Despacho de Comestibles por Menor y 
Venta de B ebida s en General", sito en 
la calle MONTEAGUDO 299, Capital. — 
Reclamos ley y domicilio ambas partes, 
en el mismo negocio. 

$ 30. -e.2214 N» 37.544 V.28¡4i71 

Clodomiro Pérez: avisa al comercio 
que vende su negocio de Carnicería, sito 
en la calle AjpRON N* 4695199, Capital 
Federal, libre de toda deuda y|o gra- 
vamen a Salvador Porcelana. Reclamos 
de Ley en Morón N* 4699. Capital FederaL 
donde las partes constituyen domicilio. 
$ 37,50 e.22|4-N9 37.191 V.28|4¡71 

El Dr. Juan B. Cardonatto, abogado, 
nace saber por cinco días, que los Sres. 
Rolando Nicolás Guillermo Weymar y 
Susana Svérbeew de Weymar, venden 
y transfieren a los Sres Gerardo Ñor 
berto Loggia y Carlos María Mauri, el 
londo industrial ubicado en calle MAN- 
ZANARES 3819, dedicado a la produc- 
ción de suela para calzado. Reclamos 
de ley, en Paraguay 609, piso 3 "F". 
que es el domicilió de las partes. 

t 60 e.20J4 N» 35.270 V.26I4J71 

Lote y Mato S R. L (Delmiro R. R. 
Mato, martiliero público) con oficinas en 
Las Heras 3345, 2* 8, Capital, avisan que 
"Las Malvinas, Sociedad de Responsabi- 
lidad Limitada" Integrada por José Ote- 
ro, José Alvarez, Manuel Arglmlro te- 
mos, Neily "Yolanda Martínez de López, 
Luis Vtejí, y Manuel Pérez, vende a 'Bar 
Moreno, Sociedad de Responsabilidad Li- 
mitada' en formación, representada por 
Genaro Rote y Francisco Soto, su nego- 
cio de Cae . de Lunch y Despacho de Be- 
bidas, sito en la calle MORENO 1400 
esq. SAN JOSÉ 308. Capital, libre de 
toda deuda y gravamen. — Domicilios de 
.as partes y reclamos de ley en nuestras 
oficinas. 

$ 82,50 e.21|4 N» 36.110 v.27i4|71 



Enrique Osear Pérez vende e Jos sn 
ñores Jorge Rodríguez, Osear Manuel 
Marafuschi y Alfredo Ángel Graziadio su 
negocio de Frutería, Verdulería, Produe-. 
tos de Granja y Carnicería, sito en esta 
Capital Federal, calle O'HIGGINS 250Í 
esq. MONROE 2001, con 'reclamos en tér- 
mino de ley a don Fernando Bartolomé 
Scocco, calle Billinghurst 18, Capital, do. 
mJcllio constituido por las partes. 

I 37,50 e.2214 N9 37.738 V.28|4|7l 



«tp» 



Juan Marrone y Rubén Antonio Gar* 
cía, martilieros públicos, oficinas Vía- 
mente 1660, piso 8' "A", de Capital, avi- 
san: María Esther Rey viuda de Tello 
vende a Mana Magdalena Slraky de Paúl, 
su negocio de Peluquería Damas, sito en 
PARAGUAY 3840, de Capital, Ubre toda 
deuda y|o gravamen. Reclamos ley y do. 
micilio partes en nuestras oficinas. 

* 37,50 e.22|4-N9 37.169 v,28!4|71 

Plastiflex S. R. L. hace saber que ven» 
dio el activo y pasivo de la sociedad, sita 
en la calle PILAR 3947J49, de la Capi- 
tal Federal a Plastiflex Sociedad Anóni. 
ma Comercial, Industrial, Financiera e 
Inmobiliaria, recientemente constituida, 
quien continuará con las operaciones de 
la primera de las sociedades. (Manulao- 
tura de Plásticos). Reclamos a efectos de 
Ley 11.867, de transferencia de fondos de 
comercio a Rodríguez Peña 426, 8? P„ 
de la Capital Federal donde ambas cons- 
tituyen domicilio especial. 

$ 67,50 ,e.22j4-N» 37.227 V.28|4|71 



"V 



•G" 



9. Pasó, martiliero público, oficinas 
ftlncón 168. Caoltai avisa que Francis- 
ca Javier Mnr'ñelarena Ichaso vende su 
negocio de Lechería y Venta de Helados, 
•He en Av. QAONA N» 1840, Capital, libre 



Carpet Bazaar S. A c, avisa que trans- 
fiere a Carnets S. A. C. L el fondo de 
comercio dedicado al romo de fenta de 
alfombras ubicado en LIBERTAD 1Q56, 
donde ambas constituyen domicilio y re. 
ciben oposiciones. ' 

$ 30.— e.22[4-N» 37.247 v.28|H71 



Avísase que "Sigfrido Wolíí e Hijo, 
Sociedad en Comandita por Acciones'', 
representada por Sigfrido Wolíí, con 
domicilio en Libertad 243, local 2. Ca- 
pital FederaL vende a "Sigfrido Wolíí 
e Hijo, Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial y Financiera" con domicilio 
en LIBERTAD 243, local 2, Capital Fe- 
deral, el Activo y Pasivo del negocio de 
relojería y artículos anexos allí ubicado, 
donde deberán efectuarse los reclames 
de ley. 

I 60 e.20|4 N» 3.558 V.26¡4!71 



Ai comercio se avisa que la señorita 
Lidia Maldonado vende a la señorita Ma. 
ría López su negocio de Despacho de Co- 
mestibles <»1 por Menor y Venta de Be- 
bidas en General sito en la calle LAR. 
SEN 2370, Capital. Domicilio dv. las par- 
tes y reclamo de Ley en el negocio 

$ 37,50 e.23¡4 N° 37.911 v.29¡4¡71 



Hijos de Eduardc Pérez S. A O L F. 
A. S. y de M., de la Asociación de Balan- 
ceadores y Martilieros Públicos, repre- 
sentados oor Juan Manuel Pérez, Marti- 
liero Público, con oficinas en la calle 
Ateina 2919. Capital, avisan que con su 
Intervención le señores Manuel Tubio Lo- 
renzo y Venancio Lorenzo Alfonsln ven- 
den a Ioe señores Ornar Americo Córdoba 
y Manuel Osear Córdoba, el negocio de 
Panadería Mecánica denominado "La Es- 
trella del Plata" sito en la calle MIRA- 
LLA 1263165, CapltaL — Reclamos de Ley 
en nuestras oficinas domicilio de las 
partes. 

$ 6750 e.21|4 N* 36.819 v.27|4!71 

Lols y Maco S. R. L. (Delmiro R. R. 
Mato, martiliero público), con oficinas 
en Las Heras 3345 2», 8. Capital, avisan 
que el Sr. José Ramón Suárez. vende a 
"Hotel Moreno, Sociedad de Responsabi- 
lidad Limitada" en formación, represen- 
tada por los Sres. Manuel CaJviSo y José 
Tarsicio Rote López su negocio de Hotel 
Alojamiento con habilitación en trámite, 
sito en la calle MORENO 1390. Capital, 
libre de toda deuda y gravamen. Domi- 
cilios de las partes y reclamos de ley I 
en nuestras oficinas. 

% 67,50 e.21'4 N* 36.112 v.27U|71 



Emilio J. Bonhomme e Hijo de la Aso- 
ciación de Balanceadores y Martilieros 
Públicos, representada por Emilio J. Bon- 
homme, Martiliero Público, con oficinas 
en Uruguay 16, piso 8?, Cap., avisan que 
Jesús CanteH y Bonifacio Rico venden y 
transfieren' libre de toda deuda y|o gra- 
vamen a Manuel Pérez, Jorge Alberto 
Pérez, Carlos Pérez y Roberto Pérez, el 
negocio de Elaboración y Venta de Pizza, 
Faina, Fugazza, Empanadas y Postres, 
Casa de Lunch,. Despacho de Bebidas, 
Venta de Helados y Café denominada 
"La Mar tona", sito en la calle PERÚ 
Nv 253, de Capital Federal. Domicilio 
de las partes y reclamos de ley en nues- 
tras oficinas El presente aviso es recti- 
ficativo del N« 93.330, publicado con fe. 
cha 9|10|1970 al 16|10i970 y se publica 
nuevamente a los efectos de modificar 
nómina de compradores. 

$ 105.— e.22|4-N9 37.402 v.28j4|71 



a N" — 



Rinaldo Zanl, Martiliero Público, con 
oficinas en la Avenida Francisco Beiro 
N» 3557, Capital Federal, hace saber que 
Angélica Balmaceda y Jorge Grovas. ven. 
den su negocio de Ftambrerío. sito en la 
calle NAZARRE 4051, ie esta Capital, li- 
bre de todo gravamen al 3r. Héctor Or 
valdc Fernández Reclamos de Ley. do 
micilio de partes, en mis oficina*. 

$ 45 e.23|4 N« 37,960 v.29!4;71 



Daniel Mosquera is Cía., representada 
por el martiliero público Norbeito Mi- 
guel Mosquera, oficinas Cangallo 1410, 
2< piso, T E. 40-4168, avisan: Que .los se- 
ñores Pedro Martínez y Carlos Jorge 
Díaz venden al señor Manuel. Martines 
ei negocio del ramo de Café, Bar, Casa 
de Lunch y Venta de Helados, sito en 
ja calle PARANÁ N? 760, sus domicilios. 
Reclamos ley, nuestras oficinas. 

$ 45— e.22|4 N« 37.736 v.28|4|71 

Escribano Santiago Pletrantuonl, do- 
miciliado en Lavalle N» 1290, 3» piso. Ca- 
pital, avisa que Rebeca Monastusky do 
Lojmanovich vende y transfiere a' Caro- 
lina Rosa Macluk de Peruglní la ''Far- 
macia del Parque", sita en PINTO 3883| 
89199 esquina GARCÍA DEL RIO, Capl- 
taL — Reclamos de ley, domicilio de par- 
tes, en mis oficinas. 

í 45.- e.22¡4 N» 37.812 V.28I4J7I 

Antonio Carballo & Cía., Balanceado- 
res y Martilieros Públicos, representada 
por el Martiliero Público Antonio Carba- 
llo, oficinas Cangalle 1409. 2» "D", 45-2797, 
avisan: Que Antonio González Alvarez 
vende a Avelino Fernández y Argentino 
González, negocio de Hotel-Alojamiento, 
calle PINTO N? 3747, Capitai, domicilio 
contratantes. — Reclamos de Ley en 
nuestrar oficinas. 

$ 52,50 e.21|4 Ni 36.764 v.27¡4j71 



w 



José Luii Blanco de Andrés, martilie- 
ro público, con oficinas er. Talcahuano 
374. 1», avisa que Bernardo Rossi vende 
a Jaime David Staricoff su negocio de 
l íespensa sito en QUFRANDIES 4301, Ca_ 
pital. Reclamos de Ley y domicilio do 
las partes, mis of ciñas 

t 37,50 e23;4 N*38.C08 v.29;4 71 



¿OT.PTTV nvrmz - Lunes 26 <fe albrií á*. 19*71 



P;ísp'na 155 



-i* 



£2 escribano don José Antonia Basso, 
can ofieinao- eí. ia «alie Spobtni Srigo- 
yen Ni 9J&. nace saber que: La Sociedad 
Civli "Carparaclón Médica Argentina y 
Cruz Blanca" con dOmteiH'B' en> la calle 
Rlvadasia N, 1 7253 transfiere su activo 
y pasivo a don Horaria Roberto Sende 
y don Oscaí Bernat que adquieren, para 
la sociedad! en formación» "Cruz. Blanca 
Sociedad Anónima', eoadomMElQ en ib. 
caDe RIVAEtAVIA E» 7253v e brota a 
aenasdores y deudoras & teacer su presen* 
tSEÜHh y recamos; de Ley en el estudio 
del Escriban' iritervinifiisiei 

I 75 e2i4 r* a&9a& «.asi*'» 



Sánchez» Mourente. Vilar 8". A. M. G. 
(José Monrente martiliero pflDffeo» effr- 
ciñas Avda d' Mayo N« 1365. leí. piso. 
T. E. 37-05 1 j. avisan: Manuel;- Lorenza' 
Trillo vende a sus. consocios José Anto- 
nia Lorenza Triar y Oonzate Lorenzo 
•E*üio> ;» teroerr parte Indivisa deí nego- 
ci o de A lmacén: \ Bar sit¿ en RIO DB 

jaNEEKQ ir- ssa es*, potosí W *ÍSDl 
Capital. — ^Domicilio partes, y reeíamav 
cíotjes ley, n.ifciii'-. negoeloi 

$ 45 e»2lít ISf 3£8IS v^n;«Ti 



ATO 






-S' 



Magllola Inmobiliaria, reprta. por et 
6r. Osear A. Maguóla raart. púb. Alvarez 
Jonte 440& "A" cap., avisa: Ha quedado 
nula y sfla efecto la venta del negocio- 
de Despacho* de Bebidas, Casa de Lunch, 
Venta de Helados y once (II) 1 mesas, en. 
la acera, slt SANABRIA 33Q2¡. esn> JO-- ' 
SE PEDRO VÁRELA N» 4305-. C&p.. que 
efectuaban Celestina HefaWii Roldan, 
Amério. Gigütc SEorzm y José Vales a 
Juan Carlas CES jr nacarda tBr.Wrff-. — 
Recliunc» Le? nuestras «fíif.ftTp* dümí- 
eda partes. 



IffH» 



■ 



COMÉttES 



-»«-; -'*í "w ■.„.■„ 



anteriores 




SE PURUCAIT POS 
OSflES fiLHflEUStt 



ALBERTO CHAME 



■•B ,J 



BERNARDO VüOLFENSOÍ* 

Sociedad Anónima 
Comercial y Financíela 
Bolívar 3J«i3S 
Capital . t ■ 

Expw 5í° 4aa» 

Directoría ecoaunicat emisión serie na- 
mero» 26. Acciones Ordinarias, clase A 

Í5 VOtOH> «3ÍQB- t 25.5GQ> y - ^CTfe N» H 

Acciones Ordinarias clase B. li vatoí 
valor S 79.50» para pago dividendo, y ca- 
1 pilahzacián revalúo eonSaiJe^ 

.. I 27-, fc, 2214 m 3TJm v. 26^4^1 

BIRRIA , 

's.A.e.ij.F.e.4, • 

X? 37LM3i ■ 
Et H? Directorio eomnnii» a les sella- 
res acetarEáas o/ie- dt asaaaJñ a la re- 
suEltoen, sib resmlóndeS 4 de; afirlidelffli, 
ha decüdiiíoi mmmtey ¿j «apitai'de ta so- 
ciedad mediante íav emfis wn ¿e 2Q series: 
! represBitada ipcar 4aCQQi- acelcnejt. a, ra- 
zto cte des mil acElones - jsa ggrí^, er- 
dinarias^ al pnrtadiaE. v$dl td por aceJün 
y con derecno a\ dr¿a toIob y ój5rldemíbí 
a partir del 4' de enero de IStl. 



. caeoioeaR^ eihxura 

S.AJ jfC. 

Expediente N» 9100 
Se comunica a ios señores a^etm^i^ gg 
€¡ac ep. eonenrdanaia esrt ias. disposición» 
de la. Asamblea. General Estraorolnaíflk 
del a efe EKttzo de 191í, ea que la ernim. 
ciada asamítlea resolüo- amnentai eE ea> 
pítai autorfea£fi a $ UOOJJOa <peaja ley 
1*188, un mi¡aiQi»> se resnexve emftle I» 
cantidad! de « MO.000 (pesoa jot, is.ál 
cien huí), representado por acciones cJase 
Av, para, ahsarbei el saldto de los adelantos 
a cuenta de ftituraa emisloiiea — Bb 
consecuencia, el capitax emitida e Usté, 
grado de la sociedad es de $ 608.000 tvb- 
so s ley 18.188 eefecteaxoa mito. — El B- 
recccriGL . 

* 45 e. 2214 N? 31.55S T. 2S{4j¡a 
~ *— — . i-. 

CEWTOLO HKOS. 

S-A.I. y CL 

Regjstra 11251 

«í*?5L*«*F- ltíSoir * Atcíonista^ «m 
coa fecha 9. datara) de 1971 se te fla£ 
crtpto>.erí el Registro '°uT>lico de Coma- 



accionistas para ojie hagan uso del de- 



Sociedai Anónima Comercia^, 
tndastiial), Firanciera^ 
TnmnlriTixria. Asroueeaaxia, 

S"bF resaTocfori' Dfrectoirío üimase susj- 
csipeidn e fiítegracfdQ en. e&etrca. al 
cnntadiET. a la par 5¡¡KflOO> acefones 81335 
"W l voto valor nominal $ 1 — prar ste~ 
ctgp.Pfazotlg dfa& ftáíiiles eontandio ctTa 
siguiente ñltima oubneasíón. Xtonjíeillo': 
ATOtridk del Libertador GB3T„ &f psO; ti, 
cíe 12 a 18 horas. — ES Díreetcrlb. 

f 3T.— e.2314. N* 3afif4ff V.2714J71 



de por ley. — El derecna. de preferencia: 
corre a partir del 2a de afitíl de 1S71 - 
Les senaret accÜanlBías; comunicaran, a la 
sede soefal de fst Canaw Zavalfe, 2M& 6? 
pisov Capiíai Federal su dteeo de sus. 
cripción. — El Dírectoffo 

$.- 61- e. 22¡4 N? 37.789 V. 26!4,'71 

BIRRIA 
S.A.C.I.I.F.C.A. 

ZavaL'a 20¿6, c» -rfso 
Capital Federal 

N? JUK9) 

| BuEnos Aire3; 1S de an?ü de 1^/1. 

El HbnorabTte Plre ctü r Jo -mnníca a 
ios señares Ace£ardsta3; aui» fie pcuerdo 
¡a ta resuelto «a sa -enuflSn 1 del 6 de 



Don Carlas- AHiertov Fuertes Castillo 
Tencfe al señor Jüart Jos* Osera para 
"Maipd 322 SRI»."; eJ negaeSa «te Res- 
fciuraniL Parr£IIa\, Bar « Fízzería "Don 
CbSchCo'". sito er» Avenldis Matpfl! S22J 
Fifcrída. evícente Lfipezl- y adintofctraclíín 



AUTOMOTORES RITADAVLt 
».J.C.I. 

Expediente Pí* M.859 
Se ccinunfea a tos- señores accíortísÉa» 
qpH el Btrectnrio em su sesión dei 2913)71 
ha resuelto: 

Emitir las, series 141 a 170 inclusive 
i en acciones dase A y B, por noventa m£ 



8.0fX> acciones ordüiarñis. * razón -efe 
dos mil acciones por erife. ai portador, 
v$n lOL.por acElón y ron deTíeno' * cinco. 1 



TüCrJMAN- 1655 3? "rf' eanítsl Es- 1 c " ««-'«««» "*»« a y u, por noventa m£ 

WBL * ^ Capital. j ¡¡S&f JcKJSSfaSS oSST 

$ 45.— e.22¡4f N? 37.772^ v.284|71 Irf» celeííRtda. eí 2ff8!W, fflando como fe- 

i cba. de puesta, a d&pcsiciori el 2014171 

Inmobiliaria América, de te' Asociación { a Dlr ectorlo. 



de Ba T anceadoie& y Martüleras Públicos, 
representada por Eduardo Amador Pé- 
rez, martiliero pútolüca ecn nEtotas en 
Avenida. Ccrr&ntea 192Z. 6? piso» ofiema 
El Capitat avisa: que coa su tetercea- 
eaSni Antocto Péraa \ende a América Do 
EttHat Femandsz: c> Acedarla su aegocio 
de EespachO' de c.ntnPRtít,^ v Venta de 
Bff bfrTff.'í em Generas EnxaaadaSi, sao en 
TUYOT1 7,iai. Refilamna de ley,, en. mies- 
tas ofteirias, dümlcüíQ de- laa parteí- 
S 68.— e.22¡* m Í7JS.0Í V.ja,'.4J , í 



♦ 4S e 22J4 S* m.1&1 v„ 261,4510 



ABLET 

aACJJ.F.A 



Stamer e Hijn p)i. Enrique, Stamer 
corredor y martiliero panuco, oficinas 
Mitre, avisa que Peregrino Angueira 
Forjan irendfe a AngeS Efr Francesec; y 
Federico Manuel Pampin su Caíéu Ca- 
ía de Urnert IfespacE o d& Btíadas y Ven- 
ta de- Heíaács y GMosittas envasadas, 
sito TtrcmutJX «t rtwTwfnfn» vende- 
nor- compradores y reciamcs Bu*. Mi- 
tre 319?. 

1 3T.5» e.2014 ÍW ^.405 V.25Í4J71 



Comumcase el aumento d*p espitar 
at f ídg.COO' representados por 2O.00üj ae^ 
c rones ordüiarfas; ai portatfcr :' valor 
nomirxaf % Iff por accíonv je i votm df- 
vfdid o en 20 series -le- $ 10-OOt cadií 'ana 
yj la eans fon y eí llamado a suserfreidn 
dfe acciones por f I6ff..G0ff vepresentadbs 
por M.COO aceftmes crdmasfoí al por- 
tador der valor nomina* f to por acefórt 
efe 5 votos, divíjfdos- ^n 16 'erfes» 

Uc alteración se> bajá en- seetíío- en 
ei momento de la suscripefén. ejercién- 
dose? el dersErfO" de preferenefeL según 
Aít. &* del Estatuto Socíaí. 

El jaectorfa 
1 40.5Q e.2204 '«9' 3P? *49> r.26¡4 > ,'ÍI 



•V — 



Leandro G. Tuduri, Balanceador y Mar- 
tiliero Públlcc (Nacional y PtarticJal). 
Virrey Cevallw 463 ÍZ1% 6*05 y«ff). 6565 
avisa: José Cmces. y J&tfatxt Ofca ven- 
den a Antonio Porta Rcdrijcnea. Hotel - 
íensióit calle VENEZUELA 3421, sus do- 
micilios. — ReeÉimrts ley ea mis oíl- 
Cinas. 

$ 3tt e2l!4 m 3e.8K r¿74¡71 



"W 1 



a Oarnaa sn&tístíún a ¿a séñoi'es 2 lo Q ?L>^ nto de * ^Pital -utorizado á 



LX^M -sob^rx-dei"^^ 



recho de preferencia que les corresnen.- í,„'° SS^v^í*' 15 de m arzo ae Iffn ft 

. ._ „ . . . . **— f^emfüdotos^riesNrQs. 2a a 6£te cíe 

5.0UQ. aeciomey ordaiarías ai oortador em 
d3,m ¡^^. ,m mttf Por acciáo a sea> pe> 

t^íLA B*«» a CapñamacifiF tór». 
SS'.^SÍ 31 ^ *** IT - a ^: * íuSC.<E0 « 
?íy^ ldD ** acciones 'iberadaa y nes« 
unpupa a Capitalización Sva^ 
Scultativa. — El Directorio. 

t 45 e„S21¡t IST? 1 3T.I77? r.26!.4í i a 

CODELTA 
¡S.A.CiXF. y A- 

Eipte. N» 1S.I45 

B&HSION DE, \CCIQNEE» 

abrfi «te un, tx ftet^-n^i» eí PU^oXem Vdte e 2S i?A 
capital de la Suciedad <*BS¡Ft>* ia en*- de * 2a,aflD, cada mTsf^ ^ ^ 
non d& cuatro seríes represe^adar porSS aaOLOOOi en aceione» -a d*.arias7¿íaa 



Se Hama a suscripción a ios- señores 
Accionistas- para ojie bagan "Jso leí de- 
recho de prefeíerxcfis ijue íes eonespon- 
dfe por ley. Er derejcftaí dlr prefer«rcCi 
corre a partir del 20 de- anrfl de 1973. 
Los. señorea Aceianfstaa OTmmlcaran. a 
la sede social de la firma, afilia 204^, 
6? piso^ capital Federal, su dfeseo de sces~- 
cripción. — E? UfreetoriOi 

$ 63 e.22]4 K° 37.S11 T.26!4]7l 



a. tie * TOtoa; al portador f a la par. 
pe acuerdo) a íes Arta. ««: * 10 fiel e». 
talmto» sociali. BomicillQi uscn?aJiSn: So^ 



Vat ^ S iffH Mendíl a ^^ ^ 4 & ene '* P^ 1111 74 ^ 2**» *. B-C; ^pitwptderai, 



AMAT 

Soéícdüd Anónima 
Indnstrial y Comercial 

PAGO DE DIVIDENDOS 
Y DISTRIBUCIÓN DE «XTIONES 

. POR RE.VALDO 

Se comunica.' que a partir dfer día 26 

,de abrlL contra entrega der cupCn n*. 

'mero 2L. ser* puesto a dfcuosicion de 

tas señores', aecfcrnistasv ~i~ Avtfa. J.. A., 

Rfica TUL 77 p„ Capfiaf FfederaL eJ dr- 

tófendb del 3jt% en eiecthtc ' 3,»% 

,eni acciones'» correspondíencBS a ejerciefa 

comercial cerrada el 30 1& tanto de IS70. 

Con el mismo cupón se ■fisixiburafc ek 

iWttl% eoc aedonea cor eapaalizaclora 

de cevabla. 

S 45" e. 225,4 N^ 37.3T2- r.2Bi4i7) 



BOSSI GARCÍA 

Sociedad Anónima 
' CPmertíaS e Industrial. 

Se cnrmrnfrta a fias sefiarea accJ&snláas 
que el dir&torib resolvió) emitir a la par 
tíen serles de acciones, al cartador ofe un 
sata per acción: numeradas del 8401 al 
Q5DO tatíásLie. por valer de un mu Pe- 
sos Ley/ 1MM eada serie a sea. uzx total 
de efen mlí Pfescs' Lev tactSS. ho& seño- 
res accionistas- podrán efercer «1 derecho 
de nreferencíi que les acuerda el artfeo- 
lo sexta de los esputos dentro del pla- 
zo que- eí mismo determina en el local 
sito en Av. Pte Roque PSenr-pefia N 1 ? 
999, CapitaT Feder»l. — El Directorio. 

$ 36.— e_23i* N? 37532 « J3t4j7:i 



COMPTJ SERVICE 

Wtse. salter que- eí Eireetorto resoMft 
la enrisMn de las sertsr 61 a 99 inefusive 
ríteí eFní'NT aníntfeatjo' nor un v^ler Wtal 
de i 330 (HWi, en oÉcíoríes- ordínarfas: al 
nortedor de urt vnto baftfewd-o oaedadbí 
Cs emisión' tofaí'mente suscripta p Snte- 
' gFada. — Rueños- Airea, atefl 15 dé Iffn 
— El DÉrectorib'. 

,t 22£Q. e.22ít N? SP.831> r26;4!7l 



A.TJf. 

ASESORAUnENTO TECKtC» 

INDUSTRIAL 

¡s.A.e.r.F. 

PAGO DIVIDENDOS 

Se hace saber a los señores accionis- 
tas que se encuentran a dfeposteión tos 
dividendos en dinero efectivo* aprobados 
>pcur la AsamWtea de fecha. 3¿. de agosto i 



Hío Inmobiliaria ¿Rubén Longuelra 
marüfllerc pública, maírflenia 157 > ofici- 
na Avda. Rivadavia SOffí,. Capital Avisa 
Garafc White S-CA vende a José Ma 
i:ü?l Vázquez- y Ambraste Vázquez su. n* í^i^'^d^^^^peEC^iSísTtoirmls" ! 

gprío dfe Garaie y Afínes, sito en la* ca- mes en¡ las oficinas de la calle Avda * 

lir WHITE I5ff Capaal — Deatócaio 'Raque SSenz Peña 61Sw 8? píbQi, CanEta' ' -^fírtpción deberá integrarse en efectivo, tmexe? 5w en tes- ofidea» de la _ 

¿Federal, previa, psesentacióni de Eos eu- ' Buenos. Aires, abril veinte de UTO. — f Cangallo N* 16691 piso) &, — B 
pones respectistosi. — - El Direcícrio. KL Díree+ n '-flí» I torio.- . - 



pertes- jr reílamos de lej; aoücinas 



CERACO 

S. A. Comercia^ Agn mem arla, 
Financiera,, TjQtótaínarfa 

Conforme resolución tomada por acta 
i del LErectarln del 13: de majan de 1971» 
se pxocEdSa a wrrttfir & 4fi0Jlflttüa *ie se 
prctocntizfi. e tnaealtdoy totaEzantEo pesae 
60lí(lOl?,QQ) eE eapiíal emiSídla de la. Saráe- 
tíadt Las 40; series emitirlas da ace$onÉ& 
al portacCcr de t lairo cada rmir enríes- 
poncTenr & Clase •'A" fS TOtos> seríes, 21 
a 23 por $ SQJXMLO® nomftialtes-í 33 clase 
Ty *1 votaí' seríes 2? a 60 por $ 32a0«5j30i 



El Dlrectoríbi 
t 2S e-224 N? ST.léS T,2B¿4,7J 

! COCÍA 

SflCJPdad. Ait/mtm^ 

Comercial, Industrial y 
Financiera 

r 9 QC &, Sociedad Anónima Cbmerejw. 
Industriaf y Financiera,, 'omunica a Jtaé 
señores Aedonistas; que m Áambiea «Sto- 
natal dei 15 de abril, de mi covecientos 
setenta, y uno resolvió emití- dos serles 
de acetaos ordmarüas ai percador, cto- 
se A* dte 5 votos. Túmeros 12.C0I aj 
aCOOO? mclUBive, por vaior c3b (mito 
Lgomootri t 10.000? cada -erlE. o se- pói 
un total áfr íremta-y ocho mC pe» 
íf 3í.0M.> a to par. 

Los señores- accionistas jooran ejerces 
ei derec ha de preferencia n aroparcido 
al montn d& sus üenenciaa dentro de 
los 15 días poscerfarea 1 ia urthnr de 
las pu&líieacíanes. En el acto do la so» 
cripefón dafteía artegrarse •• lfl-%. * ti 
90;%-. restante; en 9 cantas efe lflv ea& 
una pagaderas- eada 6H dias DamleiHe 
Para Ja susucfpcionr Avda. R. 3¡feaa 
Peña N? 1 55S k C^taT. — d Dirertwl» 
t 54 e.22l* K? 37.21» r.26]4l7Í 



"GH* 



CHRVSLER FRVBB ARGENTINA 

Sociedad Anónima 

Industrial y Comercial 
Kajje saber por tres cSbs. qoe " 1» 
A samb lea CPeneral Ordinaria del 2S di 
Marzo: de 19 7T, resoM* elevar su espBSaf 
sssáei aufiarfisaür a Ib suma d¡e Cüicaaa8t 
KQUanei ds Pesos Ley I3J3S. 

JBnerrofr A&ea, Abril 2S dfe 1I7X, 
Directasla. 

f HBr- e^3],4 BB 7LSGQ T JS^TJ 



•O' 



IDI STBJBCIB OKA DE 
COMESUHEBS: DISCO 

Sociedad Anónima 
Comerciai e Industrial 



Se hace saber a les señores nirp.imdi>^ 
que el Directorio; ha, resuelta ponei a dis- 
posición, a partir del día n de abril de 
1971, un dMffiaida prcrísníTo «fiel SO «ti 



nomfnales. 'Para et ejercicio! del derecho) h pac ei tt» ejexclein que temlnar&a ü 
íe preferencia los Accionistas tendrán un: 139 de? setiembre de 19*11 — 81 nUmHÉ 
"Tazo de q,trMce días a ptotlr de Es ó!- ¡ tttvInVrfflft; pagadera en «fecsfrot te £ 
isa pubBeíeíon: se hace saber ipie la inató eenfisi prasentacidn del cdsrini 



$ 37.50 e.22(4 N» 37.716 v.28l4¡71 



* 60 e.21;4 W 35WÍ9 t.27¡4,71 



| «.- e.23¡* í»* 3Í.983 v.27)4|71 



l«* sa;* »» «.«i r. 
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VL COBRE 
S.A.C.I.F. I. A. 

Comunica por 3 días, que por resolu- 
ción del Directorio del 14 e abril de 
1971 se han emitido las serles 41 a 50 
en acciones ordinarias al portador- de 
i rotos, clase "A", con un to f ai de 10.(100 
acciones de $ 10- cada una, o sea un 
total emitido de $ 100. 000. ntegraclón 
al contado. — El Directorio. 

t 27 e.2214 N? 37.196 v.26|4|71 

EAMCO 

s.A.i.c.i.r 

Expediente N* 27.193 
Comunícase emisión acciones ordina- 
rias al portador clase A, de cinco votos 
serles 5 a 10 valor totaLde s 120.000. ofre- 
ciéndose para ea suscripción las serles 
I a 7 por un valor de pesos 60.000, 

Sdtendo los accionistas ejercer derecho 
preferencia (Art. 69 Estatuto). — lia» 
acciones serán abonadas al contado en 
it momento de su suscripción. — El Di- 
rectorio. 

I 87 e. 22J4 N» 37,74» r. 2S[4|71 



ESTEBAN HOTEL 
S.A.C.I.F. I. 

' Según artículo 69 Estatuto, por reso- 
lución del H. Directorio de fecha 3(11(69, 
so resolvió la emisión de la 3a., 4a.. 6tu 
8a., 7a.. 8a., 9a. y 10a., serle de acciones 
«•diñarla*. Inscripción R. P. de Comer- 
no el 13110169. — Pago Contado. — El 
Directorio. 

t 18 «. 22 r 4 N» 37.704 V 26|4|71 

E. R. SQUIBB A SONS 
ARGENTINA S. A. 

Productos Químicos, 
Biológicos y Farmacéuticos 

DIVIDENDO SOBRE ACCIONES 
PREFERIDAS 

Se avisa a los señores accionistas que 
a partir del 19 de abril de 1971, se pro- 
eederá a abonar en la Oficina de Títulos 
de The First National Bank of Boston, 
Florida 99. Capital, contra presentación 
Sel cupón N» 20. el dividendo del S olo 
m efectivo correspondiente a -las accio- 
nes preferidas en circulación, por el ejer- 
cicio terminado el 30 de noviembre de 
1970. — El Directorio. 

Vota: Se recuerda a los señores acctonls- 
.. ■ ■ tas las nuevas disposiciones refe- 
rentes a identificación de acciones 
y retención del impuesto a los ré- 
ditos. 

$ 90 e.21|4 N? 36.016 v.27|4|71 



"p" 



FINANCIERA COFISUR 

Sociedad Anónima 
Se hace saber que por reunión del Di 
rectorio de fecha 21 de diciembre de 
1970,, se resolvió emitir la cantidad de 16 
serles de 5.000 acciones cada una, por 
$ 10. cada acción, divididas en 12 serte? 
de acciones ordinarias al nortador de un 
roto cada una. y 4 series de acciones ©re- 
feridas al Dortprtor. con las car&cterlstl- 
eas siguientes: Gozarán de un dividendo 
Ojo del 16 olo anual. — El dividendo fijo 
aera acumulativo por tres etercicios. en 
easo de no ex'cttr utilidades Dará abo- 
narlo. — Tendrán preferencia en el re- 
tatearo de su canitol en caso de lloulda- 
elón de la sociedad. — Podrán ser res- 
Batndas total o narcialmente ñor el re- 
fectorio — No tendrán derecho a voto 
^Fcpnto cupido se encuentre vencido e' 
Sobro del dividendo pactado, en el oue 
tendrán un voto por acción. — El Di 
rectorio 

I 54 e. 22'4 N» 37 561 v. 2614171 



fAMILAR 
I. A. 

Reristro N» 24.151 

8a comunica, a los señores accionistas 
jue el Directorio de la Sociedad ha ra- 
anelto proceder al can le de tas acciones 
90 circulación por nuevas láminas ex- 
aresadas en pesos Lev 1B.1RR. rveho 
cante se efectuará hasta el día 30 de 
¡fuñió de 1971. A partir del l» de Julio 
4e 1971 quedarán sin valor las láminas 
«presadas en pesos moneda nacional. — 
B Directorio 

t 62,50 e.23!4 N» 28.494 7.29(4171 

Beta: Se pubtlca nuevamente en razón 
<* de haber aparecido con error de 

imorenta en el- Boletín Oficial del 

2613 al 19|4|71 

FRIGORÍFICO RYDnANS 
I.C.F.I. 

Sociedad en Comandita 
*" por Arciones 

EMISTON DE ACCIONES 
■ Se comunica a los Sres. accionistas la 
misión de 10.800 acciones ordinarias al 
hurtador de t 10 cada una a efectos de 
4«e e Jotran derecho de nreferencK a 
partir del 3 de Mayo de 1071 en la sede 
Metal Pueyrppdón 1 JI *7 79 nb© TV*/» b. 
•apttol. La GerenHa. 

I 27. -*.23¡4 N» 375í!« t 5714(11 



FITAM 
S.A.I.C.F. e I. 

N» 12.905 
Se hace saber que la Asamblea Gral. 
Ordinaria del 31¡7¡69 aumentó el capi- 
tal autorizado de la sociedad a pesos 
2.000.000.—, representado dicho au- 
mento por 10 series de acciones ordina- 
rias al portador de 5 votos, por un va- 
lor de pesos 40 000.— cada serie, que 
totalizan pesos 400.000.—. Esa misma 
asamblea procedió a la capitalización del 
saldo revalúo contable permitido por la 
ley respectiva que representa pesos 
184.287.— en acciones liberadas al por- 
tador clase A de 5 votos. En cumpli- 
miento de lo anteriormente mencionado 
el Directorio en 6u reunión del día 
17|3|71 resolvió emitir 5 series de accio- 
nen ordinarias al portador clase A de 5 
votos, por un valor total de pesos 
200.000.— números 41 al 45 inclusive, po- 
niendo a disposición de los 8res. accio- 
nistas la capitalización del saldo de re- 
valúo por pesos 184.287.— contra pre- 
sentación de las acciones actualmente en 
circulación. Por el resto de la emisión, 
o sea pesos 15.713.— llama a la suscrip- 
ción. Domicilio: Corrientes 3019. 12, 123, 
Cap. — El Directorio. 

$ 63.— e. 23¡4 N? 38.084 V. 27|4|71 

FENTON 
S.A.C.I.I.F. y A. 

Se comunica la emisión de $ 40.000.— 
en acciones de 5 votos, dispuesta el 
30|3|7i. — El Directorio. 

f ».— e. 23J4 N» 38.021 V. 2714171 



GBIMAU 
S.A.C.I. y F. 

REFORMA DE ESTATUTO, 
AUMENTO DE CAPITAL Y EMISIÓN 
DE ACCIONES POR i-*GO 
DE DIVIDENDO 
Se comunica a los señores Accionistas 
que por resolución de la Dirección Qe- 
neral de Personas Turídlcas fue apro- 
bada la reforma del Articule Cuarto de 
los Estatutos Sociales, -rara facultar a 
la Asamblea General a -.umentar el Ca- 
pital Autorizado hasta % 1.50D.G00. Se- 
gún la resolución de la Asamble Ge- 
neral Ordinaria del 30/10/70, e aumentó 
el Capital Social de $ 300.000 « $ 600.000, 
con la emisión de 30 serles Nros. 31 al 60 
de acciones ordinarias, clase "A" de S 
votos, para el pago del olvideno del 
10T % en acciones. El pago se efectuará 
a partir del 26 de abril de 1971, en la 
sede social, Avda. Pte. Roque Sáenz 
Peña 710, 5S C. — El Directorio. 

$ 54 e.22¡4 N9 37.081 v. 26*71 



GRINSZTEIN 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial 
y Financiera 

Se hace saber por tres días que el Di- 
rectorio resolvió emitir 8 nuevas series 
de acciones ordinarias por un Importe 
total de $ 80.000.—, las que deberán ser 
Integradas en el acto de suscripción en 
efectivo. Los accionistas pueden hacer 
uso del derecho de preferencia durante 
15 días a partir de la última publica- 
ción. — El Directorio. 

$ 36.— e, 23]4 N9 37.914 v. 27|4|71 



««T»# 



INSTITUTO MEDICO 
I.M.E. S.A. 

Vlamonte 2721 • Capital 

Sé comunica e- los señores accionistas 
que de acuerdo con lo resuelto por la 
Asamblea General Extraordinaria del 29 
de octubre de 1969 y en cumplimiento 
del Art. 295 del Código de Comercio que 
ha sido modificado el estatuto de la so- 
ciedad "Instituto Médico I.M.E." S.A., 
aumentándose el capital autorizado de 
250.000 pesos Ley 18.188 a $ 1.250.000 
Ley 18.188, conforme con la autorización 
de la Dirección de Personas Jurídicas. — 
El presidente. 

$ 40,50 e. 23(4 N9 37.935 V. 27(4(71 

INULTA " 

Sociedad Anónima, 

Industrial y Comercial 

Exp. N» 5.182 
Se comunica a los señores Accionistas 
que se ha resuelto emitir 3.398.778 accio- 
nes ordinarias de ¿a Clase "A" (5 votos 
por acción) y 1.087.466 acciones ordina- 
rias de la Clase "B" <1 voto por acción) 
con derecho a dividendo a partir del 1|7| 
70, por un valor nominal de $ 4.486.244 
que se destinaran al pago del dividendo 
por el ejercido 69|70, Capitalización de 
"Primas sobre Emisión de Acciones". Ca- 
pitalización del Saldo del Revalúo Con- 
table ley 15.272 y Capitalización 25% 
del Saldo Revalúo, ley 17.335. La puesta 
a disposición «será comunicada oportuna- 
mente. 

El Directorio 
I 45. - e. 224 N« 37.222 v. 26j4!71 



IPSAM 

Industrias Puerto San Martín 
S.A.C.I. I. y F. ' 

Se comunica a los Señores Accionistas 
que de acuerdo a la autorización confe- 
rida por la Comisión Nacional de. Valo- 
res y la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires, a partir del día 27 de abril de 
1971 se abonará en las oficinas de Ro- 
berts S. A. de Finanzas, 25 de Maye ?58. 
Capital, de 12 a 16 horas, el salde de 
Revalúo Contable Ley 17 335, de.' 13,30 
por ciento de las actuales tenencias en 
acciones ordinarias liberadas entregán- 
dose simultáneamente el dividendo de: 
10o¡o en efectivo, y 2420 olo en acciones 
ordinarias liberadas. Estos ppgos se efec- 
tuarán contra el cupón N? 21. Las nue- 
vas acciones que se entreguen por estos 
conceptos gozarán de dividendo. a 09rtir 
del 1« de Julio de 1970 y llevarán adhe- 
ridos los cupones Nros. 22 al 40. 

Las fracciones menores de diez accio- 
nes se liquidarán de acuerdo a la regla- 
mentación vigente de la Bolsa de Co- 
mercio de Buenos Aires. — Buenos Ai- 
res, abril de 1971. — El Directorio. 

# 90— e.21|4 N« 36.889 v.2^'4|7l 

IPSAM 

Industrias Puerto San Martin 
S.A.C.I. I. y F. 

Se comunica a los Señores Accionistas 
que de acuerdo a ia autorización confe- 
rida por la Comisión Nacional de Valo- 
res y la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires, a partir del día 27 de abrli de 
1971 se abonará en -las oficinas de Ro- 
berto S. A. de Finanzas 25 de Maye 258, 
Capital, de 12 a 16 horas, el dividendo 
del 10 olo en efectivo, y 24,20 olo en ac, 
clones ordinarias liberadas correspon- 
diente al ejercicio cerrado ej 30 de junio 
de 1970, entregándose simultáneamente 
en acciones ordinarias liberadas e. 13.80 
por ciento de las actuales tenencia? por 
capitalización del saldo de Revalúo Con- 
table Ley 17.335. Estos pagos se efectua- 
rán contra el cupón N« 21 Las nuevas 
acciones que se entreguen por estos con- 
ceptos gozarán de dividendo a partir del 
1? de Julio de 1970, y llevarán adheridos 
los cupones Nros. 22 al 40 

Las fracciones menores de diez accio- 
nes se liquidarán de acuerdo a la regla- 
mentación vigente de la Bolsa de Co- 
mercio de Buenos Aires. — Bueno? Ai- 
res, abril de 1971. — El Directoría 

$ 105.— e.21|4 N» 36.888 v¿7'4j71 

IPSAM 

Industrias Puerto San Martín 
SA.C.I.I. y F. 

Se comunica a los Señores Accionistas 
que de acuerdo a la autorización confe- 
rida por la Bolsa de Comercio de Bue- 
nos Aires, a partir del 27 de abr-1 oe 
1971, en las oficinas de Roberts S. A de 
Finanzas, 25 de Mayo 258 Capital de 
12 a 16 horas, se procederá al canje de 
los títulos N» 111.500 de i. acción ordi- 
narias Clase- "A" 5 votos y N» 1.661 12 850 
de 10 acciones ordinarias Clase "A" 5 
votos, por carecer de cupones adheridos, 
entregándose simultáneamente el divi- 
dendo del 10o!o en efectivo y 2».2Coio 
en acciones ordinarias liberadas v e) 
13.30 olo en acciones ordinarias libada*, 
correspondiente al saldo del Revalúo 
Contable Ley 17.335- Las nuevas arcio- 
nes que se entreguen poi estos «acen- 
tos gozarán de dividendo a partir del V 
de Julio de 1970. y llevarán adheridos los 
cupones N9 22 al 40. 

Las fracciones menores de diez accio- 
nes se liquidarán de acuerdo a la- .regla- 
mentación vigente de la Bolsa dp Co- 
mercio de Buenos Aires. — Buenos At- 
res, abril de 1971. — El Directorio 

$ 105.— e.21|4 W 36.890 v.27¡4|71 



T — 



JORGE MARSEILLAN Y CÍA. 
S.A.C.I.F. 

Se comunica a los señores accionistas 
que el Directorio ha resuelto emitir $a. 
500.000 en acciones ordinarias ai portador, 
clase "B", con derecho a dividendo des- 
de el V* de Junio de 1970. De esta emi- 
sión se afectará la suma de $a 29.901.42 
que corresponde al 25 % del revalúo con- 
table, ofreciéndose en suscripción la su- 
ma de $a. 470.098.58: pudiendo ejercerse 
el derecho de preferencia dentro del pla- 
zo de 15. días, a contar de la última pu- 
blicación en la sede social, Sarmiento 
440. 3er. piso. Capital . El pago debe ha- 
cerse al contado, en el acto de la sus- 
cripción. 

El Directorio 
S 49.50 e. 22|4 N» 37 337 v. 26I4|71 



JULIO LLÓRENTE 

F.A.C. e r.S:A.' 

Se comunica a los señores accionistas 
que en virtud de lo resuelto en Asamblea 
General Extraordinaria del 31112170. el 
Directorio dispuse en su sesión del mis- 
mo día, aumentar el capital de $ 500000.—. 
a t 750.000.- y emitir las serles 11 t 14 



Inclusive, en acciones ordinarias, al por- 
tador, que se encuentran totalmente sus- 
criptas e Integradas de acuerdo, a lo Te- 
suelto por dloha Asamblea. 

El Directorio 

$ 36.— e. 22¡4 N? 37.290 V. 26(4(71' 



"L" 



LATINSUD 
S.A.C.I.F. I. A. 

Se comunica a los, señores accionistas 
que por resolución del Directorio de fe- 
cha 22 de Junio de 1967, se han emitido 
las series 2» a 5* de acciones ordinarias 
al potador, con derecho a un voto por 
acción, lo que hace un total emitido da 
$ 24000.—. — El Directorio. 

f 45.— e. 21(4 N9 36.727 V. 27(4(71 



"M" 



MTJRRAT LEA 
S. A. 

Comercial e Industrial 

Se comunica la emisión de las Serles 
Nros. 65 a 160, ambas inclusive, de ac- 
ciones ordinarias clase "A" de un voto, 
al portador, por un total de $ 96.000, . 
Los accionistas podrán ejercer & dere- 
cho de preferencia en la sede social, Rt- 
vadavia N» 1142, dentro del plazo de lS 
días contados desde la última publica- 
ción del presente, aviso. Integración al 
contado. — El Directorio. 

$ 45 e.22(4 N« 37.781 V.26[4[71 



*N' 



NOVI-CARP 
S.A.C.I.F. I. A. 

EMISIÓN 7 SUSCRIPCIÓN 
DE ACCIONES 

Se comunica a los Señores Accionistas, 
que el Directorio dentro de las faculta- 
des conferidas por ei Estatuto Social, ha 
resuelto ofrecer a suscripción los serles 
3 a 10 de acciones al portador, ordina- 
rias de 5 votos, por un total de pesos ley 
18.188 diez mil (10.000), cada serle, ea 
decir, pesos ley 18.188 (80.000) total, lle- 
vándose el Capital Suscripto e Integrado 
a la suma de pesos ley 18.188: (100.000) 
cien mil, previo uso de preferencia a los 
actuales poseedores el que podrá ser ejer- 
cido dentro de los plazos pievlstos en el 
Estatuto Social. La integración se hará 
al contado en las oficinas de la Av Cór- 
doba 3280. 6*. **C" todos los días ha-, 
Mies de 15 a 18 horas. 

El Directorio 
| 54.— e. 22(4 N» 37.264 v. 26(4171 
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PAVHEMAR 
S.A.C.I.I.A.G. y F. 

Sé hace saber a los señores accionis- 
tas, a los fines del derecho de prefereu* 
cía, que el Directorio na resuelto emi- 
tir 60 series de $a. 1.000.—, cada una, 
de acciones ordinarias, con deercho a 
cinco votos y 240 serles de $a. 1.000.—, 
cada una de acciones ordinarias, oon de- 
recho a un voto cada 'Una, todas las se- 
ries tendrán derecho a dividendo a par- 
tir del 1» de Julio de 1970 debiendo ser 
suscriptas e integradas al contado. 

% 45.— e! 23|4 N» 37.981 V. 27(4[71 

PEDRO J. GRECO í HERMANOS 
8. A. I. O. y F. 

EMISIÓN DE ACCIONES 
Se hace saber a los señores accionistas, 
que el Directorio ha emitido las Serles 
número dos a cinco inclusive de pe- 
sos 40.000.— cada serie, de acciones or- 
dinarias 'dase "..." con derecho a voto 
por accclón, al portador por un total 
de $ 160.000.— (ciento sesenta mil pesos) 
acordándose la preferencia del articulo 
sexto del estatuto. — El Directorio. 

$ 36.— e. 2214 N» 37.628 V. 2614(71 

PASTAMAS 
S.A.I.C.F.I.A. 

(l.G.P.J. 88.687) 

Talcahuano N» 638 

Capital Federal 

Comunica que, por resolución de la 
asamblea del 13 de enero de 1970, rati- 
ficada por la del 20 de octubre de 1970, 
que fijo el capital autorizado en pe- 
sos 500 000.— Ley 18.188 ($ 50.000.000.— 
m|n), se ha resuelto emitir diez mil ac- 
ciones, ordinarias al portador, un voto 
de $ 10.— Ley 18.188 cada una, y lla- 
mar a los señores accionistas a suscrip- 
ción de las mismas, a integrarse a la 
par y en efectivo dentro dé los 60 días 
de la suscripción para lo cual tienen de- 
recho de preferencia en proporción a sua 
tenencias, del que podrán hacer uso den- 
tro de} plazo de quince días contado a 
■partir del día siguiente al de la tercera 
y última publicación del presente aviso, 
- El Directorio. 

t 54.- e. 22*4 N«- 37.578 t 26:4!71 
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PUBLIMEN ., — .—.-, • 

8.A.C. 

E«glstro N» llllt ;v ..-> .r.w. •< ¡ ;' 
Se nace saber q¿e »■• Asamblea. Ordl-: 
naria de ; Accionistas-- edepráda el 29 de 
octubre de 1870. aumento f et capital au- 
torizado ' a % 100.000.— estando repre- 
•eniaao « aumento pe* . t senes de ac- 
ciones ordinarias ai portador clase "B" 
de 1 voto, con un valor nominal cada 
■crie de $ 10.000.— procediendo además 
a emitir ias series 6» y 7» las que a par» 
tlr del 22 de abril de 1871 se encuen- 
tran en nuestra sede social, Viamonte 
W» 1167, 1? piso, Capital Federal, a dis- 
posición de los señoras accionistas en 
pago del dividendo del 50% aprobado 
por la asamblea mencionada, — El Ol- 
lectorio. 

I 45 e. Jt2}4N» 37.609 T. 28¡4]71 

PATRICIOS .' ; . '"< 

8- A. I. y a 

CAPXTALIACION 
REVALUO CONTABLE LEY 17.835 
Be comunica a ios señores accionistas 
Que la Asamblea General Ordinaria de) 
24 de noviembre de 1870 resolvió aumen- 
tar el capital autorizado a la suma de 
| 2.000.000 í emitir 228.000 acciones ©r- 
olnariab al portador liberadas para cu- 
brir la 3a. cuota de capitalización del 
Revalúo Contable Lev 17.335, o sea pesos 
128.000— equivalentes al 7,03¿248%, <jue 
M pone a disposición de los accionistas 

• partir del 23 de abril de 1971, en accio- 
nes de Igual clase a las de su tenencia, 
gue llevaran adheridos cupones (Los. II 
ai 30 Inclusive j gozaran de dividendos 

• partir del i* de Juno de 1970. me. 
díame entrega del cupón N» 10, en las 
oficinas del Agente de Bolsa, señor Jor- 
ge £. Terso!, Reconquista 341. 3er. piso, 
oficina 312, Jos días Hábiles bursátiles, 
de 14 a 19 ñoras, -as fracciones de hasta 
10 acciones se liquidaran de acuerdo con 
el Reglamento de la Bolsa de Comercio 
áe Buenos Aires. 

El Directorio 
f 03.— e. 22M N» 37.243 V. 2614(71 

PLASTAS 

Sociedad Anónima, 
Comercial, Industrial, 
Financiera, inmobiliaria. 
Agropecuaria y de Mandatos 
Sarmiento 1721 - 4» piso - "I" 
fie comunica emisión b series acciones 
ordinarias al portador clase "A" con de- 
letin© a 6 votos, por un total de pesos 
80.000.— y se llama a suscripción a la 
par con integración al contado 

El pirectorto 
« «¿- e, 2214 N« 37414 V. 2614171 



3615 — 3701 — 3966(70 — 31093 — 1603 

— 386'1|2 — 1604 — 9966|7 — 1878181 — 
2147 — 1723)28 — 1877 — 2148 — 239012 

— 2510 — S027131 — 55 títulos de 10 ac- 
ciones c|u. que corresponden a los nú- 
meros £0458 <*• 27721 — 3024519 — 27254158 

— S017ÍJ9 — 27275178 — 27027 — 22291 - 
30457 — 30437156 — 28029138 — 30460,— 
29837. — £1 Directorio. 

640.— e. 23|4 N» 23.540 T. 4J6I71 
Nota: fie publicar nuevamente en razón 
— — — de haberse omitido por error de 
Imprenta en las ediciones del Bo- 
letín Oficial 16¡3 al 15J4I7L 
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QUÍMICA oeste 
S.A.I.C. _ , 

Córdoba 1233, 10 piso 

Capital Federal 
Comunicase el aumento del Capital So- 
cial autorizado a *a suma de pesos ley 
18.188 doscientos mil (í 200.000.—) y 
emisión de las senes 13 a 20 de acciones 
ordinarias en efectivo y a la par. Los 
títulos serán emitidos al portador con 
un derecho a cinco votos por acción. 
Lee accionistas tendrán derecho de pre- 
ferencia en ias propoxclonea de sus te- 
nencias. _ __ . . ' .. 
El Presidente 

; » 86.- «. 2254 N« 21.226 »• 26I*! 71 
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RENA-WABE 

BISTRIBUIBOBES DE ARGENTINA 

Sociedad Anónima Comercial 
N-3S.956 
Be hace saber que el Director^, en la 
sesión celebrada el 14 de abrü de 1971 
resolvió la emisión de f 4.800.— de U 
serle 3» y de las serles 4» y 5» de pe- 
sos 12.000.— cada una. todas de accio- 
nes ordinarias al portador de * 10.— y 
con deiecho a 1 voto cada una, y que 
los señores accionistas podran ejercer sis 
derechos preferenclales basta ei decimo- 
quinto día siguiente a la última publi- 
cación de este aviso. A tal fin aeberán 
presentar sus títulos en la sede de la 
aotíedad, sita en Avda. Juan B. Juste 
N« 8453. Capital Federal. — H Dlrec 

tarl0, f 45,— t. 221* N» 5M48 V. 26|4|73 



BYLVANIA ABGENTINA 

Electrónica, Química, 
Industrial y Comercial 

TÍTULOS ROBADOS 

Se comunica el robo de tos siguientes 
«tulos de acciones ordinarias de un voto 
y de * 1.— valor nominal qun». o« Syl- 
vanla Argentina S.A.E.Q I y C. con 
cupones adheridos del N» ¿7 y siguientes: 
8 títulos de 50 acciones c|u. que corres- 
ponden a los números: 32635138 — 65 tí- 
tulos de 20 acciones cju. que correspon- 
den a los números-: 9238)40 — 4971[2 — 
4033 — 4038 — 4090(2 - Í0C9I71 — 9074J5 
— 7060 — 10730 — 9769 , — 10731 — 
C357Í60 — 1324)28 .— 974ó|6 — 36Í4 — 



*T' *■••■. 



gocio píajiibrerfa; Jp Heladería, sito AVj 
RlESTRA 6502, Capital, propiedad' Leonbr 
Eugenia Macedo de Zozzaro. — Domicilio 
mismo negocia — Reclamos de ley nues- 
tra oficina. 

t 45 «¿114 N» 35.894 Tá7l4|71 



tejeduría flores 

S.A.C.I.F. el. 
Luis Víale 2643[57 
Buenos Aires 
Registro N* 2¿S* 

EMISIÓN DE ACCIONES 
Referente a nuestra publicación ante- 
rior (fechas 14 ai 16 del cte.i, se aclara 
que las 4.000 acciones emitida* por vator 
nominal de s 40.000.— son de la Se. 
rio 61. — El Directorio. 

* 27.— ,e. 22|4 N« 37.589 r. 26|4|71 



Por cinco días, Osmar O. Peña y Cia. 
representada por Osmar C. Peña, mar- 
tilieros públicos, oficina Blanco Encalada 
2277, bajo "*B" Capital, av*.san: Que re- 
roataián el día 27 de abril, 15 jhoias. 
existencias negocio Lechería y Venta de 
Helados, sito calle CRAMER 1819, Ca 
pital. propiedad Claudio Louzan — Do- 
mtcOio msmo negocio. — Reclamos de 
Ley nuestra oficina. 

* 45 e.21(4 N» 35.896 T.27j4|71 



*V 



VTA OESTE 

S. A. C. L F. I A. M, 

Registro N» 27.W7 

Se lleva a conocimiento de los «floree 
accionistas por el término de tres días que 
el Directorio ha dispuesto la sus- 
cripción e integración de las nueva* 
serles de acciones ordinarias, al portador. 
Nos. 31* a 70», clase A, eon derecho a E 
rotos que ce efectuarán a la par; al con- 
tado, con participación de dividendos a 
partir del mielo de cada ejercicio en que 
fueron aportadas. 

También se comunica que tí capital 
autorizado ha sido elevado a la suma de 
t 700.000.— de acuerdo a lo resuelto poi 
la Asamblea General Ordinaria del 
2718)1970. — E3 Directoría 

S 54.— &22|4 N? 37.571 V.28i4J71 



"W" 



WINLK 

Sociedad Anónima, 
Comercial, Industrial, 
Financiera 
Registro N» 13.905 
Comunica qi.- el Directorio resolvió la 
emisión a ia par de las serles Nros. 101 
o) 120 de t 10.000,— .cada serle, o sea 
un total de $ 200.000. — en acciones or- 
dinarias clase "B" un voto, pagaderas 
al contado. Los :efiores accionistas po- 
drán ejercer el derecho de preferencia 
en fianabria 2259, Capital. 

B Directorio 
* 31,50 e. 22)4 N» 37.428 T. 26J4J71 

WOBRON ELECTRÓNICA 
S.A.I.C 

Reg. N» 15.18* 

Comunica por tres días que se han emi- 
tido las serles "A* 21 a "A* 100 ambas 
inclusive en acciones ordinarias tipo "A" 
de cinco votos por acción valor nomi- 
nal y a la par de 9 1.— cada una den- 
tro del capital autorizado de t 1.000.000.— 
Tendrán derecho a dividendo a partir 
del primer ejercicio inclusive. — El Di- 
rectorio. 

$ 27— t. 23|4 N» 38.050 V. 37|4|7I 
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REMATES 
COMERCIALES 



anteriores 
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CONVOCATORIAS 



anferíores. 



4 



SE PQBUCAN POR 
OROEK ALFABÉTICO 




Ossuv C. Peña y da., representada 

E>or Osmar C Peña, martilieros púbttco3 

oficina Blanco Encalada 2277. bajo "B* 

Capital, avisan: Qué Remataron el día 13 

Ldo. abril' á lu la hozas, existencias ne« 



ACEBOS MAJDALANI 
8. A. 

Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el día 30 de 
abril de 1971, a tas 18 horas, en Corneo 
tes 6243, para tratar el siguiente ORDEN 
DEL DÍA: 1» Consideración de *s aocu- 
mentos del Art. 347. inciso 1». dei Códi- 
go de Comercio, correspondientes ai ler 
ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 1970. 2» Remuneración de Duectores, 
y 8lndteo y destino de .as utíUa&des 3 1 
Determinar numero de Directores 5 nom- 
bramientos de Directores y 8! mucos- 4 l 
Fijación de garantías para ios Dlrecwes 
5* Designar dos accionistas para firmar 
«1 acta. — El Directorio 

* 75— 0.20)4 «v 31.387 ».26|4l71 

ARGANDA ™ 1 

8.A.C1.I.F. y A, ¡ 

CONVOCATORIA 

Convocase a tos señares Accionistas a 

la Asamblea General Ordinaria para el. 

día 30 de abril de 1971. a tas 19 ñoras, 

en Canning 50. para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1* Consideración de la documentación 
Art. 347, inciso l*» de) Código de Co-, 
merclo, correspondiente al ejercicio ce. 
rrado el 31 de diciembre de 1970. 

2» Elección del nuevo Dlrectodlo, 8in. 
dioo Titular v Suplente. 

3» Designación de dos accionistas para 
iprobar y firmar el Acta de Asamblea. 
— El Dtrectrria _^ 

$ 75— e¿ll4-Rv 35.859 yJíl4j71 

ALBAMAR 

Marítima, Comercial. 8» A. 
Espediente N* UXSS 

CONVOCATORIA 

De acuerdo con tos Estatutos Sociales. 
se convoca a los señares accionistas a 
Asamblea Oeneral Ordinaria para el (ba 
30 de abril de 1971 a las 10 horas en ti 
loca] de ia calle Reconquista 336. pito 12 
"Y". Capital Federal, para tratar «1 si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA! 

1» Consideración de ios documentos 
prescriptOB por el Art. 347 del Código de 
Comercio, correspondientes al 9* ejercido 
de la focjedad, fenecido el SI de diciem- 
bre de 1970. 

V Elección de tres. Directoral Titula- 
res, por un ano. 

3« Elección de Sindico Titular y Su- 
plente per un a¿o. 

49 Designar dos señores accionistas pa- 
ra firmar el Acta. - El Directorio' 

t M e¿0¡4 m 32.019 f.2614,71 



AMERICAN NORMAN * 
S.A.C.IiM.F. « i. 

■;, CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria pare el dia 30 de abril de 1971, 
a las 18 horas, en C&icena N9 540. Ca- 
pital, para considerar 

19 Documentos que trata el art. 347 
In'fc 1» del Código de Comercia Ejer- 
cicio "al 30112.1970. - ■ ■ 

29 Elección de Directores y Sindico». 

- 39 Designación de dos Accionistas pa- 
ra firmar el Acta. _ 

* 75.— 20|4 NV 32.464 T. 36)4^1 
tíXERTON 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Financiera y Agropecuaria 
Registro N* 23.766 
Convocase a los accionistas a Asara. 
Mea Oeneral Ordinaria para el 3014,1971, 
17 horas, en Paraná 425, piso 13.. Ca- 
pital Federal, para tratar el siguiente 

• ORDEN DEL DIA. ' , m . 
'- ,iv Considerar doc. Art. 347., Ine. i» del 
Código de Comercio, ejercido 3ttl2!l97fl. 

— 29 Elección de Directores, Smdleos.y 
dos accionistas para firmar el Acta. — 
El Directorio. -■..„. 

$ ¿2,50 e.2<K4 N* 1OJ013 v^6j4¡71 

ARGITAL 

Sociedad Anónima 
Comercial, Inmobiliaria 
y Financiera 

N» 5807 ^^, 

-Convócase a Asamblea General Ordl. 
naria para e) 30 de abril de 1971, a lai 
11 horas en la calle Montevideo 454, Ca- 
pital Federal, para: 

, ,1» Considerar documentos Art. 347. Ine. 

19 Código de Comercio, ejercido año 1870. 

29 Distribución de utilidades. 

39 Elección Síndlcoa y dea accionista* 

para firmar el Acta. — B Directorio. 

$ 75 e.2014 W 32L354 tJ«4)71 

ALMERÍA 

Sodedad Anónima 

Com, Ind* Inmob. y Agrafi 

. CONVOCATORIA 

Convocase a Asamblea Oeneral Ordi- 
naria, Para el dia 30 de abrO de 1971, 
a .las 18 horas, en Córdoba 1232. piso 4?, 
Capital, para tratar ' 

ORDEN DEL DIAi . 

I o Considerar la dccumentaelon Art, 
347. Inciso 19. de) Código de Comercio, 
del ejercido al 31 de diciembre de 1971. 

29 Remuneraciones Directorio y Sindi- 
co . (Art. 12 de tes Estatuto».. 

39 Elegir Directores. Stodlcos y dos ac- 
cionistas para firmar el Acta. — El DI- 

teet0ria $ 90 e.20¡4 Nt 3U99 T-aBrU» 



ADREMAR 

8 AC.I.F.I. . ^_^ 

' Convócase a Asamblea General OraU 
narta para tí día 3014)1971. 10 horas, en 
Juramento 2149. Capital Federal, para 
considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: „_ 

19 Consideración documentos Art. 347 
C. Comerdo corresoondlentes al ejercicio 
cerrado el 81112)1970. — 2* Elección Sín- 
dicos. — 39 Designación de dos accio- 
nistas para firmar el Acta. — El Diree- 

,Wl * $ 52£0 e.20J4 N». SUff! W2SWII 

ARGENT ZURICR 

S A. I F. L C. y A. ^ 

Se convoca a ios señores Accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971 « tas catorce noraA 
en Libertad 434. piso tercero, oficina rl» 
34. Capital Federal, a fin de tratar * 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1« Lectura y consideración elementos 
Art 347 del Código de Comercio corres- 
pondientes al Ejercido cerrado íseis me- 
ses) al treinta v uno de diciembre de 
mil novedentos setenta. 

29 Número "de Directores «w conpoo- 
drán el Directorio 

39 Designación de los Accionistas que 
integrarán tí, Directorio en reemplaxo de 
los actuales. 

4* Designación del Sindico Titular y 
Suplente. 

5* Designación de dos Accionistas para 
firmar el Acta junto con el Presidente 
de la Asamblea. 

S IOS.- e .20i4 H 9 MJJJ V.MU0Í 

ACHA-BUAL 

Sociedad Anftnima 

Arropecuarla ? OtMntd 

Expte. N* 19.234 
Convócase a Asamblea OenenA Ord»> 
naria para «1 día 30 de Abro de 1911 
a. las 16 horaa, en Paseo Cotón 321. V 
piso, para tratar «1 siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración documentos «rl MI 
Código de Comerdo, correspondiente a 
6 a ejercido económico cerrado el 3lil2|1t 

29 Fijar honorarios del directorio. 

39 Distribución de ottltdades 

4° Elecdón de directores y síndicos. Ti- 
tulares y suplentes. 

5» Designación de dos accioelstas para 
{limar el acta. - El Directorio. 

I 8Z- 8.20J4 N9 34082 V. 2^401 
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ATABA 

Sociedad Anónima Financia* 
Comercial y Agropecuaria 

(60341 i ..: . 

CONVOCATORIA • • 

Be convoca a los señores accionistas a 
Asamblea Oeneral Ordinaria para ei 
to3 de mayo de 1971. a las 10 ñoras, 
en Córdoba 320, 8» piso/ para conside- 
rar tí siguiente 

ORDEN DEL OÍA: 

1* Consideración de la memoria, del 
Inventario general, del balance general. 
la cuenta de ganancias y pérdidas, las 
planillas anexas y ellnícrme del sindico, 
eorrespodlentes al décimo octavo ejerci- 
cio social clausurado ex 31 de diciembre 
4b 197o; 

29 Distribución de utilidades; fijación 
w los honorarios del directorio y sin- 
(Uco; 

V* Fijación del número de miembros 
«M Directorio, elección de directores y 
Oe síndicos titular y suplente; 

4» Designación de dos accionistas para 
nrmar el acta de asamblea. 

Buenos Aires. 7 de abril de 1971. - El 
Directorio. 

i 90>- e.21|4 N* 36.537 v.27!4|7J 

k H R V 

I. A. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Extraordinaria 
da accionistas para el día 4 de maro de 
M7i. a las 19 horas para considerar el 
Siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
¡9 Elección de directores y síndicos. 

V Aumento de capital. 

I 45— e.2114 N9 37.017 v.27|4¡7) 

M.EJANDRO J. VÍTALE 

Sociedad Anónima Agropecuaria, 
Comercial, Financiera 
e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 

Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 • a 
las 10 horas, a realizarse en la seae 
aocíal ubicada en Bartolomé Mitre 1773 
p Piso, Capital Federal para considerar 
n siguiente. 

ORDEN DEL DÍA: 

1° Consideración de memoria, balance, 
«lenta de ganancias y pérdidas y anexus 
Inventarlo e Informe del sindico corres, 
pondlente ai ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 1970. 

V Elección de Síndico Titular y Su. 
píente por un año. 

3» Honorarios del Directorio y Síndico. 

4» Distribución, forma y destino de las 
Utilidades. 

B> Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 
Ki Directorio. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1971 — 
$ 90.— e¿l|4-Ne 35.904 v.27|4|71 

ALBERTO B. RIVERO 

Sociedad Anónima Promotora, 

Editora, Publicitaria. Comercial 

Industrial, InmobllUrla, 

Agropecuaria y financiera 
Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a reau. 
asree el día 30 de abril de 1971 a las 19 
boras, en el local de ta calle Sulpacna 
u° 484. Capital Federal, para considerar 
si siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: . 

iv Consideración de los documentos 
prescrlptos por el artículo 347, Inciso 1» 
del Código de Comercio, correspondientes 
ai ejercido finalizado el 31 de diciembre 
Ae 1970. 

V Remuneración al Directorio y Sin. 
«eos. 

3* Elección del Directorio y Síndicos. 
4' Designación de dos accionistas para 
•probar y firmar el acta. 

$ 105.— e.21|4-N' 36.040 v.27(4{71 

4U.LUMTNIA 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Financiera e Inmobiliaria 
Registro N» 32¿88 
Catamarea 119, 4* Pisa 
Capital Federal 

CONVOCATORIA 

Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el ola 30 de 
abril de 4971. a las 14 horas, en el local 
de la calle Cata ¿arca 177, 4* piso, Capi- 
tal Federal, para considerar el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 

1* Designación de Secretarlo y dos ac- 
clonlstps oara aprobar y firmar el acta 
de Asamblea. 

2f> Lectura y consideración documentos 
articulo 347 del Código de Comercio, 
ejercicio N» 1 iniciado el 5 de agosto 
de 1969 y cerrado el día 31 de diciembre 
de 1970. 

9> Consideración del resultado del Ejer- 
cicio Económico N? 1. 

4? Determinación de <a granUa del ar- 
ticulo 7» de los Esta tu -os. 

6* Determinación del número y elec- 
ción de Directores titulares y suplentes 

V> Elección de Sindico titular y Síndi- 
•p suplente. 

El Directorio 
% 104V- •. 21|4 Ni 36.487 Y. 37(4)71 



AUTOMOTORES ALFEB r 
S.A.C.I. 

CONVOCATORIA - 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
30 de abril de 1971, a las 11.30 horas, en 
la sede social calle 25 de Mayo 306, sexto 
piso, para tratar el siguiente, 
ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración y aprobación de los 
documentos Que cita el Art. 347 C. Co- 
mercio, correspondientes al Ejercicio ÍL 
nalizado el 31112170. 

29 Remuneración del Directorio y Sin. 
dico. 

3« Destinó de las utilidades. 

49 Determinación del número de miem- 
bros del nuevo Directorio y designación 
de sus integrantes y de Síndicos titular 
y suplente por un año. 

5» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la Asamblea. — El DL 
lectorio. 

$ 90.— e.21¡4.N? 36.189 v.27¡4|71 

ACTCONFIN 
S.A.C.I.F.I. y A. 

Convócase Asamblea Ordinaria, 30 de 
abril 1971, Avda. Corrientes 456, Of. 123, 
Cap. Fed., 12 horas. 

ORDEN DEL DIA: 
1* Designación dos accionistas para fir- 
mar el acta. 

2» Doc. art. 347 C. de C, ejercicio 31 
de diciembre 1970. 
3' Fijación número Directores. 
4^ Elección Directores y Síndicos. 

$ 60.— e. 21|4 N9 36.488 V. 27|4|71 

ALMARAZ 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial 
e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 
De conformidad con lo dispuesto por 
el articulo 14, inciso e) de los Estatutos, 
se convoca a los señores Accionistas a 
la Asamblea Generai Ordinaria que ten- 
drá lugar el dia 30 de abrU de 1971, a 
las 9 horas, en la sede t>o:lal, calle 
Triunvirato 4619, Capíta) Federal, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1« Lectura y consideración de la Me- 
moria del. Directorio, Inventario, Balan- 
ce General, Estado de Resultados e In- 
forme del Sindico, correspondiente al Un- 
décino Ejercicio Económico, cerrado el 
dia 31 de diciembre de 1970. 

29 Honorarios para el Directorio y Sin- 
dico (art. 16 de los Estatutos). 
39 Distribución de utilidades 
49 Elección de Directores Titulares y 
Suplentes iart. 11) y Sindico Titular y 
Sindico Suplente (art 17 de los Estatu- 
tos). 
59 Aumento del Capital autorizado. 
69 Modificación del articulo 16 de los 
Estatutos. 

79 Designación de dos Accionistas pa- 
ra refrendar el Acta 
Buenos Aires, 14 de abril de 1971. 
El Directorio 
$ 150.— e. 21|4 N9 36.467 v. 27:4|7i 



ATOMPLAST 
S. A. 

Industrial, Comercial 7 Financiera 
Registro N» 12.130 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 29 de abril de 1971, a 
las 9 horas, en la Avenida General Mos- 
cón! 3162, Capital Federal, para conside- 
rar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
I 7 Consideración de los documentos 
prescriptos en el articulo 347, Inciso 19 
del Código de Comercio por el ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección de Directores, Síndicos y 
dos accionistas para firmar el acta. 
El Directorio. 
$ 75.— e.21|4-N? 36.040-v,27¡4|7I 



AN-MAR 

Sociedad Anónima, 

Comercial, Industrial, Financiera 

e Inmobiliaria 
Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria de accionistas para el día 30 de 
abril de 1971, a las 21 horas, en su local 
social, calle Cannlng 3209, Capital Fede- 
ral, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta de Asamblea. 

29 Consideración de los documentos del 
articulo 347 del Código de Comercio re- 
ferente al Ejercicio Económico N9 2. ter- 
minado el 31 de diciembre de 1971, y 
distribución de utilidades. 

39 Determinación del número y elección 
de los directores titulares y suplentes 
por un año. 

49 Elección del Síndico titular y su- 
plente por un año. 

El Directorio. 
$ 105.— e.21|4-N9 S6.032-V.27|4|71 

AUGUSTUS 

S. A. 

Constructora e Inmobiliaria 
CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria para el dia 30 de abril de 1971 a las 
19 horas en la calle Uruguay 654, 49 
piso, Capital, para tratar: 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General, Cuenta de Pérdidas y Oa 
nancias, Inventario e Informe del Sin 
dico correspondiente al ejercicio cerrado 
el 31 de diciembre de 1970. 

2? Elección de Síndicos. Titular y Su- 
plente, por un año y 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

El Directorio. 
$ 52,50 e.21|4-N' 35.805-v.27|4|71 



AGROCOLON1A9 ARGENTINAS 

Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial, Inmobiliaria 
y Agropecuaria 
Registro N9 10.355 

CONVOCATORIA 

Convócase señores Accionistas a Asara, 
biea Ordinaria a realizarse el 30 de abril 
de 1971, a las 17.30 horas, en la seas 
social, Sarmiento 1179, Capital, para con. 
siderar, 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración documentación Art 
347, C. C, por el ejercicio cerrado el 311 
12170. M 

29 Distribución de utilidades. 

39 Determinación del número de direc- 
tores y elección de ios mismos. 

49 Elección de Sindico Titular y Su. 
píente. 

59> Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

I 90— e.21|4Jí9 36.184 V.27|4|7l 

ATJTORFIN 

S. A^ L C. L C. F. 7 A. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionista! 
a Asamblea Oeneral Ordinaria a reali- 
zarse en Bmé. Mitre 1221, 89 "B", Capi- 
tal Federal, el día 30 de abril a las I 
hs., para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos 
del art. 347 del Código de Comercio, re- ■ 
laclonados con el ejercicio flallzado el 
31 de diciembre de 1970. 

29 Elección -del directorio y síndicos. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

$ 60.— e.21|4 N9 37.014 v.27|4|7l 



ANSELMO 

Sociedad Anónima, ' 
Comercial, Financiera, 
Inmobiliaria y de Mandatos 
y Servicios 

Moreno 950, 3er. piso - Capital, 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria el 30j4|71, a las 19 horas, en Mo- 
reno 950, 3er. piso, Capital con el fin 
de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración y aprobación aoc. art. 
347, inc. 19 del Código de Comercio. 

29 Determinación número de Directo- 
res y elección de ios mismos. 

39 Elección de Síndicos y dos accionis- 
tas para firmar el Acta.- 

El Directorio 
$ 60.— e. 21|4 N? 36472 v. 27|4|71 

ANDRÉS DETJTSCH 

Sociedad Anónima, 
Comercial de Representaciones 
y Mandatos 

CONVOCATORIA 

Asamblea General Ordinaria 30 de abril 
de 1971, 19 horas, en Añasco N9 292, p. 
49 Dto. 22, Capital, para considerar: 
19 Documentación Ejercicio 30/11/70. 
29 Elegir Directores, Síndicos y dos ac- 
cionistas. 

El Directorio. 
$ 45.— eJl|4 r N9 36.079-V.27I4I71 

AKERMAN TEXTIL 
S.AC. e L 

Expte. 30.761 
Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971 a las 
9 horas en Gavilán 1770, Capital, para 
considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración documentos Art. 347 
C. de Com. y distribución utilidades ejer- 1 
Ciclo cerrado el 28 de febrero.de 1971. 

29 Fijación del número de directores y 
su elección por un año. 
39 Elección síndicos titular y suplente. 
49 Aumento de Capital Autorizado. 
59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

El Directorio. 
I 67.50 e.21|4-N« 36.068-v.27¡4|71 



AXIOMA 
S.A.C.I.L y F. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el 30 de abril 
de 1971, a las 18 horas, en el domicilio 
de la Sociedad, calle Montevideo N 9 735, 
piso I? capital, para tratar la siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de documentos articulo 
347 del Código de Comercio al 31/12/70. 

29 Ratificación de la actuación del Di- 
rectorio al 31/12/70. 

39 Elección de Directores. 

49 Elección del Síndico titular y su- 
plente y de dos accionistas para firmar 
el Acta 

Buenos Aires, abril de 1971. 

El Directorio. 
$ 90 e.21|4 N» 36.420 v.27|4|71 

A S T A R I . 
S. A. C. I. F. I. A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971 a las 
10.30 ho-as, en Giribone 1338)42. Capital 
Federal, para tratar: 

19 Consideración de los documentos 
art. 347 C. Comercio del ejercicio cerrado 
el S1I12I70. 

29 Fijación del número de directores y 
elección de los mismos 

39 Elección del síndico titular y suplen- 
te. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmai el acta de la asamblea. — El Di- 
rectorio 

%■ 60— e.2l|4 N9 36.965 r.27)4|71 

AGRO INDUSTRIAL ARGÉN! INA 

S. A. Comercial, Inmobiliaria 
7 Financiera 

Florida 622, 6» N» 23 . Buenos Airea 
Registro N» 7.764 

CONVOCATORIA 
ORDEN DEL DIA: 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria a celebrarse el 30 de abril de 1971, 
a >as 17 horas, en Bartolomé Mitre 559, 
OÍ 412. para tratar. 

19 Consideración documentos Art. 347, 
Inc. 19 del Código de Comercio Ejerci- 
cio 31 de diciembre de 1970 

29 Elección Directorio ñor renuncia del 
ictual hasta completar mandatos. 

39 Elección Sindico Titular y Suplente. 

4 l Elección de dos accionistas nara fir- 
mar el acta. — El Directorio 

$ 60.— eJll4Jí» 35.91» ¥.27(4(71 



AVACA 

S. A. C. I. F. 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, en primera 
convocatoria, para el día 19 de mayo de 
1971, a las 11 horas, en Uruguay 772. 5» 
"56", Capital Federal, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

Consideración de los documentos que 
cita el articulo 347 del Código de Co- 
mercio, del ejercicio N? 4 cerrado al 31 
de diciembre de 197Q. 

29 Distribución de utilidades. 

39 Elección de directores y de síndico 
titular y suplente. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio: 

$ 75.— e.2H4 N9 36.554 v.27|4)7t 



ADOLFO F. MABTIRE 

Sociedad Anónima 

Comercial, Industrial y Financiera 

Productos Metalúrgicos - 

Importación 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Ordinaria, Fran- 
cisco Bilbao 2108, Capital, 30 de abril de 
1971. 19 horas. 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración memoria, inventario, 
balance general, cuenta de ganancias y 
pérdidas e informe del sindico, ejercicio 
31)12170. 
29 Elección sindico titular y suplente. 
39 Designación dos accionistas firma 
acta. — El Directorio 

t 60.— e.21|4 N9 36.988 v 27 471 



AGREGADOS LIVIANOS 

Sociedad Anónima, 
Industrial y Comercial 

Se convoca a Asamblea General Extra- 
ordinaria para el día 30 de abril de 1971 
a las 16 horas a realizarse en el local 
de la calle Av. Roque Sáenz Peña 760, 
39 piso, Of. 303, Capital Federal, para 
considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Aumento de Capital. 

29 Reforma del Estatuto. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta de Asamblea. 

El Directorio. 

Nota: Para poder participar de la Asam- 
blea, los accionistas deberán depo- 
sitar en la sede de la Sociedad, 
Av. Roque Sáenz Peña 760, 39 Piso, 
Of. 303, Capital Federal, las Accio- 
nes o Certificados Bancarios, hasta 
tres días antes del fijado para su 
realización <Est. Sociales, Articulo 
31). 
$ 90.- e.21|4-N9 35.761-v.27!4!71 

ARTISTAS ARGENTINOS 
ASOCIADOS 

S. A C. 

LavaUe 1977i?9, Buenos Aires, 
Argentina 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Oí di- 
ñarla para el día 30 de abril de 1971. a 
las 16.30 horas, en el local de ía calle 
LavaUe 1979, de. la Capital Federal a 
efectos de considerar documentos Art. 347, 
del Código de Comercio, elección de di- 
rectores y síndicos titular y sup'ente y 
dos accionistas para firmar el acta. — 
El Directorio. 

$ 60 e.21|4 N*. 36.204 r 27¡4'71 . 
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AGREGADOS LIVIANOS , 

Sociedad Anónima, 

Industrial y. CtaBesriaF ¡ 
Be convoca a AmrtrMffa General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 a 
las 17 horas, & zeeEsszas m el Jacal de 



.ALBERTO V&&OIE 



so,, Of.. 303, Capüal FederaL. so» eensí- 
desaa el siguiente: 

ORDIflNi DEL BOA: 
19> consMeraciáia de arancrta, Brtfcmce 



& A. (Lir.L A. 
' Ker&tro 5? 2&3SS 
Convócase, a tos señores accianEstas, a 

la Asaíahfiea Grd3hsrfa. jpara el dfo 30 

de abra de láTI.'a.'1as 10.30 amas, en 
ia calle At. Roque Siara Peña* 7áí£ 3* ni- fia eaite Tueamáis. N* Ifi55, fie "A". Caw 



General, Estado de Ganancias y Pérdidas; 
notas a los esíados FTrT.irafeEPs, Inven- 
tario e TTTfnwTa» dai SEndícaí ecmspan- 
dientes al a? EJerctcto tTrfaTiaado el 31 da 
diciembre de 1313. ' 

2? Determinar ei número de Directores 
tittilares y sopTerr^s para el kheso pe- 
riodo 7 su elécefifin. 

33 1 Elección, de sfrirtfons titular y só- 
plente. 

^^Rpnmnffrartrtni a Dtceetares y S&idTcanr> 
8? Elección da dos arcicnísliaft para fiz- 
mar di Acta de Asamblea. 

Ei Directorio. 
Nota: Para poder participar d &Ia As am- 
■ bíea,. los aetíanfetaá" detesto de- 

positar era la setíte de la Sociedad, 
Av. Roque Sáenz Peña 7Ü0, 3* pt- 
soí Of„ 303, Capital FtederaL tas 
Acefcnes a Ceitiíicadas Báncaribs, 
Iiasta tres días antes del lijado pa- 
ra su reali?ac¿ón; (Est- Sociales, 
Artículo 311. 
$ 120.— e^ItírN»- 35.75S-v/.2r,4¡ > 7T 

ADAM SMITCH 
c; e L.S.A. 

Libertad. MÍO, 3? E» Capital 

CONVOCATORIA 

Convócase a los Sres acdonisfas da 
Adam Smüch- GX&A¿ & la Asamblea Ge- 
neral Ordinaria, que se realizará el día 
29 de a&riF de 1971 a las 13 ña. m Ea 
calle Libertad 1170» 3? E* a Ea. de tratar 

el siguiente: 

ORDEN DEL IBA: 

S? Consideración d& tas documentes a 
que se refiere el artículo 34? ine» Z del 
Código de Comercia» eorrespondlente al 
noveno ejercicio comercial cerrado el 31 
te diciembre de 197%. 

2f Elección del Directorio y srrrrrrra 

3* Remuneración del Directorio- y Sín- 
dico. 

4? Designación de dos accionistas- para 
firmar el acta. 

El Directorio. 
$ 90.— c^ífí-N* 351T33-T.37SÍ-71 

«DEBO 

Saciedad. üunoíiíEixía, Comsrclal 
y Financiera, & A. 

Convocase a AgrmhToa General Ordma- 
tía para el W/st/Tá, 9,1b ^mm^ eo. .Co- 
rrientes 524, Piso 1% caía tratar: 

19 Consideraciña documentas articulo 
Í47» fticiso I» C- C WerJEfcía -1X2]70. 

2? Elección SfncBcas- y das accfonlsCas 
para firmar el Acta. 

El PTrefitorToi 
$ 45.— e.2I¡4-N? S5.42S-T.2714ÍH. 

AEUABA 

B. A. C. I. F. I. Jtt. A. I. 
Be^fsfradit S? 3&.54H 

COK70CATOB1A 

ASAMBLEA GEHERAL CBDIBABIA 

Convócase a accionistas, en primer» 

convocatoria, para el SO de abril de 19%*. 

a las 19 horas» en Avda. de Mayo 1335 

Pta. Baja, ofia. USJ» a<finó% tratar el 

tíguientei 

OHDES rmt, ITXA; 
17 Ccnstderaeioo j aprofiaeiórí de la 
memoria, balance geneíalw etienta' ¿e ga- 
nancias y pérdidas e tnf crme de} Sindico. 
2? Elección Síndicos y dos acetanistza 
para firmar ei acta. — El Directorio. 

t T&r- e. 2Ü¡4 HP O.CffJ t. 3£4i71. 



pttal federal ; para 'tratar el sfeufente: 
G&DE& BEL DlAr 

1* f5nnsidp» agiiSrE ¿e ía Memoria, In- 
veaíarJot Baiarree General» CtiEntas' de' 
BesnTtatSjá e Informe del SIndice, corres- 
pondientes al ejerciera comercial cerra- 
do ei día 31 de diciembre de 137DL 

2? Distrioxrcfóir de aíiliffiídes. y rema- 
neracicTi. del Directoría^ 

3» Elfeccíóir étel'jiaevQ Directorio- y d& 
naeros- slnd3ba$, tüfialar y snpltente. 

I? "asignación áe dos aectonístas para 
firnrar e. aeta. — El Dlrectoria 

t 7& e^l^-S? 3aa5QN-r.37¡+í71 

AEBEBTO EBANT 

S. A. ■ 

rndcstrfat y Comercial 
finisorucmn, fi-epEesentarfirnes 

Se ecnTcca 2 Deb señores actíonlsías 
a Asamblea General OrdloarJa para fí 
efia Stt de abra de 1 1971, a las ti te., 
en San Jaarj ja^BíÉH Capital para tara- 
tas el sigJi Oita 

- OI?DES DEL. DÍA: 

1? .Consideración documentes A16. 3£I 
tiü C &, iuc.1?. Ejerdcto 3I(Cl^I(L 

2? rustrí Ductón dfe utíHJdadesi. 

3° Des^nsclon de directores y sin-, 
dü&Q& 

I a Des^naclfiit db dos pg^rrmfefffa para 
füfnnar el acta. — El Directorio. 

í 3(k e^rpt-N? 35JZgf-r¿7ií|7I 

ARGE.NXA 

Saciedad; Aimn&na 
fcdnstriaí, Comercfa^ 
ImnDbJ!¡ar& j Ffiaancfer»- 
CbnvdCas» a AmmhTea Genera) Qrdf- 
narfa, para ei d£t 7? de mayo de 1911, 
ate Iff horas; en Rívadavía 7544 Ca- 
pital Federa ?, par a tratar el siguiente 
GHDE^ DEL DX*- 
I? Ctasítfíameiart de los dceamentos* éxf- 
' por e! Art. 3W del CéáSgp de Co- 
Ereicie, ejercicio cerrada el^ 31 de di- 
ciembre de 1970. 

2» Elección de Síndico titalai y Sin- 
dico suplente. 

3? DistrlhucMií de «fflPifa dPS y ienui- 
aeraeióni de Directorio y Sindica. ' 

4? Designación dé dos accionistas para 
firmar el acta. — El D&sctorto. 

í 75. e.2I!4-N? 3&<lQÍ-v.27¡4f» 



AUBONE Si M.1NIFESTO 

SocSedad Anónima Comercia} 
Asesores Publicitarias 

CONVOCATORIA 

©Enrocase a Asamblea General Ordina- 
ria para el día 20 de abril de 1971. a las 
18 bcras; en la calle Arenales 1572; 1er 
pi&V Capital Federal., para tratan 

ORDEN DEL DJA: 
1? Consideración documentos art, 3£T del 
Código de Comercia, ejercicio 3UJ2TO. — 
Aprb'r'-ctón remuneraciones de Dtreetores, 
2» Determinación del numero jr tíesigna- 
eión de Directores^ Eüidleoa y dos- accio- 
nistas para firmar tí acta. — FU Direc- 
torio. 

I 9ftr- e. 20!» BS» 3Í.Hff t, 2SI4JO. 

ANITJES 

S. A. C. I. F. I. A. 

Registro K* ítr.ns 

Cbn.vocase a Asamblea Grdirtarta el 30 
de a bra de 197a, 17L3TÍ fccras* en O&«ros 
2T^ CapitaX para tratar: 

ORDEM DEL DIAt 
Vf Consideración documentos art 347- 
C. de C. ejetc 3U12m, — Distribución 
utüidadesv — 2? Aumenta del capital au- 
torizado. — 3? Elección Directores, Sin 
dicos y dos accionistas para firmar acta 
— El Directcrloi 

$ 45.- e. 2014 N» 3J.551 T, 2«14^1. 



fAEROPALAS 
S, A F. y C. 

, NT 32.66$ ; 

CQS¥ 0CAICMA 

ConXQcaü^ a Asamíñea Generat Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971, a Las 1 asaHmiea^ t*enerau wrmnaiií» a rtatram 
Itt horas; en el local de Sarntíenbi K9, el 30 de abrfl de 1S1H, a las 9 fsoras, «I 
8' piso* Capital, para tratar tí siguiente; Luis. Sáenz Fea» 25% 4* pisa, flijUm, 

' OHDSN pTTI DÍA' nava t™tn*. «.> rf>nTtmt>- 



1» Consideíaciánt de la M-gmra-fg, Ba- 
lance Genera] y Cuadro Demostrativo de 
Ganancias y Pérdidas, correspondientes 
al primer ejertíeSB ecoTTÓrnao cerrada el 
31. de dfrfismpre de HTXL 

2S Remnneraeióa al Directorio y al sín- 
dico. 

3? Heecióri de dt¡xef£ze^ fUuIarefi y 
I suplentes. 

49 Elección de un síndico titular y un 
síndico suplente 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de acamSIea. 

Nota: Las acciones deberán depositarse 
con dos días de anticipación a la 

fe&ia. de asamblea, en la eede 

social. 

S 18& fcgli^S » 35ig4S-V.27fípl 

ASOftlE 

de Ahorra para. Fines Determinados 
Cardaba 94% Buenos Abes 

Egte. Rí «me 

. Omrdcase a Asambfea General Ordi- 
naria para el- día- 3» de atol de 197L 
a-fas 11 ¿oras; en Cardaba a47, Buehos- 
Atres. para tratar el siguiente 
ORBE* DEL DÍA: 

1* Documentación Art 34T del Código 
de Comercio, correspondiente al ejercicio 
cerrado el 31 da diciembre de 1970. 

29 Deeignacián de directores y sfndi- 
ccs, titulares y suplentes, en reemplazo 
d ttol<teslgmtios en la Asamblea Gene- 
ral Ordinaria anterior. 

3» Deslgnacíto da din- acdbnlstaa nara 
ffrniar el acta. — E) Directorio 



ABEBDEES ' 

St Am. C» Am X> 

.COÍTVQCATORIA 
, Canvcease a AjtnmW g a General Ordi- 
naria para el día 30 de atril de 1971, a 
las 18.30 horas, en la calle Pueyrredon 
Sff2k pata , tratar el siguiente 
ORDEN DEI DÍA: 
1? Documentos que prescribe el artfcu> 
la 347 del Código de Comercio, para el 
ejercicio eerrado el 31 de diciembre da 
1370, 

1 2,9 Fijación del número de dlredares 
y su elección^ 

Z& BEeccidu. del ^fniTr<ny Btular y Su> 
Idlco suplente. 

49 iftt«<fapififrtri venia fnmn>tirff puey- 
íredon S7a:£L 

5? Desifenacica de. dos aedonistas para 
fesmar ei acta, — El DireeCoxlo. 

« 30. e.2ir4-K* 3ffJW-VÜ|4|,ll 

ACE R OTO A Fg. 

Sociedad Anénima 
Coroereiat f m^fi.f ri .it 
Financiera e Inmobiliaria 
COJITOCATORIA 

Cbnsdcase a los señores accionistas de 
Acerofirafil, S. A C L F. eLab Asam- 
blea' General Ordinaria a eelebrarsB el 
dfa 30 de abril de 1371, a Zas a ha. en 
Ha sg¿le de la finna, Avda. San Blartfii 
475L Capital, para tratar el sfeufente 
ORDEN DEL DlAr 

19 Cetnsfderaefón dceameníaeióij ar- 
tteuto 34? del Código de Comercio, eo- 
rxespondiem& al efereido N* 15 al 311 
I2|70. 

2? Ffótefón del número y elección de 
lbs djrectarea ysindlcoa 

3? Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de asamblea. — El Direc- 
torio. 

. I 9tt e.21í4-R» 2S.W7-v.2T4?n. 



AGLO-COB . 

S acjedad ! Anónima. 
IniluMtri aL Ctanercia4 
Financiera e InmabuTaria 

CCnvoease a Asamfcrea General Ordi- 
naria para el día 30 de- abril de IS71. a 

5£¿££?".í!£ *U Ba L* ,f -5 raDe Hipólito 

para tratar el sigoíente 

ORDEN DEL DÍA: 
1* Ctmsideraefdn documentes, arf, 8Í7, 
tac , 1» del C ds Cfcmendbv ejercicio ce- 
rrado el 31 tía dieiemfire de 1*70. 

"* Et PT Btdri D&BEtflres, fifrtólros y dos 
accionistas para firmar el acta. 

^ _ _ El Directorio 

t 0L— e. 253* 2P 30543 v. 27HJ71 

, ANOM-GAK 
S.A.I. y C. 

Diagonal Boqne Sáenz Peña 1U9, 
i* 1 piso, Of. 7, CapCtal 

CONVOCATORIA 
Convocase a Asamblea Genera} Ordi- 
naria para el día, 30 de abril de 1S71, a 
las 20 horas, en Diagonal Roque sáenz 
Peña 1110, «9 piso,, ql. L CapUal» para 
considerar el sigui ente 

ORDEN DEL DÍA: 
iv CbnsideraeióH 3&euztíentas art. 34? 
, Código de Gbmerefo. efercícfo cerrada el 
3ap3|iffitt 

i 2» HodíUcacion. artüculo & del Esta- 
tuto Social, 
3' Elecclótt de Síndicos; 
4" 1 DesIgnacJórí. fie tos aeeíDnístaj para 
firmar el acia» 

El Directorio 



Av R. 

Administración Reconqmsfa 
S. A. 

CoOTdcase a los señores acejonísías a 
la Asamblea General Ordinaria a cefe- 
braise « dja 30 de ahrH de 1971, a las 
13 horas, en el domfcifib de eaPe Fto- 
rlda. 258, .piso 3f, a efectos de tratar el 

siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

i* Consideración dé la docnmentaeión 
a qne se réfirae" el articulo 347 del Có- 
digo de Gómenlo, eerrespondlente al 
ejertíciQ económico eerrado el 31 de 
diciembre de 1970 

27 Designaefó». de Sfndleo titular y 
suplente. 



3f Des^nacíña de dos accionistas para 
fir mar q aeEa dé la asamblea. — El Di- 
iecfiorJK 

$ 7% fl.ai^N* 3&933-V.27¡4<71 



t 6(t— e. 21E4 N3 3&35S V. 2714{T1 

AZCUEKAGA 

S. A. 

tmmstriaL fiínwMKaría y Comercial 
CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria para el día 30 de abra" de 1371. a las 
1120 horas» en la Arda, Cozriemes 1336, 
piso 119, oficina ÍS02, para tratar el si- 
gulenfc: 

ORDEN DEL DÍA: 

ai Designar dos acf.Torrtetas para fumar 
ei acta. 

bl Documentes referidos en el art» .347;. 
loa 1* del Cód. Cam. correspondientes al 
m ejereielo, cerrado el 310217o. 

e> Destino de isa utilidades. 

d> RTección de Dlrectcrea y Sindicas. H- 
túares y suplentes, — Ei Directoría. 



ANAMERC '-■'.• 
S A* €£, 

Expediente K» 33.552 

CONVOCATORIA 

Citase a lar señares «crlrtnfstfta «, ]| 
Asamblea General Ordinaria a reaUBtrat 



para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1? Ctasideraciori documentos al SlfrajIP, 
Art. 347, C. de C. 

29 Elecdon de directores y smdlcos O» 
tular y suplente por uo año y designa» 
clon de dos ac<;tflniiStia^ para firmar (f 
acta. — Buenos- Aires, 14 de abril de 1VIL, 
— El Directorio. 

9 «7J50 e2U4 N9 36.190 T¿7]4{7i 

ALFREDO LUIS NAVARRO 
S. A. C. I. e L 

Expediente N' 1L0ZS 

CONVOCATORIA ' 
Citase a los señares accionistas & la. 
Asamblea General Ord inar i a a realizaras 
el 30 de abril de 1371, a las l& hnrasL 
táiís Sacra Peña 250, 4* piso, Capít 
para tsatar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
1« Consideración documentos al SS12T 
10, Art. 3*L Ci. de C. ^^ 

2? Elección de Kfinrfíny* titular y suple» 
te por un año y designación de dos ac» 
clonistas para firmar el acta. — Bueno* 
Aires, 14 de sthrB de I97L — El Directo* 
rio. 

$ 67.» e21f4 N« 3R2ia 7.27JÍ?» 

ARFRATES 

SacfiedUd An&nhna, . 

Conrerti&L. mdusrrial, * 

Financiera Inmobiliaria 
Registro S3.7LG 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele* 
toarse el día 30 de abril de 1971, a la* 
19 horas, en Avda. de Mayo 1430, 3tt, 
piso, Capital Federal', para tratar el &• 
guíente: 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Considerar la Memoria, Balance Ge* 
neraL Cuenta de Ganancias y Pérdida* 
e Informe del Sindico correspondientes ti 
ler. enmelo cerrado el 31/12/70. 
3? Distrlhaclón de utilidades. 
39 Fijación del número de Directora y 
elección dé ka mismas. 
I 4? Elección del Síndico Titular y So» 
'píente. 

5? DEs^gnaricn de dos accionistas pan 
firmar el acta. *^ 

El Directorio. 
f 165i— e.21[4-N» 36.T87-r^7|417l 

ÁGIL ADMINISTRADORA 
GRANDES DHJICES MSTADOHES 

Sociedad anétifm^ 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
(Eb primera eon-rocatoriai 
Conrúcase s nos AccJonfetas de "íOIfc 
S.A." a la Asamblea General Ordinaria 
de Accionistas a celebrarse el día 28 dú 
abrfl de . 1971, a las 8,30 horas, en m 
local social calle Agüero 1813, Capffctf 
Federal: ' 

ORDEN DEL OlAr 
19 Consideración de la ConvocaSarta 
Memoria, rnzentario, BArqn<^ ocneraT, 
Anexos, Gananelas. y •'érdlaas, aemune"* 
raciones, Dístrauclón de Utilidades e In> 
forme del Sindico, correspondientes al nfc- 
veno ejerücio «errado al 31 de dicfcmhjí 
de 1970. 
29 Elección de Directores y Síndicos, 
39 Elección de dos accionistas para ar- 
mar el act a. 

Para concurrir a la Asamblea deberte 
depositarse las asefones con tres días df 
anticipación, 
Buenos Aires» 15 de abril de 1971. 
El Directorio. 
$ 90 e. 2114 H.9 3&G82 ?. 2T¡4f71 



ASERRADERO DEL NORTE. 
S.A.I.C.A.l. y F. 

Convócase a Asamblea General OrdV 
aaria para el dio 30i4i71, 19 h;ra3, en Ca- 
bildo K95, D6o, 30. Capital Federaa. para 
tratar: 1» Consfderar documentos Art 
347. C. C, «J. 4?. 2? Fijar número Dttte- 
¡f ÜIÍÍHKU.W&. — jsj uireciona. 1 tares y Síndicos. 39 Designar dos acdO> 
$ 67^0 e. 2014 S» 30.548 v. 26(4171. nlstas firmar el acta. — El Directos^ 
* $ 37,50 e.2014 N9 33.305 v.2flJ4JR 



ANDINA 

8. A. C. e L 

CONVOCATORIA 

Convócase a AsiTmblgai General Ordi- 
naria para el día 30 de abra de 1S7L a 
las 18 horas, en la eaEe Druguay 054, 49 
piso, para tratar: 

ORDEN DHL DÍA: 

iv Cünsideraciórj de ía memoria, balan- 
ce general, cuenta de garran ptg<» y perdidas 
e informe del Sindico correspondiente al 
ejercicio cerrado el 31 de flwpmftre de 
EHO. — 29' Designación de Directores, tó- 
tulares y ssnteix&s. — 3° Elección de 
- f-'-ip.x Uíoíar y supTenfie. por un año 
1 49 Designación de 6es <St accionistas 
para Itanar el zeta. — El Directoric. 
$ 52,50 e. 20|4 N* 33.617 t. 26J4ÍW 



AGUlLAR ARGENTINA 

Saciedad Anónima d> VAU4^off¡ 

Convócase a Asamblea Ordinaria _, 
el día 30 de abril dé 1951. a tas H 
ñoras; en Cárdtba K» aiOO. ORDEN 
DÍA: 1» ConsidcraciQn ce ia Memc-, 
inventario. Balance General, cuadro dv* 
mostratfc'o de Ganancias y Férdioas, la- 
forme del BauHccv dfetrbucióa ae Btí» 
dadfs. remuneradóD al Directorto y 8HS> 
dico, correspondientes ai ejerduc venafr 
do el 31 de diciembre de 1970 2» Eiecate 
de Directoría Síndico y SüurJco *U| 
te. 39 Des'gnatíCD dedos accionistac ] 
firmar el acta — El Directorio, 

I íft^ ».20I4 N* 3L412 f.Xfflí 
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ALFO&UMIAS SPARTA ATLANTIDA 
S.A.LC. 

CONVOCATORIA 
Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971 a 
las* 19.30 horas, en Maipú 621, 7* piso, 
Capital, p^tra tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: 
1? Consideración documentos según Art. 
$47 jdel Código .de Comercio y Dlstrlbü- 
olóñ de Utilidades por el ejercicio cerra- 
do eJ> 31 de diciembre de 1970. 

2% Designación de Sindico Titular y 
Suplente. 

3* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 

El Directorio. 
Buenos Aires, 15 de abril de 1971. 

$ 90.— e.21|4-N» 36.769-v.27¡4|71 



AMERICAN FABRIC 

J.1LC. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Oí di- 
ñarla para el di» 30 de abril de 1971, a las 
l8.hoias,.eq Lavalle 1646. 9*131, Capital, 
para tratar el siguiente: » 

ORDEN DEL DÍA: , 

11 Consideración de la memoria, ha» 
lance general, cuenta de ganancias y pér- 
didas, inventario e informe del sindico, 
correspondiente al ejercicio terminado el 
día 31 de diciembre de 1970. 

2*. Elección de directores y sindico. 

V> Aprobación de la gestión realizada 
por el directorio hasta la fecha. 

4» Consideración de las remuneracio- 
nes del düectorio y del sindico. 

5« Designación de dos accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el acta. — El Direc- 
torio. 

$ 75 e.21¡4 N? 36.239 v.27!4[71 

ARQUINOVA 
3.A.C.LC J. y de M. 
«Registro N» 35.716 

CONVOCATORIA 

Convócase a los accionistas a Asam- 
blea General Ordinaria para el día 30 
de abril de 1971, a las 20 horas, en La- 
rrazábal N« 4239, Capital, para tratar el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1? Consideración de los documentos Art. 
$47 del C. de Comercio correspondientes 
balance al 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección de Directores Titulares y 
Suplentes por un año. 

3? Elección dé un Síndico Titular y de 
un Sindico Suplente por el término de 
an año. 

4' Designación de dos accionistas para 
firmar el Acta de la Asamblea. 

El Directorio. 
$ 90.— e¿l|4-N« 36.735-v^7|4[71 

ASOCIACIÓN CULTURAL Y 
ESCUELA HEBREA "DB. IARCHO" 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA 
Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria el día 29 de abril de 1971, a las 19 
horas en Lavalle 3934, para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA' 
1» Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General. Cuentas de Gastos y Re- 
cursos é Informe de la Comisión Revi- 
tora de Cuentas. 
29 Elección de nuevas autoridades. 
Asociación Cultural Israelita, Dr. Iarcho. 
— Simón Fajnland. presidente. 

S 15. -e.21|4-N? 36.776-V.27J4J71 

A R B O L £ Y A 

Sociedad Anónima Comercia! 
Industrial y Financiera 
Registro N» 27.069 

CONVOCATORIA 

, Cítase a los señores Accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse 
«1 30 de abril de 1971, a las 9,30 horas, 
en Yerbal 740. Capital, a fin de tratar 
la siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1* Consideración art. 347, ffic. 1») del 
Código de Comercio, ejercicio al 31|l2t 
1970. - Distribución de utilidades: 2» 
Aumento de Capital Autorizado. 39 Re- 
muneración Directores y Sindico: 4» De- 
signación de Directores y Sindico Titu- 
lar y Suplente; 5? Designación de* dos 
«colonistas para firmar el acta. — £3 Di- 
rectorio. 

$ 67,50 e.20|4 N» 33.726 v. 2614171 

AGUENAY 
SA.I.C.I.A.F. 

Expediente N* 24.700 

CONVOCATORIA , 
Convocase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el 30) 
IV171 a las 14 horas, en Perú 743, ofi- 
cina 65, a fin de considerar la siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
■1? Consideración de la documentación 
art. 347. Inciso 1» del Código de Co- 
stércio, correspondiente al ejercicio ce- 
rrado el 31|3OIt70 e informe del Sindico. 
2» Fijación del número de Directores 
su elección. Designación dei Sindico 
talar y suplente y de dos accionistas 
pera frtmar el acta de Asamblea, -El 
Directorio. 

f ».— e.20J4 W- 34.07& r 26.417» 



fil 



ANTONIO SCAGLIONE 
S.A.C.I.F. I. A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea GenenU Ordi- 
naria para el dia 30 de abril dc N l97l, a 
las '18 horas ,en Grived 3844, Capital, 
para considerar: 

1« Considerar documentos Art. 347, Inc. 
1' del Código de Comercio correspondien- 
te al f¡* ejercicio, finalizado el 31 de di- 
ciembre de 1920. 

2? Distribución de utilidades. 
-• 8* Elección de Directores, Síndicos y 
dos accionistas para firmar el acta. 

El Directorio. 
8 75.- e.21]4-N? 36.123-v.27|4¡71 

APACHE 

Sociedad Anónima Comercial 
Industrial, Constructora, Financiera 
y Agropecuaria 

CONVOCATORIA 
Convócase. a ios señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrara el dia 30 de abril de.l¡m, a las 
16 horas, en la calle- Florida N9 229. dé- 
cimo piso, oficina 1010, Capital Federal, 
a ! ios efectos de considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de los documentos 
proscriptos por el art. N9 347 del Códi- 
go de Comercio. 

29 Elección de Directores, Síndico Ti- 
tular y Suplente y de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de Asamblea. — El Di- 
rectorio. 

* 90.— e. 21|4 N« 36.674 v. 27|4[7l 

AC1GRAS S. A. 

Industrial, Comercial y Agropecuaria 
Registro 10.026 . 

Convocase a los señores accionistas, de 
acuerdo con las disposiciones del esta- 
tuto social, a la Asamblea General Ordi- 
naria Que se llevara a cabo el día 25 
de ' abrü de 1971, a la hora dieciséis 
en la sede de la sociedad, sita en la ca- 
lle Mart-niano Leguizamón N' 629, Ca- 
pital Federal, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 
.19 Consideración de la memoria, ba- 
lance general, cuentas de ganancias y 
pérdidas, inventarlo e informe del Sin 
dico, correspondientes al décimo segundo 
ejercicio económico, cerrado el dia 31 
de diciembre' de 1970. 

29 Determinación del número de di- 
rectores y elección de directores titu- 
lares y suplentes, por el termino de un 
año, de acuerdo con lo determinado por 
el articulo 79 del estatuto. 

39 Designación de sindico titular y sa- 
piente por ei término de un año. 

49 Distribución de utilidades. 
- 59 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la Asamblea, de 
conformidad con lo establecido por el 
estatuto social. 

t 135.— e. 21|4 N9 36.643 V. 27I4IT1 

ALCIDES 
S.A. 

Comercial, Inmobiliaria 
y Agropecuaria 
Convócase a ios señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para ei dia 
30 de abril de 1971, a las 11 horas, en 
el local de la calle 25 de Mayo 489, piso 
39, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
1* Consiceración documentos al 31 de 
diciembre de 1970, art. 347 Código de Co- 
mercio e informe del sindicó. — 29. Elec- 
ción de directores y síndicos por término 
de sus mandatos. — 39. Designación de 
dos accionistas para firmar el acta. — 
El Directorio. 

$ 60,-r e.21|4 N» 36.653 v.27|4J7l 

ATACAMA 

Sociedad Anónima de Publicidad 
N* 9.249 
, Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, dia 30 de abril de 1971, a las 18 
horas, en. Malabia 1754, Capital Federal 
para tratar: 

1* Consideración documentos art. 347 
C. C. al 31U2I1970 y destino de utilidades. 
29 Fijación número de directores y su 
designación. 

39 Nombramiento de dos síndicos titu- 
lares y dos suplentes por las acciones 
"A" y "B", respectivamente: y designa- 
clon de dos accionistas para suscribir 
el acta. — El Directorio. 

$ ?5 — 6.2114 N» 36.644 T.27[4f71 

AROMÁTICOS ARGENTINOS 
Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 
Exptc. A-28.5M 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Ordinaria p* 

ra el dia' 28 de abril de 1971, a las 9.00 

horas, en Maipú 942. piso 16, Capital 

para tratar el siguiente 

"ORDEN DEI DÍA: 
29 Consideración de la memoria, ba- 
lance general, cuadro demostrativo de 
ganancias y pérdidas e informe del sin 
dico, correspondiente al ejercicio cerra 
do él '31 de diciembre de 1970. 
' 29- Fijación de Ice hcuorartos de U 
sindicatura. 



39 Determinación del número de di- 
rectores titulares y, en su caso, de di- 
rectores suplentes y elección de los mis- 
mos por el periodo de un año. 

4? Elección de los síndicos, titular y 
suplente, por él periodo de un año. 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de la Asamblea. — El 
Directorio. 

' Buenos Aires, 12 de abril de 1971. 
$ 135.— e.2114 Ni 36.622 V.27|4|71 



ARMONIDES 

Sociedad Anónima Comercial 
Expediente N» 27.544 
Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el dia 30 de 
abril de 1971. a las 18.30 horas, en Tu- 
cumán 695, 1er. piso, Capital Federal, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
a) Consld. - docum. art, 347 Código de 
Comercio del ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. — b> Renovación sin- 
dicatura y Directorio. — O Modificación 
de estatutos. — d) Designación de dos 
accionistas para firmar el acta. — El 
Directorio. 

$ 60:— e.2114 N9 37.024 V.2714|71 



ACEITERA Y ALGODONERA 
DEL LITORAL 
S. A. L y C. 

Reg. N» 3.723 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Extraordinaria 
para el 3 de mayo de 1971, a las 15 ho- 
ras, en Bmé. Mitre 311, 29 p., Oí. 206, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración venta Bienes de Uso 
— 29 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. Para participar en la 
Asamblea, de acuerdo con el art. 17 de 
los estatutos, los accionistas deberán de- 
positar sus acciones o un certificado ban 
cario que acredite su deposito, en la 
sociedad hasta tres días antes del fijado 
para su realización. — El Directorio. 
$ 67,50 e.21|4 N9 36.572 V.27J4171 

ALBI 

S.A.C.I.F. 
N» 21.262 

Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria, para el dia 30 de abril de 1971, 
a las 19 horas, en el local sito en la 
calle Paraná 648. 1er. piso, Capital, para 
tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de la Memoria, el Ba- 
lance General, el Cuadro Demostrativo 
de Ganancias y Pérdidas y el Informe 
del Sinaico. correspondientes al ejercicio 
cerrado el 31 de iiclembre de 1970. 

29 Elección de Sindico titular y su- 
plente. 

39 Designación dé dos accionistas para 
firmar el Acta. 

$ 75.— e. 21)4 N9 36.393 V. 27|4|7I 

ATASA — — 

Sociedad Anónima 
Comercial e Industrial 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DE ACCIONISTAS 
Se convoca a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria, a cele- 
brarse el día 30 de abril de 1971, a las 
14 horas, en la sede de la calle Av Cán- 
ning N9 1446, Dto. G, Capital Federal, 
para considerar ei siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de las Memorias y 
Balances Generales, Estados Demostrati- 
vos de Ganancias y Pérdidas, Distribu- 
ción de utilidades e Informes del Síndico, 
correspondientes a ios ejercicios cerrados 
el 31 de diciembre de 1968, 31 de diciem- 
bre de 1869 y 31 de diciembre de 1970. 
29 Consideración y aprobación de las 
retribuciones abonadas a los miembros 
del Directorio que desempeñan funciones 
técnicas en la sociedad. 

39 Elección de cuatro Directores Titu- 
lares y dos Directores Suplentes. 

49 Elección de Síndico Titular y sin- 
dico Suplente, por el término de un aña 
59 Designación de dos Accionistas pa- 
ra firmar el Acta. 

El Directorio 
$ 120. — e. 21|4 N9 36.304 V. L7|4|71 

ANDRE. TOURESO Y CÍA. 
S.A.C.I. 

Sucursales: Jojuy, Posadas, 
Resistencia, Rosarlo, Salta, Santa Fe, 
Sgo. del estero. Tucuman 
De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo N9 16 del Estatuto Social, se 
convoca a los señores Accionistas, a la 
Asamblea Extraordinaria que tendrá tu- 
gar el dia 29 de abrü de 1971. a las 18 
horas, en él local de la calle Alslna 
K9 1656, para tratar el slgulenta 
ORDEN DEL DIA: 
1" Retificacióh de la presentación en 
Convocatoria de Acreedores efectuada por 
el Directorio de la firma. 

29 Facultar ai Directorio para ofrecer 
en el Juicio ia propuesta de concordato 
que resulte aprobada por éste. 

39 Designación de dos. Accionistas pa- 
ra firmar el Acta de la Asamblea, 

El Directorio 
| 90,- e. 2I|4 JS» 36.331 T.^Stn 



AGROGAN ARGENTINA 

Sociedad Anónima 
Inmobiliaria, Comercial, 
Industrial y Financiera 
Registro N» 9.301 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, para el día 
4 de mayo de 1971, a las 11 horas, ed 
ei loca ae la caUe Leandro N. Alem «¡2, 
de esta Capital, para considerar el si* 
guíente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Considex«cion de la Memoria, -Ba- 
lance General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas, Inventarlo e Informe del Sin- 
dica 

29 Designación de Presidente, Vicepre- 
sidente y fijación del número de DUec- 
torea Titulares y elección de los mis. 
mas. 

3' Remuneración del Directorio y sin- 
dico, conforme a los artíceulos 10, 14 y 17 
de los Estatutos. , 

49 Elección de Síndico Titular y Su* 
píente. 

59 Designación de dos accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el Acta de Asam- 
blea, 
cuenos Aires, 14 de abril de 1971. 
El Directorio 
t 97,50 e, 21|4 N9 36.295 v. 27j4|71 



AUTOMOTORES VELEZ SARSFIELD 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial 
/financiera e Inmooliiaria 
El Directorio de Automotores Veles 
Sarsfleld S.A.C.I.F. I., resuelve llamar a 
Asanioiea Geneial Ordinaria en su loca) 
social calle Juan B. Justo, Capital, para 
el dia 30 de abril de mil novecientos 
setenta y uno, a las 18 horas, para tra- 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1« Lectura y aprobación de la Memo» ■ 
ría, inventario. Balance General, cuadro 
demostrativo de Ganancias y Pérdidas, 
informe del sindico del ejercicio cenado 
al 31 de diciembre de 1970. 
29 Asuntos varios. 

39 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta del Directorio. 

El Presidente 
* 60.— e. 2114 N? 36.442 V. 2114171 

ARLISTAN ~~ 

Sociedad Anónima 
Industrial, Comercial, 
Inmobiliaria y Agropecuaria 
Convocase a los señoies accionistas a 
Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el dia 30 de abril de 1971, a las 12 ho- 
ras, en el local social, calle Casteili 249¿ 
Buenos Aires, para tratar, el siguiente 

ORDEN DEi* DIA: 
V Conslaeíackn del articulo 34.. rae, 
19 del Código de Comercio, al Si do 
diciembre de 1970. 
29) Distribución ae utilidades. 
39 Remuneración del Directorio y Sin- 
dico. ' 
49 Elección de autoridades. 
59 Reforma del artículo 8« y 99 de loa 
Estatutos. 

69 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta. 

El Directorio 
$ 90.— e. 21|4 N9 36.298 v. 27,4)71 

ALFANI 

S.A.A.G.O. y Financiera 

CONVOCATORIA 

Convocase a la Asamblea General Or- 
dinaria de Accionistas para el dia 30 de 
abril de 1971, a las 18 hora3, en er local 
de la Avenida Leandro N. Alem N9 30. da 
esta Capital, a los efectos de considerar 
el slgulent/- 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración ae los documentos del 
art 347 del C. de Comercio y afectación 
de utilidades al 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección de Sindico Titular y Sin- 
dico Suplente. 

39 Modificación articulo 49 de ios Es- 
tatutos. 

49 Designación de dos accionistas para 
fumar el acta de la Asamblea. 

El Directorio 
$ 75. — e. 21)4 N9 36.278 V. 2714171 



ARTMATIC ARISTDCBAT 
S.A.I.O. 

Av. Córdoba 545S|59 

T. E. 771-3876 - Buenos Aires 

Registro N» 17.385 

CONVOCATORIA 
Convocase a los señores Accionistas a 
ta .Asamblea Genera. Ordinaria que ' se ; 
realizará el lia 30 de abril dé 1971. a 
las 18 horas, en el local- social calle Cór- 
doba 6453(59. Capital Federal, para tra-' 
tai el siguiente .... 

ORDEN DEI DIA: 
1* Consideración de tos documentos 
que prescribe el articulo 347. inciso 1», 
del Código de Comercio, correspondiente! • 
al ejercicio cerrado el 31 de diciembn . 
de 1970. . 

29- Remuneraciones abonada? al Direc- 
toría * 

39 Elección de Directores v Síndicos 
ÍTttulares'y Suplentes) y dos accionistas ' 
para firmar el Acta. 

El Directorio - 
, % -80.-^ * 21l« N' 36 403 v, 27:4)71 - 
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ANBRVX 
f.A.LCXA.0. 

Convócase a Asamblea General Ordt- 
á&rla, para el día 30 de abril de 1971. 
i las 18 bofas, en la calle Vlamonte 
N> 1866, 7» piso, Dcpto. A, Capital Fe- 
deral, para tratar el siguiente, 

ORDEN DKL DÍA: 

1» Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas, Inventario e Informe del Sín- 
dico, correspondiente, al ejercicio cerrado 
el 31 de diciembre de 1970 

2* Elección del Sindico Titular y Su- 
plente. 

, 3» Retribución a los señores Directores 
» Sindico. 

4* Designación ác dos accionista» para 
aprobar y lirmar el acta de esta Asam- 
blea. — El Directorio. 

S 90 e.20]4 N9 32.945 V.26'4171 

ARIEMA 7" 

S.A.I.C. y F. 

Convócase a Asamblea Gene-ral Ordi- 
naria para el día 37 de abril de 1971. a 
las 19 horas, en Medrano 641, Capital 
Federal, para considerar el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA: V Designación de das 
accionistas para firmar el acta. 29 Con- 
sideración de los documentos prescrip- 
tos por el Artículo 347. Inc. 1» del Có- 
digo de Comercio, correspondiente al 
ejercicio finalizado «1 31 de diciembre de 
1970. 3? Fijación del número de direc- 
tores y elección de los mismos, del sin. 
dico titular y sindico suplente. — El 
Directorio. 

$ 67,50 e. 2014 N» 34.543 Y. 36;4j71 

ANDfiEX 

COMPAÑÍA argentina 
DE RAYOS X 
8. A. 

Exp. N» 9.008 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General para 
abril 30 de 1970. a las 16 horas, enZa- 
bala 3229, para tratar 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración documentación ar- 
tículo 347, inc. 1« del Código de Comer- 
cio, ejercicio 3U12U970. 

29 Elección de directores titulares y su- 
plentes, sindico titular y suplentey dos 
accionistas para firmar el acta. — El 
Directorio. 

$ 60.— e. 2014 N« 34.664 T. 2614171 

ACELIN 

Sociedad Anónima, Comercia) 
Industrial, Agropecuaria 
y Financiera 
fexpte. Nt 33.11» 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, para el 30 de abril de 1971. a Jas 
19 horas, en la calle Leandro N Alem 
639, piso 19, oficina 9. Capital Federal, 
para tratar el siguiente. 

ORDEN DEL DÍA: 
1« Consideración documentos art 347, 
Inc. 1', del C. C. r ejercicio cerrado el 
31112170. 
2* Distribución de utilidades. 
3* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 90 e.20|4 N« 32.987 V.264|71 

AEROTRANSPORTES PERSONAL 
8. A. C. 1. y de T. 

Registro N» 23.636 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia treinta de abril de 1971, 
a las 13 horas, en Avda. de Mayo 666. 
piso 11. Capital, para tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA: 
1? Consideración de los documentos del 
art. 347, inc. 1» del código de Comer- 
cio, por el ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. — 2» Elección de Direc- 
tores y Síndico. — 3» Designación de dos 
accionistas para firmar el acta, — El Di- 
rectoría , 

$ 67,50 e.20|4 N« 33.035 v26¡4ffl 

ARROYO PANTANOSO 
8. A. 

Agropecuaria, Comercial 
e Industrial - 
N» de Registro: A-33.847 
CONVOCATORIA 
pitase a los señores accionistas a 
Asamblea Gs^erai Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971 a las 15 horas, en 
la sede social, Avda. Pte. Roque Saenz 
Peña N? 547 (5? plso> para tratar el si- 
guiente: 
* ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de los documentos 
proscriptos por el Art. 347 del Código de 
Comercio, correspondientes ai ejercicio 
cebrado el 31 de diciembre ot- 1970. 

2* Fijación dei número de directores. y 
su elección. 

3? Nombramiento de síndicos, titulai y 
suplente. 

49 Resolución sobre ventas Inmuebles - 
Articulo 10». inc. o). 

5' Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — E! Directorio. / ,.„ .-. 
f 90.— e. 2014 N« M119Í T. 26tf¡71 



ANTONIO RüGGERO 

S.A.C.I.F. 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea- General. Ozdiñ^ria que- se 
clebrar& el dia 30 de abril de 1971, a las 
12 horas, en la sede de Av. Amánelo 
Alcorta 2337, Capital, para tratar el si- 
guiente: ORDEN DEL DIA: 1* Consi- 
deración documentos Art, 347 del Có- 
digo de. Comercio correspondientes al 
ejercicio económico N? 14 cerrado el 31 
de diciembre de 1970. 2* Remuneracio- 
nes a directores y síndicos y destino a 
dar a las utilidades. 3» Elección, de di- 
rectores y síndicos titulares y suplen- 
tes. 4' Designación .de dos accionistas 
para aprobar y firmar el -acta. - El 
Directorio. 

$ 67.50 e. 20)4 N» 34 «22 V. 26;4J71 



ACOLAND 

S.AC.LF.IA. ' ■ 

Expdte. 25.445 

Convócase a asamblea General ' Ordi- 
naria de accionistas a celebrarse el dia 
30 de abril de 1971, a las 19 ha. en -el 
domicilio de la sociedad callé .Pasteur 
254, 2» piso A. Capital," a efectos de tía- 
tar el siguiente 

.- ORDEN DEL DIA: 

1» Consideración art. C. C, balance ce- 
rrado al 31|12il970. 

2» Nombramiento del directorio, sin. 
dlcó titú'ar y suplente por vencimiento 
de mandato. 

3* Des gnación de dos accionistas para 
firmar el acta de asamblea. — El Di- 
rectorio. 

$ 67.50 e.20J4 N« 32.929 V.2614Í71 

ALA3XB- MOTORS 
SACIFI 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea Genvral Ordi- 
naria de accionistas, para el '30 de abril 
de 1971, a las 10,30 hs.. en.Chivilcoy 3285. 
Capital, para considerar 

ORDEN DEL DIA: 

1» Los documentos del art. 347, inc. 
1> del Código de Comercio. correspon- 
dientes * al ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

2» Retribución r directorio y sindicatura 

39 Elección de directores y síndicos. 

4» Designación de dos acc'onistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 75. — e.20¡4 N? 33.27,4 ?.26¡4¡71 



ARENERA IGUAZC 
S. A. C. L F. L A. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas, para el día 30 de 
abril de 1971, en Diag. K. S. Peña 1116 
2? "A" Capital, Para considerar 
ORDEN DEL DIA: 

1» Los doc. del art 347, inc; 1» del Có- 
digo de Comeicio, correspondientes al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 

2» Retribución a directores y síndicos. 

39 Elección de directorio y sindicatura. 

4» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

| 75.— e 2014 N» 33.272 v.26¡4¡71 

ÁNGEL TüFAROLO 
S.A.I.C. F. 

Sociedad Anónima 
Industrial, Comercial 
j Financiera 
N* Insc. 38.773 

CONVOCATORIA . 

Convócase a ios señores accionistas a 
<a Asamblea General Ordinaria que se 
realizará el dia 30 de abril de 1971. a 
las 18,30 horas, en la sede social, calle 
Avda. Forest 1446, Capital, para consi- 
derar él siguiente 

ORDEN DEL DIA: ■ . 

19 Consideración fle la memoria, inven- 
tario, ■ balance general, cuenta d« pérdi- 
das y ganaiclas e inlorme aei sindico 
correspondiente al ejercicio vencido el 
31 de diciembre de 1970. 

2« Aprobación de 'la incorporación del 
activo y pasivo del establecimiento Ángel 
Tuf arólo. 

3' Aumento de capital. 

49 Elección de directores y síndicos ñor 
vencimiento de mandatos. 

59 Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar' el acta de asamblea. 
— El Directorio. 

$ 135.— e. 20(4 W 33473 v 2614171 

ARGENT-BRASIL 
S.A.C.I.F. I. 

Expediente Ñ»' 21.231 

CONVOCATORIA 

Se convoca a ios señores accionistas a. 
Asamblea General Ordinaria para el 30 
de abril de 1971' a las 11 horas. Lavalle 
N9 437. 49" piso, Capital, para tratar ei 
siguiente ORDEN . DEL DIA- 19 Consi- 
deración documentos al 31112170 Art. 347 
Código de Comercio. * Designación dos 
accionistas para- firmar el acta. — El 
Directorio. .» • • ., 

t «5.— •. SSÍ N» |4,.44T V. 2Cí4|7r 



ARFE 
S.A.C.I.I. y F. 

•Se Convoca a los accionistas a Asam- 
blea General Ordinaria para el día 30 
de abril de 1971, a las 10 horas, en Al- 
slna.1360. Cap, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos Art. 347 
Inc. 19 del CÓd. de Comercio y distri- 
bución de utilidades correspondientes ai 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970. ' 

29 Retribución directores y sindico. 

39 Fijación del número, de directores y 
elección de los mismos, dé sindico ti* 
tular y '-suplente y de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

8 32,50 e. 20|4 N« 33.450 Y. 2614171 

ARLI *"" 

Sociedad Anónima 
Industrial, Financiera, - 
Inmobiliaria, Comercial , 
Expediente R2S1 

CONVOCATORIA - 

Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas, á celebrarse el 30 
de abril de 1971. a las 17. hnras. en la 
calle" Combate de los Pozos N9- ase, para 
tratar el siguiente: ; 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de los documentos a 
que se refiere e.l articulo 347 del Código 
de Comercio por el ejercicio' cerrado el 
31- de* diciembre de 1970. . > - 

29 Fijación de* remuneraciones a direc- 
tores y síndicos. 

39 Elección de directores y sindicas. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — £3 Directorio. 

$ 82,50 e. 2014 N» 33.438 v. 26|4|71 

AGENCIA DEL SUS 
S. A. 

Registro N9 15J82 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el 30 de abril de 1971, a las 20 ha., 
en el local, sito en Brasil 912. Capital, 
para tratar el siguiente ORDEN DEL 
DIA: 19 Designación de dos accionistas 
para firmar el acta. 29 Consideración 
documentos Art. 347 Código de Comer- 
cio correspondientes ai 99 ejercicio ce- 
rrado el 31 de diciembre; de 1970. 39 Dis- 
tribución de utilidades. 49 Remuneracio- 
nes a ios miembros del Directorio que 
exceden el limite máximo previsto en el 
Art. 21 de los estatutos. 5? Elección de 
tres directores titulares y un suplente. 
69 Elección del sindico titular y suplente. 
— El Directorio. 

$ 90.— e. 20|4 m 33.804 V. 26|4|71 

AITA 

Sociedad Anónima Comercial. 
Industrial, Financiera, 
Inmobiliaria, Agropecuaria 

CONVOCATORIA 
Convocase a Asamblea Generv Qrdí- 
.íaria para el dia 30 de abril de 1971. < 
las 19.30 tiras, en la sede social, calle 
Gallo 1553, piso 6* "C*. Capital Fa r l 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL' DIA: 

1» Considerar la documentación de' ar. 
«culo 347 inciso 1* del Código de Co- 
mételo, Ejercicio al 31 de diciembre de 
1970. 

29 Elección de un nuevo Director ti- 
tular. 

39 Designación y nombramiento de Sín- 
dicos titular j suplente, 

49 Designación' de dos accionistas pa- 
ra la firma del- Acta. —El Directorio. 
$ 75 e.20|4 N' 34.352 v.2v |.l 

ÁNGEL MARTÍNEZ 
S.A.C.I.F. el.. 
Registro N» 370112 

Se. convoca a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 29 de abri* de 1971, \ 
las 18 horas, a realizarse en la sedó de 
la sociedad. Avda. Juan Bautista Alber- 
dl 829, -apltal, para considerar el si. 
guíente 

ORDEN DEL DtA: 

19 Oon«"df • don de los documentos r - 
tlculo' 347, -inciso 19 del Código de Co- 
mercio, del Ejercicio cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

, 29 Gestión de Directores y aprobación 
de remuneraciones. 

3* «Sección de .Directores titulara y su- 
plentes para ej nuevo . periodo. Elección 
de Sindicó titular y suplente 

■4» Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar eí Acta .— El Directorio. 

$ 90 e.20¡4 N9 34 "87 » T6(4¡71 

AYERE 

h.A.Cil.í.l.M. 

Convócase a los señores accionistas a 
wamblefe General Ordinaria para el día 
»C de abril de 1971. a las 17 hora!?, en 
5aw<a Fe 2741. Capital, par- tra,nr: f\»t- 
líEN DEL DIA: 1» Documentació Art. 
"47 del Código ó> Comercio, Ejerctcfc ce. 
irado el .31 d.. diciembre de' 1970- "V> Etec- 
.mn'-'de Directores y Síndico* y dps ac- 
oionl.«tas.,para firmar «1 Acta - El Di-| 
rectorió. ' 

, . • t 45 ».20|4 N»3«.*r* vaejirii 



actif investigaciones 
asesob.-jmiento 

S/'-A.' 
'- Comercial, Financiera 
t- Inmobiliaria r 
ExpUi. N. 5146 

Se convoca a los señores Accionistas 1 
. Asamblea General Ordinaria que se bali- 
zara el 29 de abril de 4971. a las 19 ho- 
ras, en Juncal 750,. planta baja, Capital 
para considerar el siguiente 

ORDEN DEL MA: 
1» Memoria del Directorio, Inventario, 
'Balance General; Demostración ,de U 
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Distrl. 
bución de Utilidades e Informe dei Sín- 
dico, correspondientes al Ejercicio terirü. 
nado el 31 d( diciembre de 1970. 

29 Elección de Directores; elección d« 
Sindico titular y Sindico suplente. 

39 Designación dé dos accionistas pa< 
r» firmar el Acta. — Buenos Abx . 1¿ di 
abril de 1971. — El Directorio. 

■ $ 90 e.2014. N«34.376 -» - 84|7) 

AREGÜA -' \ 

Sociedad Anónima . Comerciar . 
Inmobiliaria , - Financiera - 
Registro N* 5785: . 

CONVOCATORIA 

. Convócase a A- -mblea Ordinaria oa 
ra.el 3Cdel corriente, 18 horas, en Can 
¿alio 564, 5» piso, para tratar i . 5e-ig 
nax dos accionistas firmar Acta: 2« Con 
sideración documentos Art. 347 Códigí 
Comercio 209 Ejercido 31112170 y Dlstri 
bución Utilidades; 3» Elección síndicos 
Buenos Aires, ' 13 de abril, de 197: 
r- El Directorio. _„.„„. 

$ 60 e.20t4 N? 34.313 V.2614I7I 



AGRORRE 
S. A. 

Inm., Fin., Coin. e In& 

Bejrlstre N* «.78$ 

Covócase a Asamblea Ordinaria para el 
30 de abril de 1971, horas . 10 en Sao - 
Martín 627, 29 "B" para tratar: 

19 Consideración documentos Art 347, 
Inc. 19) del CÓd. do Com.; Ejerc. 3U12J 

29 Fijación número y- elección Directo- 
res, Síndicos y dos Accionistas para fir. 
mar el Acta. — El Directorio. 

$ 45 e.2014 N9 34.517 V.26'4171 



AGIP ARGENTINA 

Sociedad Anónima 
de Hidrocarburos, Industrial 
Comercial y Financiera 
N» 11.54Í 

CONVOCATORIA 
Se convoc.. a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que ten- 
drá lugar en su sede social de la calle 
Hipólito Yrigoyen 1628, piso 11, Capital 
Federal, a las 10 horas el día 30 de abril 
de 1971. para considerar el siguiente, 
ORDEN DEL DIA: 
'.9 Consideración del Inventario, ba- 
lance general, cuadro demostrativo de ga- 
nancias y pérdidas. . memoria e informe 
del sindico, correspondientes al ejercicio 
cerrado- el 31 de diciembre de 1970. 

29 Retribución a los directores y síndi- 
cos. 

39 Elección de directores titulares y su- 
plente y de un sindico titular y uno su- 
plente. 

4* ApUcaciói saldo xevalúo contable Ley 
17 335 

¿9 Aumento capital autorizado (Art. 
69 Estatutos). 

59 Designación de dos accionistas para 
que aprueben y firmen el acta de la 
asamblea. — El Directorio. 

$ 112.50 e. 2014 N9 34.711 V. 2614|7l 

AZUCARERA BUENOS AIRES 
S. A. C. L F. y A. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30" del corriente a las 
11 horas, er. Moreno 970. 3er. piso, a los 
efectos de considerar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

1* Considerar documentación Art. 347 
del Cód. de Comercio ejercicio cerrado 
al 30112170 y distribución de utilidades. 

2» Fijación dei número de Directores, 
elección de los mismos y de Síndicos y dos 
Accionistas para firmar el acta. — El 
Directorio. 

$ 60 e.2014 NV 34.511 V.2ÍI4Í71 

ADLE* ¿ MELEB 
CAWMTNAL 

Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores Accionistas a la 
Asamblea Genera; Extraordinaria, que 
tendrá luga a próximo 30 de abril ■ 
las 10 horas, en Sarmiento 1677, Capital, 
para tratar «.siguiente . 

ORDEN DEL DIA: 

1» Modificador del Art. 19) de los Es- 
tatutos Sociales. - 

29 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. - E! Directorio 

- ^ «0 e.20¡4 N» 34.875 T.26;4<*r4 
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ASTARITA 

,. Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, 
Financiera e Inmobiliaria 
Convócase a Asamblea 'General Ordi- 
naria a realizarse el día 30 de AbrtJ de 
1971. U -horas, en 25 de Mayo 560 29 pi- 
se, Capital Federal, para tratai ei si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA: 
F") Considerar documentos articulo Í47 
Código de Comercio; ejercicio 3112(1970 
y distribución de utilidades. 

2?) .Ratificar remuneraciones a direc- 
tores (articulo 8? de estatutos sociales). 
39) Elección de Directores Titilares. 
4?) Elección de síndicos titulai y su- 
plente 7 de dos accionistas para- linnar 
el acta. 

El Directorio. 
$ SO e^0j4 N* 32.333 v26:4j71 

AGREX 

Sociedad Anónima 

Comercial, Industrial, 

Financiera, Inmobiliaria 

y Agropecuaria 

CONVOCATORIA 
Por resolución del Directorio y de acuer- 
do a lo dispuesto por e! art. 10 de ios 
Estatutos Sociales, se convoca a ios Seño- 
res Accionistas* -a la Asamblea General 
Ordinaria, la que tendrá lugar -a dia 30 
de abril de 1971, a tas 10 coras, en Flo- 
ilda 685, 8? j)lso, Capital Federal, a elec- 
tos de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1. — Consideración de 'los documentos 
Art. 547 del Código -de Comercio © .des- 
pendientes ai "Ejercicio vencido el 21 de 
Diciembre de 1970. 

2. — Fijación del número de Directo- 
res Titulares y Suplentes y su e.ecion. 

3. — Elección del Sindico Titular y 
Suplente. 

4? — Designación de dos ficdonistaf pa- 
ra firmar el acta. 

El Dlrecicrio 
t 135 C.2DJ4 TJ9 32.238 *-26!4i71 : 

ARGOVIA 
S.AFXC.A. 
N» 11.782 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 -de abril de 1971, a 
las 11 horas, en el local social, calle 
Gurruchaga 254, Capital Federal, para 
tratar el siguiente 

ORDEN ñire DIA: 
lf Designación de dos accionistas para 
firmar el acta; 

29 Consideración documentos art. 347, 
toe. 1» del Código de Comercio al 31jl2i 
70 y distribución de utilidades: 

3? Fijación número directores y su 
elección; 

4« Elección y remuneración sindicas. — 
El Directorio. 

3 75 C20J4-N? B5.704-v56¡4;71 

ARFA 

Sociedad Anfi-ninyi 

Industria] y Comercial 
En Hgnidación 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Ordinaria de, 
accionistas para el dia 29 de fitarfi -de 
1971, a las 18 ñoras, en Cangallo 1963.' 
piso 3*, Dpto. "B", Capital Federal, para 
tratar e. siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
lv Designación de des accionistas pan 
firmar el acta. 

2» Consideración de los documento? del 
Art. .347. Inc. 1» del CMigo de Come/cio. 
t redundientes al ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 1970. 

3» Designación de un mlenuro de la 
Comisión Liquidadora, para cubrir la va- 
cante producida. 

La Comisión Llqülñañora 
$ 90.— e.20I4 N» 34 732 v.26'4]71 

AUSTRAL 

Compañía Argentina de 
Trasportes Aéreos 
Sac. edad Anónima. 
Comercial e Industrial 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordl-; 
naria de accionistas para el dia 30 de 
abril de 1971. a las 10 ñoras, en Cangallo 
535, 9? piso, Capital Federal, para tratar 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Aprobación de la memoria, del In- 
ventario, del balance general, del cuadro 
de ganancias y pérdidas y del informe 
del sindico, correspondientes ai ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970; 

2? Determinación del número de direc- 
tores titulares y elección de los mismos 
y de los directores suplentes; 

3? Elección del síndico titular y del 1 
■indico suplente; 

4? Remuneración de directores y tín- 
dlco; ^ , 

5? Designación de -dos accionistas para 
tira*- el acta de la Asamblea. 

Recuérdase el cumplimiento del articulo 
trigésimo de los estatutos sociales. — S 
Directorio. 

$ 120 e.20)4-N» 353ra-*.26¡4|71 



AUTOCROM 
S.A.C.LFJ. y A. , 

E*p.: 25.486 

Convocase a Asamblea Gral. Ordina- 
ria 30¡4<71, ñora 20, SoIbt 4137, para 

1* Consideración documentos .art. 347 
C. Com, ejerc. 31112170; 

29 Distribución de utilidades; 

39 Elección directores y síndicos; 

49 Designación de dos accionistas pera 
firmar el acta. — El Directorio. 

* 37,50 C.2014-N9 35.144-v.26;4;71 

ASERRADERO 
MARTIN FIERRO 
S.AJXC. / 

N» 35.432 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el 30 
de abril de 1971, a las 18 ñoras, en el 
local de Tucuman 612, piso 3?, a efectos 
de considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 'Consideración de los documentas 
que prescribe el art. 347 del Código de 
Comercio y distribución de utilidades, co- 
rrespondientes al primer ejercicio cerra- 
do el 31 de diciembre de 1970; 

29 Elección -de cinco directores titula- 
res, dos directores suplentes, un sindico 
titular y un sindico suplente.; 

39 Remuneración directores; 

49 Fijación garantía directores; 

69 Remuneración sindico; 

£9 Designación de dos accionistas para 
suscribir .el acta de la Asamblea. — El ' 
Directorio. 

Noto: Para asistir a la Asamblea Gene- 

■■ ral los .accionistas deberán presen- 

tar sus acciones en las oficinas 
de la sociedad, basta tres días 
antes de la reunión. 

$ 150 C20I4-N9 35-055-V.26:4!71 

AGROCUYO 

Sociedad Anfinhtia 

Financiera, Inmobiliaria. Comercial, 
Industrial y Agropecuaria 
CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a, 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se e. día 3 de mayo de 1971. a las 2D ! 
horas, en el local social, calle San Mar- 
tin 575, piso 2», TI Cuerpo. Capí .1 Fe- 
deral, con objeto de tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Motivos de la convocatoria fuer; de: 
término 

2* Consideración de la memoria, ia- 
lance general, cuadro deinostrativ .. de 
pérdidas y ganancias, anexos "A" y "B". 
e Informe del sind'co, correspondiente- al 
eierciele económico N' 5, cerrado el 30 
de abril de 1970. 

39 Remuneración de directores y sín- 
dicos. 

4» Determinación del número de direc- 
tores y elección de los mismos para el 
próximo periodo anual. 

59 Designación por un año de síndico 
titular y síndico suplente 

6» Nombra m'ento de dos accionistas 
jpara firmar el acta de asamblea. 

El Directorio 
$ 135.— «.2014 N9 34.700 .36 4171 
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ALFONSO DEL CAMPO 

B.AXC. y F. 

Registro 36203 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA 
Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria -para el dia 30 de abril de 1971. a 
las 10 horas en Lavalle 445. 9' piso, 
Buenos Aires, para considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA:' 

19 Consideración de memoria, Balance 
general, cuenta de ganancias y pérdidas 
y anexos, inventarlo e informe del sin- 
dico, correspondientes al ejercicio N' 1 
finalizado el 31O2Í70: 

29 Distribución de utilidades; 

89 Elección de síndico titular y su- 
plente y 

49 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de Asamblea. 

Buenas Abres, Abril de 1871 — El Di- 
rectorio. 

$ 75 e20l4-N9 84J86-V.2614J71 1 

A M I T A L 

Sociedad Anónima Financiera. 
Inmobiliaria, Comercial 
Registro N» 25.003 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria, wra el dia 
30 de abril de 1971, a las 10 horas, en el 
local social, calle Paraná N? 230. Capi- 
tal, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Considerar documentos art. 347, Ice. 
I». C. de C. ejercicio al 31'1211970; 

29 Elección de directores y «índicos art. 
9 y 17 estatutos: 

3? Designación <te dos acdorltías para 
firmar el acta. 

Buenos Aires, 13 de abra de 1871. — 
El Directorio. 

% 30 *,20|4 JH9 R.TO6-V,26|4|71 
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ANDA F OÍA- . . .-.- , 

Comercial e In*nrtn« 
Sociedad Aaanftn»- — - ■• - - , 
Registro LGift N* SftíW 
CONVOCATORIA 

Convócase a t™ 11 »'»* Gener al Ordi- 
naria para eii 30¡ da abril de ÍSTL^ a- las 
17 horas, en Humberto I? 2052. Capital. 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración de: loa documentos art. 
347 Código- de Comercio; correspondiente 
al eterctclo» cerrado* el 31 de diciembre 
de 1970; 

2? Elección; de directores y síndicos y 
de dos accionistas para firmar el acta 
de la Asamblea. — El' Directorio. 

I- 72 eJ20¡4-N* 35.070-v.26¡4|71 

AEKOFARMA 
LABORATORIOS S.A.F.C. 
CONVOCATORIA 

Se cita a loa. señares accionistas a la 
Asamblea Genera^ que se celebrará el 30 
de abril de 1971, a las 11 horas,, en su 
local sito en 1» csITe Montevideo 434; 2? 
piso, Capital Federal,, para tratas el si- 
guiente 

' ORDEN DEL DI& 

1* Conslderaden: documentos. Art. 34?, 
Inc. V del Código- dte Comercio, ejerci- 
cio cerra io eP 311 de dltfembre de- 1970. 

2* Remuneraciones a los directores y 
síndicos. 

3» Nombramiento de un. presidente, un 
Ticepresiaen>' jp fíjaciáa del: numero de 
dürsctorev titulares y inipíentes; efccwón 
de los mismos, efe sfhdicv p de dos ac- 
cionistas par firmar «1 acta. 

ET Directoría 
* W.~ e.2014 N* 3*. 993 V.2614J71 

ALFTSLjí.' 

Sociedad Anónima' 

Comercia!,, Industrial, Inmobiliaria 

y Agropecuaria 

CONVOCATORIA 
De- acuero ? to estahTflrldn en el Es- 
tatuto Social,, convocamos, a los señores 
accionistas a & vigésima séptima Asam~ 
olea General. Ordinaria, que tendrá» lu- 
^r el día 30 dé abra del carxfento año, 
a las 10.30' Iioras, en el- Tacar da la ca- 
lle San Martí» 68 4 piso' 3?,. oficina 318, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Elección de dos escrutadores. 
it Consideración de la roemorlat in"~ 
tarto.' balance general, cuenta, de ganan- 
cias y pérdidas e informe del sindico, 
correspondientes al vigésimo: séptimo 
ejercicio concluido^ el 31 dé diciembre de 
1970 
8» Distribución de utilidades. 
4» Elección de directores titulares y 
suplentes. 

5* Elección de síndico titular y síndico 
suplente. 

6» Designación! dk dos accionista^ para 
firmar el acta de- la asamblea. 

El; Direetorto 
Se previene & tos seriares accionistas, 
que para asistir s la. asamblea., deberán 
depositar sus acciones de acuerdo al ar- 
ticulo 34 del Est&tüto-, 
Buenos A&->Sr abril de 1971. 

$ 120.— «r.SOf* N? 3*.421 v. 3814)71 



ARTEFACTOS A GUS 
LLAMA AZUL 

Sociedad Anónima, 
Industrial* Comercial 
y Financiera. 

CONVOCATORIA 

Convócase a tos accionistas de Artefac- 
tos & Gas Llame Azul S.A.LC. y F. a 
Asamblea Generar Ordinaria, para el día 
30 de abril de 1071. a tes TT horas, en la 
sede sociar, corrientes 745. capital, con 
el fin de trata* el siguierrte- 
GRDEN DEL DLS: 

1» Conslderacidr de Tos documentos fi- 
jados por el Art. 347. del CÓdlge de; Co- 
n-ercí:> e lnfonrí: del síndTar por ->l ejer- 
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

t? Remuneraciones directorio y sia- 
dic 

39 Designación del número de directa- 
res y elección, de les mismos. Designa- 
ción de síndicos. 

4» Modificación fecha cierre de ba> 

6? Designación! de dos accionistas para 
firmar el actav 

El íar^ctorío 
r 90— C.20J4 N* 34800 -.2054171 



In« 



ADISI 
S. A. 

Inm., Fin., Cbm. e 
Registra N» 6.871 
Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el 30 de abril de 197t. ñoras 11. en San 
Martín 627. 29 "W para* tratar:* 

1» Consideración documentos Art. 347, 
tac. vt del Códt de Cont» ejercido 3l| 
1211970. 

2T Fijación! número y eSficcldn direc- 
torea, síndico- y dos accionistas para 
firmar el acta — El Directorio. 

* 48. e.20¡4-N9 34.510-v.26¡4f71 



ALGAS 
S.A.I.Cv 

N» IZtSt m ¡ .„ 

CONVOCATORIA 
Convócase a, Asamblea General Ordi- 
naria; para, el día 30 de abril de 1971, a 
fes 10' horas, err Sánchez de Buscamante 
N» 63; 6» piso; oficina N? 1 S4, para tratar 
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1» Consi- 
deración de- ios documentos prescriptos 
por er artículo' 34T, toe: 1», de Código de 
Comercio; correspondientes al ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970; 2» 
Distribución de- utilidades; 3? Retribu- 
ción al DIrectarlb y sindicor 4' Capita- 
lización: parcial der saldo de revalúo con- 
table Ley N» 17.335; 5' Ficción del nú- 
mero de directores titulares, su eelcclúru 
por un ano y designación de presidente 
y vicepresidente: 6* Elección de sindico 
ción de dos accionistas para firmar el 
acta. — ET Directorio. 

Notar Se recuerda eT articula 23 de los 
* fltR— t 24j* NV 34.607 v. 2BJ4J71 

ALCALÁ 

Sociedad anónima», 

Comercial; Industriar» 

Financiera, Inmobiliaria- . 

y Agropecuaria 
Convócase' » Asamblea) General Ordi- 
naria para el día 30 de abril' de 1971, a 
las 19 be. en. el local social Je calle Las 
Heras 1666». 2? piso,. Cap. Fedv, para tra- 
tar la siguiente 

ORDEN. DEL DÍA: 
1?- Consideración: documentos Art. 3- 
del C. de C 

27 Elección de tees directores titulares 
y dos suplentes por finalización; de man» 
dato. 

3? Elección de sindico» (titular y su- 
plente) y de dos accionistas para- Armar 
el acta. 

/ M Directorio 

$ 60.— e-2014. N»- 31.805 V.26¡4|71 



AGENB 

LS. A, C. 



yF. 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Por resolución del Directoría convóca- 
se a Asamblr General Ordinaria para ei 
día 30 de abrir de 1971» a las 19~ horas, 
en la calle Tucumán 834, 4' piso, para 
considerar el siguiente 

ORDEN DEL» DÍA: 
19 Consideración de la memoria, ba- 
lance general, inventario, cuenta dr ga- 
nancias y pérdidas e Informe del sindico, 
correspondiente al ejercicio vencido el 
31 de diciembr- de 1970. 
2» Honorarios de los directores. 
3* Elección de directores titulares j 
suplentes. 

4? Designación y honorarios del ata- 
co titular y del sindico suplente. 

S? Designación de dos accionistas pan 
aprobar y firmar el acta; de la asam- 
blea. 
Nota: Los señores accionistas deberar 

depositar sus- títulos y¡p certiflcav 

des de deposites bancariOF tres 
días antes del fijado para la 
asamblea.. ' 

Buenos Aires, abril de- 1971. 

El Directorio 

$ 120.— e.20¡4 N» 34.752 V.26T4J7I 

AGROPECUARIA TÉCNICA 

8. A. 

Comercial, Industrial 
y Financiera 
Inscrioctdn- N* 10.48& 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, pata el día 30 de abril de 1371^ a 
Tas «f horas, en San Martin 424, 5» "H'\ 
Capital Federal,, para considerar: 

l« Documentos del articulo 345L incfc 
so. 1? def Código de Comercio; del ejer- 
cicio cerrado el 31 de dldembre de 1970, 
distribución de utilidades: «muneracidn 
s directores y sindico. 

2* Fijación de su número y elección de 
directores,, sindico, sindica suplente, y dos 
accionistas para firmar eT seta — El Dt 
rectoría. 

$ 105.— 8. 20|4 N? 34.656 *. 26|4|71 

AGROSOL 
S.A.A.CI. y F. i 

CONVOCATORIA 

Convócase m Asamblea General Ordi- 
naria para el da} 30 de abra de 1971, a 
las 1? horas, en la calle 29 de Mayo 168,. 
piso> 2?, oficina 4T, para considerar el s& 
guíente 

ORDEN DEL DTA; 

1* Consideración de la memoria,, balance 
general, cuadra demostrativo de ganan- 
cias y pérdidas e inventario general por 
el ejercida N? £ cerrada el 31 de diciem- 
bre de 1070. — 2? Aumenta ae capital 
autorizado. — 3? FJeccidn de directores 
titulares. — 4' Elección de sindico tita> I 
lar y síndico, suplente. — ü? Elección de I 
dos accionistas pera que firmen el acta f 
de la asamblea, — El Directorio. 

$ 75.— e. 20(4 N« 34.579 v. 26j4¡71 . 



ARGENPAR 

S.. A. 

Comercial e Industrial 
. Convócase Sres. accionistas para la 
¡Asamblea- Gralt Ordinaria, a ceieorarse 
el 30- de abril de 1971,. a la hora 19». en 
Maipo, 812> P. 12; of. C, Capital, para 
tratar: 

1? Consideración documentos art. 347; 
tac. 1? del Código de comercio, ejercicios 
¡cerrados al 31H2¡69 y 31!12)70;. 
2? Remuneración del sindico; 
3 o Elección de un director,, síndicos y 
idos-acdordstas para firmar el, acta. — El 
Directorio. 

$ 75 e.20|4-N9 34.989-V.26¡4|7l 

ASSEMBLS 
Sí A C l F I. 

N» de Registro 22.744 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los seftjres íccionlstas. 
de esta Sociedad a la¡ Asamblea General 
Ordinaria, que se celebrará el día 30 de 
abril de 1971, a las diez horas, en ja sede 
egal de te Sociedad, calle Avenida Ge- 
neral Par N» 10S70, Capital Federal; pai- 
ra considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

I*- Consideración:, de la Memoria, Ba- 
tanee General,, Cuenta, de Ganancias y 
Pérdidas, Inventarlo, anexos e informe 
del Síndico» correspondiente al ejercicio 
i finalizado el 31 de. diciembre de 1970. 

2?' Distribución de utilidades 

3J Designación del Síndico Titular y 
Sindico- Suplente por un afio. 
' 4* Designación- de dos accionistas para 
que suscrioan el acta pertinente. 

Buenos Aires, la do- abril de 1971. — 
EL Directorio, 

* 90.— e.20|4 N» 34.022 r.26,4|71 

ANDANT 

Sociedad Anónima 
Agropecuaria y Comercial 
Exptts; RJ 1&J7P , 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria paro el dJá 3V de Abril' de 1971 
a las 16 horas, en Paseo Colón 221, 87 
piso, para tratar e l slg ulCnt» 
ORDEN DEL DÍA: 
1* Consideración documentos art. 347, 
Código de Comercio, correspondiente al 
6> ejercicio económico cerrado el 3l|l2l70L 



2? Fijar honorarios del directorio.'. 

3* Distribución de -utilidades. 

4^ Elección de directores y síndicos, Tl« 
tulaxes y suplentes. '■ 

8» Designación de dos accionistas para 
firmar el acta»' — El Directorio, 

$ 84.— e.2014 N» 34.063 V.2BJ4Í71 



ASOCL4DOS INTERNACIONALES 
S. A. 

Comercial, Importadora, 

Exportadora,. Inmobiliaria 

y Fbaanciera 

CONVOCATORIA 
Convócase a. Asamblea. General Ordi- 
naria de' Accionistas para el día 30 de 
abril de 1971 a las 8,30 horas, en el local 
situado en la calle Corrientes 484, 4' 
piso», para- tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIAr 

1* Consideración de la documentación 
del Ar#. 347 del Código de Comercio co- 
rrespondiente al Ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 1070. 

2» Elección de Directores Titulares y 
Suplentes y Síndicos Titular y Suplente 

3* Designación de 2 Accionistas para 
firmar el Acta. — ET Directorio. 

♦ 75.— e.m* N» 331853 V.20|4{71 

á M" P E X 

Soe. Anón. Ind., Com,, 
Finan, e Inmobiliari* 

CONVOCATORIA 

Convócase a> los señores accionistas a 
Asamblea. General Ordinaria para el día 
80 de abril dé. 1971^ a las II horas», en 
ti local de> la sociedad calle 25 de Mayo 
Nv 37%. 3er.. piso» p ara tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1? Consideración de la Memoria, Ba- 
tence General; Cuadro Demostrativo de 
Perdidas y Ganancias, inventario- e in- 
forme del Sindico, cerrado el 31 de di* 
ciembre de 1070;. 

29 Fijación del número de miembro*- 
del Directorio y elecdón de los mismos 
'Sfinflcu Titular y- Suplente. 

3v Aumento- del capital autorizado. 

49" Designadón de dos actíonistas para 
firmar el Acta. Depositar las acclonei 
con tres días de antldpadón. — Et Di- 
rectoria 

| 105 e.2014 N? 33:377 Ti26l4i7l 
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V MARSHALL MOFF.VT 

8. A. I. y C. 

' de"' Importaciones, Espoftaciqnt* j 
y Répiésentaciones _', 1 

Convócase , a' .los Síes.' Accionistas' a 
Asamblea General Ordinaria ¿realizarse 
e! día 30 de Abril de 1971. las 18,30 
horas, en nuestro local de la calí Bel- 
r-ant ¿12, Capital, para tratar el .si- 
guiente 

ORD0N DEL DÍA: 

1* Consideración de ja Memoria, Ba- 
lance General, Inventario, Cuen de Ga- 
nancias y Pérdidas e Informe del sin- 
dico. 

2« Elección de Sindico titular y sl".dico 
tupiente por i año. 

3« Aumento de Capital Autorizado 8 

$ 20OQ0C.0O (Art. 4to. Estatuto/. 

4» Aumento de' Capital. Autorizado a 
t 500X00,00 por reforma artículo 6to. Es- 
tatutos. 

5? Designación de dos accionistas para 
t .scribü el Acta de la Asamblea. -¿ El 
Di'-ctorlo. 

- Nota: Se- recuerda a. los sen. res Accio- 
nistas, lo previsto en el artículo 34 de 
los Estatutos respecto . del depósltd _ de 
acciones. 

. $ 12.— eJ0|4*N ( ' 34.062 »3jM|71 

ARES ; . 

S. A. 

CONVOCATORIA 

En cumplimiento de disposiciones le- 
gales y estatutarias, se convoca - los se- 
ñores Accionistas a la 

ASAMBLEí. GENERAL ORDINAnA 
4ué tenc* á lugar", el día 30 de Abril de 
ltfU a las 11 "horas, en el local sosia! 
de la calle Leopardí 114. Capi'al Fede- 
ral, para tratar el siguiente 
'ORDEN DEL DÍA: 

1? Consideración^ del Inventarlo . oíe- 
moria. Balance General y Cuentas de 
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin- 
dico, correspondiente al Prbr.er F prci- 
cir cerrado el 31 de Diciembre de 1910. 

2 o Fijación del número de Directores y 
(lección de loe mismos por el termino 
de un año. 

3* Elección de un Sindico titular y un 
suplente 1 por él término de un - v 

4» Designación dé "dos Acc'onlstas para 
refrendar el acta de la Asamblea si 
Registro de Accionistas asistente a la 
misma. — El Directorio. 

$ 160.— e.20l4-N* 34.961-V.26I4 t 



ASTRA 

Compañía Argentina de Petróleo S. A. 
Inscripción N» 1.330 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
PRIMERA CONVOCATORIA 

De acuerde con el articulo 2.0 de los 
Estatutos, el Directorio convocr a los 
señores accionistas a la Asamblep Gene- 
ral Ordinaria que tendrá lugar el día 
30 df Ab'll de. '«I a las .• ÍP ho-as 
en su sede social, Avenida .Leandro N. 
Alera <s2l. Capital Federal para -tar 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA- 

1* Designado' do 2 accionist: ara 
firmar el Acta de la Asamblea. - • - 

29 Consideración de la Memoria, In- 
ventarió, Balance General. Ouenta de 
Ganancias y Pérdidas, e iníorm" del Sin- 
dico correspondientes- al 55 a B]erclcio de 
la Sociedad, terminado el 31 de diciem- 
bre de 1970 it _ „ 

3< Ratificación de la remuneración ($ 
132 000.— ) de Crmlté de Dirección 'Ar- 
tículos 16 toe n. 17 y 38 Inc. b de los 
Estatutos sociales). 

49 Designación del Director titular por 
tres años y designación de Sindico titu- 
lar > suplente por un año. 

6» Designación de Contador para Cer- 
ificar los Balances de) Ejercjcic 1971 
y fijación de su remuneración. — Bvenos 
Aires. Abril 1° de 1971 - El Directorio 

Nota: De acuerd" con el rticuio 24 
de los Estatutos, los señores Acc'onlstas 
denosltprán sus acciones basta el 26 de 
Abril de 71. a las 17 30 horas, en las 
oficinas de la Boelfldad. Avn'da «pndro 
N Além 631 Cantal üv^M-aL e> el ho- 
rario de 13.30 a 17,90 horas. 

$ 195.— e.2014-N<> 34.900- v.26>4|71 



ALMAFTJERTE 

8. A. de Transporte Automotor, . 

* Comercial e Industrial 

Convócase a Asamblea. General Ordl* 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 18 horas en Monr«. 1099, Capital,' 
ORDEN DEL DÍA: 

1« Consideración de \-emorla, Balance 
General, Inventario, Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias. Distribución de utilidades 
e Infirme del Sindico, del Ejercicio 31 
de diciembre de 1970. 

2* Elección de seis directores titulares 
y seis suplentes, Sindico Titular y Síndico 
Suplente. 

3* Designación de dos accionistas para 
firmar elActa, — El Director!» 

$ 82,60 e.21|4_N« 35.90? V.27¡4|71 



AGENCIA PUBLICITARIA 
SUDAMERICANA 

Sociedad Anónima Industrial, 
Comercial y Editora 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea Genera) Ordi- 
naria de accionistas para e; día 27 de 
abril de .1971, a las 18 horas, en el ««ai 
sucia!, de la calle Marcelo T. de Aívear 
1422, piso 6», Capital. -para tratar el si- 
guiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

• 1« Documentación art 347 me 1» Có- 
digo de Comercio, ejercicio 31|12|70. 

29 Distribución de utilidades. 

3? Elección de sindico 

4» Elección directores, en reemplazo 
de aquellos cuyo mandato ha finalizado. 

$9 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el libro de actas. — El Direc- 
torio; 

$105 e.20|4-N? 35.285-v.26¡4|71 

A L E V A R 

Sociedad Anónima Industrial 
. y Comercial ' 

■Paraná 123, 3» piso, Oficina 69 

Buenos Aires 

Registro N» 33.782 
Convócase a Asamblea General Ordl. 
naria para el día 30 de abrí dp' 1971, 
a las 21 hs., en Paraná 123, oí 69. para 
tratar 'Documentación Art. 347, C. C, 
ejercicio 31'12|70: DistriUiciíin Utilidades, 
Rémnrreración Directores y Sindico ESec- 
ción Directo: es y Síndicos y des aceto, 
nietas para firmar el Acta. — El Di- 
rectorio. 

$ 60.— e.21|4-N* 36.01a v.27¡4)71 

AÑADE 

S. A. CUF.jA. 
N- 13.046 , 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de, abril de 1971, a 
las 18 aoras en Lautaro 682, para consi- 
derar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración de documentos art. 
347 del Código de Comercio, al 31 12)1970 
2* Elección de directores y síndicos 
3* Designación de de* accionistas para 
firmai el acta. — El Directorio 

$ 75 — e.2li4 N» 36.528 v27!4|71 



ABEDUL 

S. A. Comercial, Industrial. 
Financiera e Inmobiliaria 
N* M.44S 
, CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abru de 1971 a tea 
15 30 horas, en Avda Roque Sáera Pe- 
fia 1185» 5* piso, •• ■ 

. . • ORDEN DEL DÍA; . . 

1» Consideración . documentos, art 347 
C- de Comercio al 31 de diciembre de 

t aí'meccíón directores .y 1 sádicos: ; 
t 3* Designación; dos accionistas firmar 



ADEVA 

.Sociedad Anónima Comercial 
Registro N» 12.710 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día' 30 de abril de 1971, a 
las 18 hs., en Avda Triunvirato 3661. 
para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

iv Consideración de los documentos 
previstos en el articulo 347. Inciso 1' del 
Código de Comercio del ejercicio cerrado 
e) 31 de diciembre de 1970. 
' 2» Designación de la totalidad del Di- 
rectorio y la sindicatura y dos accionistas 
para firmar el acta. — El Directorio. 

Nota: Se recuerda a les señores accio- 
nistas el cumplimiento de los artículos 
19 de tos estatutos. - „,, 

$ 75,— e.2H4 N? 37.175 v27|4|71 

ANILINAS COLIBRÍ 

Comercial, Industria» 
e Inmobiliaria. 
Sociedad Anónima 

Registro N* 17-5St> 
CONVOCATORIA 
Cítase a los señores accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria & reali- 
zarse el 30 de abril de 1971, * as 18 
horas, en -Alvarez Tnomas 1350 Capí 
tal para tratar el siguiente. 
ORDEN DEL DÍA: 
1» Consideración documentos a 31|12i 
1970 A-t. 347 Código de Comercio. 

2* Aprobación de la remuneración de 

los directores gerentes, de acuerdo al ar- 

ticulo décimo primero de los estatutos, 

3* Aprobación del convenio suscripto 

con el .Banco Industria, 

4* Elecciones de dlrectores.de .a sotíe- 
dad r cinco miembros titulares, dos su- 
rfientee,, síndico/ «tufar y sindico su- 
plente' ' _. .,'.., 
.5» Designación de dos accionistas pa- 
¡ra flrjmar-ei acta. 

V. Buenos /Aires . 13 de abril de 1971. — 
El .Directoría i ' 1 
1 •"'•*" i 97;50 *2014-Nv 35.28ó\ v.26J4r<l 



A9ER . -j 

S, A. Const. Imob. Com. : 
Finan, e Ind. " 
■• " N' RégIstóo-«J»7 ■ ", 
Corfvoca Asamblea Graí. Ordinaria en 
Esmeralda 570, 19 piso, OÍ. 3 él 30i4¡71, 
11 horas, para tratar ei siguiente, 
ORDEN DEL DÍA: 
iv Consideración documentos articule 
347 C. C. p¡ejercicio al 31)12)70. 
2? Distribución de utilidades, 
3' Elección de sjadicos. 
4? Designación dos accionistas para 
firmar acta. — El Directorio. 

$ 75.- e.S0|4-N* 35.S77 v.26|4!71 

ARTES GRÁFICAS 
RAMOS 

Sociedad Anónima, ; 
Industrial y Comercial 
CONVOCATORIA A , AS XMBLEA 
Se convoca a Asamblea Ordinaria para 
el dia 30 de abril de 1971, a lai 18 hpras, 
a realizarse en la sede social de la ca- 
lle Chacabuco 760, para considerar lo 
siguiente: 

1« Los documentos del Artículo 347 In- 
ciso 19 del Código 1e Comercio enról- 
elo cerrado el. 31 de diciembre de 1970. 
2» Elegir Directores, Síndicos y 2 ac- 
cionistas para firmar el acta. — El 
Directorio. 

$ 67.50 e.20¡4-N» 35.252 V.26¡4i71 



A L F E B 

Sociedad Anónima, 
Industrial, Comercial, 
Constructora, Inmobiliaria 
Financiera y de Mandatos 

CONVOCATORIA 

Se convoca a los señores accionistas 
a Asamblea General Ordinaria, para el 
día 30 de abril de 1971, a las 17.30 horas, 
en el local social, Bartolomé "itre 720, 
4» piso, Capital, para tratar e siguiente 
ORDEN DEL DIA. 

1» Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General. Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias e Informe del Sindico, corres- 
pondientes al ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1970. 

2' Fijación del número de directores 
y elección de los mismos. 

3? Elección de un Sindico Titular y 
uno Suplente. 

4' Designación de dos asamoleistas pa- 
ra firmar el acta. — El Dir torio. 

De acuerdo con lo dispuesto por el 
articulo 21 del Estatuto, los accionistas 
que asistan a la Asamblea, ieberan de- 
positar a ese efecto, sus acciones o cer- 
tificados de depósito '.asta ti es días an- 
tes del fijado para -la Asamblea. 

$ 105 e.20i4-N« 35.210 V.264I71 



A C R U X 

8. A. L C. F. e l. 

V» 26.387 

Convocase a ios señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el dia 
30 de abril de 1971, a las 8 -voias, en Li- 
ma N« 131. 1« piso "J", Capital, a efec* 
tos de considerar e' siguiente 

ORDEN DEI DIÁ:^ 

iv consideración Dtos. Art. 347, Có- 
digo de Comercio al 31tl2|71. 

7f> Remuneración del Directorio. 

3« Aumento del capital autorizado. 

4' Fijación del número le directores 
y elección de los mismos. 

59 Elección de Síndicos y dos accio- 
nistas para firmar el Acta. — El Di : 
rectorio. 

$ 60 e.20i4-NV 35. 137. v. 26:4171 



AUTOMOTORES GRAZ1ANO 
8. A. C. I. F. I. A. 

Honduras 4181 - Capital Federal 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para 21 dia 30 de 
abril de 1971, a las 21 hora- en Arena- 
les 2396, piso 59, Dpto. 14, Capital para 
tratar lo siguiente 

ORDEN DEL DIA 
19 Consideración de los documentos re- 
queridos por el Art. 347 dei Código de 
Comercio correspondiente ai verclcio ce- 
rrado al 31112)70 y destino de -esultados. 
2? Designación de Directores y Sín- 
dicos. 

39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — E) Directorio. 

$ 60 e.20i4-N9 35. 2J' v 264171 



ATLANTEX 
8. A. L C. 

Alslna 1268 — Buenos Aire 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para = dia 30 de 
abril de 1971, a .las 17 ñoras, en Alslna 
1268. Buenos Aires, para considerar 
ORDEN DEL DÍA: 
1« Consideración de ios documentos 
proscriptos en el Art. 347 ind. 1* del 
Código de Comercio corresprj_dlentes al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 1970. 
29 Destino de las utilidades. 
39 Elección de Directores por do6 años 
y de Síndico Titular v Suplente por un 
año. 

49 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta.' — El "Jlrectorio. 

* 90 e.20|4-N« 35.261 v:26|4,71 



ACEROS TB*JLW>'';'í'K A". '.-/ 
Metalúrgica, Comercial 
y Financie* a, v 8, > A¿ . . ' 
CONVOCATORIA A. ASAMBLEA 
: ■ Se convocan a los señores accionista 
a la Asamblea Genera; Ordinaria qut 
se realizará el día SO de abril a las lf 
horas en el local de la calle Lafuénti 
N9 1451, Capital, para considerar, 
ORDEN DEL DÍA: 
19 Lectura, consideración y aprobado? 
de la memoria, inventario, balance ge» 
neral, cuenta de ganancias y percudas, l 
inlorme del sindico, correspondiente ei 
ejercicio económico cerrado el 31 de di- 
ciembre de 1970. 

29 Elección de directores y sínülcoi 
titulares y suplentes. 

39 Designación de dos accionistas para 
apicbar y firmar el acta de la asamoiea, 
Buenos Aires, }3 de abril de 1971. — 
El Directorio. 

$ 75.— C.20I4-NP 33.780 V.26¡4|7J 

AZUL ¿ 

Sociedad Anónima, 

Constructora, Inmobiliaria, 

Financiera, Comercial 

e Industrial 

Expediente N» 8.672 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas a celebrarse el dia 
30 de abril de 1971, a las ' horas, en 
el local social calle Vicente López 2251. 
89 piso "B", para tratar el íiguiente . 

ORDEN DEL DIA* 

19 Consideración documentación Art. 
347 Código de Comercio, Balance 31|12l70. 

29 Fijación honorarios Dhectores J 
Sindico. 

39 Elección Directorio y Sindico Ti- 
tular y Suplente por el término de un 
año. 

49 Designación ' dos vecionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 76 e.20l4-N9 35.258 T.26|4¡71 

ANACONDA 

S.A.C.LX y F. 

Registro N9 7.022 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, 
a las 9 horas, en la calle Florida N* 323, 
3er. piso, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Considerar documentos Art. 347 C. 
de C, correspondiente al ejercicio 31 
de diciembre de 1970. 
29 Considerar resultado de¿ ejercicio. 
89 Elección directores y síndicos. 
49 Designar dos accionista? firmar ac- 
ta, -i- El Directorio. 

i 60 e.20!4-N9 35 U6 T.26i4l71 



ADAMAS- 

Soeiedad Anónima, 
Industrial, Comercial 
e Inmobiliaria 
Registro N« 4.513 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas t> 
Asamblea General Ordinaria, *<ara el día 
30 de abril de 1971. a las 10 horas en 
el local social Avenida Corrientes nú- 
mero 485, piso 29, oficina 202 para tra* 
tar el siguiente 

ORDEN DEL DI A. 

19 Considerar documentos A*'t. 347, Inc. 
19 Cód. de Com.. ejercicio al 31 12¡1970. 

29 Distribución de Utilidades en ac- 
ciones liberadas. 

39 Emisión de Detentares, Ijaclón de 
sus condiciones y precio de colocación. 

49 Ratificación del comprom'so asumi- 
do ante el Banco Nacional 1p Desarro- 
llo (ex Banco Industrial de la Repú- 
blica Argentina) sobre limitador en la 
distribución de utilidades en lectivo. 

59 Ratificación de! compromiso asumi- 
do ante el Banco Nacional te Desarro- 
llo (ex Banco Industrial de W Repúbli- 
ca Argentina 1 sobre 1 destino de la 
parte no distribuida del saldo 1e la cuen- 
ta resultados al 31 de diclembr» de 1969. 

69 lección de Directores. 

79 Elección de Síndicos. ' 

89 Designación del Contador Público 
Nacional (titular v supiente) que certi- 
ficará el Balance General, cuenta de 
Ganancias y Pérdidas * Anexos corres- 
pondientes al elercicio oue cierre el 31 de 
Diciembre de 1971 y determinación de su 
remuneración salvo que la Asamtfea de- 
cida fijarla en la nróximA Asamblea 
General Ordinaria. 

99 Designación de dos Accionista para 
firmar el acta Para asistir • la Asam- 
blea los señores acc)oni«tas aeberán cum- 
plimentar lo dispuesto por ?■ articulo 22 
del Estatuto, depositando su>- acciones o 
certificados representativot nasta tres 
días antes de la rejnión en '<> sede eooial 
sita en la Avenida Corrientes 485. piso 
29 oficina ■ 202. Buenos *ires>. ck roñes 
a viernes en el horario de '.0 a 12 y de 
15 a 17. El plazo vara efectuar el depó- 
sito vencerá el 27 de abril áe 1971 ft 
las 17 horas. Para "a reso'uclór de) pun- 
to 7» del Orde.n del D<a 'elección de 
Síndicos), todas las acciones en circu- 
lación tendrán derecho 'a un voto por 
acción. 

Buenos Aire> 13 de »brO de 1971. — 
El Directorio. 

$ 240 e.20.4-N9 36.27S» v.26[4|71 
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ABISONA ARGENTINA ' -' \ 

B, A. ^ >V ' ''''vi . ""'V ■' j, 

Agricolo-Ganadera ^ f 

Coaieieial, ítta.itima, Industrial j 

De acuerdo con ¡los Estatuóos Sodaleá, 
Be convoca a ios señores accionistas a 
Asamblea General Ord-naria paia el día 
30 de abril d<= 1971, a las 9.30 hora , en 
el locai de la caEe Reconquista 336, pi- 
co 12 "Y", para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1» Consideración de los documentos 
preccriptos por el Art. 347 del Código de 
Comercio, correspondientes al 28, Ejer 
( cío dt . Eocleúad, fenecido el día 31 
de diciembre de 1970. 

29 Elección de cinco Dlrectoree Titula- 
res, por un año. 

3» Elección de Sindico Titular y Su- 
plente, por un año. 

49 Designar dos señores Accionistas pa- 
ra firmar el Acta — El Directorio. , 
$ 90 *3.20|4 N» 32.020 V.26J4I71 

ARENERA PUERTO NUEVO . 

8.A.M.C1.J. y A. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 197). a 
las 18 horas, en la calle -13 s|N° Dár- 
sena P Puerto Nufvo, Capital Federal, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
, 1» Consideración documentos Art. 347 
del C. C Ejercicio N' 11 cerrado el ai 
diciembre 1970; 2» Distribución de utili- 
dades y fijación honorarios a directores 
y síndicos: 3* Elección nuevo Directorio 
y Sindicatura por terminación manda- 
tos; V> Aumento Capital Autorizado: 5» 
Designación dos accionistas para firmar 
el acta. — El Directorio. 
Nota: Se recuerda a ' los «efiorf" 1 » aerio- 
. nlstas las disposiciones del, Art.. 

16 de nuestros Estatutos, a ios 
efectos del deposito de las arcio- 
nes. 
$ 82,50 e.20|4 W Sta.307 »26!4|71 



AUTOMOTORES BELGRANO 
Sociedad Anónima Comercial, 
Industrial y Financiera 
Registro N» 14.934 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abrí) de 1971, 
a las 8 boras, en Montañeses 1873, Ca- 
pital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEI DÍA: 

1» Considerar los documentos del ar- 
ticulo 347, inciso 1» del Código de Co- 
mercio por el ejercicio cerrado el 31 d« 
diciembre de 1970. 

2» Elección de Directores y Binaicos 

3« Designar dps accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio. 

$ 75.— e.20|4 N* 31551 ?26|4|71 



ADYMA 

ADMINISTRACIÓN Y MANDATOS 

8. A. C. I. F. I. y A 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria pao el 30¡4I71; a las 10 horas, en Ce- 
rrito 146. piso 8?. Capital, para tratar 
«1 siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
19 Firma del acta 

29 Considerar documentación Art. 347, 
Inc- V>> del C. de C , Ejercicio al 31 12 70. 
39 Fijar número y elegir Directores y 
Síndicos. — El Directorio. 

% 52,50 e 204 N» 34.399 ¥>26)4|71 



ARGOTE 

Sociedad Anónima Industrial, 
Comercial e Inmobiliaria / 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, a las »5.30 ñoras del día 30 de 
abril de 1971, en Córdooa 679. 2« piso, 
Of. ' 202, Capital, para tratar la si- 
guiente 

ORDEN DEL DÍA 

1? Documentación Art. 347, Inc. 1* 
Código de Comercio al 31 de diciembre 
1970: 29 Destino de *o& resultados del 
ejercicio; 39 Elección de Directores y 
Síndicos; 49 Designación de dos accio- 
nistas para firmar el acta. — Buenos 
Aires, abril 10 de 1971. — El Directorio. 
$ 67,50 e.20i4 W ^2.676 V.2S|4|71 

AZYDER 
S.A.I.C.I.F. 

Registro N* 11-839 

CONVOCATOm,*-- 

Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, a las 10 horas, en 
el local social, 25 de mayo 460. 5 C piso, 
Capital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

19 consideración de ia- memoria, in- 
ventarlo, balance general, cuadro de ga- 
nancias y pérdidas e informe del sindi- 
co, correspondientes ai ejercicio cerrado 
el 31 de diciembre de 1970 y destino de 
las utilidades: 2* «temuneraclón del di- 
rectorio y sindico; 39 Elección de direc- 
tores: 49 Elección de sindico titular y 
sindico suplente; 59 Designación de dos 
accionistas nara firmar «1 acta de la 
asamblea. — El Directorio. _• 

. - - . t 82,50 B.20J4 N9 3Z2K* Vi2o]4|71 



ALCOMET _, ', •- v ; 

8.A.I.C. * FV-- 1 * j, 

Convoca, a Asamblea General Ordlpa- 

xfa ; 3Q$}to\r.P-~i fc ™ 8 - Per«^440, 3»; h 

I* Consideración documentos Art. 347 
C. C. al 31-12-70 y destino utilidades; 
2 o Elección directores y síndicos; 3* De 
signacion accionistas para firmar ei ac- 
ta. — El Director.. 

$ 30.— e.20|4 N» 32,637 r 2614171 

AZÁRSÁ -i ' : ' '. ' " . 
S. A. ": . r 

Industrial. Comercial. , 
Inmobiliaria y Construcciones, 
Financiera, y Agrícola Ganadera 
CONVOCATORIA 
Convócase a 'Asamblea General Ordina- 
ria para el día 30 de abril de, 1971, a las 
11 horas, en Moreno 508, piso 19, Capital, 
para tratar el 'siguiente 

ORDEN DEL- DÍA: , 
i» Consideración documentos Art 347, 
Incl l f del Códigto de Corderclo, corres- 
pondiente^ al Ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1970 
29 Distribución de utilidades. 
•39 Número v elección de Directores y 
Síndicos. 

49 Nombramiento de. dos Accionistas 
para firmar ei acta. — El Directorio. . 

$ 90 e. 2014 N9 33.200 v. 2<Sl4j71 

AVÍCOLA EZEIZA 

Sociedad Anónima 
Comercial, Industrial, . 
Financiera e Inmobiliaria 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria de Accionistas, a realizarse en Recon- 
quista' 379, a las 11 horas del dia 30 de 
abril dé 1971. para considerar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Los documentos del articulo 347, in- 
ciso V> "del Código de Comercio al 30 de 
noviembre de 1970 

29 Elección de Sindico titular . y . su- 
plente : . ' ■ " 

39 Designación de dos Accionistas para 
firmar el acta. - El Directorio. 

$ 75 e.2014 N9 33.190 -»26|4!71 

ADLER Y MELER W ©ARMINÁL H • 
Sociedad Anónima 
Industrial y Comercial 

CONVOCATORIA 
Convócase a los señores Accionistas a 
la Décima Segunda Asamblea General 
Ordinaria, que tendrá lugar el próximo 

?0 de abril a las 8 horas, en Sarmiento 
677, Capital, para tratar' el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
19 Considerador de la documentación 
Art. 347, Inc. 19) del Código de Comercio 
correspondiente ¿J Ejercicio cerrado el 
3112170. 
29 Retribución a Directores y Sindico. 
3» Elección de Directores., Síndico ti- 
tular y suplente y designación de 2 ac- 
cionistas para firmar el acta ' r- El Di- 

16 °* $ 82.50 e 20!4 N9 33.127 v.26'4¡n 

ADINSA 

8. A. 

Comercial, 

Administraciones e Inversiones 

N* 18.449 

CONVOCATORIA 
Convocase a Asamblea Ordinaria para 
et 30 de abril de 1971, horas 17, en Co- 
rrítntes 456. triso 20. 

ORDEN DEL DIA: 
19 considerar documentos Art. 347, uv 
clso 19 del Código de Comercio, Ejercicio 
31|12|70 

29 Elección del Directorio, Sindico y 
Síndico suplente y dos Accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 45 e.20|4 N» 34.447 v .26 4171 

ALPA 

Sociedad Anónima 
. Financiera y Comercia 
Registro Ní 3.914 

CONVOCATORIA , 
Convócase;, los Sres. Accionistas a la 
Asamblea Generai Ordinaria para el 30 
de abril de 1971, a las 12 horas, en Co- 
rrientes 867 (altos), para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Considerador de la memoria, balan- 
ce general, cuadre demostrativo de ga- 
nancias y. pérdidas inventario e informe 
del Síndico, correspondientes al Ejer- 
cicio cerado el 31 de marzo de 1971. 
29 EPección del nuevo Directorio. 
39 Elección de Síndicos titular y su- 
plente 

49 Designación ae dos Accionistas para 
suscribir el Acta ae Asamblea. 
Nota: Se recuerda a los señores Accio- 

- nistas'que para poder participar 

en la Asamblea deberán depositar 

■ SU3 acciones "o un certificado del 

- • . depósito dfi ' las mismas en una 

. institución pancafla* con una an- 

• titípación s de tres días al señalado 

' para aquélla - ,E1 Directorio. ; 

Buenos Ai-es. 13 "de abril de 1971. 

.'--'. .' $ 106 é.20(4 N».34¿460 V.26|4.71 



AR1ADNA i -.. 
SíA.C.I'.F.I., y A..' .. -, • 

N?-24.18¡i , '• 
, , , . -CONVOCATORIA . 

' Convócase accionistas Asamblea G?n 
Ord. 30t4|71, a las 18 ñoras. Sarmiente. 
3120, efectos tratar documentación Art: 
347 C. C ai 31-12-70, elección Direc- 
tores, Síndicos; y elección firmar acta. 

— El Directorio. 

$ 45.— e.20|4 N9 32.636 V.28|4|71 

ALCAFAR 
S.A, L y C. 

Registro N» 17.43 , 

Convócase a los señores accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria, para el 
día 30 de abril de 1971, a las 18 horas, en 
el local de la calle Maipú N9 92.39 p;s0 . 
Escritorios Nros. 3071308 de esta Capital 
Federal, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 

19 Designación de dos (2) accionistas 
para aprobar y firmar el Acta de la 
Asamblea , 

29 Mantenimiento como Reserva del 
"Revalúo Contable Ley 17.335". 

39 Consideración de los documentos a 
que se refiere el Art 347 del Código de 
Comercio, del ejercicio cerrado al 31 de 
diciembre de 1970 y distribución de uti- 
lidades 

49 Elección de tres- (3) directores ti- 
tulares por dos (2) años., 

59 Elección de dos (2) directores su- 
plentes por dps (2) años. 

69 Elección de Síndico titular y Sin- 
dlc o suplente por un año.. — Buenos 
Aires, abril de 197i. — El Directorio. 

t 97,50 e.20|4 N9 3&.331 v. 26 4)71 

ANITA 

S. A. 

Comercial, Inmobiliaria, 
Financiera, Forestal, 
Agrícola, Ganadera 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de accionistas para el día 30 de 
abril de 1971, a las 20 horas, en Lavaüe 
422, piso 89, Capital, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 

- , l» Consideración de los documentos 
que prescribe el artículo 347 del Código 
de Comercio; y distribución de utilida- 
des.- ' ' 

29 Remuneración de Directores y Sín- 
dico. 

39 Fijación del número de Directores 
titulares y suplentes y su eieccion per 
un año, y designación entre ellos de pre 
sldente y vicepresidente. 

49 Elección de Síndicos titular y su- 
píente. 

59 Designación de dos accionistas para 
firmar ei Acta. — El Directoría 
Nota: Para asistir a la Asamblea los ac- 
cionistas deberán depositar sus ac- 
ciones en la sede, legal de la Socie- 
dad, calle Sa n Martín 50. piso fe?, 
escritorio 164, Capital Federal, de 
lunes a viernes, de 12 a 18 horas 
hasta tres día- antes de su reali- 
zación de acuerdo a lo d'spuesto 
en el Art. 16 del Estatuto de la 
Sociedad, venciendo dicho plazo 
el día 26 de abril de 1971, a las 
18 hora¡>. 
$ 135.— e.20'4 N9 35.468 V.26|4|71 

AVELPVO SANTOS OLVEIRA 

Sociedad Anónima 
Agropecuaria, Comercial. 
Inmobiliaria y Flnanc'era 
Corrientes 1250. 39 F, Capital Federal 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971. a las 
10 horas, en Corrientes 1250. 39 F. Capí- 
tal Federal, para tratar: 

19 Consideración de documentos Art. 
3i7 inc 19) Sel Código de Comercio, ejer- 
cicio cerrado el 31|12|1970. 

2* Remuneración al Directorio y Sín- 
dico 
39 Distribución de utilidades. 
49 Elección de Directores titulares y 
supientes cuyo número quedará ad refe- 
rénaum de la Asamblea dentro de ios 
límites establecidos por el Estatuto. 

59 Elección de Síndico titular y Síndico 
suptente. 

69 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Drectorio. 

$ 75.— e.20'4 N9 35.640 V.26|4<71 

ALVEAR TURISMO * 
Sociedad Anónima 
Comercial y Financiera 

ASAMBLEA ORDINARIA 
Se cita a los ■ señores accionistas a 
Asamblea Ordinaria para el dia 30 de 
abril de 1971. a las 19 ñoras, en el total 
de Marcelo T de Alvear 772, de la Ca- 
pital Federal 

ORDEN DEL DIA: 
19 consideración y aprobación de la 
Memoria Balance General. Inven tai lo 
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e rn 
forme del Síndico 

- 2° E'ección del Directorio y Slndl-'os 
3 o Designación de dos accionistas para 
aprobar. y firmar el ****£>. •* Direc- 
torio. 
.. . » 75.— ,'e.2oi4 N9 üo.bi3 v. 26]4,71 



S . .' '"'->'U i ' ' ' • 

ARTOS 
LATINOAMERICANA '.BtlENOS MR1CS 

Sociedad Anónima. Cometa', 
Industrial,, Agrícola, Ganadera, 
Financiera' e inmobiliaria 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Se convoca a "los señores accionistas 1 
la Asamblea General Ordinaria a cele 
orarse el 30.de abril de 1871, a tas 15J?- , 
horas, en Avda 'Belgrano 295. 89 piso 
de la Capital Federal, para tratar el si 
guíente: 

ORDEN DEL DÍA: 

19 Elección de Síndico 'ad hoc". 

29 Consideración de documentos con 
Jorme al articulo 347 del Código de 7o 
mercio, correspondientes al ejercicio eco 
nómlco cerrado eí 30 de setiembre 01 
1S70 , ^ 

,39 Consideración de las renuncias pr«" 
sentadas por un Director titular y 3fn 
dico titular y suplente, y désignacior 
de remplazantes. 

49 Remuneración del Directorio. 

59 Designación de dos <2> accionlsti^ 
para firmar, el acta de la Asamblea. - 
£u Directorio. 

S 120.— e.20¡4 N9 35.722 V.26;4¡7) 



AÑASCO 

Sociedad Anónima 
Inmobiliaria, Financiera, 
y Comercial ■■ 

CONVOCATORIA . 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 
30 de abril de 1971, a las 18 horas en el 
local social Paraguay 1233, 3er piso. » 
fin de considerar y resolver los siguien- 
tes asuntos: _*,,...,, 
1« Considerar documentos artículo 347 
Inciso 1» del Código de Comercio; Ejer- 
cicio 31-12-70 y resolver distribución uti- 
lidades y honorarios Directorio y Síndico 
29 Elección ■ de Directores- y Síndicos y 
dos accionistas para firmar el acta. 

Buenos Aires, abril 13 de 1971 
El Directorio 
$ 75.— e.2014 'no 34.717 v.26|4|71 

AGENCIA MARÍTIMA ROBINSON 

Sodedad Anónima 
Registro N» 35.097 

CONVOCATORIA 
Cítase a los señores accionistas a le 
Asamblea General Ordinaria a realizar- 
se el 30 de abril de 1971, a las 10 hs.. es 
25 de Mayo 489, 89 piso, Capital, para 
tratar el siguiente .Orden del Día: V*} 
Consideración documentos al 31-12-70 
Art. 347, Código de Comercio. 2») Ho- 
norarios del Directorio y Síndico. 3'^ 
Elección de Directores, Síndicos y da 
accionistas para firmar el acta 

Buenos Aires, abril 12 de 1«71 
Eí Directorio 
$ 52,60 e.20r4 N« 34.950 V.26|4|71 



A R T E M I S 

CÍA. ARGENTINA DE NAVEGACIÓN 

S.A.I.C. 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria, día 3014171,. 11 horas. San Mártir 
439. 29, Capital; para tratar slg Orden 
del Día: 19) Consideración doc. Art 347 
Cód. Coin., ejercicio 31112170; 2») Fija- 
ción número miembros Directorio v elec. 
clon, nombramiento Síndicos titular y 
suplente; 39) Designación dos accionis- 
tas para firmar el acta. — El Directorio. 
$ 60. — e.2014 N* 34.947 v.26¡4|7! 

ATLAS COPCO ARGENTINA 
&A.CJ. 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los señores accionistas ti 
Asambfea General Ordinaria, que tendrá 
lugar el dia 30 de abril de 1971 en el 
local de la calle Tacuari 147. -3er piso, 
Capital, a las 16 horas, para tratar el 
siguiente Orden del Día: 19) Considera- 
ción de los documentos proscriptos, por 
•el artículo 347 del Código de Comercio, 
correspondientes al ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 1970 29) Fijación del 
número y elección de Directores titula- 
res y suplentes y de Síndico.' titular y 
suplente. 3°) Fijación de la remunera, 
clon del Directorio y Síndico 49» De- 
signación de dos. accionistas para fir- 
mar el Acta de la Asamblea. 

El Directorio 
$ 82.60 e.20|4 N9 34.708 V.26|4|7I 



A L M A R 

Sociedad Anónima 
Comercial, ■ Industrial. 
Financiera e Inmobiliaria 
N* 12.933 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de acdonistas dia 30 de abril de 
1971, a las 19 horas, en Rlvadavla 3700, 
Capital Federal, para: 19) Considerar 
documentos artículo 347 Código de Co- 
mercio ejercicio 31H2I70; 2») Distribuir 
utilidades y honorarios a directores y 
■sindico (artículo 24. inc d) Sstatutos So- 
dales: 3») Elegir directores, síndicos y 
rfos accionistas para firmar el acta. 

E) Directorio 
$ 75.— «.2t)|4 N9 34.707 V.2614W1 
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• Audición Radial 
Anticipada 
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Separatas 
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ALPUAVILLE 

Sociedad Anónima 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea «General Ordi- 
naria de accionistas para el <oía 30 He 
abril de 1971. a las !8;BD úas., ¡en Iiavaile 
H3D, 6* p., Capitel, para tratar el si- 
guiente Orden del ¡Día: 1*) Considera- 
ción de la documentación del Art 347 
del Código de Comercio del ejercicio 'Ce- 
rrado el 309J70; 2«) JUecclnn de Sindico 
titular y Sindico suplente: 3°) Designa- 
ción de dos accionistas para firmar el 
Acta de Asamblea, — El Directorio. 

t 60.— e:20|4 K« 34.637 v.26|4|71; 

ASEFIN , 

Sociedad Anónima 
Financiera,, Comercial 
de Mandatos y Servicies 

CONVOCATORIA 

Convocase a los señan» accionistas ai 
Asamblea General Ordinaria, 4n prime- 
ra convocatoria cara -el 80 de abril de 
1871, a las 18,30 horas, en TOalpú 216, 
planta baja, para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL CÍA: 

1' Consideración de tos documentos 
prescrlptos por el articulo «47 del Co- 
tí go de Comercio, correspondientes a! 
ejercicio cerrado el 8! .de diciembre de 
1970 

39 Fijación del numen» de Directores y 
su elección por un ¡aña. 

39 Elección del Sindico titular y -Sin ¡ 
dico suplente. 

4* Designación de dos "accionistas para 
firmar el Acta. — El Directorio. 

S SO.— e.20|4 N» 35:581 <v.26|4¡71 

A. M. DELFJNO M CÍA. 
S. A 



MariGma y Comercial 
Registro N* UB33 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea «General Ordi- 
nar.a para «1 día 30 de abril, a las nueve 
lloras, en San Martin 439, para tratar el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
1» Considerar documentos Art 347, 
Inc. 1' Código de Comercio, ejercicio 
cerrado al 31 de diciembre de 1970. 

~Z> Elegir Directores, Síndicos y dos ac- 
cionistas para firmar el Acta. — El Di- 
rectorio. 

$ 60— e.20¡4 N» 35.583 T.26)4(7t 

ARGENTINA SFOBTSWEAR, 
8.A. I. C. 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 de abril de 1971, a 
las 16 horas. en MéSico 628, 1er. piso. 
Capital Federal, a efectos de considerar 
el siguiente 

ORDEN i DTft. JJ1A: 

1' Consideración de la documentación 
que exige el art. 347 del Código de Co- 
mercio, correspondiente al Décimo Ejer- 
cicio, cerrado el 31 de diciembre de JOTO 

2* .Destino de las utilidades 

3* Fijación del numero de niembros 
del Directorio y elección de ios mismos, 
«si como también de los Síndicos, titular 
y suplente. 

4' Oesignación de dos Accionistas pa- 
ra firmar el acta. 

Buenos AtreB. 18 de anril de 1971. 
El Directorio 
$ 105.— e. 2014 N« 34.228 v 2fli4|71 
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ANKOB 
S.A.C.I.F, 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el día 30 de 
abril de 1971. a ías 8.30 ñoras, en la 
oficina de la sociedad. Arenales 1307, 
2* piso, Capital Federal para tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL ¡DÍA: 
• 1* Consideración de los documentos 
©rescriptos por e.' articulo 347. Inciso 1' 
del Código de Comercio correspondiente 
al ejercicio terminado di Hl de diciem- 
bre de 1970. 
2» Retribución de Directores. 
3» Distribución de utilidades. 
4' Elección del Directorio y Síndicos. 
& Designación de 2 Accionistas para 
mscribír el Acta de 3a Asamblea. 
Buenos Aires, abril 12 de 1971, 

El Directorio 
■* 105— e. 20|4 N° 34.200 V. 26A!71 



ALCBRISMAL 

Sociedad Anónima 
Industrial, Comercia' 
y Financiera 
N* 7802 

Convocase a Asamblea 'Ucueou Ordi- 
naria de accionistas pora el dia 30 de 
abril próximo a las ocho ñoras, en So- 
metiera 1357, Capital, para: 

1' Considerar tos documentos del Art. 
347. Inciso 1° del Código de Comercio del 
ejercicio 31)12)70 v distribución de uti- 
lidades. 

2? Determinar ¿J somero de Directo- ; 
rec Suplentes y designarlos. ' 

3 C Elegir Sindico y dos accionistas para 
firmar el Acta — El Directorio. 

* 52.50 eJEOfé N« 32JS94 *.26;4|« 



AMERICAN INFRA RED 
HAD1ANT Co, 

35. A. 1. C. -& JF. 

CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENüRAL ORDINARXA 
DE ACCIONISTAS 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria de Accionistas para el 30 da abril 
de 1971, a las 10 ñoras, en la calle Ge- 
neral Iriarté 1443, Capital Pederá], para 
tratar .el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1* Lectura y consideración de docu- 
mentos (artículo 347 del Código de Co- 
mercio) por el ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 1070* 

29 Retribución a Directores y Síndicos, 
Distribución de utilidades. 

3? ¡Designación de D i rectores, de 
acuerdo al articulo 9 del ¿Estatuto. 

4» Designación de Sindico titular y 
suplente. Articulo 12 del Estatuto. 

6* Designación de dos Accionistas pa- 
ra firmar el Acta. — El "Directorio. 

$ 75 e.20¡4 N» 35.034 V.26|4]71 

ARGENTOOLS 
B.A.I.C.I. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971 
a las 18 horas en la sene social Monte- 
video 66B, piso :9». oí. 904. Capital Fede- 
ral, par* considerar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

.19 Considerar documentos prescrlptos 
en el art. 347 del Código de Comercio, 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 

Z> Nombramiento de Directores y Sín- 
dicos. 

¿i Nombramiento de dos accionistas 
para firmar el acta. — El Directorio. 
« 52,50 e20¡4 N' 85JB97 V.26j4|Tl 



ABRAHAM 
S.A.C.I.F. £ l. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
Convócase a Asamblea "General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, a 
las 12 horas, en la sede .social Hipólito 
Xrigoyen 3079, piso I». Capital Federal, 
para considerar «1 siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1? Consideración documentos prescrlp- 
tos art. .347 del Código de Comercio, ejer- 
cicios cerrados el 31 de diciembre de 
1969 y 31 de diciembre de 1970. 

29 Nombramiento de Directores y Sín- 
dicos. 

3 9 Nombramiento de dos accionistas 
para firmar el acta. — El Directorio. 

$ 67,50 e.20¡4-N? 35.598-v.2614f71 

ALBI COCCHIS 

S. A. 

CONVOCATORIA 

Convocase a Asamblea Oral. Ordinaria 
para el 30¡4|71 a las 13 hs„ en San Blas 
8974. Capital, para tratar: 

iv Ratificación de la actuación y apro- 
bación de las operaciones y gestiones 
efectuadas por las autoridades sociales 

29 iQfip.'iirtprartj'iTi documentos del art. 
847 Inc. 1?, del Código de Comercio del 
ejercicio cerrado el 31(12170. 

3« Distribución de utilidades y aplica- 
ción de la Reserva Facultativa. 

*9 Elección de Síndicos y dos accionis- 
tas par» firmar el acta. — El Directorio. 
$ £0 e.2014 N9 35.483 V-26|4¡71 

ALL WAYS 

6. A C.IJF. e 1. 

Corrientes 569, Capital Federal 
N? 12.675 

Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971, 
a las 18 horas en Corrientes £69, 29 piso, 
Capital Federal para tratar «1 sJgufente 
ORDEN DEL DIA: 

19 Cansineracinn de la. Memoria, In- 
ventarla Balance General y Cuadro De- 
mostrativo de Perdidas y- Ganancias e 
Informe del Sindico, correspondiente al 
Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970 

2? Elección de Directorio y Sindicatura. 

39 Designación de dos accionistas pa- 
ta firmar el Acta. — El Directorio. 

Nota: Se recuerda a los señores acclo- 
oistas el art. 20 de los Estatutos So- 
ciales. 

* 90 e20fl N* 35.692 V.26¡4{71 



ALGODONERA QXHTIUPJ 
S. A. 

Ind. Com., inaiab., Agrop, y Financ. 
San Martin 424, 5' p. "H". 
Buenos Aires, Rep. Argentina 
CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de Abril de 1971 
a las 11 horas, en Lavalle 437. 19 C, Ca- 
pital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
1» -Consideración documentos art. 847 
Código de Comercio, ejercicio cerrado 
31Ü2170. 

29 Remuneración Directorio y Sindico. 
Distribución utilidades. 
39 Elección Directorio y Sindica 
4* Designación de dos accionistas pa- 
va firmar el acta. — El Directorio. 

$ 76 630(4 N? 35.557 #.26|4j71 



ASENSIO TOURS 

Sociedad Anónima, 
* Comercial, inmobiliaria 
y Financiera 

CONVOCATORIA 
Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria para «1 30 de abril de 1971, a 
las 11.30 horas, en el local social Para- 
guay 542, piso 5 o , a objeto de tratar la 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1? Consideración de la documentación 
que prescribe el axt. 347, inc. 19, del 
Código de Comercio, correspondiente a 
Ser. ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 19(0. 

79 Fijación del número de Directores 
y elección de las personas que deberán 
ocupar los eargos que resultaren vacan- 
tes. / 

3« Elección de Síndicos titular y su- 
plente. 

4? Designación de dos accionistas para 
que firmen el acta. — El Directorio. 

9 $0 e.20|4 N» 36.524 VJí6¡4j71 

ARGENMD) 

5. A. 

Minera, Industrial, 
Comercial y Financiera 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para -el dia 28 de abril de 1971 
a. las 10 horas, que tendrá lugar en las 
oficinas de la 'Sociedad, Cangallo 564, 
piso 19 Capital, al objeto de considerar 
el siguiente 

' ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración de la gestión del Di- 
rectorio y 'de la documentación a que 
se refiere el art. .347. Inciso 1», del Có- 
digo dé Comercio, correspondiente al 
ejercicio social cerrado el 31 de diciem- 
bre de 197a 

•2' Remuneración a los directores y 
Sindico y destino de las utilidades. 

39 Determinación del número de miem- 
bros que integraran el Directorio para 
el ejercicio en curso y elección par un 
año de los mismos. 

49 Designación de los Sindicas titular 
y suplente, también por un nftn - 

Sf Designación de dos accionistas pa- 
ra aprobar y firmar el acta. — El Di- 
rectorio. 

$ 97,50 e.20|4 N9 35.553 V.26J4|71 

AUT0ELEVADQKES ARGENTINOS 

6. A.- - \ 

Comercial, Industrial, 
Financiera, Inmobiliaria 
-y Agropecuaria 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de J921 
a las 18.30 horas. £n Avenida Córdoba 
1467. Capital, para tratar El siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1 1* Consideración documentos estableci- 
dos por «i articulo 347. Inciso 19 del Có- 
digo de Comercio, correspondiente al 
cuarto ejercicio cerrado al 31 de diciem- 
bre de 1970. 

29 Distribución de utilidades. 

3« Aumento de capital y ^»m<<twn & 
acciones. 

49 Determinación del .número de miem- 
bros del Directorio y elección de los mis- 
mos. 

5» Designación de Síndicos titular y 
suplente. 

69 Designación de dos accionistas ño- 
ra firmar. el acta. — El Directoría 

% 90 «Ü0I4 119 B5.561 •y i 26j4¡71 

ADELEF 

S. A. 

Inm, Fin., Com. * Ind. 
Registro N* 10.254 
Convócase a Asamblea Ordinaria para 
el 30 de -afora de 1971. horas 19, en San 
Martín -627 2* "B' para tratar: 

19 Consideración documentos Art S47, 
Inc. 19 del Cód, de Com.; Ejerc 31Í12I 
1970. 
29 Destino Revalúo Contable Ley 17.835 
39 Fijación numero y elección Directo- 
res, Síndicos y dos Accionistas para fir- 
mar el acta. — El Directorio 

$ 45 e 2014 N« 84.515 ^.2614171 

ATJGUSTEA 

Sociedad Anónima 
Comercial y de Inversiones 
y Finanzas 

CONVOCATORIA 
Convócase e los señores Accionistas a la 
Asamblea Genera Ordinaria a realizarse 
e) día SO de abril de 1971. a tas 19 horas 
en el local socla 1 de la Av Corrientes 
330, p. 69 Of BJE Capital Federal, para 
considerar «1 siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Designación de dos A<winntgtnR para 
firmar el acta. 

29 Consideración documentación Art. 
347 del Código de Comercio enrrepon- 
dlente al Ejerciuc social cerrado el Jli 
1270. 

39 Determinación del número de miem- 
bros del Directorio y elección de los mis- 
mos: 

49 Designación .di Sindico titular y cu- 
píen**. — El Directoría 

4 75 «20J4 N9 31572 «36,4171 



-) 

ADELA 
S. A. 

Injn.. Fin., Com. e Ind. 
Registro N' 1J85 

Convocas, a Asamblea Ordinaria para 
ti 30 de abril «te 1971, horas 15, en 8on 
Martín 627, 29 "B" para tratar: 

19 Consideración documentos Art. 317, 
Inc I?) del Cód de Com.; Ejerc. 31i33j 
1970. ^ 

29 Fijaclói. número y elección Directo» 
res, Síndicos y dos Accionistas para fir- 
mar ¿1 Acta. — E. Directorio. 

I 45 e.20 4 N9 34.512 v.26j4|7l 

ANDBEME 

S. A. C. I. T. 

CONVOCATORIA 

Conv*casea los señores Accionistas A Ja 
Asamblea Generai Ordinaria a realtearse 
di dia 30 de abril de 1971 a las 19 hs» 
en el local social de la Av Corrientes ¿30, 
P. 59 Oí. 50f CapUal Federal, para con- 
siderar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

19 Designación de dos Accionistas para 
firmar el acta 

_29 Consideración documentación Art. 
347 del código de Comercio corcespon- 
otente al Ejercicio social cerrado el 31| 

39 Determinación del numero de ratem- 
bros del Directorio y elección de los inte- 
mos. 

49 Designación de Síndico titular f j». 
píente. - jh Directorio. ^^ * 

$ 75 e.20]4 N » 24.603 l3&^il 
ALFIE ~ 

S. A. Industrial, 
N» *2M^ 1 y ^sTopecoari» 

Convócase a Asamblea Ordinaria 30J41 
71, 19 horas, en Pueyrredón «8 cS5 

,o r. .©ROEN OEL DIA: " ^ 
í ^\ Consideración documentos art, 847 
£L de ?- St!' : 3HI2J70: 29 Fijación nú- 
mero de directores y su elección; 3» 
Elección Sindico titular y suplente y de 
° os accionfetas para firmar el acta. — 
El Directorio. 

* 60- e:20|4N9 84.262 V.26]«f71 

ADJN 

Sociedad Anónima Industrial 
Comercial <e Inmobiliaria 

CONVOCATORIA 
Convocase a Asamblea Genere! Ordi- 
naria de accionistas para el dia 30 -do 
abril de 3971. a las S horas, en na A%. 
Córdoba 1513. 99 piso. Oflc. 22, Catí- 
' tal para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA. 

19 Consideración documentación sat.- 
: 347 inciso 1» del Código de Comercia 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 

29 Elección de directores', síndicos I 
dos accionistas para firmar ej acta. 

* 75.— e. 2014 N9 34259 v. 26|4{71 

ALPESA ' 

S. A. Industrial, 
Comercial e Inmobiliaria 

.De conformidad con las disposiciones 
estatutarias, se convoca a los señorea 
accionistas a Ja Asamblea General Qt» 
i diñaría para el día 30 de abro de 1971, 
a las 18 horas en la sede «ria! caBe 
Alslna 1527. Capital, para tratar el si- 
guiente 

ORDEN DEL DIA: 
19 Consideración de ia decumentactón 
enunciada por el articulo 347 del Co- 
tfi^o de Comercio corresponalenfie ¿1 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1V1O. 
29 xnstribuclon (fle utilidades. 
89 Obnsideración de las remuneraolo» 
nes acreditadas al Directorio en el ejer- 
cicio vencido conforme a 40 dispuesto 
en el articulo lá de los Estatutos So- 
ciales. 

49 Capitalización del saldo del Be- 
valúo Contable. Ley 17535, conforme ft 
sus disposiciones. 

59 Cansideracluc y destino de la Re- 
serva Especial 

69 Fijación del número de Directores 
y elección de los mismos por el 1ér- 
mlno de un año. 

79 Elección de Sindico Titular y Sm- 
dico Súpleme por el teronm, de un ano. 
89 Fijación de ia remuneración de ice 
Directores para el ejercicio entrante. 

99 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta. — El Directoría 
Nota: Se recuerda a los señores acclo- 
* nistas que conforme lo establece 
el Art 11 de las Estatutos, de- 
berán depositar sus acciones * 
certificados respectivos en la Ca- 
ja Social con una intlcjpaclos 
mínima de 3 días al señalado pa- 
ra la Asamblea 
$ 195.- e.í0J4 N9 34.803 V.28W» 

AMMLER " 

8.AJ.A. y F. 

Convócase a Asamblea General Orfll* 
natía para el 30I4Q973 a (as 1030 mi- 
ras, en Sulnaeha 11U. 24 piso, electos 
considerar -documentos art 847 C. Co- 
mercio Al 51112170: elección síndicos j 
accionistas Ormar acta — El Directo- 
rio. 

4 €k- C2014 »9 31238 f.aWíl 
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ATENAS DK £Ú>IOPULOS UNOS ' 

! CONVOCATORIA " 

Convócase a ios señoies Accionistas 
* Asamblea General Ordinaria a cele- 
brarse el dia 30 de abril de 1971. a laa 
18 horas, en el iocal social site en Vi- 
rrey Cevalios 57S|81, Capital teatral, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL OÍA: 

1» Cojislcieracion de íes documento* 
qoe cita ei aíticuio ¿47 del Codito de 
Comeic.o, e^en-icio cerrado ai 30 de Ju- 
nio de .0. 

2* Distribución de utilidades >• fija- 
ción de honorarios al Directorio supo- 
rtóles al 25 o,o. 

3? DetermiuacúD del núinero de Di- 
rectores y elección de los mismas y de 
Síndico T.ti'.lar y Síndico Suplente. 

4? Designación de dos tccionihtas para 
firmar ei acta. — El Directoiio. 

$ 105 cunt n» r.&.ibo v ü«'4|ii 

AGKOIECUARIA 
.' Sociedad Anónta» 

La*aiie 1514. V piso 
. Buenos Aiies 

N» S<M 
Telé/ono 3s."í-8C01 

Convocare a ic*. tenores Accionistas a 
la- Asamblea General Ordinaria a reali- 
zarse en el local de la calle Tucumán 
«84 el día ó» de abril de 1971 a las 
18- horas, paia tratar: 

1» Consideración documentos según 
artículo 347 aél Cóaigo de Comercio 
ejercicio vencido el 31¡ 12,1670 

29 Distribución de utilidades.. 

39 Elección Dhectorlo fijando su nü- 
mero, Síndicos y dos Accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 60 e.20 4 N» £5 H4 v.26;4|71 



AVTOIROL ARGENTINA 

Sociedad Anónima, 
Comercia), industrial, 
Agropecuaria, Financiera 
e Inmc biliaria 

Convócase s Asamblea General Ordi- 
naria para e- dia 30 de abril de 1971 
a las 8 hs. en Jujuy 16í>5, Capital Fe- 
deral, a eíectof: de considera; el si- 
guiente 

ORDEN DEL ORDEN: 

iv Consideración ae la memoria, ba- 
lance General, cuenta de ganancias y 
pérdidas, y distribución de utilidades. 

29 Elección de Directores y Síndicos 
titulares y suplente. 

3? Designación de dos Accionistas pa- 
ra firmar el acta de Asamblea. — El" 
Directorio. 

$ 75 e 20|4 N« 35.083 v. 26 471 



ANILINAS COLIBRÍ 

Comercial, Industria! ' 
e Inmobiliaria, 
Sociedad Anónima 
Registro 17566 

CONVOCATORIA 
Cítase a los señores accionistas a la 
AíAmblea General Extraordinaria a re- 
alizarse el 30 de abril de 1971, a las 
18.30 horas en Alvarez Thomas 1350, 
Capital, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
1» Reforma de Estatutos. 
2» Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta. Buenos Aires, 13 de 
abril de 1971. — El Directorio. 

$ 52,50 e.20|4 N? 35289 V.26¡4|71 



ANDONEGÜ1 Y COMPAÑÍA 

Sociedad Anónima 
Industrial, Comercial, Financiera, 
Importadora, Exportadora, 
Inmobiliaria y de Mandatos 
N* 12,488 
Convócase a los señores accionistas a 
Asamblea General Ordinaria para el día 

30 de abril dé 1971, a las 1830 horas, 
en el local de Uruguay 228, piso 1», ofi- 
cina 19, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1* Designación de 2 accionistas para 
firmar el acta. 

2? Consideración documentos articulo 
347, inciso 1« del Código de Comercio, 
correspondientes al ejercicio cerrado el 

31 de diciembre de 1970. 

39 Elección de sindico y síndico su- 
plente por el término de un año. — • £1 
Directorio. 

$ 90.— e.20|4 N* 35.434 y.26¡4|71 

ALVION ' 

Industrial. Comercial, 
Sociedad Anónima 

Convócase Asamblea Ordiuana Accio- 
nistas Alvión Industrial y Comercial 
s. a., día 30 abril 1971, hora 11, local 
Maipú 459, 5* p„ Capital. 

ORDEN DEL DIA: 
l« Documentos art. 347 Inc. 1» y 2' 
C. Comercio. 
2* Distribución utilidades. 
3' Aumento Capital. 
4? Elección dos accionistas firmar 
Acta. — El Directorio. 

* 45 e.20|4 N» 35.179 T..?6I4|71 



ASERRADERO ROSARIO 

Sociedad Anónima 
CONVOCATOIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA 

Convócase a Asamblea General Ordina- 
ria para el día 30 de abril de 1971 a 
las 18 horas, en la sede social, calle 
Pedro de Mendoza N» 2761, Capital Fe- 
deral, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

iv Consideración de la Memoria, Ba- 
lance General. Cuadro Demostrativo de 
Ganancias y Pérdidas e Informe del 
Sindico, correspondiente al ejercicio ce- 
rrado el 31 de diciembre de 1970. 

2* Consideración de la propuesta de 
distribución de utilidades y aprobación 
de las remuneraciones a los directores. 

3' Fijación del número . de dlrectcres 
titulares para el próximo ejercicio y 
elección de los mismos. 

4« Elección del Sindico titular y su- 
plente para el próximo ejercicio. 

5« Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el jacta de asamblea. — El 
Directorio. 

$ 105 e.20í4.N« 35-183 V.26[4|71 



720 



ALZO 

3. A. C. I. A. O. Jí. 
Espediente £1.370 

Convócase a Asamblea Geneía; para e¿ 
dia 3014171, a las 18 horas, en Viamonte 
749, para considerar: 

ORDEN DEL DIA: 
1» Documentos art 347 Código* de Co- 
mercio al 31112:1970. - 2? Aumento Ca- 
pital Social: — 3* Elección Directores y 
Síndicos y dos accionistas para firmar el 
teta. — El Directorio. 

f 37,50 e. 20!4 N» 33.-U* v 26:4|71 



ADELUI 

- Sociedad Anónima Comercial, 

Industrial, Inmobiliaria y Financiera 
Expíe. I. G. de Just. N* 35.290 69 

CONVOCATORIA 

Convócase a Asamblea General Ordi 
naria para el 30;4;71, 19 30 horas, en Avda- 
del Libertador 902, Capital, para tratar 
*1 siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

V Designación de dos accioni&tas para 
aprobar y suscribir el acta de esta asam- 
blea. 

29 Considerar documentación art. 347 
toe. I» del C. de C. ejercicio ai 3L12I70. 

39 Aumento del capital autorizado a pe 
ios 500.000. 

49 Elección de Directores y Síndicos - 
SI' Directorio. 

$ 75 e.20i4 N? 33.572 v .2614*71 

ALFONSO GASSIEBAYLF. 

a.- a. 

Agropecuaria, Comercia 
e InmooUiana 
Registro N» 21.985 

CONVOCATORIA 

Convócase a los señores accionistas a xa 
asamblea general ordinaria que se reall- 
itará el 30 de abril de 1971, a las once y 
treinta horas, en el local de la calle La- 
ralle N9 1390, oficina N? 1007 con el oh 
jeto de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1* Consideración de la memoria. Inven ■ 
tarto, balance general, cuenta de ganan- i 
eiag y pérdidas, distribución de utilidades . 
t Informe del síndico, correspondientes al ' 

tulnto ejerclco económico, finalizado el 
I de diciembre de 1970. 
2* Elección de directores, y -índicos. 
39 Designación de dos acr'^nistaa para 
firmar el acta. — Él Dlrectoro 

I 90. — e.21¡4 N« 36.52o v274*U 



AMILCAR Z. BORTHABURI' 

Sociedad Anónima 
C.I.I. y F. 

CONVOCATORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el 30 de abril de 1971 a las 
12 horas, en Florida 910, 2do. Piso A, 
para tratar, el siguiente 

ORDEN DEL DIA 
19 Consideración de la Memoria, Ba 
tana General, Inventario, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín- 
dico, correspondiente al decimoséptimo 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1970. 

29 Elección de Directores, de un Sin- 
dico Titular y un Sindico Suplente. 

39 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el Acta de Asamblea. — 
13 de abril de 1971. •— 



AVELINO CARNERO - 
S.A.CLF.LA. 

Sánchez, de Bustamante 

Buenos Aires . 

Ref.: Expte. N» 14."- 94 

Se convoca a Asamblea General Ordi- 
naria dé accionistas para el día* 30 de 
abril de 1971, a las 11= horas, en Sáncnc* 
de Bustamante 720. Buenos Aires, para 
tratar el siguiente '■- 

ORDEN DEL DXA: 

19 Designación de dos accionistas Qa. 
ra firmar el acta de asamblea. 

29 Consideración de ios documentos del 
art 347, inciso 19 del Código de Comer 
cío, correspondientes ai noveno ejercicio 
económico cerrado el 31J12|1970. 

89 Distribución de , utilidades, - honora- 
rios al directorio y sindicatura. 

49 Determinación del número y. elec 
clon de directores^ 

5» Elección de síndicos,, titular y su- 
plente. — El Directorio. 

Nota: Para poder participar de la 
asamblea, los accionistas deberán depo- 
sitar en la sede de la sociedad las ac- 
ciones o certificados bancarloa hasta tres 
dias antes del fijado para su realización 
(art. 16 del estatuto). 

$ 90.— e.20|4 N» 35.050 V.26¡4¡71 



Buenos Aires, 

El Directorio. 

* 105 



e.20|4 N9 35.121 V.26!4|71 



ANSALDI 
S.A.C.I.F.L 

Pof resolución del Directorio se con- 
voca a los señores accionistas a la Asam- 
blea General Ordinaria que se realizara 
en el local social, Yatay 1381142, Ca- 
pital, ei dia 30 de abril de 1971, a las 
19 horas. 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración y aprobación de la 
ínemoria, inventarlo y balance general 
cuenta de ganancias y pérdidas e In- 
forme del sindico, del ejercicio" comer, 
clal vencido el 31 de diciembre de 1970. 

29 Designación del número de direc- 
tores titulares, de dos directores suplen- __ __. 

tes, de un sindico titular y un síndico su. ¡ acta asamblea. — El Directoría 
píente, todos por un año.| $ 90:— e.20¡4 N? 35.452 v.26¡4|71 

39 Designación de dos accionistas paj 



ARGÉNTEA 

S- A. C. I. F. e L 

(Expte. N* 10.869) 

Convocase Asamblea General Ordina- 
ria 29|4|1971 11.30 horas,' Corrientes 330. 
piso 69, tratar 

. ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos art. 347 
Código Comercio.- 129 ejercicio 31|12|19^0. 

2' Fijación número directores, titula- 
res y designación con dos suplentes, un 
año. Elección presidente y vicepresi- 
dente. 

39 Designación síndicos, titular y su- 
plente. 

49 Disolución reserva facultativa y des. 
tino. 

59 Designación dos . accionistas firmar 
acta. — El Directoría 

$ 75.- e.20¡4 N9 35.421 v.26|4J71 

ACEROS FINOS BUDERUS S. A, 
Comercial e Industrial 
Eipte. N9 16.323 
Se convoca Asamblea General Ordi- 
naria 301411971, 11.45 horas. Moreno 1729, 
tratar 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos art. 347 
Código Comercio, 99 ejercicio cerrado 
31112(1970. 

29 Fijación número directores titula- 
res y elección, un año. Designación pre- 
sidente y vicepresidente. Elección uno o 
dos directores suplentes, un año. 

39 Elección síndicos, titular y suplen- 
te, un año. 

49 Designación dos accionistas firmar 



ra firmar el acta de la asamblea. — £3 
Directorio. 

$ 90.— e.20|4 R9 35.316 v.26!4|Tl 

ADMINISTRACIÓN DE GRUPOS 
CERRADOS 

-Sociedad Anónima 
de Ahorro para Fines Determinados 
Registro N» 25.940 

CONVOCATORIA 
Convocase a Asamblea General Ordi- 
naria el 30 de abril de 1971, a las i» 
Ihs.. en Juramento 750, Capital, para 
considerar 



ORDEN 
19 Examinar los 



DEl DIA: 

documentos 



del are 
347 del C. C. del ejeMclo al 31 de di- 
ciembre ' de 1970. 
29 Elección síndicos, titular y suplente. 
39 Plan para enjugar quebrantos so. 
cíales. 

49 Designar dos accionlátat oara fir- 
mar el acta. - E! Dir«;torio. 

4 7&.- e.20¡4 N c 35.154 r 2fi¡4,71 



ALL PLÁSTIC S. A. 

Comercial, Industrial, Financiera, 
Agropecuaria e InmobPiarla 
Rep. de Indonesia 2¿», Buenos Aires 
Expediente N» 10.764 

CONVOCA "CORIA 
Convócase a Asamblea General Ordi- 
naria para el dia 30 de abril de 1971. a 
las 20 horas, en República de" Indone- 
sia 29 de esta ciudad, para tratar el 
ai gulelite 

ORDEN DEL DIA; 

19 Consideración documentación art. 
347 del Código de Comercio, correspon- 
diente al ejercicio cerrado el 31 dé di- 
ciembre de 1970. 

29 Elección de un sindico titular y un 
sindico suplente. 

39 Designación de dos accionistas po- 
ra firmar el acta de (a asamblea. 

Jorge Horado Knobel presidente del 
directorio. 

I 71.- e.20¡» NS 55.458 T.U^U 



ACÓNTESE . , ¡ 

& A. C. I. • I' 
Nf 34.003 

CONVOCATORIA A 
. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA* - 
Convocase a Asamblea General OrdW 
naria para el dia 30 de abril de 1971, 
a las 18 horas, en la sede legal, calle Re- 
conquista 491, 79 Piso, Capital Federal, 
para traiar: 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración de Memoria. Balance, 
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Inven- 
tario e Informe del Síndico ocrr'-. n- 
dlente a los ejercicios cerrada, ai 31 
de diciembre de 1969 y 31 de dlck toe 
de 1970. 

2» Elección de Directores titulares y 
si^umte en reemplazo de la totalidad 
de los mismos que cesan en sus manda* 
tos. 
-39 Elegir Sindico titular y suplente. 

4* Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

* 105.— e.20J4-N9 34.974- r.26-4|71 

AL F i. 

Sociedad Anónima 

Inmobiliaria y Financiera % 

CONVOCATORIA 
Se coavoca a los señores Accionistas a 
Asamble. General Ordinaria que se rea-- 
llzará el día 30 de abril de 1971. a las 
19 horas, en el local de calle Hipólito' 
Yrigoyen 114% piso 5«. de Capital, - para 
tratar 

ORDEN DEL DIA: 

' 1* Consideración de documentos art» 
347 del Código de Comercio, corres^on» . 
dientes al ejercicio terminado el "1 de 
diciembre de 1970. 

29 "Elección de Directores titulares, por 
dos años y fijación del número de loa 
miamos, y elección de Sindico titular y 
suplente por un año. 

-' Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el ac* de la Asamblea. — El ' 
Directorio 

$ 75.— e.20|4-N9 34.965-- ' J|4|71 

ALCANfARA 

S. A. C. I. e L 

Convócase & Asamblea General Ordi- 
naria para el día 30 del corriente laa 
12,30 horas en Av. Quintana 980 99 piso 
para considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1») Considerar documentación \n. : 
del Código de Comercio, ejercicio 31112! 
1970. 

2' Fijación del número de Directores, 
elección de le mismos ;* de Síndicos y 
dos acc'onlstas para firmar el acta. — El 
Directoría 

$ 52,50 e.20[4-N9 36.038-V.26;4|7> 

AURORA ' 

Sociedad Anónima, Industrial, 
Comercial, Inmobiliaria y Financiera 
CONVOCATORIA 
Convocase u Asamblea General Or:.ina« . 
ría para el 30 de Abril oe 1971. 9 las 19 
horas, * Paraguay 1102. Capital para 
considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
.1* Consideración documentación Artt 
347 Código df Comercio e Infor:ne de) 
Síndico. 

2v Ratificación y aprobación ...nora- 
rios Dirtc toril 
3» Distribución de Utilidades. 
49 Elección de Directores. Sindica* y 
Accionistas para firmar el acta. - El 
"'rectorlo. 

$ 75.— C20I4-N» 34.958- W4I71 



ABALEN NAJLE 
S.A.C.I.F.A.I.M. 

CONVOCATORIA 
Se convoca a Asamblea Ordinaria pa. 
ra el dia 30 de abril de 1971, a las 20 
horas, en Av. de Mayo 935, de Capital 
Federal, para considerar, 

ORDEN DEL DIA: 

19 Consideración documentos Art. 347, 
tac. 19 c. C. correspondiente al ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1970. 

29 Elección de síndico titular y su. 
píente. 

' 39 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. — El Directorio. 

$ 60.— e.21|4J59 35.906 v.27¡4|71 



AMABAJUA 
S.A.C.LI.A. y F. 

CONVOCATORIA 

Se convoea a los Señores Accionista* 
a Asamblea General Ordinaria para el 
día 30 de abril de 1971 a las 16 horas 
en José Hernández 2045, Pise 21 "B* pa- 
ra considerar lo siguiente: 

19 Documentos artículo 347. Inciso 1« 
del Código de Comercio. Eiprcieios 317 
12/69 y 31 '12/70. 

29 Elección Sindico "Titular y Smdict 

Suplente y designación de du« ncclonis- 

tas para firmar el Acta de la Asamblea 

Buenos Aires, 14 de. abril de 1971. 

• - - • - - F"- Directorio, . , 

» 60- B.21K-N' J5.680 T.27.4:71 




